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Vorwort. 

Nachdem  im  Vorwort  zum  ersten  Bande  das  allgemeine  Ziel  be- 
zeiclmet  worden  ist,  dem  ich  bei  der  Abfassung  dieses  Kompendiums 
nachgestrebt  habe,  und  nachdem  ebenda  in  Bezug  auf  den  zweiten 
Band  bemerkt  worden  ist,  daß  in  ihm  die  Grundgesetze  der  Elek- 
tridtatslehre,  des  Magnetismus  und  der  Optik  „frei  Ton  speziellen 
Vorstellungen,  allein  aus  den  Resultaten  der  Beobachtung^*  entydckelt 
werden  sollten,  bleiben  hier  nur  noch  die  speziellen  Gesichtspunkte  zu 
erörtern,  die  bei  der  Behandlung  dieserGebiete  maßgebend  gewesen  sind. 

Die  Darstellung  der  Elektricitätslehre  hält  sich  insofern 
an  den  Gang  der  historischen  Entwickelung,  als  sie,  mit  der  Elektro- 
statik und  dem  Magnetismus  beginnend,  über  den  Elektromagnetismus 
zur  Induktion  leitet;  aber  es  ist  Sorge  getragen,  von  allem  Anfang 
an  den  allgemeinen  Standpunkt  einzunehmen,  den  erst  die  neueste 
Entwickelung  der  Wissenschaft  der  Betrachtung  angewiesen  hat  So 
ist,  um  nur  ein  Beispiel  zu  geben,  die  besondere  Art  der  Einführung 
der  Potentialfunktion  durch  die  Rücksicht  auf  die  späteren  energe- 
tischen Betrachtungen  bestimmt. 

Sind  nun  auch  der  Darstellung  der  Theorie  spezielle  Vor- 
stellungen über  den  Mechanismus  der  betrachteten  Vorgänge  nicht 
zu  Grunde  gelegt,  und  ist  daher  jene  aus  dem  Kombinieren  von 
Erfahrungsthatsachen  und  hypothetischen  Anschauungen  entstehende 
gemischte  Methode  vermieden,  die  in  vielen  Lehrbüchern  benutzt 
wird,  so  sind  doch  die  Resultate  der  Theorie,  wo  immer  angängig, 
durch  Zuhilfenahme  der  Begriffe  von  Ladungen  und  Strömungen 
veranschaulicht,  und  es  ist  dadurch  der  Anschluß  an  den  gewöhn- 
lichen Sprachgebrauch  gewonnen. 

Diese  Behandlungsart,  für  welche  Arbeiten  von  Beltbami  und 
Hertz  teilweise  Vorbilder  geliefert  haben,  dürfte  am  meisten  die 
mittlere  Linie  halten  zwischen  den  gleichzeitig  wohl  kaum  voll  zu 
befriedigenden  Anforderungen  an  Strenge,  an  Anschaulichkeit  und  an 
naturgemäßes  Fortschreiten  vom  Einfachen  zum  Zusammengesetzten. 

Die  Einheiten,  welche  der  Darstellung  durchaus  zu  Grunde 
liegen,  sind  die  elektrostatisch-magnetischen,  die  Hebtz  in  zwei  funda- 
mentalen Abhandlungen  (Wied.  Ann.  Bd.40u.  41)  benutzt  hat,  und  die 
sich  bei  allen  allgemeinen  theoretischen  Darstellungen  in  erster  Linie 
empfehlen;  doch  ist  an  vielen  Stellen  auf  die  Änderungen  hinge- 
wiesen,  welche  die  Einführung  des  technisch  gebräuchlichen,  elektro- 
magnetischen Maßsystemes  in  die  Resultate  der  Theorie  bewirken  würde. 


IV  Voncort 


Auch  die  Nomenklatur  ist  im  wesentlichen  die  von  Hkbtz  a.  a.  0. 
angewandte;  z.  B.  unterscheide  ich  nach  seinem  Vorbilde  freie 
und  wahre  Ladungen  und  bezeichne  ihre  Differenz  als  scheinbare 
oder  influenzierte.  Eine  folgenreiche  Erweiterung  dieser  Be- 
nennungen mag  besonders  hervorgehoben  werden;  ich  ordne  in 
Übereinstimmung  mit  der  bekannten  ÄMPiaiE'schen  Theorie  den 
wahren  elektrischen  Strömen  als  scheinbare  oder  äquivalente 
die  mit  dem  influenzierten  Magnetismus  gleichwertigen  zu  und 
bezeichne  ihre  Superposition  als  freie  Ströme.  Die  Einführung  der 
letzteren  gestattet,  eine  gi'oße  Zahl  allgemeiner  Sätze,  besonders  über 
Induktion,  überaus  einfach  zu  gewinnen  und  auszusprechen. 

Eine  besondere  Schwierigkeit  bot  die  Auswahl  der  Bezeich- 
nungen oder  Symbole.  Es  ist  von  autorisiei'ter  Seite  die  Mahnung 
ausgesprochen,  sich  hierin  durchaus  an  Maxwell's  Vorgang  zu 
halten;  aber  so  sehr  ich  ein  allgemein  angenommenes  System  von 
Bezeichnungen  für  einen  Gewinn  halten  würde,  so  habe  ich  mich 
doch  für  das  MAXWELL'sche  nicht  entscheiden  können. 

Einmal  aus  inneren  Gründen,  insofern  ich  dasselbe  nicht  für 
durchaus  glücklich  halten  kann;  wenn  man  durch  die  Auswahl  der 
Buchstaben  Ähnlichkeit  oder  Verschiedenheit  der  dargestellten  Funk- 
tionen andeuten  kann  und  soll,  so  läßt  das  ^[AXWKLL'sche  System, 
wie  mir  scheint,  mancherlei  zu  wünschen  übrig. 

Sodann  aus  äußeren  Gründen,  insofern  bei  einem  die  ganze 
theoretische  Physik  umfassenden  Kompendium  Funktionen,  die  in 
verschiedenen  Gebieten  auftreten,  vorteilhaft  mit  denselben  Buch- 
staben bezeichnet  werden,  und  hierdurch  die  freie  Auswahl  für  ein 
einzelnes  Gebiet  wesentlich  beschränkt  ist 

Die  von  mir  gewählte  Bezeichnung  schließt  sich  nach  Möglich- 
keit, d.  h.,  soweit  der  zuletzt  erwähnte  Umstand  Freiheit  ließ,  an 
die  von  Hebtz  a.  a.  0.  eingeführte  an.  Von  den  notwendigen  Ab- 
weichungen ist  besonders  eine  zu  nennen,  die  dadurch  veranlaßt  ist, 
daß  die  Buchstaben  Z,  M,  N  für  die  Komponenten  der  magnetischen 
Kraft  nicht  mehr  verfügbar  waren. 

Um  das  Verständnis  auch  eines  aus  dem  Zusammenhang  ge- 
rissenen Kapitels  der  Elektricitätslehre  nach  Möglichkeit  zu  erleich- 
tem, gebe  ich  nach  dem  Inhaltsverzeichnis  eine  Zusammenstellung 
der  wichtigsten  der  im  IV.  Teil  eingeliihrten  Bezeichnungen;  diese 
sind  konsequent  beibehalten,  doch  war  es  nötig,  einzelne  Buchstaben 
des  Schemas  vorübergehend  auch  in  anderer  Bedeutung  zu  benutzen.  — 

Für  die  Darstellung  der  Optik  lag  es  natürlich  nahe,  wie 
mehrfach  geschehen,  die  elektromagnetischen  Gleichungen  als  Grund- 


Vorwort.  V 

läge  zu  benutzen.  Indessen  f&Iirt  dieser  Weg  ohne  Zuhilfenahme 
mehr  oder  weniger  bedenkhcher  Hypothesen  bisher  doch  nicht  eben 
weit,  und  seine  Wahl  hätte  demnach  jene  gemischte  Methode  der 
Behandlung  nötig  gemacht,  die  ich  schon  in  der  Elektricitätslehre 
zu  vermeiden  gesucht  habe.  Ich  habe  vorgezogen,  auch  in  der 
Opük  über  den  Mechanismus  des  Vorganges  eine  bestimmte  Vor- 
stellung nicht  einzuführen,  die  Grundgleichungen  für  den  einfachsten 
Fall  der  Lichtausbreitung  im  leeren  Baum  direkt  auf  die  Erfahrung 
zu  basiren  und  ihnen  im  HAMiLTON'schen  Prinzip  eine  Form  zu 
geben,  die  eine  Verallgemeinerung  auf  kompliziertere  Verhältnisse 
nach  übersichtlichen  Grundsätzen  und  unter  steter  Vergleichung  mit 
der  Erfahrung  gestattete,  —  ein  Weg,  der  dem  in  den  einzelnen 
Kapiteln  der  Elektricitätslehre  wiederholt  angewandten  durchaus 
parallel  geht.  Dabei  ist  natürlich  nicht  unterlassen,  die  Beziehungen 
der  Resultate  zu  der  elastischen  und  der  elektromagnetischen  Licht- 
theorie, wo  immer  angängig,  deutlich  hervorzuheben. 

Die  Vorgänge  werden  dargestellt  mit  Hilfe  einer  als  Polari- 
sationsvektor p  bezeichneten  gerichteten  Größe,  die  identisch  ist 
mit  dem  NEUMANN'schen  Vektor  der  elastischen  Theorie,  und  nahe 
zusammenhängt  mit  der  magnetischen  Kraft  in  der  elektromagne- 
tischen Theorie;  der  mit  ihr  rein  geometrisch  verbundene  Fkesnel'- 
sche  Vektor  d  wird  wesentlich  nur  als  bequeme  Abkürzung  geführt 
Für  die  Theorie  der  anomalen  Dispersion  werden  weitere  Vektoren  P^ 
herangezogen,  die  an  der  ponderabeln  Materie  haften. 

Die  Benennungen  sind  im  allgemeinen  die  gebräuchlichen;  daß 
einfarbiges  Licht  nicht  mehr  als  homogen  bezeichnet  ist,  daß 
vielmehr  unter  einer  homogenen  ebenen  Welle  eine  solche  ver- 
standen wird,  in  deren  Ebenen  mit  Schwingungsform  und  Phase 
auch  die  Amplitude  konstant  ist,  wird  wohl  kaum  beanstandet  werden. 

Da  die  Rechnungen  sehr  viel  mit  komplexen  Lösungen  der 
Difl'erentialgleichungen  operiren,  so  ist  der  schon  in  der  Mechanik 
nichtstarrer  Körper  angewandte  Kunstgriff  wieder  eingeführt,  zur 
Vermeidung  von  Verwechselungen  alle  komplexen  Größen  mit  deutschen 
Lettern  zu  bezeichnen,  ein  Verfahren,  das  bei  der  Theorie  der 
elektromagnetischen  Schwingungen  im  engeren  Sinne  nicht  angängig 
war,  da  hier  das  deutsche  Alphabet  schon  heranzuziehen  war,  um 
nur  filr  die  reellen  Größen  genügende  Bezeichnungen  zu  erhalten.  — 

Der  Umfang  des  II.  Bandes  scheint  auf  den  ersten  Blick  in 
Widerspruch  zu  stehen  mit  dem  im  Vorwort  zum  ersten  Bande 
aufgestellten  Ziele  einer  „kurz  zusammenfassenden  Darstellung".  In- 
dessen   dürfte    die  Prüfung   seines  Inhaltes   darthun,   daß   nur   die 
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große  Zahl  der  in  ihm  besprochenen  Erscheinungen  den  Umfang 
des  Bandes  bedingt  hat,  daß  aber  jedes  einzelne  Gebiet  so  kurz 
behandelt  ist,  als  mit  Vollständigkeit  und  Klarheit  nur  irgend  ver- 
träglich war.  In  Bezug  auf  die  Auswahl  der  durchweg  möglichst 
einfachen  Beispiele  ist  nach  dem  Vorwort  zum  ersten  Bande  ver- 
fahren: Gebiete  von  einfachster  physikalischer  Grundlage,  also  ge- 
ringster Mannigfaltigkeit  an  Erscheinungen,  sind,  obwohl  sie  jederzeit 
das  größte  mathematische  Interesse  bieten,  kärglich  bedacht,  und 
die  Ausführlichkeit  wächst  mit  dem  Reichtum  und  der  Verschieden- 
artigkeit der  umfaßten  Vorgänge.  So  nimmt  —  entgegen  dem  ge- 
wöhnlichen Verhältnis  —  die  Elektrostatik  der  Leiter  nur  etwa 
den  dritten  Teil  des  Raumes  ein,  welcher  der  Elektrostatik  der  Di- 
elektrica  eingeräumt  ist. 

Eine  geringe  Ausdehnung  über  das  absolut  nötige  Maß  hinaus  hat 
der  Band  durch  kleine  Wiederholungen  erfahren,  welche  bestimmt  sind, 
die  Teile  desselben  möglichst  in  sich  abzurunden  und  dem  Leser  ihr 
Studium  außer  dem  Zusammenhang  mit  den  übrigen  zu  ermöglichen.  — 

Auch  in  Bezug  auf  diesen  Band  bin  ich  Herrn  Dr.  Pockels 
für  ausgiebige  Hilfe  bei  der  Redaktion  und  bei  der  Korrektur,  sowie 
für  die  Aufstellung  der  Litteratumachweise  zu  großem  Dank  ver- 
pflichtet. Korrekturen  haben  außer  ihm  Herr  Prof.  Riecke  und 
Herr  Dr.  Schütz  freundlicherweise  durchgesehen.  Das  Sachregister 
haben  die  Herren  Dr.  Pockels  und  Schütz  ausgearbeitet.  Herr 
Dr.  Sommerfeld  hat  die  Güte  gehabt,  mir  die  Benutzung  seiner 
schönen  Arbeit  über  die  Diflfraction  an  der  Halbebene  zu  ermöglichen, 
die  erst  nach  Fertigstellung  des  Manuscriptes  zu  diesem  Bande  im 
Druck  erschienen  ist 

Den  Herren  Prof.  Beltbami,  Boltzmann  und  Fabkas  verdanke 
ich  die  Hinweise  auf  einige  Ungenauigkeiten,  die  im  ersten  Bande 
übersehen  worden  sind,  und  die  ich  nun  neben  einer  kleinen  Zahl 
bemerkter  Druckfehler  im  Anhang  zu  diesem  berichtigt  habe. 
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Ziuammenstellang  der  wiehtigsten  der  im  IT.  Teil  aufwandten 

Bezeiehnnn^en. 

Wo  dieselben  Buchstaben  für  elektrische  und  für  magnetische  Großen 
benatzt  sind,  ist  im  Bedürfhisfalle  die  Unterscheidung  durch  beigesetzte  In- 
dices  e  und  m  bewirkt.  Den  Vektorgrößen  sind  im  Nachstehenden  ihre  Kompo- 
nenten in  Klanmier  beigefügt. 

£  flnergie,    A  Arbeits-,    .ß  Wärmemenge; 
6,  a,  6)  dieselben  Großen  auf  die  Volumeneinheit  bezogen. 
^  {Sj  H,  Z)  Kraft  \   beliebigen  Ursprunges,  auf  einen  beliebigen 

A  (A,  M,  N)  Drehungsmoment  J  pouderabeln  Körper  ausgeübt. 

Uy  Vy  tc  und  /,  m,  n  Verschiebungs-  und  Drehungskomponenten. 
«H'x,...  ^y  allgemeine  Druckkomponenteu , 
Xr, . , .  Xy  dergl.  elastischen  Ursprunges, 
^xy  •  •  •  ^y  dergl.  elektrischen  oder  magnetischen  Ursprunges. 
K  {X,  y,  Z)  elektrische  Feldstärke, 
Nf  S,   ihre  Komponenten  nach  Richtimgen  n  und  s; 
f  Sd8  =  L,  Linienintegral  von  A",  räumliche  elektromotorische  Kraft, 
f  Ldt=  T,  Zeitiutegral  von  L,  Integralkraft. 
R  (Ä,  By  C)  magnetische  Feldstärke. 

Qi  q\  (f   wahre,  freie,  influenzierte  elektrische  oder  magnetische  Raumdichte, 
er,  <r',  a"  dergl.  Flächendichte, 

niy  in\  ni"  und  e,  e\  e"  dergl.  magnetische  und  elektrische  Ladungen« 
^  {^y  Vi  3)  ^elektrische  Polarisation, 
91  (%,  S,  @)  magnetische  Polarisation; 

\k  elektrische  Permeabilitäten  oder  Dielektricitätskonstanten, 
m^ft  magnetische  Permeabilitäten. 
M  (A,  B,  f)  Gesamtmoment, 

fi  (a,  ßy  y)  spezifisches  Moment  einer  elektrischen  oder  einer  magnetischen  Ver- 
teilung; 
y  spezifisches  Moment  einer  magnetischen  Doppelfläche. 
tt,k  Elektrisierungs-,    tf,k  Magnetisierungszahlen. 

m,  q,\  o)"  \  ^    1  /  Elektricitäten, 

«    -.»     ."I   Potentialfunktion  wahrer,  freier,  influenzierter  \  ^ «*:«^« 

y/^  tff  y  fp    )  '  '  l  Magnetismen. 

Pnk  Potentialsprünge,  flächenhafte  elektromotorische  Kräfte. 

Chk  elektrische  Kapacitätskoefficienten,    Fj^  Potentialkoefficienten. 

^hk,  y^kk  Potentiflie  elektrischer  und  magnetischer  Wechselwirkung, 

0,  W  elektrisches  und  magnetisches  Potential  eines  Sjstemes  auf  sich  selbst. 

r^k  elektromagnetisches  Potential  eines  Stromes  auf  die  Stromeinheit,  virtuelles 

Potential. 

üf^k  desgl.  zwischen  zwei  Stromeiuheiten; 


XIY  2kMammen8teÜung  der  wichtigsten  Bezeichnungen. 


Qjii  Induktionskoefficient,    Q  Selbstinduktionskoefficient 

i  (u,  ö,  to),   V  (u',  t)\  to'),    i"  (u",  ö",  ro")   wahre,   freie,    äquivalente  elektrische 

Stromdichte. 
/,  r,  /"  deagl.  StromstÄrke. 

J^fldt  Zeitintegral  von  /,   Integralstromstärke. 
Z7,  F,   W  Vektorpotentiale  wahrer  elektrischer  Ströme, 
U,  S$,  ^   Vektorpotentiale  freier  elektrischer  Ströme. 
Uft  Konstanten  der  spezifischen  elektrischen  Leitfähigkeit 
D  elektrische  Leitföhigkeit,    W  elektrischer  Widerstand, 
i  (jr,  Q,  2)  elektrische  Gesamtstromdichte,  zusammengesetzt  aus  Leitungs-,  Ver- 

schiebungs-  und  Konvektionsstrom. 
f  (q,  b,  c)  magnetische  Stromdichte. 
V  Lichtgeschwindigkeit  im  leeren  Raum. 


IV.  Teil. 

und  Magnetismus. 

I.  Kapitel. 

Elektrostatik. 

§  1.    Elektrisierung  durch  Reibung.     Das  Coui<OMfi*sehe  Elementar- 
gesetz.    Elektrische  Potentiale. 

Die  Fundamentalbeobachtung  der  Elektrostatik  ist  die,  daß  im 
allgemeinen  die  Körper  dadurch,  daß  man  sie  gegeneinander  reibt, 
die  Fähigkeit  erhalten,  fernwirkende  Kräfte  anderer  Art,  als  zuvor, 
aufeinander  auszuüben.  Allerdings  ist  diese  Eigenschaft  nur  bei 
einer  gewissen  Klasse  von  Körpern,  den  Nichtleitern,  direkt  nach- 
weisbar, bei  anderen  nur  dann,  wenn  man  sie  beobachtet,  während 
sie  durch  einen  Nichtleiter  von  der  Erde  isoliert  sind;  letzteres 
deutet  man  dahin,  daß  diese  Körper  die  erhaltene  Fähigkeit  an  die 
Erde  abgeben,  und  nennt  sie  demgemäß  Leiter.  In  dem  durch 
Reibung  erzielten  Zustande  bezeichnet  man  die  Körper  als  elektri- 
siert, ohne  damit  eine  andere  Vorstellung  zu  verbinden,  als  die 
Fähigkeit  zu  jenen  Fernwirkungen. 

Reibt  man  zwei  isolierte  Stücken  eines  Körpers  (l)  an  zwei 
Stücken  eines  Körpers  (2),  so  stoßen  sich  danach  die  Stücke  von 
gleicher  Substanz  ab,  die  von  ungleicher  ziehen  sich  an. 

Verfährt  man  ebenso  mit  Stücken  zweier  Körper  (3)  und  (4), 
von  denen  übrigens  einer  mit  (l)  oder  (2)  identisch  sein  darf,  so 
gilt  für  sie  einerseits  das  Gleiche;  außerdem  erfahren  (3)  und  (4) 
aber  auch  Wirkungen  von  (l)  und  (2),  und  zwar  wird  jederzeit  der 
eine  von  ihnen  von  (1)  angezogen  und  von  (2)  abgestoßen,  der 
andere  umgekehrt;  es  verhält  sich  also  der  eine  ebenso,  wie  der 
Körper  (1),  der  andere  ebenso,  wie  der  Körper  (2), 
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Qnu  Induktionskoefficient,    Q  Selbstinduktiouskoefficient 

i  (u,  t),  to),   r  (u',  ö*,  to*),    i"  (u",  ö",  tt)")   wahre,   freie,    äquivalente  elektri8eh< 

Stromdichte. 
/,  r,  /"  desgl.  Stromstärke. 

JasJ'Jdt  Zeitintegral  von  /,   Integralstromstärke. 
U,  F,   W  Vektorpotentiale  wahrer  elektrischer  Ströme, 
U,  S$,  S3   Yektorpotentiale  freier  elektrischer  Ströme. 
Uft  Konstanten  der  spezifischen  elektrischen  Leitfähigkeit 
D  elektrische  Leitfähigkeit,    W  elektrischer  Widerstand, 
i  dt  9)  h)  elektrische  Glesamtstromdichte,  zusammengesetzt  aus  Leitungs-,  Ver 

schiehungs-  und  Konvektionsstrom. 
f  (q,  b,  c)  magnetische  Stromdichte. 
V  Lichtgeschwindigkeit  im  leeren  Raum. 
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Qjii  Induktionskoef&cient,    Q  Selbstiuduktionskoefficient 

i  (u,  ö,  »),   r  (u\  t>\  to'),    i"  (u",  ö",  tt)")   wahre,   freie,    äquivalente  elektrische 

Stromdichte. 
/,  r,  /"  deagl.  Stromstärke. 

JsssJ'Idt  Zeitintegral  von  /,   Integralstromstärke. 
ü,  F,   W  Vektorpoteutiale  wahrer  elektrischer  Ströme, 
U,  S$,  S3   Vektorpoteutiale  freier  elektrischer  Ströme. 
Uft  Konstanten  der  spezifischen  elektrischen  Leitfähigkeit 
D  elektrische  Leitföhigkeit,    W  elektrischer  Widerstand. 
i  dl  ^9  h)  elektrische  Gesamtstromdichte,  zusammengesetzt  aus  Leitungs-,  Ver- 

schiebungs-  und  Konvektionsstrom. 
f  (q,  b,  c)  magnetische  Stromdichte. 
V  Lichtgeschwindigkeit  im  leeren  Raum. 


IV.  Teil. 

und  Magnetismus. 

I.  Kapitel. 

Elektrostatik. 

§  1.    Elektrisienmg  duroh  Reibung.     Das  Coui<OMfi*sohe  Elementar- 
gesetz.    Elektrisohe  Potentiale. 

Die  Fundamen tÄlbeobachtung  der  Elektrostatik  ist  die,  daß  im 
allgemeinen  die  Körper  dadurch,  daß  man  sie  gegeneinander  reibt, 
die  Fähigkeit  erhalten,  fernwirkende  Kräfte  anderer  Art,  als  zuvor, 
aufeinander  auszuüben.  Allerdings  ist  diese  Eigenschaft  nur  bei 
einer  gewissen  Klasse  von  Körpern,  den  Nichtleitern,  direkt  nach- 
weisbar, bei  anderen  nur  dann,  wenn  man  sie  beobachtet,  während 
sie  durch  einen  Nichtleiter  von  der  Erde  isoliert  sind;  letzteres 
deutet  man  dahin,  daß  diese  Körper  die  erhaltene  Fähigkeit  an  die 
Erde  abgeben,  und  nennt  sie  demgemäß  Leiter.  In  dem  durch 
Reibung  erzielten  Zustande  bezeichnet  man  die  Körper  als  elektri- 
siert, ohne  damit  eine  andere  Vorstellung  zu  verbinden,  als  die 
Fähigkeit  zu  jenen  Fernwirkungen. 

Reibt  man  zwei  isolierte  Stücken  eines  Körpers  (l)  an  zwei 
Stücken  eines  Körpers  (2),  so  stoßen  sich  danach  die  Stücke  von 
gleicher  Substanz  ab,  die  von  ungleicher  ziehen  sich  an. 

Verfahrt  man  ebenso  mit  Stücken  zweier  Körper  (3)  und  (4), 
von  denen  übrigens  einer  mit  (1)  oder  (2)  identisch  sein  darf,  so 
gilt  für  sie  einerseits  das  Gleiche;  außerdem  erfahren  (3)  und  (4) 
aber  auch  Wirkungen  von  (1)  und  (2),  und  zwar  wird  jederzeit  der 
eine  von  ihnen  von  (1)  angezogen  und  von  (2)  abgestoßen,  der 
andere  umgekehrt;  es  verhält  sich  also  der  eine  ebenso,  wie  der 
Körper  (1),  der  andere  ebenso,  wie  der  Körper  (2). 
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XIY  ZusammensieÜung  der  wichtigsten  Bezeichnungen. 


Qnk  IndaktioDBkoefficieiit,    Q  Selbstinduktioiiskoefficient. 

i  (u,  ö,  »),   r  lu*,  t>\  XD),    i"  (u",  ö",  ID**)   wahre,   freie,    äquivalente  elektrische 

Stromdichte. 
ly  r,  I"  desgl.  Stzomstfirke. 

J^fldt  Zeitintegral  von  /,    Int^ralstromstärke. 
C,  F,   W  Vektorpotentiale  wahrer  elektrischer  Strome, 
U,  S,  ®   Vektorpoteutiale  frt'ier  elektrischer  Stnime. 
Uft  Konstanten  der  spezifischen  elektrischen  Leitfähigkeit. 
D  elektrische  Leitfähigkeit,    W  elektrischer  Widerstand, 
i  Q?»  9»  h^  elektrische  Gesamtstromdichte,  zusammengesetzt  aus  Leitungs-,  Ver- 

schiebungs-  und  Konvektionsstrom. 
f  (q,  b,  c)  magnetische  Stromdichte. 
V  Lichtgeschwindigkeit  im  leeren  Raum. 


IV.  Teil. 
Elektricität  und  Magnetismus. 

I.  Kapitel. 

Elektrostatik. 

I  1.    Elektrisienmg  duroh  Reibung.     Das  Coui<OMfi'sohe  Elementar- 
gesetz.    Elektrische  Potentiale. 

Die  Fundamentalbeobachtung  der  Elektrostatik  ist  die,  daß  im 
Allgemeinen  die  Körper  da<lurch,  daß  man  sie  gegeneinander  reibt, 
die  Fähigkeit  erhalten,  fernwirkende  Kräfte  anderer  Art,  als  zuvor, 
aufeinander  auszuüben.  Allerdings  ist  diese  Eigenschaft  nur  bei 
einer  gewissen  Klasse  von  Körpern,  den  Nichtleitern,  direkt  nach- 
weisbar, bei  anderen  nur  dann,  wenn  man  sie  beobachtet,  während 
sie  durch  einen  Nichtleiter  von  der  Erde  isoliert  sind;  letzteres 
deutet  man  dahin,  daß  diese  Körper  die  erhaltene  Fähigkeit  an  die 
Erde  abgeben,  und  nennt  sie  demgemäß  Leiter.  In  dem  durch 
Beibung  erzielten  Zustande  bezeichnet  man  die  Körper  als  elektri- 
siert, ohne  damit  eine  andere  Vorstellung  zu  verbinden,  als  die 
Fähigkeit  zu  jenen  Fernwirkungen. 

Reibt  man  zwei  isolierte  Stücken  eines  Körpers  (l)  an  zwei 
Stücken  eines  Körpers  (2),  so  stoßen  sich  danach  die  Stücke  von 
gleicher  Substanz  ab,  die  von  ungleicher  ziehen  sich  an. 

Verfährt  man  ebenso  mit  Stücken  zweier  Körper  (3)  und  (4), 
von  denen  übrigens  einer  mit  (1)  oder  (2)  identisch  sein  darf,  so 
gilt  für  sie  einerseits  das  (Tleiche;  außerdem  erfahren  (3)  und  (4) 
aber  auch  Wirkungen  von  (1)  und  (2),  und  zwar  wird  jederzeit  der 
eine  von  ihnen  von  (l)  angezogen  und  von  (2)  abgestoßen,  der 
andere  umgekehrt;  es  verhält  sich  also  der  eine  ebenso,  wie  der 
Körper  (1),  der  andere  ebenso,  wie  der  Körper  (2). 

VoiOT,  Theoretische  Pbjsik.    II.  1 


2  IV.  Teil.     ElektricHät  und  Magnetismus.     I.  Kap. 

Man  erhält  hiernach  überhaupt  nur  zwei  Arten  von  Elektri- 
sierung, welche  Körper  man  auch  aneinander  reiben  mag;  her- 
gebrachter Weise  wird  eine  jede  Erregung  mit  denjenigen  beiden 
verglichen,  welche  durch  Reibung  von  Glas  an  Harz  entstehen,  und 
je  nach  ihrem  Verhalten  als  Glas-  oder  Harzelektricität  unter- 
schieden. — 

Das  Gesetz  der  Wechselwirkung  zwischen  ruhenden  elek- 
trisierten Körpern  ist  in  dem  Grenzfall  sehr  einfach,  daß  beide  Körper 
sich  innerhalb  eines  unendlichen  homogenen  Nichtleiters  und  zwar 
in  einem  gegenseitigen  Abstand  befinden,  der  als  unendlich  groß 
gegenüber  ihren  Dimensionen  betrachtet  werden  kann. 

Hier  führt  die  nach  den  auf  S.  112  des  I.  Bandes  erörterten 
Methoden  der  Messung  von  Kräften  ausgeführte  Beobachtung  zu 
folgenden  Resultaten.  Wirkung  und  Gegenwirkung  sind  einander 
gleich.  Bei  gleicher  Natur  des  umgebenden  Nichtleiters  und  bei 
gleicher  Entfernung  der  beiden  Körper  ist  die  Intensität  der  Kraft 
von  ihrer  gegenseitigen  Orientierung  unabhängig,  fällt  also  mit  ihrer 
Richtung  notwendig  in  die  der  Verbindungslinie;  bei  wechselnder 
Entfernung  verhält  sie  sich  dem  Quadrat  dieser  Größe  indirekt 
proportional.  Mit  wechselnder  Natur  des  umgebenden  Mediums 
variiert  die  absolute  Größe  der  Kraft  um  einen  der  Substanz  in- 
dividuellen Faktor. 

Um  die  Komplikationen  zu  vermeiden,  die  durch  den  letzteren 
Umstand  bewirkt  werden,  wollen  wir  für  die  folgenden  Entwicke- 
lungen  zunächst  immer  denselben  das  System  umgebenden  ho- 
mogenen unendlichen  Nichtleiter,  etwa  den  luftleeren  —  oder,  was 
in  Annäherung  fast  gleichwertig  ist,  den  lufterfüllten  —  Raum  vor- 
aussetzen. 

Weiter  ergeben  die  Messungen,  daß  zwei  durch  Aneinander- 
reihen elektrisierte  isolierte  Körper  unter  den  oben  vorausgesetzten 
Verhältnissen  auf  einen  dritten  elektrisierten  Körper  in  gleichen 
Entfernungen  Kräfte  von  gleicher  Intensität  ausüben,  deren  Rich- 
tungen aber  nach  dem  früheren  einander  entgegengesetzt  sind. 

Diese  Resultate  gestatten  die  vollständige  Aufstellung  des  ge- 
suchten Gesetzes  der  Wechselwirkung,  wenn  man  noch  die  nahezu 
selbstverständliche  Annahme  zu  Hilfe  nimmt,  daß  man  gleich  elektri- 
sierte Körper  in  beliebiger  Zahl  herstellen  kann,  indem  man  gleich  ge- 
formte Stücke  derselben  Substanz,  z.  B.  Kupfer,  in  gleicher  Weise  an 
einem  und  demselben  Körper  von  anderer  Substanz,  z.  B.  Seide,  reibt 
Verbindet  man  nämlich  n  identische  elektrisierte  Körj)er  (a), 
etwa  mit  Hilfe  von   unelektrischen  Nichtleitern,   in    beliebiger  An- 


§  1.    Erfahrungsthatsachen, 


Ordnung  zu  einem  starren  System,  dessen  Ausdehnung  immer  noch 
verschwindend  sein  mag  gegen  seinen  Abstand  von  einem  zweiten 
elektrisierten  Körper  (ß),  so  kann  man  dieses  System  als  einen 
Körper  von  n-mal  so  großer  Elektrisierung  wie  (a)  betrachten. 

Innerhalb  des  gleichen  Nichtleiters  und  in  der  gleichen  Ent- 
fernung ist  dann  die  von  ihm  ausgeübte  Kraft  das  n-fache  der 
zwischen  (a)  und  {ß)  stattfindenden.  Bildet  man  auch  den  zweiten 
Körper  aus  m  identischen  Stücken  (/?),  so  ist  sie  ver-n.wi-facht 

Wir  dürfen  daher  widerspruchslos  von  zwei  elektrisierten  Kör- 
pern (cfj)  und  («j),  die  unter  gleichen  Umständen  auf  einen  dritten 
Körper  (ß)  die  Kräfte  K^  und  K^  ausüben,  —  gleichviel  ob  die- 
selben anziehende  oder  abstoßende  sind  —  aussagen,  daß  diese 
Kräfte  den  Elektrisierungen  von  {a^)  und  {a^)  proportional  sind, 
und  dürfen  umgekehrt  auch  aus  ersteren  auf  letztere  schließen. 

Als  Einheit  der  Elektrisierung  kann  dabei  zunächst  die 
an  irgend  einem  bestimmten  Körper  durch  bestimmte  Keibung  an 
einem  bestimmten  anderen  Körper  erregte  eingeführt  werden.  Ist 
eine  solche  Einheit  festgesetzt,  so  kann  man  nun  auch  beliebige 
Elektrisierungen  messen,  indem  man  ihre  Wirkungen  mit  der- 
jenigen vergleicht,  welche  der  Einheits-  oder  Meßkörper  unter  den 
gleichen  Umständen  erfährt  oder  ausübt. 

Nach  dem  oben  Zusammengestellten  gilt  für  die  absolute  Größe 
der  elektrischen  Wechselwirkung  zwischen  zwei  Körpern,  welche  gegen 
ihre  Entfernung  unendlich  klein  sind  und  die  Elektrisierungen  e^ 
und  e^  besitzen,  das  von  Coulomb  ^)  aufgestellte  Gesetz 

worin  f  einen  Faktor  bezeichnet,  der  von  der  Art  des  den  unend- 
lichen Raum  erfüllenden  —  zunächst  flüssig  oder  gasförmig  zu 
denkenden  —  Nichtleiters  und  von  der  für  die  Elektrisierungen  ge- 
wählten Einheit  abhängig,  aber  von  der  Art  und  Stärke  der 
Elektrisierung,  sowie  von  der  Konfiguration  des  Systems  unab- 
hängig ist 

Das  Gesetz  stimmt  formal  völlig  mit  dem  Ausdruck  für  die 
NEWTON'sche  Gravitation  zwischen  zwei  Massenpunkten  überein;  an 
der  Stelle  von  deren  Massen  stehen  hier  die  Elektrisierungen,  die 
man  deshalb  auch  als  Elektricitätsmengen  oder  Ladungen  auf 
den  geriebenen  Körpern  bezeichnet. 

Die  Formel  läßt  sich  demgemäß  auch  dahin  deuten,  daß  die 
Kräfte  nicht  zwischen  den  geladenen  ponderabeln  Körpern,  sondern 


XIY  ZusammensieÜung  der  wichtigsten  Bexeichnungen. 


QnM  Induktiouskoefficieiit,    Q  Selbstinduktionskoefficient. 

i  (u,  ö,  »),   r  (u\  ö',  to'),    i"  (u",  ö",  tt)")   wahre,   freie,    äquivalente  elektrische 

Stromdichte. 
/,  r,  /"  deagl.  Stromstärke. 

JssJ'Idt  Zeitintegral  von  /,    Integralstromstärkc. 
U,  F,   W  Vektorpotentiale  wahrer  elektrischer  Ströme, 
U,  S^y  S3   Vektorpotcutiale  freier  elektrischer  Ströme. 
Ijhft  Konstanten  der  spezifischen  elektrischen  Lieitfähigkeit. 
D  elektrische  Leitfähigkeit,    W  elektrischer  Widerstand, 
i  (jr,  Q,  g)  elektrische  Gesamtstromdichte,  zusammengesetzt  aus  Leitungs-,  Ver- 

schiebungs-  und  Konvektionsstrom. 
f  (q,  b,  c)  magnetische  Stromdicht«. 
V  Lichtgeschwindigkeit  im  leeren  Raum. 


IV.  Teil. 
Elektricität  und  Magnetismus. 

I.  Kapitel. 

Elektrostatik. 

§  1.    Elektrisierung  duroh  Reibung.     Das  Coui<OMfi^sehe  Elementar- 
gesetz.   Elektrisohe  Potentiale. 

Die  FundamentÄlbeobachtung  der  Elektrostatik  ist  die,  daß  im 
allgemeinen  die  Körper  dadurch,  daß  man  sie  gegeneinander  reibt, 
die  Fähigkeit  erhalten,  femwirkende  Kräfte  anderer  Art,  als  zuvor, 
aufeinander  auszuüben.  Allerdings  ist  diese  Eigenschaft  nur  bei 
einer  gewissen  Klasse  von  Körpeni,  den  Nichtleitern,  direkt  nach- 
weisbar, bei  anderen  nur  dann,  wenn  man  sie  beobachtet,  während 
sie  durch  einen  Nichtleiter  von  der  Erde  isoliert  sind;  letzteres 
deutet  man  dahin,  daß  diese  Körper  die  erhaltene  Fähigkeit  an  die 
Erde  abgeben,  und  nennt  sie  demgemäß  Leiter.  In  dem  durch 
Reibung  erzielten  Zustande  bezeichnet  man  die  Körper  als  elektri- 
siert, ohne  damit  eine  andere  Vorstellung  zu  verbinden,  als  die 
Fähigkeit  zu  jenen  Femwirkungen. 

Reibt  man  zwei  isolierte  Stücken  eines  Körpers  (l)  an  zwei 
Stücken  eines  Körpers  (2),  so  stoßen  sich  danach  die  Stücke  von 
gleicher  Substanz  ab,  die  von  ungleicher  ziehen  sich  an. 

Verfährt  man  ebenso  mit  Stücken  zweier  Körper  (3)  und  (4), 
von  denen  übrigens  einer  mit  (1)  oder  (2)  identisch  sein  darf,  so 
gilt  für  sie  einerseits  das  Gleiche;  außerdem  erfahren  (3)  und  (4) 
aber  auch  Wirkungen  von  (1)  und  (2),  und  zwar  wird  jederzeit  der 
eine  von  ihnen  von  (1)  angezogen  und  von  (2)  abgestoßen,  der 
andere  umgekehrt;  es  verhält  sich  also  der  eine  ebenso,  wie  der 
Körper  (1),  der  andere  ebenso,  wie  der  Körper  (2). 

Voigt,  Theoretische  Phjaik.    II.  1 
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die  in  der  Zeit  rf^  faktisch  eintretende;  ferner  durch  J*P  keine 
Variation,  sondern  nur  einen  willkürlich  vorgescliriebenen  unendlich 
kleinen  Betrag  von  der  Natur  von  P,  durch  (TP  einen  analogen,  der 
aber  in  der  Zeit  dt  entsteht 

Verstehen  wir  dann  unter  S'uj^j  S'vj^,  S*w^  Verschiebungen  par- 
allel den  Koordinatenaxen,  unter  S*l^^  ^^^  ^^h  Drehungen  um  die 
Koordinatenaxen,  die  man  dem  Köq)er  (/t)  erteilt,  so  ist 


2') 


h  h  h 

A^  ^e^l«         Tlf   _         ?«.^l.         AT-  ^IJ. 

^'^^  ""     dl,    '      ^^         dm.  '     ^  Ä-  Qn     ' 


dabei  bezeichnet  der  Index  e  noch  ausdrücklich,  daß  bei  den  Be- 
wegungen, auf  die  sich  die  Differentiationen  beziehen,  die  elek- 
trischen Zustände  resp.  die  Ladungen  aller  Massenelemente  un- 
geändert  bleiben  sollen,  wie  dies  ohne  weiteres  daraus  folgt,  daß 
auf  jedes  Massenelement  die  Formeln  (1'")  Anwendung  finden. 

Fassen  wir  die  Gleichungen  (2')  mit  den  Faktoren  ^t/^,  J*??^,  dV^, 
3*lj^j  S'mj^j  S*n^  zusammen,  summieren  das  Resultat  über  A  =  1  und 
A  r=  2,  und  bezeichnen  mit  SA^^  die  Arbeit  der  Wechselwirkung 
bei  den  betreffenden  Dislokationen,  so  erhalten  wir 

2")  SA,^  =  5,d'«,.  +  . . .  +  N,8\  =  -  ^//>., , 

WO  der  Index  e  dieselbe  Bedeutung  besitzt  wie  in  (2'). 

Wenden  wir  diese  Formel  auf  zwei  beliebige  Körper  (A)  und 
(Ä)  eines  Systems  von  beiläufig  n  Köri)ern  an  und  bilden  die  Summe 
über  alle  Kombinationen  (A,  k\  die  wie  im  ersten  Teil  mit  -5*'  be- 
zeichnet werden  mag,  so  erhalten  wir  die  gesamte  innere  Arbeit 

2'")  SA,  =  2rsA,,=  -ö,:sii>„,. 

Soll  die  vorausgesetzte  Dislokation  ohne  Beschleunigung  durch 
äußere  Kräfte  bewirkt  werden,  so  müssen  dieselben  an  jedem 
Körper  des  Systems  die  aus  den  Wechselwirkungen  entspringenden 
Kräfte  gerade  kompensieren;  die  von  ihnen  zu  leistende  Arbeit  wird 
also  gleich  —  SHA^  oder  gleich   +  S^JS'  0,^^.  sein  müssen. 

Dies  Resultat  ist  indessen  keineswegs  so  zu  verstehen,  als  ob 
durch  eine  äußere  Arbeit  in  diesem  Betrage  die  vorausgesetzte  Ver- 
änderung des  Systems  faktisch  bewirkt  werden  könnte.  Denn 
noch  wissen  wir  nicht,  ob  bei  den  wirklich  vorgenommenen  Dislo- 
kationen die  Elektrisierungen  stets  so,  wie  dies  oben  angenommen 
ist,  von  selbst  an  den  Massenelementen  haften.    Wenn  aber  nicht, 


;J  /.     Kräfte  xwischen  elektrisierten  Körpern, 


SO  kann  noch  eine  eigene  Arbeit  notwendig  sein,  um  die  ursprüng- 
liche elektrische  Verteilung  zu  erhalten.  Wir  kommen  auf  diese 
wichtige  Frage  weiter  unten  zurück.  — 

Ist  der  Körper  (2)  mit  der  Ladung  Eins  versehen  und  zugleich 
so  klein  gegen  seine  Entfernung  von  dem  Körper  (1),  daß  er  als 
ein  Massenpunkt  betrachtet  werden  kann,  so  wollen  wir  ihn  als 
einen  Einheitspol  und  mit  dem  Symbol  (0)  bezeichnen.  Das  elek- 
trische Potential  ^j^  reduziert  sich  in  diesem  Falle  auf  das  Ein- 
heitspotential 

worin  r  den  Abstand  des  mit  der  Ladung  de^  versehenen  Massen- 
elementes an  der  Stelle  x^ ,  y^ ,  z^  von  dem  Einheitspol  an  der  Stelle 
Xj  y,  z  bezeichnet.  Der  Körper  (1)  ist  im  übrigen  völlig  beliebig, 
kann  also  auch  ein  System  von  räumlich  getrennten  Teilen  bilden. 
Nach  dem  soeben  Entwickelten  geben  dann 

r=--''^*>        r=-^^^        if=_^*J?io  3'\ 

dx    ^  dy    ^  dx    ^  ^ 

worin  der  Index  e  dieselbe  Bedeutung  hat,  wie  in  (2'),  die  Kom- 
ponenten der  von  dem  System  (1)  auf  den  Einheitspol  aus- 
geübten Kraft;  ihre  Resultante  werde  durch  X  bezeichnet. 

Hieraus  folgt,  daß,  wenn  man  bei  in  den  ruhenden  ponderabeln 
Massen  festgehaltenen  elektrischen  Ladungen  0,^  als  Funktion  der 
Koordinaten  des  Einheitspoles  betrachtet,  seine  Änderung  von  Ort  zu 
Ort  Größe  und  Richtung  der  auf  ihn  wirkenden  Kraft  Ä"  einfach 
bestimmt  Die  orthogonalen  Trajektorien  der  Oberflächen  ^)^^^  =  Const. 
sind  die  Kraftlinien,  d.  h.,  ihre  nach  kleineren  Werten  0^^ 
hin  positiv  gerechneten  Elemente  fallen  an  jeder  Stelle  mit  der 
Richtung  der  dort  wirkenden  Kraft  zusammen,  und  wenn  man  auf 
ihnen  an  beliebigen  Orten  unendlich  kleine  Längen  abgrenzt,  welche 
demselben  unendlich  kleinen  Zuwachs  von  0^^  entsprechen,  so  ist 
die  Größe  der  Kraft  K  mit  diesen  Längen  indirekt  proportional. 

Das  Bereich,  innerhalb  dessen  0^^  für  ein  gegebenes  System 
merklich  mit  dem  Orte  variiert,  nennt  man  dessen  elektrisches 
Feld,  den  oben  detinierten  Vektor  A'  bezeichnet  m^n  zum  Unter- 
schiede von  der  resultierenden  Kraft  Ä',  die  ein  beliebiger  geladener 
Körper  erfährt,  wohl  auch  als  Feldstärke,  ein  Name,  den  wir 
benutzen  werden,  wo  die  Klarheit  dadurch  gefördert  wird. 

Vorgänge,  bei  welchen  das  elektrische  Feld  sich  entweder  zeit- 
lich nicht    ändert   oder   wenigstens  jeden  Augenblick    dieselbe  Ge- 
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Staltung  besitzt,  als  wenn  die  ponderabeln  Massen  des  Systemes  ihre 
augenblickliche  Position  dauernd  inne  hätten,  bezeichnen  wir  als 
stationäre  elektrische  Prozesse.  Sie  umfassen  außer  den 
elektrostatischen  Erscheinungen  auch  noch  den  größten  Teil  der  im 
XII.  Kapitel  zu  behandelnden  elektromagnetischen.  Wie  beide  zu 
scheiden  sind,  wird  weiter  unten  besprochen  werden.  — 

§  2.  Elektrisierung^  durch  Influenz  und  durch  Berührung^.  Die 
elektrische    Potentialftinktion.      Zwei    allg^emeine    Prinzipien.     Das 

elektrostatiflche  Maßsystem. 

Sind  einmal  durch  Reibung  irgendwelche  Körper  elektrisiert, 
so  kann  man  mit  ihrer  Hilfe  andere,  ursprünglich  nicht  elektrisierte, 
ohne  Reibung  in  den  Zustand  bringen,  auf  elektrisierte  Probekörper 
Kräfte  auszuüben.  Da  wir  diesen  Zustand  allein  nach  seiner  Wir- 
kung beurteilen,  ist  es  konsequent,  ihn,  wie  er  auch  bewirkt  sein 
möge,  stets  als  dem  durch  Reibung  bewirkten  gleichartig  anzusehen, 
d.  h.,  jede  elektrische  Kraft  auf  eine  Elektrisierung  zurück- 
zuführen. 

Bringen  wir  in  das  Feld,  welches  eineij  beliebigen  endlichen 
oder  unendlich  kleinen  elektrisierten  Körper  und  außerdem  unseren 
Meßkörper  enthält,  einen  anderen  un elektrischen  Körper,  Leiter 
oder  Nichtleiter,  so  ändert  sich  die  ICraft,  welche  der  Meßkörper 
erfährt.  Oder  noch  allgemeiner,  wenn  zwei  elektrische  Körper,  von 
denen  jedenfalls  einer  endlich  ist,  gleichzeitig  auf  den  Meßkörper 
wirken,  so  ist  die  auf  letzteren  ausgeübte  Wirkung  nicht  die  Resul- 
tierende aus  den  Wirkungen,  die  nach  Entfernung  des  zweiten 
Körpers  jeder  für  sich  in  derselben  Position  ausüben  würde.  *) 

Nach  dem  vorangestellten  Prinzip  wirkt  also  die  gleichzeitige 
Anwesenheit  mehrerer  elektrisierter  Körper  verändernd  auf  die  La- 
dung eines  jeden  von  ihnen  ein;  diesen  Vorgang  nennt  man  Elek- 
trisierung durch  Influenz. 

Körper,  welche  unendlich  klein  sind  gegen  die  Entfernung  von 
anderen,  können  auf  diese  influenzierend  wirken,  werden  aber  selbst 
nicht  merklich  influenziert.  Dies  Resultat  können  wir  zunächst, 
wie  oben  ausgesprochen,  als  Erfahrungsthatsache  annehmen,  werden 
es  jedoch  weiter  unten  aus  einem  allgemeinen  Prinzip  beweisen. 

Die  auf  endliche  Körper  geübte  Influenzierung  ist  je  nach 
deren  Natur  verschieden  stark.  Isolierte  Leiter  werden  unter  den- 
selben Umständen  stärker  influenziert,  als  gleich  große  und  gleich 
gestaltete  Nichtleiter,   und   unter  letzteren   ist  wiederum   eine  Ab- 
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stufung  der  Wirkung  je  nach  der  Substanz  festgestellt  Ganz  un- 
zugänglich ist  der  Influenzierung  kein  bekannter  Körper;  doch  ist 
anscheinend  kein  physikalischer  Grund  vorhanden,  dergleichen 
Körper  als  unmöglich  anzusehen.  Da  nun  die  Annahme  solcher 
influenzloser  oder  absoluter  Isolatoren  für  manche  theoretische 
Eutwickelungen  nützlich  ist,  so  wollen  wir  sie  ausdrücklich  zu- 
lassen. — 

Aus  dem  soeben  über  Influenz  Zusammengestellten  ziehen  wir 
zunächst  eine  Folgerung  in  Bezug  auf  das  Einheitspotential  0^^ 
eines  elektrischen  Systemes  (1),  dessen  sichere  Auffassung  eine  ge- 
wisse Schwierigkeit  bietet. 

Nach  der  Art  seiner  Einführung  ist  0^^  das  Potential  der  Wechsel- 
wirkung zwischen  dem  elektrisierten  System  (1)  und  einem  Körper  (0), 
der  die  spezielle  Eigenschaft  besitzt,  die  Einheit  der  Ladung  zu 
tragen  und  unendlich  klein  gegen  die  Entfernung  von  (1),  kurz  ge- 
sagt, ein  Einheitspol  zu  sein.  Wenn  nun  infolgedessen  auch  der 
Einheitspol  selbst  iniluenzlos  ist,  so  wirkt  er  doch  intiuenzierend 
auf  das  System  (1),  und  dessen  Ladung  ist  daher  von  seiner  Po- 
sition abhängig.  Hieraus  folgt,  daß  0^^  die  Koordinaten  des  Ein- 
heitspoles  in  doppelter  Weise  enthält:  explicite  in  r,  welches  ja 
gleich  y{x  —  T^)*  +  (y  —  yj*  +  (^  —  ^i)^  ist,  implicite  in  de^ . 

Diese  allgemeinere  Abhängigkeit  des  Einheitspotentiales  kommt 
nun  aber  offenbar  in  den  Formeln  (3'),  die  für  uns  die  charakte- 
ristischen Eigenschaften  von  0^^  aussprechen,  gar  nicht  zur  Geltung. 
In  ihnen  erscheint  vielmehr  die  elektrische  Ladung  des  wirkenden 
Systems  (1)  ganz  unabhängig  von  der  Anwesenheit  und  von  dem 
Verhalten  des  Einheitspoles  vorgeschrieben,  kann  beispielsweise  durch 
Ursachen  bestimmt  sein,  die  in  derselben  Weise  wirken,  wenn  der 
Einheitspol  ganz  entfernt,  d.  h.  ins  Unendliche  gerückt  wird. 

Es  dient  zur  Klärung  der  vorliegendön  Verhältnisse,  wenn  wir 
das  in  diesem  speziellen  Sinne  verstandene  Einheitspotential 
von  dem  allgemein  aufgefaßten  durch  die  Bezeichnung  unterscheiden. 
Wir  setzen  demgemäß,  indem  wir  durch  den  Index  e  wieder  die 
feste  Gebundenheit  der  Ladungen  an  die  ponderabeln  Massen  andeuten, 

und  nennen  9  die  Potentialfunktion  des  elektrischen  Sy- 
stemes (1). 

Hierdurch  ist  dann  festgesetzt,  daß  bei  Benutzung  der  Po- 
tentialfunktion (f  eines  elektrischen  Systemes  weiterhin 
die    influenzierende   Wirkung   des   Einheitspoles    auf  das 
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System  stets  ausgeschlossen  und  demgemäß  bei  seinen 
Bewegungen  die  Ladung  des  Systems  an  dessen  Massen 
haftend  gedacht  werden  soll;  dagegen  mag  bei  Anwen- 
dungen der  Potentiale  0^^.  der  Wechselwirkung  zwischen 
zwei  Körpern  (h)  und  {k)  die  Veränderung  der  Ladungen 
durch  Influenz  infolge  von  Dislokationen  aus  später  her- 
vortretenden Gründen  ausdrücklich  zugelassen  bleiben. 

Die  Potentialfunktion  tp  eines  Systemes  ist  somit  von  dem  Po- 
tential 0^Q  desselben  auf  einen  Einheitspol  —  aus  dem  (p  zuerst  ab- 
geleitet war  —  wesentlich  unterschieden,  aber  der  Potentialfunktion 
der  Gravitation  oder  der  NEwroN'schen  Potentialfunktion  vollständig 
gleichartig  geworden.  Wir  können  infolgedessen  nunmehr  die  For- 
meln (3')  für  die  Komponenten  der  Feldstärke  einfacher  schreiben 

'  ox  ^  dy  d% 

Femer  können  wir  auch  alle  die  im  IIL  Kapitel  des  I.  Teiles 
über  NEWTON'sche  Potentialfunktionen  erhaltenen  Sätze  auf  die 
elektrische  Potentialfunktion  anwenden. 

Hierzu  sei  bemerkt,  daß  es  sich  im  Laufe  der  Entwickelung 
in  der  That  notwendig  erweisen  wird,  nicht  nur  räumlichen  Gebilden, 
sondern  auch  Flächen  und  Kurven  elektrische  Ladungen  zuzusprechen. 
Schon  die  Elektrisierung  durch  Reibung  legt  diese  Vorstellung  nahe; 
denn  wenn  dieselbe  an  einem  Nichtleiter  vorgenommen  wird,  kann 
man  sich  ihre  Wirkung  auch  nur  auf  dessen  Oberfläche  erstreckt 
denken.  Demgemäß  übertragen  wir  die  betreflfenden  Vorstellungen 
und  Bezeichnungen  von  der  NEWTON'schen  auf  die  elektrische  Po- 
tentialfunktion und  definieren,  indem  wir  die  Elemente  dkj  do,  ds 
des  Körpers  A,  der  Oberfläche  o,  der  Kurve  s  einfuhren  und  unter 
de  die  auf  ihnen  befindliche  Ladung  —  gemessen  wie  S.  3  und  5 
gesagt  —  verstehen, 

^v  de  de  de 

soweit  die  Differentialverhältnisse  einen  bestimmten  Grenzwert 
liefern,  als  die  Raum-,  Flächen-  und  Kurvendichte  der  Ladung. 
Elektrische  Ladung  von  Kurven  kommt  nur  selten  in  Betracht  und 
soll  daher  bei  allgemeinen  Entwickelungen  ausgeschlossen  werden. 
Wir  lassen  weiter  auch  elektrische  Doppelflächen  zu  und 
bezeichnen  das  Produkt  aus  der  Ladungsdichte  a  jeder  Fläche  in 
ihren  gegenseitigen  Abstand  l 

als  das  elektrische  Moment  der  Flächeneinheit 
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Indessen  dient  es  mitunter  zur  Vereinfachung  sehr  allgemeiner 
Überlegungen,  davon  Gebrauch  zu  machen,  daß  die  Verteilungen 
der  Elektricität  auf  Kurven,  auf  einfachen  und  auf  doppelten  Flächen 
sich  auch  als  Grenzfälle  räumlicher  Verteilungen  auffassen  lassen, 
und  demgemäß  alle  Dichten  als  räumliche  aufzufassen.  Wir  werden 
dies  Verfahren  in  der  That  vielfach  vorteilhaft  anwenden. 

Für  die  demnächstige  Anwendung  ist  es  nützlich,  die  charakte- 
ristischen Eigenschaften  der  Potentialfunktionen  dieser  verschiedenen 
Verteilungen  übersichtlich  zusammenzustellen. 

Allen  gemeinsam  ist  das  reguläre  Verhalten  der  Funktion,  wie 
aller  Differentialquotienten,  und  die  Erfüllung  der  Gleichung 

Ay  =  0 

außerhalb  wirkender  Ladungen;  feraer  das  Verschwinden  der 
Funktion  im  Unendlichen  wie  ^/r^,  der  ersten  Differential- 
quotienten wie  ^/rj,  falls  alle  Ladungen  im  Gesamtbetrag  JE  im 
Endlichen  liegen  und  Vq  den  Abstand  vom  Koordinatenanfang 
bezeichnet. 

Die  Potentialfunktion  einer  räumlichen  Verteilung  ist  mit 
ihren  ersten  Differentialquotienten  auch  im  Innern  und  in  der  Ober- 
fläche   der   geladenen   Körper    regulär   und    erfüllt   im   Innern    die 

Beziehung 

A  y  =  —  4  71  f() .  4') 

Diejenige  einer  flächenhaften  Verteilung  geht  stetig  durch  die  sie 
tragende  Oberfläche  hindurch,  während  für  die  Differentialquotienten 
nach  der  Normalen  gilt 

hierin  sind  die  Normalen  w^  und  n^  auf  beiden  Seiten  der  geladenen 
Fläche  und  von  dieser  hinweg  positiv  gerechnet 

Die  Potentialfunktion  einer  Kurvenbelegung  wird  in  der  Kurve 
unendlich  wie  —  2/T/(n),  worin  n  den  normalen  Abstand  von  der 
Kurve  bezeichnet.  Diejenige  einer  Doppelfläche  ist  überall  endlich 
und  genügt  in  der  geladenen  Fläche  der  Bedingung 

y+  -  (jr_  =  47r/i/,  4") 

worin  die  Werte  qp+  und  qf_  auf  der  Seite  der  positiven,  resp.  der 
negativen  Ladung  zu  nehmen  sind;  die  Differentialquotienten  gehen 
stetig  durch  die  Grenze. 

Auf  diese  Eigenschaften,  die  sich  durch  Grenzübergänge  samt- 
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System  stets  ausgeschlossen  und  demgemäß  bei  seinen 
Bewegungen  die  Ladung  des  Systems  an  dessen  Massen 
haftend  gedacht  werden  soll;  dagegen  mag  bei  Anwen- 
dungen der  Potentiale  0^^  der  Wechselwirkung  zwischen 
zwei  Körpern  (h)  und  (k)  die  Veränderung  der  Ladungen 
durch  Influenz  infolge  von  Dislokationen  aus  später  her- 
vortretenden Gründen  ausdrücklich  zugelassen  bleiben. 

Die  Potentialfunktion  qp  eines  Systemes  ist  somit  von  dem  Po- 
tential </>jQ  desselben  auf  einen  Einheitspol  —  aus  dem  qp  zuerst  ab- 
geleitet war  —  wesentlich  unterschieden,  aber  der  Potentialfunktion 
der  Gravitation  oder  der  NEwroN'schen  Potentialfunktion  vollständig 
gleichartig  geworden.  Wir  können  infolgedessen  nunmehr  die  For- 
meln (3')  für  die  Komponenten  der  Feldstärke  einfacher  schreiben 

Ferner  können  wir  auch  alle  die  im  IIL  Kapitel  des  I.  Teiles 
über  NfiWTON'sche  Potentialfunktionen  erhaltenen  Sätze  auf  die 
elektrische  Potentialfunktion  anwenden. 

Hierzu  sei  bemerkt,  daß  es  sich  im  Laufe  der  Entwickelung 
in  der  That  notwendig  erweisen  wird,  nicht  nur  räumlichen  Gebilden, 
sondern  auch  Flächen  und  Kurven  elektrische  Ladungen  zuzusprechen. 
Schon  die  Elektrisierung  durch  Reibung  legt  diese  Vorstellung  nahe; 
denn  wenn  dieselbe  an  einem  Nichtleiter  vorgenommen  wird,  kann 
man  sich  ihre  Wirkung  auch  nur  auf  dessen  Obertiäche  erstreckt 
denken.  Demgemäß  übertragen  wir  die  betreffenden  Vorstellungen 
und  Bezeichnungen  von  der  NEwroN'schen  auf  die  elektrische  Po- 
tentialfunktion und  definieren,  indem  wir  die  Elemente  dk,  do,  ds 
des  Körpers  A,  der  Oberfläche  o,  der  Kurve  s  einfuhren  und  unter 
de  die  auf  ihnen  befindliche  Ladung  —  gemessen  wue  S.  3  und  5 
gesagt  —  verstehen, 

.v  de  de  de 

soweit  die  Differentialverhältnisse  einen  bestimmten  Grenzwert 
liefern,  als  die  Raum-,  Flächen-  und  Kurvendichte  der  Ladung. 
Elektrische  Ladung  von  Kurven  kommt  nur  selten  in  Betracht  und 
soll  daher  bei  allgemeinen  Entwickelungen  ausgeschlossen  werden. 
Wir  lassen  weiter  auch  elektrische  Doppelflächen  zu  und 
bezeichnen  das  Produkt  aus  der  Ladungsdichte  a  jeder  Fläche  in 
ihren  gegenseitigen  Abstand  X 

aX  =  I' 

als  das  elektrische  Moment  der  Flächeneinheit 
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Indessen  dient  es  mitunter  zur  Vereinfachung  sehr  allgemeiner 
Überlegungen,  davon  Gebrauch  zu  machen,  daß  die  Verteilungen 
der  EUektricität  auf  Kurven,  auf  einfachen  und  auf  doppelten  Flächen 
sich  auch  als  Grenzfälle  räumlicher  Verteilungen  auffassen  lassen, 
und  demgemäß  alle  Dichten  als  räumliche  aufzufassen.  Wir  werden 
dies  Verfahren  in  der  That  vielfach  vorteilhaft  anwenden. 

Für  die  demnächstige  Anwendung  ist  es  nützlich,  die  charakte- 
ristischen Eigenschaften  der  Potentialfunktionen  dieser  verschiedenen 
Verteilungen  übersichtlich  zusammenzustellen. 

Allen  gemeinsam  ist  das  reguläre  Verhalten  der  Funktion,  wie 
aller  Differentialquotienten,  und  die  Erfüllung  der  Gleichung 

Ay  =  0 

außerhalb  wirkender  Ladungen;  ferner  das  Verschwinden  der 
Funktion  im  Unendlichen  wie  ^/r^,  der  ersten  Differential- 
quotienten wie  ü/rlj  falls  alle  Ladungen  im  Gesamtbetrag  JS  im 
Endlichen  liegen  und  r^  den  Abstand  vom  Koordinatenanfang 
bezeichnet. 

Die  Potentialfunktion  einer  räumlichen  Verteilung  ist  mit 
ihren  ersten  Differentialquotienten  auch  im  Innern  und  in  der  Ober- 
fläche   der   geladenen   Körper    regulär   und    erfüllt   im   Innern    die 

Beziehung 

^  y  =  —  4 nf() .  4) 

Diejenige  einer  flächenhaften  Verteilung  geht  stetig  durch  die  sie 
tragende  Oberfläche  hindurch,  während  für  die  Differentialquotienten 
nach  der  Normalen  gilt 

hierin  sind  die  Normalen  Wj  und  w^  auf  beiden  Seiten  der  geladenen 
Fläche  und  von  dieser  hinweg  positiv  gerechnet. 

Die  Potentialfunktion  einer  Kurvenbelegung  wird  in  der  Kurve 
unendlich  wie  —  2/T/(n),  worin  n  den  normalen  Abstand  von  der 
Kurve  bezeichnet.  Diejenige  einer  Doppelfläche  ist  überall  endlich 
und  genügt  in  der  geladenen  Fläche  der  Bedingung 

(f+  -  <f-  =  47r/i/,  4") 

worin  die  Werte  qp+  und  qp»  auf  der  Seite  der  positiven,  resp.  der 
negativen  Ladung  zu  nehmen  sind;  die  Differentialquotienten  gehen 
stetig  durch  die  Grenze. 

Auf  diese  Eigenschaften,  die  sich  durch  Grenzübergänge  samt- 
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lieh   aus   denen   der  Potentialfunktion    räumlicher  Verteilungen  ab- 
leiten lassen,  werden  wir  weiter  unten  wiederholt  Bezug  nehmen.  — 

Die  Elektrisierung  durch  Influenz  erschwert  ersichtlich  die  Auf- 
suchung fundamentaler  Gesetze  über  elektrische  Wirkung  mit  Hilfe 
von  Beobachtungen  ungemein.  Denn  die  Einführung  eines,  gleich- 
viel ob  elektrisierten  oder  nicht  elektrisierten  Meßkörpers  in  das 
elektrische  Feld  eines  Systemes  ändert  dieses  ihrerseits  mehr  oder 
weniger,  und  ein  Zurückschließen  von  den  beobachteten  Kräften  auf 
die  Verhältnisse  des  Feldes  vor  Einbringung  des  Meßkörpers  er- 
fordert im  allgemeinen  umständliche  theoretische  Erwägungen. 

Nur  ein  einfacher  Fall  ist  ausgenommen,  der  seiner  prinzipiellen 
Bedeutung  halber  Hervorhebung  verdient.  Wenn  jeder  beliebige 
unelektrische  Körper  in  jeder  Position  innerhalb  des  Feldes  eine 
Einwirkung  nicht  erfährt,  so  darf  man  mit  Gewißheit  schließen,  daß 
die  Feldstärke  gleich  Null,  die  Potentialfunktion  (p  also  konstant 
ist;  denn  im  anderen  Falle  müßte  der  Körper  durch  Influenz  ge- 
laden werden  und  ein  Potential  erfahren,  welches  durch  (2)  ge- 
geben ist,  also  nicht  in  allen  Positionen  konstant  oder  gleich  Null 
sein  kann.  — 

Wir  wenden  uns  nunmehr  *zu  der  genaueren  Untersuchung  der 
Influenzwirkungen,  welche  sich  speziell  an  Leitern  zeigen. 

Die  auffälligste  Wirkung  dieser  Art,  welche  auch  den  Schlüssel 
zum  Verständnis  aller  übrigen  bietet,  ist  die  Thatsache,  daß  jeder 
unelektrische  Körper  dadurch  der  Wirkung  einer  beliebigen  elek- 
trischen Verteilung  vollständig  entzogen  werden  kann,  daß  man  ihn 
mit  einer  aus  einem  homogenen  Leiter  gebildeten  Schale  vollständig 
umgiebt,  die  ihn  von  allen  geladenen  Köq)ern  sondert.  Fassen  wir 
diese  Erscheinung  als  eine  Wirkung  der  Influenzierung  der  Hülle 
auf,  wozu  wir  berechtigt  sind,  da  die  letztere  nach  außen  elektrische 
Kräfte  übt,  so  kompensieren  hier  die  influenzierten  Ladungen  für 
alle  Punkte  im  Innern  die  Wirkung  der  äußeren  Ladungen  voll- 
kommen. 

Nach  dem  eben  Gesagten  werden  wir  aus  der  beschriebenen 
Beobachtung  schließen  müssen,  daß  in  dem  rings  von  einem  homo- 
genen Leiter  umgebenen  Hohlräume  die  Potentialfunktion  (p  kon- 
stant ist,  und  gleiches  dürfen  wir  von  dem  Innern  eines  homogenen 
Leiters  selbst  aussagen,  der  unter  der  Wirkung  einer  äußeren 
ruhenden  elektrischen  Verteilung  steht;  denn  jedes  seiner  inneren 
Volumenelemente  können  wir  als  innerhalb  einer  von  den  übrigen 
gebildeten  leitenden  Hülle  befindlich  ansehen.  Die  gleichen  Er- 
wägungen  gelten   mit   einer   weiter   unten    zu   besprechenden  Aus- 
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ge])rlift  werden,  während  im  allgemeinen  sich  nur  gewisse  aus  ihm 
theoretisch  abgeleitete  Folgerungen  zur  Vergleichung  mit  der 
Beobachtung  bieten. 

Das  zweite  Prinzip  sprechen  wir  dahin  aus,  daß  je  zwei  in 
Berührung  befindliche  Leiter  [h)  und  [h)  im  Zustande  des  elektrischen 
Gleichgewichtes  eine  Potentialdifferenz  besitzen,  die  sogenannte 
elektromotorische  Kraft  P^j^  der  Kombination  (A,  k\  welche  nur 
von  der  Natur,  sowie  dem  thermischen  und  mechanischen  Zustand 
jener  Leiter,  aber  nicht  von  ihrer  Gestalt  und  Größe,  sowie  von 
der  Gestalt  und  Größe  ihrer  Berührungsfläche  abhängt^). 

Dies  Prinzip  ist  noch  weniger  einer  direkten  Prüfung  zugäng- 
Uch,  als  das  vorige,  zumal  die  Potentialdifferenzen,  welche  es  betrifft, 
klein  sind  gegen  die,  mit  welchen   man   sonst  in  der  Elektrostatik 
operiert;  die  schärfste  Prüfung  geschieht  durch  Vergleichung  gewisser 
theoretisch  aus  ihm  gewonnener  Folgerungen  mit  der  Beobachtung. 
Das  erste  Prinzip  legt  die  Auffassung  der  elektrischen  Ladungen 
als  Quantitäten  eines  Agens  so  nahe,  daß  dieselbe  in  der  Entwicke- 
lung  der  Elektricitätslehre  eine  große  Rolle  gespielt  hat     Indessen 
ist  sie  keineswegs  geboten;  gerade  die  oben  hervorgehobene  Analogie 
der  Elektrisierung  eines  ponderabeln  Körpers  mit  seiner  Erwärmung  ist 
geeignet,  dies  klarzustellen.  Nach  dem  Bd.  I,  S.  555  über  den  Vorgang 
der  Wärmeleitung  Entwickelten  bleibt  nämlich  bei  einem  beliebigen 
körperlichen  System,   welches   gegen  Wärmeabgabe  und  -aufnähme 
geschützt  ist,  das  Raumintegral  über  die  Temperatur  t  multipliziert 
in  eine  gewisse  Funktion  F  o^  des  Ortes,  die  von  den  thermischen 
Qualitäten  der  dort  befindlichen   ponderabeln  Materie  abhängt,  bei 
allen  innerhalb  des  Systemes  stattfindenden  Veränderungen  konstant; 
dies  Produkt  tF^q^  hat  also  in   der  Wärmelehre  genau  die  Eigen- 
schaft, wie  oben  die  Elektrisierung;  daß  es  trotzdem  nicht  eine  auf 
die  Volumeneinheit   bezogene   wirkliche  und  unzerstörbare  Ladung 
repräsentiert,  erhellt  unmittelbar  daraus,  daß  in  dem  S.  555  Vorher- 
gehenden gezeigt  ist,  wie  in  dem  thermisch  isolierten  System  durch 
mechanische  Einwirkung  jenes  Integral  /tF  n^dk  geändert  werden 
kann,   und  analog  kann  es  möglich  sein,  daß  sich  aufbisher  noch  nicht 
bekanntem  Wege  auch  in  einem,  wie  oben  vorausgesetzt   elektrisch 
isolierten  System  Änderungen  der  Gesamtladung  bew^irken  lassen. 

Von  Anwendungen  des  ersten  Prinzips  sei  jetzt  nur  eine  einzige  er- 
wähnt, nämlich  die  Erklärung  der  oben  erwähnten  Thatsache,  daß  ein 
unendlich  kleiner  isolierter  Körper  durch  Influenz  nicht  elektrisch  er- 
regt wird.  In  der  That  können  nach  seinem  Inhalt  durch  Influenz 
in  einem  isolierten  Körper  nur  gleiche  Mengen  positiver  und  nega- 
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sichtigt,  daß  im  Innern  der  Erde  der  Wert  der  Potentialfunktion  qc, 
mindestens  sehr  nahe,  zeitlich  konstant  sein  muß,  denn  die  Wir- 
kungen elektrischer  Veränderungen,  die  an  der  Erdoberfläche  innerhalb 
mäßiger  Bereiche  stattfinden,  sind  infolge  der  Größe  der  Erde  unmerk- 
lich, und  kosmische  Einflüsse  kommen  anscheinend  nicht  in  Betracht 
Man  kann  also  die  Eonstante  auch  dadurch  bestimmen,  daß  man  9 
am  Beobachtungsort  in  der  Erde  gleich  Null  setzt.  Endlich  ist  es 
unter  den  in  der  Praxis  gewöhnlichen  Umständen,  nämlich  bei  Beob- 
achtungen in  weiten  Räumen,  die  ringsum  von  mit  der  Erde  verbundenen 
Leitern  begrenzt  sind,  zulässig,  die  beiden  vorstehenden  Verfügungen 
als  gleichwertig  zu  betrachten,  also  cp  gleichzeitig  in  der  Erde  und 
im  Unendlichen  Null  zu  setzen.  Aber  für  einen  aus  beliebiger  Sub- 
stanz gebildeten  Konduktor,  gleichviel,  ob  derselbe  isoliert  oder  zur 
Erde  abgeleitet  ist,  haben  wir  durch  das  Bisherige  noch  kein  Mittel 
erhalten,  um  den  Wert  von  P  zu  bestimmen,  den  unter  gegebenen 
Umständen  die  Potentialfunktion  auf  ihm  annimmt.  Dies  erfordert 
Hilfsmittel,   die   wir   erst   später   gewinnen  werden.  — 

Eine  zweite  indirekte  Methode  zur  Elektrisierung  eines  Leiters 
liefert  die  Berührung  mit  einem  anderen,  unelektrischen  oder  be- 
reits elektrisierten  Leiter.  Während  der  Berührung  bilden  beide 
ein  einziges  Leitersystem,  auf  dessen  homogenen  Teilen  (k)  nach  dem 
Vorstehenden  die  Potentialfunktion  der  ganzen  Ladung  je  einen 
konstanten  Wert  P/i  besitzen  muß.  Nach  der  Trennung  erweist  sich 
im  allgemeinen  jeder  Teil  als  elektrisch,  und  wiedenim  muß  die 
Potentialfunktion  der  neuen  Elektrisierung  auf  jedem  homogenen 
Teil  (h)  einen  konstanten  Wert  P,^  haben.  Aber  über  die  Werte 
beider  Systeme  von  Konstanten  P^  wie  PI,  geben  uns  die  bisher  zu- 
sammengestellten Grundsätze  noch  keinen  Aufschluß;  wie  oben,  so 
genügen  also  auch  hier  die  bisherigen  Mittel  zur  theoretischen  Be- 
handlung des  Problems  nicht. 

Wir  bedürfen  dazu  der  Aufstellung  zweier  neuer,  auf  Er- 
fahrungsthatsachen  gegründeter  Hypothesen  oder  Prinzipien. 

Das  erste  Prinzip  wollen  wir  dahin  formulieren,  daß  durch 
keinen  Prozeß,  der  sich  ganz  innerhalb  eines  abgeschlossenen,  d.  h. 
nach  außen  durch  den  leeren  Raum  begrenzten,  Systemes  von  Lei- 
tern und  Nichtleiteni  vollzieht,  die  Gesamtsumme  der  in  oder  auf 
denselben  vorhandenen  Ladungen  sich  ändert. 

Dieses  Prinzip  ist  eine  Erweiterung  des  auf  S.  2  erwähnten 
Erfahrungssatzes,  welcher  zeigt,  daß  bei  der  Reibung  jederzeit 
gleiche  und  entgegengesetzte  Elektrisierungen  entstehen,  und  kann 
auch   in   anderen  einfachen  Spezialfällen  leicht  durch   die  Messung 
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ge]>rtift  werden,  während  im  allgemeinen  sich  nur  gewisse  aus  ihm 
theoretisch  abgeleitete  Folgerungen  zur  Vergleichung  mit  der 
Beobachtung  bieten. 

Das  zweite  Prinzip  sprechen  wir  dahin  aus,  daß  je  zwei  in 
Berfthrung  befindliche  Leiter  (h)  und  (A)  im  Zustande  des  elektrischen 
Gleichgewichtes  eine  Potentialdifferenz  besitzen,  die  sogenannte 
elektromotorische  Kraft  P^,^  der  Kombination  (ä,  k),  welche  nur 
Ton  der  Natur,  sowie  dem  thermischen  und  mechanischen  Zustand 
jener  Leiter,  aber  nicht  von  ihrer  Gestalt  und  Größe,  sowie  von 
der  Gestalt  und  Größe  ihrer  Berührungsfläche  abhängt^). 

Dies  Prinzip  ist  noch  weniger  einer  direkten  Prüfung  zugäng- 
lich, als  das  vorige,  zumal  die  Potentialdifferenzen,  welche  es  betriflft, 
klein  sind  gegen  die,   mit  welchen   man   sonst  in  der  Elektrostatik 
operiert;  die  schärfste  Prüfung  geschieht  durch  Vergleichung  gewisser 
theoretisch  aus  ihm  gewonnener  Folgeningen  mit  der  Beol)achtung. 
Das  erste  Prinzip  legt  die  Auffassung  der  elektrischen  Ladungen 
als  Quantitäten  eines  Agens  so  nahe,  daß  dieselbe  in  der  Entwicke- 
lung  der  Elektricitätslehre  eine  große  Rolle  gespielt  hat     Indessen 
ist  sie  keineswegs  geboten;  gerade  die  oben  hervorgehobene  Analogie 
der  Elektrisierung  eines  ponderabeln  Körpers  mit  seiner  Erwärmung  ist 
geeignet,  dies  klarzustellen.  Nach  dem  Bd.  I,  S.  555  über  den  Vorgang 
der  Wärmeleitung  Entwickelten  bleibt  nämlich  bei  einem  beliebigen 
körperlichen  System,   welches   gegen  Wärmeabgabe  und  -aufnähme 
geschützt  ist,  das  Raumintegral  über  die  Temperatur  r  multipliziert 
in  eine  gewisse  Funktion  -T^p^  des  Ortes,  die  von  den  thermischen 
Qualitäten  der  dort  befindlichen   ponderabeln  Materie  abhängt,  bei 
allen  innerhalb  des  Systemes  stattfindenden  Veränderungen  konstant; 
dies  Produkt  tF^q^  hat  also  in   der  Wärmelehre  genau  die  Eigen- 
schaft, wie  oben  die  Elektrisierung;  daß  es  trotzdem  nicht  eine  auf 
die   Volumeneinheit   bezogene  wirkliche  und   unzerstörbare  Ladung 
repräsentiert,  erhellt  unmittelbar  daraus,  daß  in  dem  S.  555  Vorher- 
gehenden gezeigt  ist,  wie  in  dem  thermisch  isolierten  System  durch 
mechanische  Einwirkung  jenes  Integral  /tF  n^dk  geändert  werden 
kann.   Und  analog  kann  es  möglich  sein,  daß  sich  aufbisher  noch  nicht 
bekanntem  Wege  auch  in  einem,  wie  oben  vorausgesetzt   elektrisch 
isolierten  System  Änderungen  der  Gesamtladung  bewirken  lassen. 

Von  Anwendungen  des  ersten  Prinzips  sei  jetzt  nur  eine  einzige  er- 
wähnt, nämlich  die  Erklärung  der  oben  erwähnten  Thatsache,  daß  ein 
unendlich  kleiner  isolierter  Körper  durch  Influenz  nicht  elektrisch  er- 
regt wird.  In  der  That  können  nach  seinem  Inhalt  durch  Influenz 
in  einem  isolierten  Körper  nur  gleiche  Mengen  positiver  und  nega- 
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tiver  Elektrieität  entstehen;  ist  nun  der  Körper  unendlich  klein,  so 
sind  dieselben  einander  unendlich  nahe,  neutralisieren  sich  also, 
wenn  sie,  wie  anzunehmen  gestattet  ist,  endlich  sind,  bezüglich  ihrer 
Wirkung  auf  alle  in  endlicher  Entfernung  befindlichen  Punkte  voll- 
kommen. 

Das  erste  Prinzip  giebt  auch  den  bisher  nur  als  RechnungsgröBen 
eingeführten  elektrischen  Ladungen  ein  ganz  neues  Interesse  und 
erweckt  die  Frage  nach  den  für  ihre  Behandlung  geeigneten  Ein- 
heiten. Da  Ladungen  jederzeit  an  ponderabeln  Massen  haften,  und 
ihre  Größe  bisher  allein  in  dem  Elementargesetz  (1')  der  Wechsel- 
wirkung und  den  aus  ihm  folgenden  Formeln  aufgetreten  ist,  so 
befinden  wir  uns,  wie  in  der  Einleitung  S.  4,  Bd.  I  ausgeführt  ist, 
in  der  Lage,  die  Einheiten  für  die  Ladungen  willkürlich  so  wählen 
zu  können,  daß  diese  Formeln  die  einfachste  Gestalt  annehmen. 
Wir  thun  dies,  indem  wir  für  den  leeren  Raum  (und  damit  an- 
genähert für  den  lufterfüllten)  den  Faktor  f  gleich  einer  reinen  Zahl, 
und  zwar  gleich  Eins  setzen.  Dadurch  wird  für  die  Wechselwirkung 
zwischen  zwei  geladenen  Massenpunkten 

^)  ^12  -  —  -ZT-  J        ^^'la  =  >  - 

und  somit  die  Einheit  der  Ladung  als  diejenige  definiert,  welche, 
auf  einen  Punkt  konzentriert,  im  leeren  Raum  auf  die  gleiche  in 
der  Einheit  der  Entfernung  die  Einheit  der  Kraft  ausübt 

Für  die  Dimensionen  der  elektrischen  Ladungen  und  Dichten 
ergiebt  sich  gleichzeitig,  da  [K]  =  mlf^,  [0]  =  m/^/-^  ist, 

5')  [e]  ^nCl^r-t"^, 

flir  die  elektrische  Kraft  oder  Feldstärke  K,  resp.  ihre  Komponenten, 
und  für  die  elektrische  Potentialfunktion  erhält  man 

5'"')  [A]  =  m"«/-Vt/-i,     j-^j  =  m'tPrt'K 

Dieses  System  von  Einheiten  und  Dimensionen,  welches  aus 
der  getrofienen  Verfügung  über  den  Faktor  /*  hervorgeht,  heißt  das 
elektrostatische  Maßsystem  und  soll  hier  ausschließlich  benutzt 
werden.  Auf  ein  anderes  für  die  Technik  besonders  geeignetes 
gehen  wir  im  IV.  Kapitel  kurz  ein. 

Durch  die  Festsetzung  des  Maßsystemes  ist  die  theoretische 
Grundlage  für  die  Messung  elektrostatischer  Größen  gegeben.   Was 
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deren  praktische  Ausführung  angeht,  so  folgt  aus  dem  S.  4  Ge- 
sagten, daB  die  Gesamtladung  eines  beliebigen  elektrisierten  Körpers 
bestimmt  werden  kann,  indem  man  die  Kraft  mißt,  welche  er  auf 
einen  Körper  von  gegebener  Ladung  innerhalb  des  leeren  Baumes 
ausübt,  während  die  gegenseitige  Entfernung  beider  Körper  unend- 
lich groß  ist  gegen  ihre  Dimensionen.  Diese  Methode  ist  unvoll- 
kommen, da  unter  den  genannten  Umständen  die  Wirkung  sehr 
schwach  ist;  wir  werden  aber  später  Mittel  kennen  lernen,  diese 
Bestimmung  mit  größerer  Genauigkeit  auszuführen.  — 

Das  zweite  Prinzip  giebt  ein  für  die  Praxis  höchst  wichtiges 
Mittel  an  die  Hand,  um  Potentialdifferenzen  und  auch  absolute 
Potentialwerte  von  einmal  bestimmter  Größe  immer  wieder  in  der- 
selben  Weise  herzustellen;  denn  nach  ihm  besitzen  die  Teile  einer 
Reihe  hintereinander  verbundener,  nach  außen  isolierter  Leiter  bei 
gleicher  Reihenfolge  der  Substanzen  und  bei  gleicher  Temperatur 
immer  die  gleichen  relativen  Potentiale,  wie  groß  und  wie  gestaltet 
sie  auch  seien.  Ist  etwa  die  Potentialdifferenz  zwischen  dem  Äten 
und  Äten  Körper  P^^^,  so  nimmt  der  Ate  das  absolute  Potential  P^^ 
an,  wenn  man  den  Aten  zur  Erde  ableitet  —  vorausgesetzt,  daß 
man  die  Potentialdifferenz  P^j^  der  Erde  gegen  den  Aten  Leiter 
ignorieren  und  den  Potentialwert  der  Erde  gleich  Null  setzen  kann. 

Um  insbesondere  eine  Anzahl  von  Potentialwerten  herzustellen, 

die  eine  arithmetische  Reihe  bilden,  kann  man  eine  Folge  von  drei 

verschiedenen   Leitern    wiederholt    aneinander    fügen,     sodaß   eine 

Kette  von  der  Anordnung 

abcabcabc  .  .  . 

entsteht;  befolgen  dann  die  elektromotorischen  Kräfte  P^^^  nicht  die 
spezielle  Bedingung 

/'„.+  n.+ ■?.<.=  0, 

die  in  der  That,  wie  weiter  unten  zu  erörtern,  von  gewissen  Körpern 
allgemein  erfüllt  wird,  so  werden  die  Potentialdifferenzen  der  fol- 
genden Leiter  (a)  gegen  den  ersten  eine  arithmetische  Reihe  bilden, 
und  man  kann  absolute  Potentiale  von  analoger  Eigenschaft  er- 
halten, wenn  man  den  ersten  Leiter  (a)  zur  Erde  ableitet  Solche 
Ketten  sind  zum  Zwecke  der  Graduierung  gewisser  elektrosta- 
tischer Messinstrumente  sehr  brauchbar;  bei  ihrer  Herstellung  ist 
einzig  zu  beachten,  daß  die  elektromotorischen  Kräfte  von  der 
chemischen  Beschaffenheit  der  Leiter  stark  abhängen,  letztere  also 
sicher  definiert  sein  muß,  damit  verschiedene  Ketten  vergleichbare 
Beihen  von  Werten  ergeben.  Dieser  Anforderung  entspricht  in  sehr 
vollkommener  Weise  eine  Anordnung,  die  von  L.  Clabk  angegeben 

Voigt,  Theoretische  Physik.    TL  2 
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ist,  und  bei  welcher  für  die  hintereinander  geordneten  Körper  Queck- 
silber, eine  Lösung  von  Quecksilbersulfat  und  Zinksulfat,  und  me- 
tallisches Zink  gewählt  sind. 

Schließlich  mag  noch  darauf  hingewiesen  werden,  daß  der  Sprung 
der  Potentialfunktion  in  der  Grenze  zweier  Leiter  bei  Festhaltung 
der  Vorstellung  elektrischer  Ladungen  die  Annahme  einer  elek- 
trischen Doppelschicht  auf  der  Grenzfläche  verlangt.*)  Die  Größe 
ihres  Einheitsmomentes  v  ist  nach  S.  10  mit  dem  bezüglichen  Po- 
tentialsprung proportional,  also  von  den  gleichen  Umständen  ab- 
hängig und  unabhängig,  wie  dieser. 

§  3.    Die  Eindeutigkeit  des  elektrostatischen  Probleais  far  Leiter. 
Allgemeine  Sätze  über  die  elektrische  Verteilung  auf  Leitern. 

Das  allgemeinste  Problem  des  elektrischen  Gleichgewichtes  für 
Leiter  würde  etwa  folgendermaßen  zu  formulieren  sein. 

Gegeben  ist  ein  im  Endlichen  liegendes  System  von  unveränder- 
lichen elektrischen  Massen,  —  etwa  gebildet  durch  beliebig  erregte 
inttuenzlose  Isolatoren,  —  daneben  ein  gleichfalls  im  Endlichen  liegen- 
des System  von  Leitern  beliebiger  Form  und  Substanz,  teils  mitein- 
ander oder  mit  derselben  Stelle  der  Erde  verbunden,  teils  isoliert;  für 
erstere  Leiter  seien  die  Potentialsprünge,  für  letztere  die  Ladungen  vor- 
geschrieben; zu  bestimmen  ist  das  Gesetz  des  dem  System  zugehörigen 
elektrischen  Feldes,  d.  h.  dasjenige  seiner  Potentialfunktion  if.  Aus  ihm 
berechnet  sich  dann  die  sogenannte  Dichte  der  elektrischen  Verteilung, 
wie  auch  das  Potential,  welches  Konduktoren  und  Isolatoren  erfahren. 

Die  Potentialfonktion  (p  hat  folgende  Bedingungen  zu  erfüllen. 
Im  ganzen  Raum  außerhalb  der  Leiter  muß  sie  sich  regulär  ver- 
halten und  der  Gleichung 

6)  ^^  =  —  4;r(> 

genügen,  in  welcher  q  die  vorgeschriebene  Raumdichte  der  gegebenen 
elektrischen  Massen  bezeichnet;  im  Unendlichen  muß  sie  sich  ver- 
halten, wie  Ejr^j  worin  E  eine  endliche  Größe  und  r^  die  Entfer- 
nung vom  Koordinatenanfang  bezeichnet,  und  an  der  Oberfläche  jedes 
homogenen  Konduktors  muß  sie  konstant  werden.  Für  die  mit  der 
Erde  verbundenen  Konduktoren  bestimmen  sich  aus  den  elektromo- 
torischen Kräften  P^  =  P^  —  jP^  die  Werte  dieser  Konstanten  P^  selbst, 
für  isolierte,  aus  heterogenen  Teilen  bestehende  dagegen  nur  die 
Potentialdifl*erenzen  zwischen  den  einzelnen  Teilen.  Für  jeden  der 
isolierten,  gleichviel  ob  homogenen  oder  heterogenen  Konduktoren 
ist  noch  vorgeschrieben  die  Größe  der  Gesamtladung 
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/*=/M''.=  -^„/(^)/«'.  6') 

worin  »^  die  in  Bezug  auf  den  Konduktor  äußere  Normale  be- 
zeichnet 

Diese  Bedingungen  bestimmen  (p  vollständig.  Denn  gäbe  es 
zwei  Lösungen  qp'  und  qp",  so  würde  die  Differenz  y'— qp"=  U 
außerhalb  der  Konduktoren  überall  der  Gleichung 

genügen,  an  allen  mit  der  Erde  verbundenen  Leitern  den  Wert  Null 
haben  und  auf  den  isolierten  Konduktoren,  seien  sie  nun  homogen 
oder  heterogen,  konstant  s^in  müssen,  dabei  im  Unendlichen  wie  q> 
verschwinden  und  an  jedem  isolierten  Konduktor  die  Bedingung 

4nJ  dna 

erf&llen.  Nach  den  Betrachtungen  auf  S.  180  des  I.  Bandes  muß 
dann  U  gleich  Null  sein ;  die  aufgestellten  Bedingungen  lassen  sich 
also  nur  durch  eine  Funktion  tp  befriedigen,  womit  indessen  nicht 
bewiesen  ist,  daß  sie  überhaupt  unter  allen  Umständen  erfüllt 
werden  können. 

Gefundenes  <p  bestimmt  für  jedes  Oberfiächenelement  eines 
Konduktors  die  Dichte  a  gemäß  der  Formel 

a=-2-p.  6") 

und  vermittelt  auch  die  Kenntnis  des  Potentiales,  welches  ein  be- 
liebiger Körper  des  Systems,  gleichviel  ob  Konduktor  oder  influenz- 
loser Isolator,  durch  die  Gesamtwirkung  des  Systemes  erfährt 

Denn  man  kann  allgemein  das  auf  den  Körper  (A)  des  Sy- 
stemes ausgeübte  Potential  schreiben 

wobei  (qp)^  den  Wert  der  Potentialfunktion  am  Orte  des  Ladungs- 
elementes dBf^  bezeichnet,  und  die  Integration  über  den  Körper  (/«) 
zu  erstrecken  ist. 

Wendet  man  die  Formel  (7)  auf  einen  Isolator  mit  räum- 
ücher  Ladung  an,  so  ist  de^^  =  (^f^dkj^  und  (;,^  eine  gegebene  Funktion 
des  Ortes;  wendet  man  sie  auf  einen  homogenen  Leiter  an,  so  ist 
£f «^  =  G^dOf^j  zugleich  aber  {(p\  konstant  gleich  P^,  und  somit  hier 
nach  (6') 


»>* 
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Wir  haben  uns  bisher  ausschließlich  auf  den  Fall  homogener 
oder  aus  homogenen  Stücken  zusammengesetzter  Leiter  beschränkt; 
unsere  Betrachtungen  lassen  sich  aber  leicht  auf  stetig  veränder- 
liche übertragen,  indem  wir  diese  als  den  Grenzfall  von  jenen  ansehen. 

Hier  sind  dann  an  jeder  Stelle  des  Leiters  die  Änderungen 
von  (f  nach  allen  Richtungen  hin,  d.  h.  seine  Differentialquotienten 
nach  den  Koordinatenaxen,  vorgeschrieben ;  damit  ist  dann,  wenn  das 
Problem  überhaupt  auf  elektrisches  Gleichgewicht  führt,  innerhalb 
des  Leiters  tp  selbst  bis  auf  eine  additive  Konstante  bestimmt. 
Diese  Konstante  kann  entweder  direkt  gegeben  sein,  indem  eine 
Stelle  des  Leiters  durch  Verbindung  mit  der  Erde  auf  ein  bekanntes 
Potential,  z.  B.  auf  Null,  gebracht  ist,  oder  sie  kann  durch  die  vor- 
geschriebene Ladung  des  Leiters  indirekt  bestimmt  sein.  — 

Weiterhin  werden  wir  uns  ausschließlich  auf  homogene  Kon- 
duktoren beschränken,  was  umsomehr  zulässig  ist,  als  die  Potential- 
differenzen zwischen  den  Teilen  eines  zusammengesetzten  Leiters, 
wie  schon  oben  bemerkt,  meist  neben  denen,  die  sonst  in  der  Elektro- 
statik auftreten,  zu  vernachlässigen  sind.  Nur  der  eine  auf  inho- 
mogene Konduktoren  bezügliche  und  sofort  einleuchtende  Satz, 
welcher  weiteres  Interesse  besitzt,  und  auf  den  bereits  S.  17  ver- 
wiesen worden  ist,  mag  hier  erwähnt  werden. 

Die  Bedingungen,  daß  auf  jedem  homogenen  Teil  qp  konstant 
ist  und  beim  Übergang  über  die  Grenze  um  eine  der  Kombination 
der  daselbst  zusammenhängenden  Substanzen  individuelle  Konstante 
springt,  sind  auf  einem  aus  mehr  als  zwei  homogenen  Teilen  zu- 
sammengesetzten Konduktor  nur  dann  erfüllbar,  wenn  bei  allen  ge- 
schlossenen Kurven,  die  man  in  dem  Leiter  ziehen  kann,  die  darauf 
liegenden  Potentialsprünge  sich  zu  Null  ergänzen,  d.  h.,  wenn  bei 
im  Sinne  des  Umlaufs  gerechneten  Indices 

ist.    Dies  giebt  in  dem  speziellen  Falle  dreier  homogener  Teile,  von 
denen  jeder  mit  den  beiden  anderen  zusammenhängt,  die  Gleichung 

n  A2  + ^23  +  ^31  =  0     oder     P^^  +  P,,  =  P^,. 

Diese  Gleichung,  welche  den  Namen  des  VoLTA'schen  Span- 
nungsgesetzes*) trägt,  ist  die  Vorbedingung  für  die  Möglichkeit  des 
elektrischen  Gleichgewichtes  auf  einem  inliomogenen  Leiter.  Sie 
ist  keineswegs  bei  allen  Kombinationen  beliebiger  Substanzen  erfüllt, 
doch  giebt  es  eine  Klasse  von  Leitern,  die  ihr  bei  konstanter  Tem- 
peratur des  ganzen  Systemes  in  allen  Kombinationen  genügt.    Diese 
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Leiter  heißen  Leiter  erster  Klasse;  es  gehören  zu  ihnen  die 
Metalle  und  außerdem  die  Kohle.  Bei  stetig  veränderlichen  Leitern 
nimmt  die  Bedingung  für  die  Möglichkeit  des  elektrischen  Gleich- 
gewichtes die  Form  an,  daß  das  Linienintegral  der  vorgeschriebenen 
stetigen  Potentialänderungen  für  jede  geschlossene  Kurve  innerhalb 
des  Leiters  gleich  Null,  (p  also  einwertig  sein  muß. 

Leitersysteme,  welche  diesen  Bedingungen  für  die  MögUchkeit 
des  Gleichgewichtes  nicht  genügen,  werden  uns  im  folgenden  Ka- 
pitel ausfÜhrUch  beschäftigen.  — 

Die  Gleichung 

IdX   ,    dY    ,     dZ\  .  Q. 

für  die  Potentialfunktion  räumlicher  und  die  entsprechende 


für  diejenige  flächenhafter  elektrischer  Ladungen  bilden  die  Grund- 
lage gewisser  sehr  allgemeiner  Sätze  über  elektrische  Verteilung, 
die  wir  im  folgenden  ableiten  wollen. 

In  Bezug  hierauf  sei  beiläufig  bemerkt,  daß,  weil  in  den  Glei- 
chungen (8)  und  (8')  gemäß  den  Formehi  (79')  in  Bd.  I,  S.  300  die 
Eraftkomponenten  X,  Y,  Z  und  iV  sich  als  Komponenten  der  stationären 
Strömung  einer  imponderabeln  Flüssigkeit  deuten  lassen,  die  durch 
räumliche  Quellen  von  der  Ergiebigkeit  r  =  4  9V  (>  und  flächenhafte 
von  der  Ergiebigkeit  f  =  4^(7  bewirkt  wird,  manche  der  folgenden 
Sätze  anschaulich  in  hydrodynamischer  Form,  nämlich  für  den  statt- 
findenden elektrischen  Kraftfluß,  ausgesprochen  werden  können; 
doch  bietet  diese  Ausdrucksweise  nicht  überall  Vorteile. 

Integriert  man  [ßtf\drC)do  über  eine  beliebige  geschlossene 
Fläche  Oj  die  räumliche  und  flächenhafte  Ladungen  umschließt,  und 
rersteht  unter  n  die  innere  Normale,  so  erhält  man  unter  Benutzung 
Ton  (8)  und  (8') 

^do^\n[E>^,  8") 

wo  (J?j)  die  Summe  aller  innerhalb  o  liegenden  elektrischen  Ladungen 
bezeichnet     Umschließt  o  keine  Ladungen,  so  wird  hieraus 


/ 


/ 


d  <f 


do  =  0.  8'") 


dn 

Aus  dieser  Formel  kann  man  ähnlich,  wie  aus  der  GAUSs'schen 
Gleichung  des  arithmetischen  Mittels  (s.  Bd  I,  S.  188),  schließen,  daß 
außerhalb  der  elektrischen  Ladungen  die  Potentialfunktion  weder 
ein  Maximum,  noch  ein  Minimum  besitzen  kann.     Ist  also  nur  ein 


22  IV.  Teil.    Elektricität  und  Magnetismus.    L  Kap. 


isolierter  Konduktor  vorhanden,  so  muß  tp  von  ihm  nach  außen  hin 
durchaus  abnehmen  oder  durchaus  zunehmen;  der  Konduktor  kann 
daher  nur  eine  Art  von  Elektricität  enthalten. 

Ist  speziell  qp  an  der  ganzen  Begrenzung  o  eines  Baumes  Ä,  zu 
der  auch  die  unendlich  große  Kugelfläche  gehören  kann,  konstant,  etwa 
gleich  Null,  und  erfüllt  es  innerhalb  k  die  Gleichung  A  9>  =  0,  so 
folgt,  daß  es  innerhalb  k  überall  konstant,  resp.  gleich  Null  ist 

Wendet  man  die  Formel  (8'")  auf  eine  sogenannte  Kraftröhre 
an,  d.  h.  auf  einen  unendlich  engen  Kanal,  dessen  Wand  aus- 
schließlich aus  Kraftlinien  (s.  S.  7)  gebildet  ist,  und  der  durch 
zwei  beliebig  gelegene  und  gegen  die  Axe  der  Röhre  beliebig  ge- 
neigte Schnitte  (a)  und  (/9)  begrenzt  wird,  so  giebt  die  Wandfläche 
keinen  Anteil  zu  dem  Integral,  und  man  erhält  daher 

worin  die  Indices  a  und  ß  sich  auf  die  Endflächen  der  Kraftröhre 
beziehen. 

Diese  Formel  sagt  aus,  daß  für  beliebige  Schnitte  durch  die- 
selbe Kraftröhre  das  Produkt  aus  der  Normalkomponente  der  Kraft 
in  die  Größe  des  Schnittes  stets  denselben  Wert  hat 

Sind  diese  Schnitte  Teile  von  zwei  beliebigen  Niveauflächen, 
so  fallen  die  Normalen  n  mit  der  Axe  s  der  Röhre  zusammen,  und 
wir  können  die  letzte  Formel  schreiben,  indem  wir  s  nach  einer 
beliebigen  Richtung  hin  positiv  rechnen: 

Hieraus  folgt,  daß  längs  derselben  Kraftlinie,  so  lange  sie  Ladungen 
nicht  berührt,  (p  entweder  immer  zunehmen  oder  immer  abnehmen 
muß,  wodurch  dem  obigen  Satz  über  die  Maxima  und  Minima  der 
Potentialfunktion  eine  fiir  manche  Anwendungen  noch  bequemere 
Fassung  gegeben  ist. 

Sind  die  beiden  Niveauflächen,  zwischen  denen  die  Kraftröhre 
verläuft,  speziell  die  Oberflächen  zweier  Konduktoren  (1)  und  (2), 
so  erhält  man  unter  Rücksicht  auf  (6") 

9')  <7j  do^  +  ^2  ^^2  ~  ^  ? 

woraus  folgt,  daß  die  durch  dieselbe  Kraftröhre  aus  den  Oberflächen 
zweier  Konduktoren  ausgeschnittenen  Flächenelemente  entgegengesetzt 
gleiche  Ladungen  haben  müssen.  Der  Satz  gestattet  unmittelbar 
die  Erweiterung  auf  Kraftröhren  von  endlichem  Querschnitt  und 
giebt  dann  unter  anderen  die  nachstehenden  Folgerungen. 
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Wird  ein  System  abgeleiteter  Konduktoren,  auf  denen  das 
itential  gleich  Null  gesetzt  werden  kann,  durch  einen  isolierten 
d  irgendwie  geladenen  Konduktor  influenziert,  so  entsteht  auf 
{teren  nur  die  entgegengesetzte  Elektricität,  wie  auf  letzterem, 
d  zwar  ist  die  Gesamtladung  des  influenzierten  Sy stemes  stets 
einer,  als  die  des  influenzierenden  Leiters,  ausgenommen  den 
lII,  daß  die  influenzierten  Konduktoren  den  influenzierenden  mit 
ler  Schale  umgeben,  und  daher  alle  von  dem  letzteren  ausgehenden 
"afüinien  auf  den  ersteren  endigen  und  keine  ins  Unendliche  ver- 
ifen;  in  diesem  Falle  sind  dann  beide  Ladungen  gleich. 

Sind  die  influenzierten  Konduktoren  isoliert  und  mit  der  La- 
ng Null  versehen,  so  muß  an  einem  jeden  dcp/dn^  zum  Teil  po- 
iv,  zum  Teil  negativ  sein,  es  muß  also  für  einen  jeden  der  Wert 
n  fp  zwischen  dem  auf  dem  influenzierenden  Konduktor  geltenden 
d  Null  liegen.  Es  entsteht  auf  einem  jeden  femer  der  influenzieren- 
n  entgegengesetzte  Elektricität,  soweit  ihn  Kraftlinien  von 
m  influenzierenden  Konduktor  treffen,  gleichnamige,  soweit  aus 
m  unendlichen  kommende  Kraftlinien  auf  ihm  endigen.  Die  gleich- 
mige,  wie  die  ungleichnamige  Ladung  für  sich  betrachtet,  muß 
K>  im  allgemeinen  wieder  geringer  sein,  wie  die  sie  influen- 
srende.  — 

Ist  ein  homogener  Leiter  gegeben,  welcher  einen  Hohlraum, 
d  innerhalb  desselben  beliebige  elektrisierte,  gegen  den  Leiter 
»lierte  Körper  enthält,  so  giebt  die  Formel  (8"),  auf  eine  den  Hohl- 
am  umschließende,  innerhalb  des  Leiters  verlaufende  Fläche  an- 
wandt, wegen  des  im  Leiter  konstanten  (p, 

iE,)  =  0 

er,  wenn  man  mit  Jil^  die  Ladung  der  im  Hohlraum  befindlichen 

)rper,  mit  ®.  die  auf  der  inneren  Wand  o^  influenzierte  Ladung 

zeichnet 

K  +  %  =  0.  9") 

In  dem  speziellen  Fall,  daß  die  Körper  im  Hohlräume  Leiter 
id,  folgt  dieses  Resultat  auch  aus  dem  vorhergehenden  Satz  über 
5  Kraftröhren. 

War  die  leitende,  aber  isolierte  Schale  vor  Einbringung  der 
>rper  unelektrisch,  so  müssen  die  Körper  eine  Belegung  der 
ßeren  Fläche  o^  influenzieren,  deren  Gesamtladung  ©^  nach  dem 
f  S.  14  gegebenen  ersten  Prinzip  die  Gleichung 

g.  +  e«  =  0  9'") 
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erfüllt;  es  ist  somit  auch 

9'")  A\  =  @„, 

also  die  auf  der  Oberfläche  o^  erscheinende  Ladung  gleich  derjenigen 
des  inneren  Systemes. 

Diese  Ladung  verteilt  sich  auf  o^  ganz  so,  als  wenn  das  innere 
System,  oder  überhaupt  der  Hohlraum,  gar  nicht  vorhanden  wäre? 
wie  denn  die  in  letzterem  gegebenen  und  influenzierten  Massen  in 
den  A\ißenraum  keinerlei  Wirkung  üben.  In  der  That  ist  ja  die 
PotentiaKunktion  im  äußeren  Raum,  außer  durch  die  übrigen,  auf 
den  Hohlkörper  gar  nicht  bezüglichen  Bedingungen,  dadurch  voll- 
ständig bestimmt,  daß  sie  an  der  Oberfläche  o^  konstant  sein  imd 
die  Formel 


/ 


erfüllen  muß. 

Sonach  tritt  bei  Umschließung  des  Systemes  mit  dem  Hohl- 
körper bezüglich  der  Wirkung  auf  äußere  Punkte  die  äußere  La- 
dung @^  vollständig  au  Stelle  der  im  Hohlraum  gegebenen  £^^  und 
die  Potentialfunktionen  der  Ladungen  Ui  und  (£.  müssen  sich  im 
äußeren  Raum  zerstören. 

Denkt  man  den  oben  betrachteten  Hohlköri)er  zur  Erde  ab- 
geleitet und  dadurch  das  Potential  Null  auf  ihm  hergestellt,  so  ist 
nach  S.  22  im  ganzen  äußeren  Räume,  wenn  dort  keine  elektrischen 
Massen  vorhanden  sind,  die  Potentialfunktion  (p  gleich  NulL 

In  diesem  Falle  —  aber  nur  in  diesem  —  übt  also  der  Hohl- 
körper für  äußere  Punkte  die  Schirmwirkung  gegen  innere  Massen, 
die  er  für  innere  Punkte  gegen  äußere  Massen  unter  allen  Um- 
ständen übt  — 

Aus  der  bewiesenen  entgegengesetzten  Gleichheit  der  Potential- 
funktionen der  Ladungen  J&\und  @.  im  äußeren  Raum  folgt  nun  weiter, 
daß,  wenn  man  um  das  innere  System  eine  Fläche  o  konstruiert,  die 
ebenso  verläuft,  wie  die  Wand  o.  des  Hohlraumes,  und  diese  mit  der 
entgegengesetzten  der  zuvor  dort  influenzierten  Dichte  belegt,  diese 
Ladung,  die  wir  kurz  mit  —  @.  bezeichnen  wollen,  im  äußeren 
Raum  die  gleiche  Potentialfuuktion  giebt,  wie  zuvor  die  innere 
Masse  E^  und  die  letztere  daher  für  äußere  Punkte  völlig  ersetzt 

Ist  die  Fläche  leitend,  so  ist  die  so  erhaltene  Belegung  im 
allgemeinen  nach  Beseitigung  der  Massen  jF.  nicht  im  Gleichgewicht; 
sie  ist  dies  nur  dann,  wenn  die  Fläche  o  eine  Niveaufläche  für  die 
inneren  Ladungen  £.  bildet  Denn  da  außerhalb  und  an  der  Fläche  o 
die  Potentialfunktion  von  £.  und  die  von  —  Q.  einander  gleich  sind, 
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der  Konstruktion  von  Fällen,  für  welche  die  abgeleitete  erste 
GsEEN'sche  Funktion,  die  weiter  mit  Fj  statt  wie  früher  mit  7^, 
bezeichnet  werden  soll,  angebbar  ist. 

Die  Kenntnis  von  F  ermöglicht  dann  auch  sogleich  die  Lösung 
des  Problemes  der  Influenzierung  jener  bestimmten  leitenden  Ober- 
fläche o  durch  beliebige  geladene  Isolatoren  bei  Zulassung  einer  be- 
liebigen anfänglichen  Ladung. 

Die  Lösung  wird  gegeben  durch  die  allgemeine  Formel  (183') 
auf  S.  185  des  I.  Bandes,  welche  unter  Rücksicht  auf  das  auf 
S.  187  Gesagte  lautet 

«^«        inj        dn  inj  . 

und  den  Wert  einer  regulären  Funktion  F  an  einer  beliebigen  Stelle 
a,  b,  c  eines  vollständig  begrenzten  Raumes  k  ausdrückt  durch  die 
Werte  von  V  an  der  Oberfläche  und  die  von  A  ^  im  Innern  von  k. 
F  ist  definiert  durch  sein  reguläres  Verhalten  innerhalb  k  mit  Aus- 
nahme der  Stelle  a,  b,  c,  wo  es  sich  wie  die  reciproke  Entfernung 
verhält,  durch  Erfüllung  der  Formel  A  F  =  0,  durch  die  Ober- 
flächenwerte 7^  =  0  an  Begrenzungsflächen,  die  im  Endlichen  liegen, 
und  dFj  dn-=  —  \  jrl  an  der  unendlichen  Kugel  vom  Radius  r^. 
n  bezeichnet  die  innere  Normale  auf  der  Begrenzung  in  Bezug  auf 
das  Integrationsgebiet  A,  also  die  äußere  in  Bezug  auf  die  durch  die 
Oberfläche  o  ausgeschlossenen  Räume. 

Wenden  wir  diese  Formel  auf  unseren  Fall  an,  identifizieren 
wir  also  F  mit  der  elektrischen  Potentialfunktion  y,  so  ist  qp  an 
dem  —  ganz  im  Endlichen  gedachten  —  Konduktor  konstant  gleich  P, 
an  der  unendlichen  Kugel  unendlich  klein  wie  I/tq;  außerdem  gilt 
innerhalb  k  die  Gleichung  A  y  =  —  4;r(),  worin  q  sich  auf  die 
Ladung  der  Isolatoren  bezieht. 

Wir  erhalten  demnach,  wenn  wir  noch  den  Punkt  a,  b,  c  weiter 
X,  y,  z  nennen  und  die  Koordinaten  des  Raum-  und  des  Oberflächen- 
elementes mit  Xj,  y^,  Zj  und  ar^,  y^,  z^  bezeichnen. 

Sind  keine  geladenen  Isolatoren  vorhanden,  steht  also  der  Kon- 
duktor nur  unter  der  Wirkung  der  Selbstinfluenz,  so  ist  o  =  0  zu 
setzen. 

Die  Gleichung  (10')  giebt  in  dem  Falle,  daß  der  Potential- 
wert P  auf  dem  Konduktor  vorgeschrieben  ist,  unmittelbar  die 
vollständige  Lösung  des  Problems;  ist  dagegen  die  Gesamtladung ^ 
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des  Konduktors  gegeben,  so  hat  man  den  Wert  (10')  für  ijp  in  die 
Formel  (6')  einzusetzen  und  mit  Hilfe  des  Resultates  P  durch  £ 
auszudrücken. 

Das  Resultat  besitzt  die  Form 

10")  H^PC+C^, 

worin  C  und  Cq  Konstanten  sind,  von  denen  C  nur  von  der  Gestalt 
und  Größe  des  Konduktors,  C^  außerdem  von  der  Konfiguration 
und  der  Ladung  der  Isolatoren  abhängt 

C  hat  dabei  speziell  die  Bedeutung  der  Elektricitätsmenge, 
welche  man  der  Ladung  zufügen  muß,  um  den  Potentialwert  P  um 
die  Einheit  zu  steigern,  dividiert  durch  die  Einheit  der  Potential- 
funktion. Diese  Menge  ist  nach  dem  Gesagten  unabhängig  von  den 
etwa  auf  Isolatoren  vorhandenen  Ladungen  und  wird  die  Kapacität 
des  Konduktors  genannt^);  ihre  Dimension algleichung  lautet  nach 
(5')  und  (5""). 
10'")  [C]  =  [elcp]  =  /. 

Auf  einer  Kugel,  die  im  leeren  Räume  allein  vorhanden  ist, 
verteilt  sich  die  Ladung^  nach  Symmetrie  gleichförmig;  die  Potential- 
funktion dieser  Verteilung  ist  für  äußere  Punkte  nach  S.  161,  Bd.  I 
(f  ^  Efr,  worin  r  die  Entfernung  vom  Mittelpunkt  bezeichnet;  auf 
der  Oberfläche  wird 

es  ist  also  C  ^  R,  die  Kapacität  einer  Kugel  daher  gleich  ihrem 
Radius.  — 

Ein  einfaches  Beispiel  für  das  Vorstehende  wird  durch  zwei 
Massenpunkte  mit  den  Ladungen  +  e^  und  ~  e^  im  gegenseitigen 
Abstand  A  geboten.  Die  Oberfläche  9)  =  0  ist  hier  eine  Kugel, 
welche  die  größere  Ladung  so  umschließt,  daß  der  Radius  R  die 
mittlere  Proportionale  zwischen  den  Abständen  beider  Massenpunkte 
vom  Kugelcentrum  ist;  zugleich  wird,  falls  —  e^  >  +  ^^  ist. 

Die  Influeuzierung  einer  abgeleiteten  Kugel  durch  einen 
äußeren  oder  einen  inneren  Punkt,  und  damit  zugleich  die  ent- 
sprechende erste  GREEN'sche  Funktion,  ist  hiemach  also  durch  eine 
Art  von  Spiegelpunkt  mit  gegebener  Masse  bestimmt®). 

Wenn  die  Kugel  isoliert  ist  und  eine  beliebige  Anfangsladung  E 
besitzt,  so  kann  man  den  oben  angegebenen  allgemeinen  Weg  ein- 
schlagen; man  gelangt  aber  noch  einfacher  zum  Ziele,  wenn  man 
zu  der  auf  der  abgeleiteten  Kugel  influenzierten ,  mit  dem  Ort 
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Tariierenden  Verteilung  von  dem  Betrage  —  e^  noch  eine  konstante 
von  der  Gtesamtgröße  {E  +  e^)  hinzufügt.  Diese  ist  für  sich  allein  im 
Gleichgewicht;  sie  ergänzt  also  die  frühere  in  einer  Weise,  welche 
alle  Bedingungen  erfüllt  bleiben  läßt  — 

Da  die  zur  Konstruktion  der  Lösung  angenommenen  inneren 
Ladungen  für  alle  Punkte  außerhalb  der  sie  umschließenden  Ober- 
fläche der  eingeführten  Oberflächenbelegung  vollständig  äquivalent  sind, 
so  kann  man  auch  die  Kraft,  welche  die  äußeren  Massen  seitens  der 
geladenen  und  materiell  gedachten  Oberfläche  erfahren,  berechnen, 
indem  man  an  Stelle  der  letzteren  die  Körper,  welche  die  inneren 
Ladungen  tragen,  wirksam  denkt 

Dies  Verfahren  liefert  in  dem  obigen  speziellen  Problem,  wo 
diese  Körper  sich  auf  einen  einzigen  Massenpunkt  reduzieren,  den 
höchst  einfachen  Wert 


a:= 


Die  im  Vorstehenden  auseinandergesetzte  Methode  zur  Ab- 
leitung der  Lifluenzierung  eines  Konduktors  durch  ein  System  elektri- 
sierter Isolatoren  bildet  die  Grundlage  eines  wichtigen  Verfahrens 
zur  Bestimmung  der  gegenseitigen  Influenzierung  zweier 
Konduktoren  (1)  und  (2)  durch  successive  Annäherung. 

Dasselbe  setzt  voraus,  daß  nach  früheren  Methoden  für  jeden 
der  beiden  Konduktoren  gelöst  sei  erstens  das  Problem  des  Gleich- 
gewichts der  Elektricität ,  wenn  er  für  sich  allein  vorhanden  und 
isoliert  ist,  sowie  zweitens  dasjenige  der  Influenzierung  durch  einen 
elektrischen  Punkt,  wenn  der  Konduktor  zur  Erde  abgeleitet  ist; 
diese  Forderungen  erfüllt  gedacht,  führt  der  folgende  Weg  zur  Lösung 
der  vorliegenden  allgemeineren  Aufgabe^). 

Sei  (1)  zunächst  allein  vorhanden  und  auf  das  Potential  Eins 
geladen,  so  entsteht  auf  ihm  eine  gewisse  Verteilung,  die  man 
nach  dem  Gesagten  berechnen  kann,  und  die  einer  Ladung  e^ 
entsprechen  möge. 

Wird  nun  diese  Verteilung  fest  gehalten  gedacht,  der  Kon- 
duktor (2)  an  seine  Stelle  gebracht  und  zur  Erde  abgeleitet,  so  wird 
auf  ihm  eine  Ladung  —  e^'  influenziert,  die  gleichfalls  angebbar  ist 

Femer  werde  —  e^f  festgehalten  und  seine  Influenz  auf  den  abge- 
leiteten Konduktor  (1)  untersucht,  welche  dort  die  Ladung  e\  bewirken 
mag,  und  es  werde  so  wechselsweise  weiter  verfahren,  wodurch  Ladungen 
e',',  e{\ ...  auf  (1),  Ladungen  —  ^g' ,  —  e'^/, ...  auf  (2)  entstehen. 

Superponiert  man  alle  diese  Verteilungen  und  bildet  die  Summe  (jPj 
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aller   ihrer   Potentialfunktionen,   so   entsteht  auf  (1)   eine  Gesamt- 
ladung 

11)  Cjj  =  tfj  +  ffj  +  «?'/+  ... 

und  ein  Potential  Eins,  auf  (2)  eine  Gesamtladung 

1 1')  Cji  =  —  [e'^>  +  ^2'  +  ^2'  +  •  •  •) 

und  ein  Potential  wert  Null. 

Analog,  wie  oben  mit  (1),  kann  man  mit  dem  Konduktor  (2) 
beginnen  und  erhält  dadurch  eine  zweite  Reihe  von  Verteilungen 
auf  beiden  Konduktoren;  superponiert  man  auch  diese  und  bildet 
die  Summe  (p^  aller  ihrer  Potentialfunktionen,  so  erhält  man  auf  (l) 
die  G^samtladung 

1 1")  (7^3  =  —  {e[r  +  e^'  +  <?'//  +  . . .) 

und  den  Potentialwert  Null,  auf  (2)  die  Gesamtladung 

11'")  ^22=^2+  ^i  +  <  +  ••• 

und  den  Potentialwert  Eins. 

In  dem  Falle,  daß  die  Potentialfunktion  auf  (1)  den  Wert  Pj, 
auf  (2)  den  Wert  P^  besitzt,  nimmt  die  Potentialfunktion  aller  Ver- 
teüungen  die  Form 

12)  y  =  ^iyi  +  A9>a 

an,  und  die  Gesamtladungen  von  (l)  und  (2)  werden 

^1  =  ^11^1  +  ^'12  ^2» 
^2  =  ^21  ^\  +  ^t2  ^2  • 

Die  Konstanten  6',^^^ ,  welche  ersichtlich  nur  von  der  Gestalt  und 
der  gegenseitigen  Orientierung  der  beiden  Leiter  (1)  und  (2)  ab- 
hängen, heißen  wegen  der  formalen  Verwandtschaft  dieser  Be- 
ziehungen mit  (10")  die  Kapacitätskoefficienten  des  Systemes; 
in  der  That  geht  C^^  in  das  frühere  C  über,  wenn  man  den  Leiter  (2) 
unendlich  klein  gegen  seine  Entfernung  werden  läßt,  sodaß  er  als 
Massenpunkt  betrachtet  werden  kann.  C,^j^  hat  die  Bedeutung  des  Zu- 
wachses, welchen  man  der  Ladung  des  Konduktors  (h)  geben  muß, 
um  bei  konstantem  P^  den  Potentialwert  P^  um  die  Einheit  zu  ver- 
größern, und  ist,  wie  später  zu  zeigen,  gleich  C^. 

Aus  den  Formeln  (12)  kann  man  umgekehrt,  wenn  nicht  die 
Potential  werte,  sondern  die  Ladungen  gegeben  sind,  erstere  be- 
reclmen;  man  erhält 


12') 
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ebenso  dienen  sie,  wenn  eine  Ladung  und  ein  Potential  wert  vor- 
geschrieben ist,  dazu,  die  beiden  anderen  Größen  zu  finden. 

Das  obige  Verfahren  verliert  offenbar  die  Anwendbarkeit,  wenn 
die  Summen  (11)  bis  (H'"))  welche  die  Kapacitätskoefficienten  Cjj^ 
definieren,  unbestimmt  werden;  dies  geschieht  z.  B.,  wenn  der  eine 
der  beiden  Konduktoren  den  anderen  vollständig  umschließt,  weil 
hier  alle  e^  resp.  e^  unter  sich  gleich  werden. 

Es  bietet  dagegen  keine  Schwierigkeit,  nach  der  vorstehenden 
Methode  die  gegenseitige  Influenzierung  zweier  leitender  Kugeln  zu 
berechnen  ^^;  ist  ihr  Abstand  einigermaßen  beträchtlich  neben  ihren 
Durchmessern,  so  konvergiert  die  für  das  Resultat  erhaltene  Beihe 
ziemlich  stark  und  ist  für  die  numerische  Rechnung  wohl  geeignet 

Dies  Problem  hat  eine  große  praktische  Bedeutung,  weil  eines 
der  wichtigsten  elektrostatischen  Meßinstrumente,  die  CouLOMB'sche 
Drehwage,  an  die  Wechselwirkung  zwischen  zwei  elektrisierten  iso- 
lierten Kugeln  anknüpft.  Die  Anordnung  dieses  Instrumentes  ist 
bekanntlich  die,  daß  eine  isolierte  leitende  Kugel  (die  Standkugel), 
mit  der  zu  bestimmenden  Ladung  versehen,  derart  fest  auf- 
gestellt wird,  daß  sie  ihre  Wirkung  auf  eine  andere,  an  einem  leicht 
drehbaren  Hebel  befestigte  und  mit  bekannter  Ladung,  z.  B.  mit 
der  Ladung  Null  versehene,  ausüben  kann.  Man  beobachtet  dabei 
meistens  das  Moment,  welches  erforderlich  ist,  um  den  Hebelarm  in 
derjenigen  Lage  festzuhalten,  die  er  einnimmt,  wenn  beide  Kugeln 
imelektrisch  sind;  in  anderen  Fällen  auch  den  Winkel,  um  welchen 
der  Hebel  durch  die  gleichzeitige  Wirkung  des  Drehungsmomentes 
der  elektrischen  Kraft  und  der  Aufhängung  aus  seiner  Ruhelage 
abgelenkt  wird. 

Über  die  allgemeine  Methode  zur  Berechnung  der  Wechsel- 
wirkungen zwischen  Konduktoren  aus  ihrem  Potential  ist  im  ersten 
Paragraphen  gesprochen  worden ;  hier  genügt  es,  darauf  hinzuweisen, 
daß  nach  den  Entwickeluugen  auf  S.  29  alle  die  in  den  Formeln 
(11)  bis  (IT")  aufgeführten  Partialladungen  e  beider  Kugeln  für 
äußere  Punkte  mit  je  einem  im  Innern  der  betreffenden  Kugel 
liegenden  Punkt  von  gleicher  Ladung  äquivalent  sind.  Die  ganze 
Wechselwirkung  zwischen  den  beiden  Kugeln  wird  also  durch  die 
Summe  der  parallelen  Kräfte  erhalten,  welche  alle,  jene  Ladungen 
tragenden  Punkte  innerhalb  der  einen  Kugel  von  allen  denjenigen 
innerhalb  der  anderen  erleiden. 

Beüäufig  sei  übrigens  bemerkt,  daß  die  Theorie  der  Drehwage 
sich  in  Wirklichkeit  erheblich  komplizierter  gestaltet,  als  aus  dem 
Vorstehenden   hervorzugehen    scheint,    weil   faktisch   nicht   nur   die 
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beiden  Kugeln,  sondern  durch  deren  Influenz  alle  Teile  des  Instru- 
mentes, seien  sie  nun  Leiter  oder  Dielektrica,  influenziert  werden 
und  demgemäß  rückwirkend  elektrische  Kräfte  ausüben. 

Femer  ist  zu  erwähnen,  daß  nur  in  seltenen  Fällen  eine  zu 
untersuchende  Elektricitätsmenge  sich  vollständig  auf  die  Standkugel 
der  Drehwage  übertragen  läßt;  die  Versuchsanordnung  ist  demgemäß 
meist  die,  daß  man  von  dem  untersuchten  Konduktor  einen  Teil  der 
Ladung,  entweder  durch  direkte  Berührung  mit  der  Standkugel,  oder 
aber  durch  Verbindung  mittels  eines  langen,  dünnen  Drahtes  ent- 
nimmt; in  beiden  Fällen  ist,  um  die  Beobachtung  verwerten  zu 
können,  die  vorherige  Lösung  des  theoretischen  Problems  der  Ver- 
teilung auf  dem  aus  Kugel,  Konduktor  und  event  Verbindungsdraht 
bestehenden  System  erforderlich. 

Ist  die  Entfernung  der  Kugel  von  dem  untersuchten  Konduktor 
so  groß,  daß  die  wechselseitige  Influenz  vernachlässigt  werden  kann, 
so  hat  die  Aufgabe  die  denkbar  einfachste  Gestalt,  da  die  Einwirkung 
des  Verbindungsdrahtes  bei  hinreichender  —  übrigens  nicht  leicht 
praktisch  erreichbarer  —  Kleinheit  des  Querschnittes  vernachlässigt 
werden  kann. 

Dies  erhellt  aus  dem  S.  157  Bd.  I  abgeleiteten  und  oben  S.  11 
wiederholten  Eesultat,  daß  die  NEWTON*sche  Potentialfunktion  einer 
Kurvenbelegung  von  endlicher  linearer  Dichte  r  in  der  Kurve  selbst 
logarithmisch  unendlich  wird.  Denn  wenn  der  Draht  mit  dem  Kon- 
duktor leitend  verbunden  ist,  so  nimmt  er  dessen  endliches  Po- 
tential an;  er  kann  somit  auch  nur  unendlich  wenig  Ladung  auf 
sich  festhalten  und  giebt  demnach  in  alle  endlichen  Entfernungen 
nur  einen  unendlich  kleinen  Anteil  zur  Potentialfunktion. 

Hieraus  folgt,  daß  das  Gesetz  der  elektrischen  Verteilung  auf 
dem  Konduktor  und  auf  der  Kugel  dasselbe  ist,  als  wäre  jeder  dieser 
Körper  bei  ungeänderten  sonstigen  Umständen  für  sich  allein  vor- 
lianden;  nur  der  absolute  Wert  der  Dichte  wird  durch  die  Ver- 
bindung beeinflußt  werden,  und  zwar  gilt,  wenn  P  den  konstanten 
Potential  wert  und  6"  die  Kapacität  des  Konduktors,  C"  diejenige 
der  Kugel  bezeichnet  —  beide  im  weiteren  Sinne  des  Wortes,  unter 
Berücksichtigung  des  Einflusses  der  benachbarten,  am  einfachsten 
sämtlich  zur  Erde  abgeleiteten  Körper  verstanden  — ,  und  E'  resp. 
Ji'-  die  auf  beiden  Körpern  befindlichen  Anteile  der  Gesamtladung  E 
bedeuten, 

E'  =  PC\     J^r=PC'; 

hieraus  folgt  das  Gesetz  der  Verteilung 
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E' :  E" :  E  =  C" :  C" :  (C  +  C") , 

während  die  Änderung  des  ursprünglichen  Potentialwertes  P^  des 
mit  E  geladenen  Konduktors  durch  Anschluß  der  Standkugel  ge- 
geben wird  durch  die  Beziehung 

oder 


P        Po  P  Po      ' 

Ist  also  die  Kapacität  der  Standkugel  klein  neben  derjenigen  des 
Konduktors^  so  wird  der  Potentialwert  durch  ihren  Anschluß  nicht 
merklich  herabgedrückt 

Wir  haben  die  vorstehenden  Entwickelungen  an  eine  spezielle, 
theoretisch  relativ  einfache  Gestalt  des  Elektrometers  angeknüpft; 
sie  lassen  sich  leicht  auf  jede  andere  Konstruktion  übertragen,  bei 
welcher  ein  irgendwie  gestalteter  Leiter  mit  dem  zu  untersuchenden 
System  verbunden  und  der  Einwirkung  eines  mit  gegebener  Ladung 
▼ersehenen  zweiten  Leiters  ausgesetzt  wird.  Bei  manchen  Einrich- 
tungen verzichtet  man  der  Schwierigkeit  wegen  auf  die  theoretische 
Bestimmung  des  Gesetzes,  nach  welchem  die  Einwirkung  des  festen 
auf  den  beweglichen  Teil  des  Elektrometers  von  der  Gestalt  und 
der  gegenseitigen  Lage  beider  Körper  abhängt;  es  ist  dann  er- 
forderlich, das  Instrument  zu  graduieren,  was  dadurch  geschieht, 
daß  man  bekannte  Potentialdifferenzen  zur  Wirkung  gelangen  läßt 
und  die  ihnen  entsprechenden  Gleichgewichtslagen  des  beweglichen 
Teiles  beobachtet  Hier  finden  jene,  am  Ende  von  §  2  beschriebenen 
Ketten  erfolgreiche  Anwendung.  — 


§  5.     Das  allgemeine  Problem  des  elektrischen  Gleichgewichtes  für 

Leiter.    Kondensatoren. 

Für  die  Lösung  des  allgemeinen  Problems  des  elektrischen 
Gleichgewichtes  auf  einem  System  von  p  beliebigen  Konduktoren  bei 
Anwesenheit  beliebiger  geladener  Isolatoren  ist  natürlich  die  An- 
wendung der  ersten  abgeleiteten  GfiBEN'schen  Funktion  F  und 
der  Formel  (10)  ebenso  zulässig,  wie  für  die  Behandlung  der 
einfacheren  Aufgabe  auf  S.  27,  obgleich  in  Praxis  dieser  Weg 
kaum  eingeschlagen  werden  wird.  Man  erhält  das  Resultat  in  der 
Form 

worin  die  Oberfiächenintegrale  über  alle  Konduktoren,  die  sämtlich 
im  Ekidlichen  liegend  gedacht  werden  mögen,  das  Volumenintegral  über 

Voigt,  Theoretische  Fhjiik.    II.  3 
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den  ganzen,  zwischen  den  Konduktoren  und  der  unendlich  großen 
Kugel  liegenden  Saum  zu  erstrecken  sind.  Schreiben  wir  die  letzte 
Formel  kurz 

13')  9'  =  2A^.+  ^«, 

SO  giebt  7^  den  Wert,  welclien  cp  annimmt,  wenn  bei  ungeänderter 
Konfiguration  alle  Konduktoren  zur  Erde  abgeleitet  sind ;  es  genügt 
der  Gleichung  A  ^  =  —  4  tt  p  und  verschwindet  an  allen  Kon- 
duktoren. Vj^  stellt  den  Wert  von  V  dar,  welcher  entsteht,  wenn 
alle  Isolatoren  beseitigt  und  alle  Konduktoren  (1),  (2),..  (A  —  1), 
(A  +  1),..;?  abgeleitet  sind,  (A)  aber  auf  das  Potential  Eins  geladen 
ist;  es  genügt  der  Hauptgleichung  A  ^h^  0,  ist  am  Konduktor  (A) 
gleich  Eins  und  verschwindet  an  allen  übrigen. 

Bildet  man  gemäß  der  Formel  (6')  aus  (13')  den  Ausdruck  für 
die  Ladung  j^^  des  Konduktors  (A),  so  erhält  man  einen  Ausdruck 
von  der  Form^^) 

14)  ^k^^PkC^k+^ko^    für  A  und  A=l,2,...7>, 

worin 


die  spezielle  Ladung  bezeichnet,  welche  der  Konduktor  (A)  erhält, 
falls  nach  Beseitigung  der  geladenen  Isolatoren  der  Konduktor  (A) 
auf  das  Potential  Eins,  alle  übrigen  auf  das  Potential  Null  ge- 
bracht sind, 

14")  ^-^-i/l^^)/"* 

dagegen  diejenige,  welche  durch  die  geladenen  Isolatoren  auf  dem 
Konduktor  (k)  inHuenziert  wird,  wenn  sowohl  dieser,  als  alle  an- 
deren Konduktoren  abgeleitet  sind. 

Die  Faktoren  C^^^  und  Cj^^  stellen  die  allgemeinen  Kapacitäts- 
koefficienten  des  Systems  dar;  die  S.  28  eingeführte  Kapacität  C 
bildet  einen  speziellen  Wert  eines  solchen,  und  die  Dimensional- 
gleichung  der  6'^,^  lautet  demgemäß 

14'")  [(7J  =  /. 

Ist  für  eine  Anzahl  von  j  Konduktoren  der  in  Formel  (13) 
auftretende  Potentialwert  P^  nicht  direkt  vorgeschrieben,  sondern 
die  Ladung  Ej^,  so  können  die  J  Formeln  (14)  für  diese  Ladungen 
benutzt  werden,  um  die  bezüglichen  P^  durch  sie  und  durch  die 
ilbrigen  Potentialwerte  auszudrücken.   Es  läßt  sich  daher,  wie  aach 
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immer  das  Problem  formuliert  sei,  jederzeit  für  jeden  Konduktor 
eine  Gleichung  von  der  Form  (14)  aufstellen.  — 

Wir  wollen  weiterhin  von  der  Anwesenheit  geladener  Isolatoren 
absehen,  also  statt  (14)  die  vereinfachte  Formel 

i?j=2A^*Ä>  für  Ä  und  Ä=  1,2,  .../>  15) 

voraussetzen. 

Wendet  man  die  Gleichung  (181')  von  S.  179  des  I.  Bandes, 
d.  h.  die  Beziehung 

/(^A  V-  FA  U)dk  =  -/(^4T  -  F^)do 

auf  zwei  der  Glieder  F^  an,  so  liefert  sie 


d  V  C— dV 


die  Integrale  über  die  Oberflächen  aller  Konduktoren  ausgedehnt; 
nach  den  Werten,  welche  F^^  und  ?^  daselbst  besitzen,  folgt  daraus 
sogleich 

Ist  nun  einmal  nur  P^,  das  andere  Mal  nur  P^^  von  Null  ver- 
schieden, so  erhält  man  resp. 

^,=  q,,P,    und    S,=  C,,P„  15") 

also  für  den  Fall  P^  =  P^  auch  JP^  =  -B^,  und  damit  einen  leicht  in 
Worte  zu  ÜEtösenden  Reciprocitätssatz. 

Löst  man   die  Gleichungen  (15)  nach  den  P^  auf,  so  gewinnt 
man  das  System  ^^) 

Pu^^Kk^k^     für  AundÄ=l,2.../7,  16) 

dessen  Koefficienten  T^^^  die  Potentialkoefficienten  des  Systemes 
von  Konduktoren  heißen.  Da  zwischen  den  Koeffizienten  C^^  des 
primären  Systemes  die  Beziehungen  C^^  =  (7^;^  bestehen,  so  gilt  auch 
f&r  die  Potentialkoeffizienten 

Ist  einmal  nur  üj^^  das  andere  Mal  nur  £j^  von  Null  verschieden, 
so  erhält  man  resp. 

Pu=^u,B„    P^^r,,E„  16") 

und  damit  einen  zweiten  leicht  zu  formulierenden  Reciprocitätssatz.  — 

3» 
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Bezüglich  der  Werte  der  Koefficienten  (7^^  und  /^^  kann  man 
mit  Hilfe  der  allgemeinen  Sätze  auf  S.  23  leicht  einige  Aufschlüsse 
erhalten. 

C7^^  ist  die  Ladung  des  Konduktors  (A),  wenn  auf(Ä)  der  Potential- 
wert Eins,  auf  allen  übrigen  £{ull  stattfindet     Demgemäß  ist 

17)  C,^>0,       q,<OfürA^Ä, 
und  zugleich  muß 

m 
sein,  wobei  der  Index  k{h)  wie  früher  bezeichnet,  daß  für  k  alle 
Werte  von  1  bis  p  mit  Ausnahme  von  A  genommen  werden  sollen. 
Ff^j^  ist  der  Potentialwert  auf  dem  Konduktor  (A),  wenn  (A)  mit 
der  Ladung  Eins  versehen  ist,  und  alle  übrigen  eine  Ladung  nicht 
besitzen.     Demgemäß  ist 

18)  ^fcA>0,     und  auch     T^^  >  0; 
außerdem  gilt 

Wendet  man  die  allgemeinen  Formeln  (13),  (15)  und  (16)  auf  den 
speziellen  Fall  nur  zweier  Konduktoren  an,  so  gelangt  man  zu  den 
Gleichungen  (12)  bis  (12")  zurück;  die  Werte,  welche  dabei  die 
Koefficienten  (7^^  und  j^^^  gemäß  den  Formeln  (11)  bis  (IT")  be- 
sitzen, gestatten  leicht,  die  soeben  ausgesprochenen  Sätze  zu  veri« 
fizieren.  Außerdem  geben  sie  noch  zu  einer  weiteren  Bemerkung 
Veranlassung. 

Nach  den  Überlegungen,  durch  welche  die  Größen  e^j  e\j  .  . . 
tfj ,  «3 ,  ...  u.  s.  w.  eingeführt  sind,  ist  e^  die  Kapacität  C\  des  Kon- 
duktors (1),  wenn  er  im  leeren  Baum  allein  vorlianden  ist     Da 

^11  =  ^i  +  ^i  +  e^  +  .  .  , 

ist,  und  in  dieser  Summe  sämtliche  Glieder  positiv  sind,  so  ist  C^j, 
die  Kapacität  von  (1)  in  Gegenwart  des  zur  Erde  abgeleiteten  Kon- 
duktors (2),  stets  größer,  als  C^,  und  zwar  umsomehr,  je  stärker  die 
influenzierende  Wechselwirkung  zwischen  (1)  und  (2)  ist  Daß  dieses 
Verhältnis  auch  bestehen  bleibt,  wenn  der  auf  S.  29  eingeschlagene 
Weg  zur  Bestimmung  von  cp  nicht  gangbar  ist,  läßt  sich  durch  eine 
einfache  geometrische  Betrachtung  erweisen. 

Denken  wir  uns  z.  B.  einen  Konduktor  auf  ein  vorgeschriebenes 
Potential  geladen  und  durch  eine  leitende  und  zur  Erde  ab- 
geleitete Schale  umschlossen,  so  werden  die  Potential  werte  von  der 
Oberfläche   des   Konduktors    um    so   schneller  nach.  Null    abfallen 
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müssen,  je  dichter  die  Schale  ihn  umschließt;  da  aber  nach  (6'')  die 
Flächendichte  tr  der  Ladung  mit  dq>jdn^  proportional  ist,  so  ent- 
spricht dem  schnelleren  Abfall  eine  stärkere  Ladung,  und  somit  eine 
größere  Kapacität. 

Bei  gleicher  Ladung  kann  also  der  Potentialwert  auf  einem 
isolierten  Konduktor  dadurch  verkleinert  werden,  daß  man  in  seiner 
Umgebung  andere,  zur  Erde  abgeleitete  Konduktoren  aufstellt. 

Da  nun  die  Elektricitätsverluste  infolge  von  unvollständiger 
Isolation  auf  einem  geladenen  Konduktor  um  so  größer  sind,  auf 
je  höherem  Potential  —  absolut  gesprochen  —  seine  Ladung  sich 
befindet,  so  eignet  sich  ein  isolierter,  von  abgeleiteten  dicht  um- 
gebener Konduktor  hervorragend  zum  Ansammeln  und  Aufbewahren 
von  elektrischen  Ladungen.  Solche  Leitersysteme  nennt  man  Kon- 
densatoren; ihre  Theorie  ist  ein  spezieller  Fall  des  oben  behan- 
delten allgemeinen  Problemes.  Ist  (1)  der  zur  Aufoahme  der  La- 
dung bestimmte  Konduktor,  so  stellt  C^^  die  Kapacität  des  Kon- 
densators dar. 

Auch  durch  Annäherung  weiterer  isolierter,  ungeladener  Kon- 
duktoren wird  die  Kapacität  eines  isolierten  Leiters  vergrößert 

Indessen  ist  die  Steigerung  eine  wesentlich  geringere,  als  in 
dem  Falle,  daß  der  Konduktor  (2)  zur  Erde  abgeleitet  war;  hier  galt 

während  aus  den  Formeln  (12')  in  dem  Falle,  daß  E^  verschwindet,  sich 

ergiebt;  wegen  C'jj=  C^^  und  C^^  >  0  ist  aber  das  zweite  Glied  in 
der  Klammer  stets  positiv.  — 

Einige  der  praktisch  wichtigsten  Kondensatoren  —  FnANKUN'sche 
Tafel,  Leydener  Flasche  —  haben  die  einfache  Form  zweier  par- 
alleler leitender  Flächen  (0)  und  (1),  deren  Abstand  gegen  ihre  seit- 
lichen Dimensionen  als  verschwindend  betrachtet  werden  kann.  In 
diesem  Falle,  wie  in  allen,  wo  die  Hauptgleichung  der  Potential- 
funktion Ay  =  0  sich  auf  eine  gewöhnliche  Differentialgleichung 
reduziert,  bedarf  es  zur  Lösung  des  elektrostatischen  Problemes 
nicht  der  Anwendung  der  auf  S.  33  u.  f  auseinandergesetzten 
allgemeinen  Methode. 

Wir  bezeichnen  mit  n  den  normalen  Abstand  eines  Punktes 
zwischen  beiden  Platten  von  der  Platte  (0),  mit  a  den  Abstand 
beider  Platten;  dann  ist  jedenfalls 
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Femer  konstruieren  wir  von  einem  Punkt  p^  der  Platte  (0)  aus  außer 
der  Normalen  n  noch  die  zwei  Kriimmungslinien  s^  und  *,,  be- 
zeichnen ihre  Linienelemente  mit  ds^  und  ds^^  ihre  Krümmungs- 
radien im  Punkte  p^  mit  R^  und  R^  und  betrachten  die  Richtungen 
der  Normalen  n,  sowie  der  Tangenten  ^  und  t^  an  den  Erümmungs- 
linien  im  Punkte  p^^  als  Koordinatenaxen. 

Entspricht  dem  Fortschreiten  um   ds^^  längs  s^  eine  Bewegung 
um  dn^  parallel  n,  so  ist 

19)  (ds,)'  =  2R^dn,, 

wobei  die  Richtung  von  Ä^  parallel  mit  n,  d.  h.  positiv  nach  der 
Platte  (1)  hin,  gerechnet  ist 

Für  einen  Nachbarpunkt  vt)n  p^  auf  der  Platte  (0)  hat  ff  den 
Wert  (Pqj  gegeben  durch 

K  -  n  +  (If )/«  +  (ff)/'.  +  (If  )/4  +  i  p).W 

+  ^ifT-l  <■"■>■  +  *(??)(''«■  +  (8?ft)  ■'"'".  +  ••- 

wobei  nun  gilt 

^'-^"  (kl-"'  (ff).  =  »' 

da  die  Fläche  (0)  Niveaufläche  ist,  und  dt^ ,  dt^  in  erster  Näherung 
mit  dx^ ,  rf*2  zusammenfallen.  Die  höchsten  übrig  bleibenden  Glieder 
lauten  bei  Rücksicht  auf  die  Beziehimg  dn  =  dn^  +  dn^ 

(U)o  (''»^  +  '"^)  +  +  (IV')o  ('^'^^^  +  *  (a^i  ('''')'' 
sie  müssen  für  sich  verschwinden   und   liefern  wegen   der  Willkür- 
lichkeit von  dt^  und  dt^  unter  Rücksicht  auf  (19') 

[dVJo''        Eh  \dn)o 


Da  nun 


ist,  so  erhält  man  hieraus 

und  bei  Kombination  mit  (19)  auch 
Ferner  ist 
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unter  g^  die  Flächendiclite  auf  der  Platte  (0)  verstanden;  zugleich 
gilt  qp^  =  Pq,  ^1  =  -Pj  ,  und  es  wird  also 

A-P,=  -  4;..,«  (n-ia(^ +  -]-)]  20) 

und  bei  Beschränkung  auf  die  erste  Ordnung  des  Verhältnisses  a//?;, 

-«=-^(l-i«(i  +  i))-  20') 

Bezeichnet  man  die  Größe  der  Fläche  (0)  mit  I\  so  ergiebt  sich 
für  die  ganze  Ladung  ^^ 

^o=-^(^-i«/(i7  +  i)''^')  20") 

und  für  die  Kapacität  der  Fläche  (0) 

für  den  Fall  zweier  paralleler  Ebenen  verschwindet  das  zweite  Glied 
in  der  IQammer,  für  den  zweier  koncentrischer  Kugelflächen  wird 
das  Integral  gleich  ±  8;rÄ,  worin  R  den  Badius  der  Kugel  (0)  be- 
zeichnet, und  das  positive  Vorzeichen  gilt,  wenn  sie  die  abgeleitete 
Kugelfläche  umschließt,  das  negative,  wenn  sie  von  ihr  um- 
schlossen wird. 

Übrigens  läßt  sich  der  Fall  zweier  koncentrischer  leitender 
Kugelflächen  ohne  Schwierigkeit  bei  beliebigem  Radienverhältnis 
auch  streng  erledigen. 

§  6.  Das  Potential  eines  Systemes  von  Konduktoren  auf  sich  selbst 
und  die  bei  Lagenänderungen  innerhalb  desselben  geleistete  Arbeit. 

Die  elektrostatische  Energie. 

Das  Potential  eines  beliebigen  elektrisierten  Systemes  auf  sich 
selbst  ist  im  leeren  Räume  nach  der  Grunddefinition 

*=^/''*/4^'  21) 

worin  sowohl  die  Integration  nach  de,  wie  die  nach  de^  über  alle 
Ladungen  des  Systemes  zu  erstrecken  ist.  Hierfür  kann  man  nach 
Formel  (3")  unter  Berücksichtigung  des  hierzu  Gesagten  schreiben 

a>=\f(pde,  210 

worin  der  Wert  von  tp  an  der  Stelle  des  Elementes  de  der  Ladung 
zu  nehmen,  und  das  Integral  nach  de,  über  alle  Ladungen  zu  er- 
strecken ist 
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Enthält  das  System  ausschließlich  Konduktoren,  so  ist  das 
letzte  Integral  in  Teile,  die  sich  auf  je  einen  Konduktor  (A)  beziehen, 
zu  zerlegen;  für  jeden  Teil  ist  dann  ^  konstant  gleich  F^^  und 
fdej^^E^,  d.i.  gleich  der  Ladung  des  Konduktors.  Man  erhält 
demgemäß  ^^ 

21")  «»=12^»^»' 

und  unter  Berücksichtigung  von  (15)  und  (16)  auch 

21'")  0=  122  js-,  E,  F,,=  i22^«^,t'„«; 


H 


aus  (21")  folgt  beiläufig 

Von  der  Summe  in  Gleichung  (21")  hat  auch  jedes  einzelne 
Glied  -Pfc^fc  eine  einfache  Bedeutung,  die  man  erkennt,  wenn  man 
das  Potential  0  des  ganzen  Systemes  auf  sich  selbst  durch  die 
Potentiale  0^^^  der  einzelnen  Konduktoren  auf  sich  selbst  und  durch 
die  Potentiale  0^^^  der  Wechselwirkungen  zwischen  zwei  Konduk- 
toren {h)  und  (A)  ausdrückt     Es  gilt  dann  nämlich 

22)  0  =  2  %u  +  2'  *»*. 

wobei  die  zweite  Summe  über  alle  Kombinationen  verschiedener  h 

und  k  zu  erstrecken  ist;  und  zwar  bedeutet 

22-)  *,.-  i^'J-^, 

Hieraus  folgt  dann  sofort,  daß  •< 

22'")       2  0,,  4-  g  0,,  =  fäe,  [f^  +  ^^]  =/^  äe,  =  P,  E, 

ist,  wodurch  die  erwähnte  Deutung  geliefert  ist 

Bei  einer  unendlich  kleinen  Änderung  der  Konfiguration  des 
Leitersystemes  erleidet  0  eine  Andenmg,  die  wir  durch  £/0  be- 
zeichnen wollen.  rf0  besteht  aus  zwei  Teilen,  deren  einer  rf^0 
von  der  veränderten  Anordnung  der  Konduktoren  bei  ungeänderter 
Ladung,  deren  anderer  d^(l>  von  der  infolge  der  Lagenänderung 
veränderten  Ladung  der  Konduktoren  herrührt. 

Der  letztere  Teil,  den  man  beliebig  auch  zuerst  bewirkt  denken 
kann,  ist^ersichtlich  gleich  Null;  denn  da  die  neue  Verteilung 
wiederum  dem  elektrischen  Gleichgewicht  entspricht,  befinden  sich 
bei  ilir  auch  wieder  alle  Ladungen  auf  den  OberHächen  der  Kon- 


i.f',- 
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duktoren,  die  Änderungen  können  also  durch  Verschiebungen  anf 
d.ie8iena_d.hg^Attf  Flächen  konstanten  Wertes  q>,  bewirkt  werden,  und 
solche  Verschiebungen  lassen  ersichtlich  0  ungeändert 

Dasselbe,  wie  diese  einfache  Überlegung,  giebt  auch  die  Be- 
rechnung  der  Änderung  von  0,  welche  durch  bloße  Ladungs- 
änderung bewirkt  wird^*).  Sei  dieselbe  zunächst  nur  auf  (A)  statt- 
findend angenommen,  was  durch  die  Bezeichnung  ö^^^  angedeutet 
werden  mag,  so  erhält  man  nach  (22')  und  (22'^) 

Hieraus  ergiebt  sich 

*i"<»**  +  ^^-'<^A*  =  /^rf{d«t)=  PuS^.,  23) 

wofür  man  unter  Rücksicht  auf  (22)  auch  schreiben  kann: 

Diese  allgemeine  Formel  spezialisiert  sich,  wenn  die  Ladungs- 
änderungen, wie  oben  angenommen,  nicht  willkürliche  sind,  sondern 
die  infolge  einer  Dislokation  in  dem  Leitersystem  von  selbst  ein- 
tretenden, in  welchem  Falle  wir  das  Variationszeichen  S  mit  dem 
Differentialzeichen  d  yertauschen  wollen.  Ist  der  Konduktor  (A) 
zur  Erde  abgeleitet,  so  ist  nämlich  -^^  =  0,  ist  er  isoliert,  so  ist  nach 
dem  ersten  Prinzip  auf  S.  14  dJSj^=  0,  in  beiden  Fällen  gilt  somit 

und  bei  Summation  über  (A)  auch 

Damit  ist  auch  rechnerisch  erwiesen,  daß  eine  Ladungsänderung 
der  vorausgesetzten  Art  das  innere  Potential  0  nicht  ändert,  und 
wir  können  das  Resultat  dieser  Untersuchung  in  die  Formel 

dOi  =  d^di  23'") 

zusammenfassen,  in  welcher  d^,  wie  S.  6,  eine  Änderung  bei  kon- 
stanter Ladung  jedes  Volumen-  oder  Flächenelementes  bezeichnet 
Diese  Formel  ist  offenbar  auch  für  den  Fall  gültig,  daß  das  be- 
trachtete elektrische  System  neben  Konduktoren  auch  influenzlose 
Isolatoren  enthält,  da  bei  diesen  eine  Änderung  der  Ladung  infolge 
von  Dislokationen  innerhalb  des  Systemes  von  vornherein  aus- 
geschlossen ist 
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Aus  diesen  Eesultaten  ist  nun  zu  schließeu,  daß  d  0  aus  dem 
ersten  Werte  (21'")  des  Potentiales  folgendermaßen  zu  erhalten  ist 

24)  d0=^^^E,E,dV,„; 

denn  aus  konstanten  e  folgt  die  Eonstanz  der  Gesamtladungen  E^, 

und  es  ist  somit  auch 

24')  dH^^dE^. 

Man  kann  aber  auch  aus  (21")  folgern 
24")  dQ}=\^E^dP^. 

k 

Kombiniert  man  hiermit  die  Gleichung  (15) 

h 

und  die  hieraus  unter  Rücksicht  auf  d^Ej^  =  Q  folgende  Beziehung 
80  erhält  man  auch 

24'")    dii>=^  +\^^c,,p,dp,==  -\:^:^p,p^dc,,. 

h     k  h     k 

Dieser  Wert,  verglichen  mit  dem  in  (21"')  gegebenen  zweiten 
Ausdruck  filr  0,  zeigt,  daß  man  auch  schreiben  kann 

24"")  rf<J>=  -rfpO*, 

wo  der  Index  P  andeutet,  daß  bei  der  Variation  die  Potentialwert« 
auf  den  einzelnen  Konduktoren  konstant  zu  halten  sind.  — 

Verbinden  wir  mit  der  Gleichung  (23"')  den  Wert  (22)  des 
inneren  Potentiales  und  beachten,  daß  bei  einer  Dislokation  der 
starren  Teile  des  elektrisierten  Systemes,  welche  die  Ladungen  an 
ihren  Massen  beläßt,  die  Potentiale  <J>^.^  der  einzelnen  Konduktoren 
auf  sich  selbst  sich  nicht  ändern,  so  erhält  man 

25)  rfa>=rf^0=rf^2'**f 

Nun   ist   aber   die  Variation  d^  äquivalent  mit   S^  aus  dem  ersten 
Paragraphen,  und  daher  ergiebt  die  Kombination  dieser  Formel  mit 
(2"')  sogleich 
25')  d(li=d^(D=:  -d'A,, 

worin   dlA^   die  Arbeit  der  Wechselwirkungen  zwischen  den    Kon- 
duktoren bei  der  vorausgesetzten  Dislokation  bezeichnet 

Denkt  man  sich  diese  Wechselwirkungen  durch  äußere,  an  den 
Konduktoren  angreifende  Kräfte  derartig  kompensiert,  daß  dieselben 
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bei  der  Verschiebung  dauernd  im  Gleichgewicht  sind,  so  ist  deren 
Arbeit  dld^=^  —  d^A^  und  demgemäß 

d(U=dli^.  25") 

Zieht  man  die  allgemeine  Definition  (48)  der  Energie  von  S.  40  des 
I.  Bandes  heran,  so  ergiebt  sich,  daß,  falls  bei  den  betrachteten 
Vorzügen,  wie  es  scheint,  anderweit  ein  Arbeitsverbrauch  nicht 
stattfindet,  z.  B.  eine  Wärmeentwickelung  ausgeschlossen  ist,  das 
innere  Potential  0  eines  Systemes  von  Konduktoren  bis  auf  eine 
additive  Eonstante  die  elektrostatische  Energie  des  Systemes 
darstellt  Dieser  Zusammenhang  bleiH  nach  dem  zu  Formel  (23'") 
Gesagten  auch  bestehen,  wenn  das  System  außer  den  Konduktoren 
geladene  absolute  Isolatoren  enthält 

Es  ist  indessen  wohl  zu  beachten,  daß  von  der  durch  0  dar- 
gestellten elektrischen  Energie  sich  jederzeit  nur  ein  Teil  direkt  als 
Arbeit  aus  dem  System  gewinnen  läßt 

Besteht  z.  B.  das  System  aus  zwei  gleichnamig  geladenen  Kon- 
duktoren (1)  und  (2),  so  enthält  die  Energie  in  der  Ausgangsposition 
die  drei  Teile  0Jj  ^J^  und  0^^,  von  denen  der  erste  und  zweite  das 
Selbstpotential  je  eines  der  beiden  Leiter,  der  letzte  das  Potential  ihrer 
Wechselwirkung  darstellt  Entfernt  man  die  beiden  Leiter  vonein- 
ander,  so  gewinnt  man  dauernd  Arbeit,  bis  ihre  Entfernung  unend- 
lich geworden  ist;  hier  ist  indessen  die  Energie  noch  nicht  erschöpft,  son- 
dern besteht  noch  aus  der  Summe  der  Selbstpotentiale  0^^  und  0,2 
der  beiden  Leiter,  wie  dieselben  sich  gestalten,  wenn  jeder  von 
ihnen  mit  der  ursprünglichen  Ladung  für  sich  allein  vorhanden  ist 
Die  gewonnene  Arbeit  ist  somit 

^=  (*»j  +  0»,  +  0»,)  _  (*„  +  0„); 

weitere  wäre  nur  zu  entnehmen,  wenn  man  die  Konduktoren  sich 
gegen  äußeren  Druck  unbegrenzt  ausdehnen  lassen  könnte. 

Man  kann  indessen  einem  geladenen  Konduktor  seine  elektrische 
Energie  völlig  entziehen,  indem  man  ihn  zur  Erde  ableitet;  es  bleibt 
die  Frage  zu  beantworten,  in  welcher  Gestalt  sie  dann  fortexistiert 

Ahnliche  Überlegungen  lassen  sich  an  ein  System  aus  zwei  ver- 
schiedenartig geladenen  Konduktoren  anknüpfen.  Hier  wird  Arbeit 
gewonnen,  wenn  dieselben  einander  genähert  werden,  und  der  maxi- 
male Betrag  ist  entzogen,  wenn  eine  solche  gegenseitige  Position 
erreicht  ist,  in  der,  ohne  daß  die  Konduktoren  einander  berühren 
oder  eine  Entladung   zwischen   ihnen   einsetzt,    0  seinen   kleinsten 
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Wert  besitzt     In  diesem  Falle  ist  also  0^^  in  der  zweiten  Position 
nicht  gleich  Null,  und  die  ganze  gewonnene  Arbeit  lautet 

Eine  weitere  Reduktion  erfahrt  der  Betrag  der  Energie,  wenn 
man  die  beiden  Leiter  zur  Berührung  bringt  und  damit  zu  einem 
Leiter  vereinigt;  hierbei  ändert  sich  nach  dem  ersten  Prinzip  auf 
S.  14  die  Gesamtladung  nicht,  aber  da  sich  jetzt  nach  S.  22  nur 
eine  Elektricität  auf  dem  Leiter  befindet,  ist  die  Dichte  allent- 
halben geringer  und  das  Potential  auf  sich  selbst  kleiner  als  zuvor. 
Auch  hier  ist  der  Verbleib  der  verlorenen  Energie  nachzuweisen. 

Die  Beobachtung  weist  darauf  hin,  daß  sie  im  allgemeinen  voll- 
ständig in  Wärme  umgesetzt  wird,  die  zum  Teil  in  den  Leitern 
selbst,  zum  Teil  aber  auch  in  dem  Nichtleiter  zwischen  den  Kon- 
dukteren auftritt,  in  welchem  bereits  vor  der  Berührung  die  Aus- 
gleichung der  Ladungen  anhebt  und  sich  durch  einen  sogenannten 
elektrischen  Funken  —  die  Wirkung  der  frei  werdenden  Wärme  — 
ankündigt 

Das  Zustandekommen  dieser  Entladungen  durch  das  Dielek- 
tricum  hindurch  ist  noch  nicht  ganz  aufgeklärt;  auf  die  Wärme- 
entwickelung in  den  Leitern  kommen  wir  weiter  unten  zurück.  — 

Die  Beziehung  (25")  zwischen  der  äußeren  Arbeit  und  dem 
Selbstpotential  eines  Systemes  gestattet  eine  Verwertung  noch  in 
einer  anderen  Richtung. 

Verschiebt  man  einen  geladenen  Isolater  in  Gegenwart  eines 
isolierten  oder  abgeleiteten  Kondukters,  so  ist  dazu,  wie  gesagt,  eine 
gewisse  Arbeit  erforderlich;  da  nun  gleichzeitig  auf  dem  Konduktor 
eine  Ladungsänderung  entsteht,  so  kann  man  dieselbe  als  eine  Wir- 
kung der  aufgewandten  Arbeit  betrachten  und  erhält  dann  durch 
die  Formel  (25")  die  Größe  der  Influenzierungsarbeit  dargestellt 
Dieses  Resultat  gestattet,  mancherlei  Folgerungen  abzuleiten. 

Ist  z.  B.  ein  isolierter,  ursprünglich  unelektrischer  Konduktor 
gegeben,  und  wird  ein  geladener  Isolator  aus  dem  Unendlichen  bis 
in  seine  Nähe  geführt,   so  ist  die  liierzu  aufgewandte  Gesamtarbeit 

wobei  01  den  Wert  der  Summe  aus  dem  Potential  der  Wechsel- 
wirkung zwischen  Konduktor  und  Isolator  und  dem  Selbstpotential 
des  Kondukters  in  der  Endposition  (1)  bezeichnet;  das  Selbst- 
potential des  Isolaters  kann  als  konstant  ganz  außer  Betracht  bleiben, 
da  es  sich  hier  nur  um  Differenzen  der  Werte  von  0  in  verschie- 
denen Zuständen  handelt 
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Leitet  man  nunmehr  den  Konduktor  durch  einen  dünnen  Draht 
zur  Elrde  ab,  so  wird  der  Potentialwert  0  von  0j  auf  0,  sinken, 
ohne  daß  dabei  eine  äußere  Arbeit  gewonnen  ist  Wird  nunmehr 
der  Konduktor  wieder  isoliert  und  sodann  der  Isolator  ins  Unend- 
liche zurückgeführt,  so  steigt  dabei  ^  von  ^^  auf  einen  Endwert  ^3, 
welcher  das  Potential  des  allein  im  Baum  vorhandenen  Konduktors 
auf  sich  selbst  im  Zustand  einer  zurückgebliebenen  Ladung  dar- 
stellt; hierbei  ist  die  Arbeit 

aufzuwenden,  so  daß  die  Hervorbringung  des  Endzustandes  auf  dem 
Konduktor  die  gesamte  Arbeit 

erfordert 

Indessen  ist  die  Energie  des  geladenen  Konduktors  schließlich 
nicht  gleich  A^  sondern  nur  gleich  0g;  der  Anteil  c/>^  —  0^  ist 
nach  dem  oben  Gesagten  in  Wärme  umgesetzt  worden  und  fllr  die 
Elektrisierung  verloren  gegangen. 

Ein  Prozeß,  welcher  mit  dem  eben  beschriebenen  große  Ähn- 
lichkeit besitzt,  findet  in  den  zur  Erzeugimg  großer  Mektricitäts- 
mengen  aus  Arbeit  konstruierten  Influenzelektrisiermaschinen  an- 
dauernd statt  Das  oben  Gesagte  giebt  eine  Vorstellung  davon,  nach 
welchen  Gesetzen  die  Umsetzung  erfolgt,  zeigt  insbesondere  auch, 
daß  nicht  die  ganze  aufgewandte  Arbeit  in  Gestalt  von  elektrischer 
Enei^e  zurückgewonnen  wird,  — 

Wie  man  aus  dem  Potential  <bj^^  der  Wechselwirkung  zwischen 
zwei  elektrisierten  Körpern  (A)  und  (ä)  die  auf  jeden  von  ihnen  aus- 
geübten Kräfte  und  Momente  berechnet,  ist  bereits  in  §  1  erörtert 
worden.  Im  Falle  eines  Systemes  von  beliebig  vielen  Körpern  tritt 
das  Selbstpotential  0  an  Stelle  von  0^^,  und  es  gilt  ohne  weiteres 
f&r  die  ganze  auf  den  Körper  (A)  ausgeübte  Wirkung  statt  (2') 

-  _  _  ^«^         TT  ^  _  ^»^         z  -  _   ^«  ^       1 

'^»~        duu'    ^*~        dvu'     ^*~       'dw,' 

^»  diu'  *  dm,'     ^^^  dnt'    j 

Den  Beweis  liefert  die  Formel  (22)  für  0;  denn  da  die  Ver- 
schiebungen und  Drehungen  von  (A)  bei  konstant  erhaltenen  elektrischen 
Verteilungen  vorzunehmen  sind,  ändern  sich  die  Selbstpotentiale  0,^^ 
bei  ihnen  überhaupt  nicht,  von  den  Wechselpotentialen  nur  die 
zwischen  dem  Körper  (A)  und  einem  der  anderen;  daher  ist  in  dem 
obigen  System  0  durchaus  gleichwertig  mit  ^h{k)  ^k  •  — 


1 
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Wenn  man  die  Gesamtkomponenten  und  Momente,  die  ein 
Konduktor  von  anderen  Konduktoren  und  auch  von  geladenen  Nicht- 
leitern erfährt,  durch  die  Wirkungen  ausdrücken  will,  welche  die 
einzelnen  Flächenelemente  erleiden,  so  ist  eine  gewisse  Vorsicht  nötig. 

Bezeichnet  man  nämlich  mit  X,  Y^^  die  auf  die  Einheit  der 
Ladung  an  dem  Punkte  :r,y,z  ausgeübten  Eraftkomponenten,  setzt  also 

I     S,^fXde,,     H,=^frde„      Z,=^fZde^, 
26)  I    A,  =  f(yZ^zr)de^,      M^  =  f(zX ^  x Z)de^ 

so  sind  hierin  keineswegs  ohne  weiteres  die  Werte (3'")  fürX,  Z,  ^zu 
benutzen,  denn  die  ersten  DifFerentialquotienten  von  (p  sind  in  eben 
der  Fläche,  auf  die  sich  die  Integration  bezieht,  unstetig,  und  es 
ist  von  vornherein  keineswegs  klar,  welcher  Wert  zwischen  den 
Grenzen  Null,  die  innerhalb  des  Konduktors,  und  dfpjdn^j  die 
außerhalb  in  unmittelbarer  Nähe  der  Oberfläche  gilt,  für  dfpfdn 
einzusetzen  ist 

Die  Schwierigkeit  läßt  sich  erledigen,  indem  man  die  Ober* 
flächenbelegung  in  einer  Weise,  die  bereits  auf  S.  11  angedeutet 
ist,  als  den  Grenzfall  einer  räumlichen  Verteilung  von  stetig  mit 
dem  Ort  wechselnder  Dichte  ansieht,  die  auf  der  Oberfläche  des 
Konduktors  liegt 

Wir  schreiben  demgemäß  zunächst 

{S  =  fdo  foXdn:,,. 
A^fdofQ{yZ-~zY)dn,.  .. 

wobei  wir  die  unendlich  dünne  Schicht  durch  Flächen  o,  längs 
deren  ebenso,  wie  auf  der  Oberfläche  des  Konduktors,  fp  konstant 
ist,  in  Elementarschichten  von  der  Dicke  dn  zerlegt  denken.  Da 
aber  hier,  bei  gegenüber  der  mittleren  Krümmung  der  Oberfläche 
geringer  Dicke  der  Schicht  nach  S.  38 

gesetzt  werden  darf,  außerdem 


X==  - 


—  =  —  ~~cosin,  x),  ,  ,  . 
X  an         \  '    /» 


ist,  und  X,  y,  z  wie  cos  (n,  x)  ,  ,  ,  in  der  sehr  dünnen  Schicht  als 
konstant  angesehen  werden  können,  so  giebt  (26')  bei  Einführung 
von  öqp/ön  =  0  für  die  untere,  von  dtpidn  =  dtpjdn^  flir  die 
obere  Integrationsgrenze 
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und  ebenso 


26") 


Hiernach  kann  man  für  die  Berechnung  der  gegen  eine  ge- 
ladene Fläche  wirkenden  Kraft  in  der  Grenzfläche  selbst  die  auf 
die   Masseneinheit  wirkenden  Komponenten 


j^--i(4f)..  ^--ifö),.  ^--i(lfl'    2»") 

d.  h.  gleich  dem  arithmetischen  Mittel  aus  den  diesseits  und  jenseits 
stattfindenden  Werten  setzen. 

Dieses  Resultat  hat  ein  wesentliches  Interesse,  wenn  es  sich 
um  dift  EefltJTn^mg  der  Deformation  eines  nichtstarren  elektrisierten 
Leiters  infolge  der  elektrischen  Kräfte  handelt  Es  sind  dann  in 
den  allgemeinen  Formeln  (14'")  auf  S.  225  des  I.  Bandes  für  die 
Komponenten  JT^^^,  7^,^,  Zj^j^  des  in  der  Grenze  zweier  Körper  — 
Ton  denen  hier  der  eine  meist  der  leere  Raum  sein  wird  —  wirkenden 
Grenzdruckes  die  Komponenten  X^,  Y^,  Z^  der  auf  die  Fläche  Eins 
bezogenen  elektrischen  Kräfte  zu  setzen,  welche  definiert  sind  durch 

X  =  <tX,     Y^^aY,     Z  =  aZ 

und  mit  Hilfe  der  oben  erhaltenen  Resultate  leicht  zu  bilden  sind. 
Der  resultierende   elektrische  Oberflächendruck  J9.   steht 
jederzeit  normal   zu  der  Oberfläche  des  Leiters,  da  dieselbe  eine 
Niveaufiäche  ist,  und  hat  den  Wert") 


A=-i'^l^=+^  iP-]^ ;  26"") 

«  ^     ona  Sn  \dnaj  ' 

er  hat  die  Tendenz,  das  Oberflächenelement  in  der  Richtung  aus 
dem  Konduktor  hinaus  zu  treiben. 

Ein  besonders  einfacher  Fall  ist  der  einer  elektrisierten  Seifen- 
blase;  hier  summiert  sich  der  elektrische  Druck  einfach  zu  dem 
hydrostatischen  Druck  der  eingeschlossenen  Luft  und  dehnt  die 
Seifenblase  so  lange  aus,  bis  die  Verminderung  des  inneren  Luft- 
druckes die  gleichzeitig  abnehmende  elektrische  Wirkung  kompensiert. 

Auf  kompliziertere  Fälle,  bei  denen  insbesondere  Dielektrica 
eine  Rolle  spielen,  werden  wir  weiter  unten  eingehen. 
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§  7.    Konduktoren  innerhalb  einer  unendlichen  dielektriBohen 
keit.     Die  Potentialfnnktion  eines  influenzierten  Dielektrioums.    All- 
gemeine Formeln  für  isotrope  Dielektrica. 

In  §  1  dieses  Teiles  ist  das  Resultat  der  Beobachtung  erwähnt, 
daß  die  Wechselwirkung  zwischen  zwei  elektrisierten  Körpern  in 
Entfernungen,  die  groß  sind  gegen  ihre  Dimensionen,  wenn  dieselbe 
statt  innerhalb  des  leeren  Raumes  innerhalb  einer  unendlichen, 
homogenen,  dielektrischen  Flüssigkeit  gemessen  wird,  sich  um  einen, 
diesem  Dielektricam  individuellen  Faktor  geändert  findet  ^•),  Diese 
Thatsache  wollen  wir  jetzt  theoretisch  verfolgen. 

Während  auf  S.  16  aus  dem  allgemeinen  Ansatz  (1)  resp.  {!') 
für  die  Wechselwirkung  zwischen  zwei  elektrisierten  Massenpunkten 
im  leeren  Raum  durch  Verfügung  über  die  Maßeinheit  der  Elektri- 
sierung die  speziellen  Formeln  (5)  gebildet  waren,  werden  wir  jetzt, 
unter  Beibehaltung  jener  Einheit,  für  die  Wechselwirkung  und  das 
Elementarpotential  derselben  Ladungen  innerhalb  einer  isolierenden 
Flüssigkeit  die  allgemeinen  Formeln 

Ms  M« 

beibehalten  müssen,  wo  f  der  Flüssigkeit  individuell  ist  Da  er- 
fahrungsgemäß die  Wechselwirkung  gleicher  Ladungen  im  leeren 
Raum  am  stärksten  ist,  wird  f<\  sein;  wir  setzen 

27)  /•=-!-, 

WO  b  >  1  ist  und  die  Dielektricitätskonstante^^  der  Flüssigkeit 
heißt,  und  haben  dabei,  da  b  ersichtlich  eine  reine  Zahl  ist, 

270  [b]  =  1 . 

Für  die  Entwickelung  der  Theorie,  soweit  sie  das  Verhalten  der 
Konduktoren  angeht,  spielt  der  Zahlen  wert  des  Faktors,  mit 
welchem  jetzt  das  Elementarpotential 

27")  0;«  =  -^  ^^^ 

multipliziert  erscheint,  nicht  die  geringste  Rolle. 

Wir  können  daher,  genau  wie  in  §  1,  auch  hier  aus  dem 
Elementarpotential  0'j2  das  Potential  0^,  der  Wechselwirkung 
zwischen  zwei  elektrisierten  endlichen  und  in  endlicher  Entfernung 
befindlichen  Körpern  ableiten  und  schreiben 


27'")  '"-=;// 


de^  de^ 


rn 
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auch  die  Komponenten  und  Momente  der  Wechselwirkungen  nach 
den  früher  hierzu  aufgestellten  Formeln  (2')  berechnen. 

Femer  können  wir  statt  der  früheren  Potentialfunktion 


dei 
eme  neue 


.=/ 


^•-i/ 


^  28) 


einftihren  und  sie  in  derselben  Weise  zum  Aufbau  der  Theorie  der 
elektrischen  Verteilung  auf  Konduktoren,  die  innerhalb  einer  unend- 
lichen,  homogenen,  dielektrischen  Flüssigkeit  liegen,  benutzen,  wie  tp 
im  Falle  des  leeren  Baumes.     Sie  bestimmt  uns  durch  die  Formeln 

X=-^,        r=-^/,         Z=^^^-,  28') 

worin  die  Ladungen  de^  nach  S.  10  bei  der  Variation  ungeändert  bleiben, 
die  auf  einen  innerhalb  der  Flüssigkeit  gelegenen  Einheitspol,  —  d.  h. 
auf  einen  Massenpunkt,  der  sich  im  leeren  Raum  als  mit  der  Ein- 
heit der  Ladung  behaftet  eiiweist,  —  wirkende  Kraft  genau  ebenso, 
wie  (p  die  im  leeren  Raum  ausgeübte  ergab. 

Die  im  Vorstehenden  eingeführte  Bezeichnung  ist  nicht  völlig 
konsequent,  insofern  nur  qp'  von  dem  früheren  (p  durch  den  Index 
unterschieden  ist  Dies  hat  seinen  äußerlichen  Grund  darin,  daß 
0  und  die  Komponenten  X,  J",  Z  weiterhin  nur  in  der  neuen  Be- 
deutung —  die  sich  überdies,  wie  später  zu  zeigen,  von  der  alten 
nicht  wesentlich  unterscheidet  —  geführt  werden  sollen,  während  (p 
imd  (p^  mehrfach  nebeneinander  erscheinen  werden.  — 

Die  Einführung  der  neuen  Potentialfunktion  ^'  statt  tp  läßt 
sich  dahin  deuten,  daß  durch  die  Wirkung  des  umgebenden  Dielek- 
tricums  alle  Ladungen  e  scheinbar  in  dem  Verhältnis  1/b  geschwächt, 
also  in  Ladungen  «'  =  « /  b  verwandelt  werden.  Demgemäß  treten 
auch  an  die  Stelle  der  räumlichen  und  flächenhaften  Dichten  q 
und  a ,  wie  sie  sich  im  leeren  Baume  wirksam  erweisen,  im  Dielek- 
tricum  die  anderen 

P'  =  V'     <''=b-  28") 

Man  erklärt  dies  dadurch^  daß  durch  Influenz  ini  Dielektricum 
selbst  eine  scheinbare  Ladung  entsteht,  welche  sich  in  ihrer  Wir- 
knng  über  die  ursprünglichenjjadungen  superponiert  und  diese  zum 
Teil  neutralisiert     In  der  That  läßt  sich  die  Difierenz 

Voigt,  Theoraüiehe  Phyrik.   II.  4 
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29")  0-   =  ?il»-  =  *l: 


als  die  Potentialfunktion  einer  Ladung  auffassen,  die,  zu  der  direkt 
gegebenen  gefügt,  die  in  (28)  eingeführte  ergiebt 

um  dies  in  der  Bezeichnung  auszudrücken,  nennt  man  ^^  die  La- 
dungen e  resp.  die  Dichten  q  und  <t,  auf  welche  man  aus  den  im 
leeren  Raum  stattfindenden  Wirkungen  schließt,  die  wahren,  die 
Ladungen  «'  resp.  die  Dichten  q'  und  ct*,  welche  die  Wirkungen 
innerhalb  des  Dielektricums  bestimmen,  die  freien,  ihre  Diffe- 
renzen 

29)  <?"=  <?'-  e,     ()"=  (;'-  e,     /t"=  /t'-  a 

die  in  dem  Dielektricum  influenzierten  oder  gebundenen.  — 

Durch  die  vorstehende  Behandlungsweise  ist  eine  eigentümlich 
unsymmetrische  Auffassung  des  Elementarpotentiales 

gegeben,  auf  welche  bereits  hier  auffnerksam  gemacht  werden  soll. 
Die  Wechselwirkung  findet  nach  derselben  nämlich  nicht  zwischen 
zwei  gleichartigen  Ladungen  statt,  sondern  zwischen  einer  wahren 
und  einer  freien.  Diese  ünsymmetrie  bleibt  auch  noch  bestehen, 
wenn  man  0jj  in  der  äußerlich  symmetrischen  Form 

29'")  0;^  =  \  blL±JjJ^ 

schreibt,  die  wir  unten  benutzen  werden. 

Naturgemäß  fließen  aus  einer  solchen  Verfügung  mancherlei 
Übelstände;  sie  werden  indessen  durch  die  gleichzeitigen  Vorteile 
soweit  überwogen,  daß  die  obige  Methode  sich  vor  der  naheliegenden, 
z  w  e  i  fr  ei  e  Ladungen  von  ^n  "Größen  ej  /  yS^  *«  /  V^  einzuführen,  weit- 
aus empfiehlt    Wir  kommen  auf  diesen  Punkt  noch  zurück. 

Beiläufig  sei  darauf  aufmerksam  gemacht,  daß,  wenn  man  ^^^ 
schreibt 

29"")  0;«=  \  ??-?«=b^^, 

der  letzte  Teil  dieser  Formel  einen  Satz  ausspricht,  der  sich  dem 
Ausgangspunkt  unserer  Überlegungen  symmetrisch  zuordnet  Wie 
wir  nämlich  die  Wechselwirkung  zwischen  denselben  wahren  La- 
dungen in  verschiedenen  Flüssigkeiten  den  resp.  Dielektricitäts- 
konstanten  indirekt  proportional  setzten,  so  ergiebt  sich  hier  unter 
den  gleichen  Umständen  die  Wechselwirkung  zwischen  denselben 
freien  Ladungen  den  resp.  Dielektricitätskonstanten  direkt  pro- 
portional. — 

Mit  Hilfe  der  Potentialfuuktion  ff  läßt  sich  nun   das  Problem 
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der  elektrischen  Verteilung  auf  einem  System  Ton  p  Konduktoren,  die 
sich  neben  beliebigen  geladenen  influenzlosen  Isolatoren  innerhalb 
einer  unendlichen,  dielektrischen  Flüssigkeit  befinden,  ganz  ebenso, 
wie  im  Falle  des  leeren  Baumes  lösen. 

E&  handelt  sich  hier  um  die  Auffindung  einer  in  dem  von  den 
Eonduktorea  begrenzten  Baume  regulären  Funktion,  die  ebenda  die 
Gleichung 

Ay'^-H«  30) 

erfüllt,  an  jedem  Konduktor  (A)  einen  konstanten  Wert 

?  =  n  30') 

annimmt  und  sich  im  Unendlichen  verhält,  wie  die  Potentialfunktion 
einer  im  Endlichen  gelegenen  Masse. 

Versteht  man  unter  F  wieder  die  abgeleitete  erste  ÖBEEN'sche 
Funktion,  deren  charakteristische  Eigenschaften  auf  S.  27  zusammen- 
gestellt sind,  so  erhält  man  statt  der  Formel  (13)  jetzt 


oder  unter  Anwendung  der  Abkürzungen  Ton  S.  34  statt  (IS") 

das   letzte   Glied   verschwindet,   wenn   innerhalb   des  Dielektricums 
geladene  absolute  Isolatoren  nicht  vorhanden  sind. 
Nun  ist  aber  an  der  Oberfläche  der  Leiter 


demgemäß  nehmen  die  Gleichungen  (14)  für  die  wahren  Ladungen  E^^ 
nunmehr  die  Gestalt  an 

J^k  =  ^2^Ä^*Ä+^*o     für  A  und  Ä=  1,2,..;.,  31') 

h 

denen  bei  fehlender  Ladung  des  Dielektricums,  wo  C^^  =  0  ist,  die 
reciproken  Formeln 

^pi^-^y^uJ"^,  31") 

entsprechen. 

Da  die  Koefficienten  C^^  und  V^^  nur  von  der  geometrischen 
Konfiguration  des  Systems  der  Konduktoren  abhängen,  so  zeigen  die 
Formeln  (31'),  daß,  um  die  Konduktoren  auf  dieselben  Potentiale  zu 
laden,  in  einer  dielektrischen  Flüssigkeit  die  b-fachen  Ladungen 
nötig   sind,   wie    im  leeren  Baum;  die  Formeln  (31")  ergeben,   daß 

4* 
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bei  gleicher  Ladung  die  Potentialwerte  im  Dielektricum  nur  die 
bten  Teile  der  im  leeren  Baum  eintretenden  betragen. 

Hierauf  beruht  die  wichtigste  Methode  zur  experimentellen  Be- 
stimmung der  Dielektricitätskonstante  einer  Flüssigkeit 

Mißt  man  nämlich  in  der  auf  S.  31  erörterten  Weise  die  Po- 
tentialfunktion auf  dem  isolierten  Teile  eines  Kondensators,  während 
derselbe  mit  ungeänderter  Ladung  einmal  vom  Vakuum,  einmal  von 
einer  unendlichen  dielektrischen  Flüssigkeit  umgeben  ist,  so  ist  das 
Verhältnis  der  beiden  Werte  P  und  P' 

p/p'=b, 

d.  h.  gleich  der  gesuchten  Dielektricitätskonstante. 

Die  Voraussetzung,  daß  das  Dielektricum  unbegrenzt  ist,  läßt 
sich  natürlich  in  der  Praxis  nicht  streng  verwirklichen;  wir  werden 
jedoch  Mittel  gewinnen,  den  Einfluß  einer  im  Endlichen  liegenden 
Begrenzung  in  Rechnung  zu  ziehen.  — 

Nachdem  durch  das  Vorstehende  das  Problem  der  elektrischen 
Verteilung  auf  einem  System  von  Konduktoren  (A),  das  sich  innerhalb 
einer  unendlichen  dielektrischen  Flüssigkeit  befindet,  vollständig  er- 
ledigt ist,  gehen  wir  zu  der  Darlegung  der  Erweiterungen  über, 
welche  notwendig  werden,  wenn  mehrere  verschiedene  Dielek- 
trica  vorhanden  sind.  Da  wir  nach  S.  9  vollständige  Isolatoren  als 
ideale  Grenzfälle  von  Dielektrica  betrachten  dürfen,  so  können  wir 
weiterhin  zunächst  von  dergleichen  absehen;  femer  wollen  wir  als 
mit  w^ahren  Ladungen  versehen  nur  Konduktoren  einführen  und 
diese  als  sämtlich  im  Endlichen  liegend  annehmen. 

Wir  gehen  aus  von  der  durch  Formel  (29)  eingeführten  Differenz  qp" 
der  Potentialfunktionen  der  freien  und  der  wahren  Ladungen  qp'  — y, 
die  sich  in  unserem  Falle  schreiben  läßt 

32)  9=  =1,J- ,-    =   r  2j— ,-. 

sie  stellt,  wie  schon  gesagt,  den  Anteil  dar,  den  das  Dielektricum 
zu  der  durch  9?'  bestimmten  Gesamtwirkung  liefert,  und  kann  auf- 
gefaßt werden  als  die  Potentialfunktion  einer  scheinbaren,  innerhalb 
des  Dielektricums  an  den  Grenzflächen  nach  den  Konduktoren  hin 
befindlichen  Ladung  von  der  Flächendichte 

32')  ^"=L-j^  =  ^-_i.öy. 

Diese  Betrachtungsweise  gewinnt  dadurch  an  Bedeutung,  daß 
thatsächlich  die  Ladung  eines  Konduktors  durch  Einsenken  in  ver- 
schiedene Dielektrica  nicht  geändert  wird  und  nach  Entfernung  aus 
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denselben  sich  immer  wieder  nachweisen  läßt,  während  im  Dielek- 
tricum,  wenn  es  wirklich,  wie  vorausgesetzt,  die  Elektricität  nicht 
leitet,  nach  Beseitigung  des  Konduktors  irgend  eine  Ladung  nicht 
zurückbleibt 

Zur  Ausgestaltung  dieser  Vorstellung  benutzen  wir  noch  fol- 
gendes. Auf  S.  13  ist  begründet,  daß  auf  einem  Konduktor  Elek- 
tricität nur  als  Oberflächenbelegung  im  Gleichgewicht  verharren 
kann;  jene  Schlußreihe  gestattet  aber  keine  Anwendung  aufDielek- 
trica,  und  somit  kann  man  sich  vorstellen,  daß  der  Anteil  q>",  welchen 
das  Dielektricum  an  der  Potentialfunktion  9p'  der  freien  Ladungen 
liefert,  nur  scheinbar  allein  von  seiner  Oberfläche,  in  Wirklich- 
keit aber  von  allen  seinen  Baumelementen  ausgeht.  Man  darf  daher 
erwarten,  einen  den  wirklichen  Verhältnissen  vollkommener  ent- 
sprechenden und  daher  allgemeineren  Ausdruck  zu  gewinnen,  wenn 
man  9)"  in  ein  Baumintegral  über  das  ganze  Dielektricum  ver- 
wandelt 

Dies  bewirkt  man,  indem  man  einmal  in  den  Ausdruck  für  9)" 
den  Wert  von  ö*"  aus  (32')  einsetzt  und  sodann  dem  Resultat  ge- 
wisse Glieder  hinzufügt,  welche  zwar  verschwinden,  aber  mit  qp" 
zusammen  ein  Raumintegral  ausmachen. 

Wir  setzen  demgemäß 


worin  das  erste  Glied  sich  wie  (32)  auf  die  Oberflächen  aller  Kon- 
duktoren bezieht,  das  zweite  auf  eine  unendlich  kleine,  den  Ein- 
heitspol X,  y,  z  ausschließende  Oberfläche,  das  dritte  auf  die  unend- 
lich große  Kugel,  welche  das  Dielektricum  nach  außen  begrenzt, 
das  vierte  auf  den  vom  Dielektricum  erfüllten  Raum  zwischen  diesen 
Oberflächen.  Daß  die  letzten  drei  Integrale  nach  den  gemachten 
Annahmen  verschwinden,  ist  leicht  erkennbar. 

Wir  erhalten  nun  aus  (32")    durch   eine  einfache  Umformung 

1  .  1 


„__         b-  1   I  \   d<p'       r      ,     dtp'       r  dtp'        r       ,,  o^/^,. 


wobei  die  Integration  ohne  Änderung  des  Wertes  auch  über  den 
von   der  Hilfsfläche  ca   umschlossenen  Raum    und  somit   über  das 
ganze  Dielektricum  ausgedehnt  werden  kann. 
Setzt  man  noch  zur  Abkürzung 

-^  =  c  33) 

und 
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80  erhält  man  schließlich^^  f^yu.    v^'^' 


33")  qp"=  /  1«,-^  +  ß,jj-+  yrö^K*!- 

Nach  den  Definitionsformeln  (33')  sind  die  Größen  a,  ß,  y 
Vektorkomponenten;  wir  nennen  sie  die  auf  die  Volumeneinheit  be- 
zogenen oder  spezifischen  elektrisohen  Momente  nach  den 
Eoordinatenaxen  und  bezeichnen  den  resultierenden  Vektor 

als  das  spezifische  elektrische  Gesamtmoment,  dessen  Richtung 
als  die  der  lokalen  elektrischen  Axe  und  charakterisieren  letztere 
weiterhin  durch  den  Buchstaben  A;  alle  diese  Größen  beziehen  sich 
nach  ihrer  Definition  auf  die  bestimmte  Stelle  des  Dielektricums, 
wo  sich  das  Volumenelement  dk  befindet 

Die  Eonstante  c  ist  nach  (27')  und  (33)  ersichtlich   eine  reine 
Zahl;  es  gilt  also 
33'")  [e]  =  1 , 

und  man  kann  e  als  die  Elektrisierungszahl  des  Dielektricums 
bezeichnen,  weil  sie  die  Größe  der  Potentialfunktion  qp"  und  damit  die 
Stärke  der  elektrischen  Erregung  des  Dielektricums  bestimmt  Für 
die  elektrischen  Momente  ergiebt  sich  aus  (5"")  die  Dimensionalformel 

33"")  [>]  =  mV./-V.^-i. 

Wir  haben  im  Vorstehenden  9?"  und  ei;,  /?,  ;^  als  Funktionen 
Ton  tp\  d.  h.  der  aktuellen  Potentialfunktion  dargestellt,  weil  dies 
der  auf  S.  49  auseinandergesetzten  Auffassung  am  besten  entspricht; 
selbstTerständlich  kann  man  durch  die  Beziehung  9)'=  qp/b  auch  die 
Potentialfunktion  qp  der  wahren  Ladungen  einfuhren. 

Vergleicht  man  die  Formel  (33")  mit  der  Bd.  I,  S.  168  gegebenen 
Formel  (173),  so  findet  mau  vollständige  Übereinstimmung.  Man  kann 
also  die  Betrachtungen,  welche  zu  der  letzteren  führten,  anwenden, 
um  sich  den  Vorgang  der  Influenzierung  eines  Dielektricums  zu 
veranschaulichen.  — 

Wir  wollen  nun,  gemäß  den  der  Umformung  von  qp"  voraus- 
geschickten  Überlegungen,  die  Formel  (33")  als  den  eigentlichen 
und  allgemeingiUi^gen  W^rt_^derJP(^^  des  er- 

regten  Dielektricums  betrachten  und  ihn  demgemäß  hypothetisch 
sogleich  auf  ein  beliebig  begrenztes  und  beliebig  erregtes  flüssiges 
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Dielektricum  übertragen;  den  Ausgangswert  (32)  dagegen  ah  einen 
bis  zu  einem  gewissen  Grade  zufälligen  und  speziellen  ansehen,  der 
nur  in  gewissen  Fällen,  wie  z.  B.  in  dem  oben  betrachteten,  mit  jenem 
allgemeinen  übereinstimmt 

Welcher  Ausdruck  mit  (38'^  allgemein  äquivalent  ist,  lehrt  die 
schon  auf  S.  170  des  I.  Bandes  unter  Voraussetzung  stetiger  cc,  /9,  y 
ausgeführte  Umformung   durch  teilweise  Integration,   welche  liefert 

9>"=/-^+/^;  34) 

hierbei  ist 

P"='"(ö^+  ö7"*"ät)  I      34-) 

c"  =  —  f  a  cos  {n,,  x)  +  ß  cos  (n,,  y)  +  y  cos  (n,,  z)]  J 

und  fi|  bezeichnet  die  innere  Normale  relativ  zu  dem  vom  Dielektri- 
cum erfüllten  Baum,  stimmt  also  an  den  Konduktoren  mit  dem 
früher  eingeführten  n^  überein.  Da  fa'^do  +  fo'^dk  verschwindet,  so 
ist  die  influenzierte  Gesamtladung  eines  Dielektrieums  stets  gleich  Null. 
Gegebene,  durch  vorgeschriebene  Werte  von  a,  /?,  y  charakteri- 
sierte Erregungen  lassen  sich  in  der  S.  194,  Bd.  I  erörterten  Weise 
durch  Zerlegung  anschaulich  deuten.  Es  ist  dort  gezeigt,  daß  die 
allgemeinste  Erregung  sich  als  die  Superposition  einer  lamellaren  und 
einer  solenoidalen  auffassen  läßt,  deren  erste  durch  die  Ausdrücke 

deren  letzte  durch  die  Werte 

gegeben  war;  S»  S,  9K,  91  bezeichneten  dabei  vollkommen  bestimmte 
Funktionen  der  Koordinaten. 

In  dem  Fall,  von  dem  wir  ausgingen,  ist  nach  (33^)  die  Er- 
regung in  der  speziellen  Weise  lamellar,  daß  die  äquivalente  räum- 
liche Dichte  p"  verschwindet  — 

Während  fx"  und  p"  durch  a,  ß,  y  eindeutig  bestimmt  sind, 
gilt  nicht  Gleiches  umgekehrt;  vielmehr  lassen  sich  zu  gegebenen 
(f^  und  p"  imendlich  viele  äquivalente  Momente  angeben,  welche 
sich  voneinander  um  Beträge  a^^  ß^j  y^  unterscheiden,  die  den  Formeln 

ax        oy        ox^ 
0  =  «0  cos  (n,  ar)  +  ^  cos  (n,  y)  +  y^  cos  (n,  z) 
genügen.     Diese   a^^  ß^,  y^  lassen   sich  nach  S.  194,  Bd.  I  in  der 
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Form  (34'")  darstellen  und  entsprechen  somit  solenoidalen  Erregungen 
mit  Solenoiden,  deren  Axen  an  der  Oberfläche  tangential  verlaufen 
und  daher  in  einem  endlichen  Körper  notwendig  geschlossene  Kurven 
bilden  müssen. 

Indessen  geben  derartige  Erregungen  keine  elektrostatische 
Potentialfunktion  und  können  daher  bei  unseren  jetzigen  Betrachtungen 
außer  Betracht  bleiben.  — 

unsere  Entwickelungen  haben  sich  bisher  ausschließlich  auf 
homogene  flüssige  Dielektrica  bezogen;  aber  wir  dürfen  die  er- 
haltenen Endresultate  mit  großer  Wahrscheinlichkeit  auf  beliebige 
isotrope,  feste  oder  flüssige,  homogene  oder  inhomogene  Dielektrica 
übertragen. 

Diese  Übertragung  ist,  wenn  es  sich  um  ein  einziges  homogenes 
festes  Dielektricum  handelt,  nur  deshalb  hypothetisch,  weil  das 
Grundphänomen,  von  welchem  wir  ausgegangen  sind,  die  Modifikation 
der  Wechselwirkung  zwischen  zwei  geladenen,  in  dem  unendlichen 
Dielektricum  eingebetteten  Konduktoren,  sich  in  diesem  Falle  der 
Beobachtung  entzieht  Die  Prüfung  der  Berechtigung  muß  hier 
demgemäß  an  Folgerungen  aus  der  Grundhypothese  anknüpfen, 
und  es  kommt  dabei  vor  allem  die  Veränderung  der  Kapacität  eines 
Kondensators  in  Betracht,  welche  eintritt,  wenn  man  seine  Teile  — 
z.  B.  die  Scheiben  eines  Plattenkondensators  —  durch  ein  festes 
Dielektricum  trennt 

Nachdem  aber  die  in  der  angedeuteten  Weise  ausgeführten 
Beobachtungen  die  Berechtigung  der  Anwendung  der  Formeln  (33') 
und  (33")  auf  ein  homogenes  isotropes  festes  Dielektricum  erwiesen 
haben,  ist  dann  die  Übertragung  auf  nicht  homogene  feste  oder 
flüssige  eine  einfache  Konsequenz  der  vorausgeschickten  Auffassung, 
daß  das  Baumintegral  (33")  der  wahre  Ausdruck  für  die  Wirkung 
des  homogenen  Dielektricums  sei.  Denn  der  Anteil,  den  jedes 
Volumenelement  desselben  liefert,  ist  nur  von  dessen  Zustand  und 
nicht  von  dem  irgend  welcher  anderer  Volumina  abhängig,  bleibt 
also  derselbe,  wenn  das  Element  nicht  einem  homogenen,  sondern 
einem  inhomogenen  Körper  angehört  — 

Wir  wollen  nunmehr  die  Eigenschaften  der  Potentialfunktion  tp' 
der  freien  Ladungen  in  dem  allgemeineren  Falle  eines  Systemes  von 
beliebigen,  im  Endlichen  liegenden  und  mit  endlichen  Ladungen 
versehenen  Konduktoren  und  von  beliebigen  inhomogenen,  aber  iso- 
tropen, mit  räumlichen  oder  flächenhaften  Ladungen  behafteten 
Dielektrica  entwickeln,  und  machen  dabei  nur  die  eine  nicht  wesent- 
lich beschränkende  Annahme,  daß  das  Dielektricum  im  Unendlichen 
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homogen  sei.  Dann  läßt  sich  nämlich  zeigen,  daß  9)'  im  Unendlichen 
Teischwindety  wie  die  Potentialfunktion  endlicher,  im  Endlichen  liegen- 
der Massen.  Denn  man  kann  in  unserem  Falle  alle  wahren  Ladungen 
durch  eine  endliche,  ganz  in  einem  homogenen  Dielektricum  ver- 
laufende Fläche  0  einschließen  und  die  innerhalb  befindliche  freie 
elektrische  Verteilung  für  alle  äußeren  Punkte  nach  S.  24  durch 
eine  endliche  Belegung  der  Oberfläche  0  ersetzen.  .  Eine  solche  in- 
fluenziert  aber  nach  dem  im  Anfang  dieses  Paragraphen  Gesagten 
innerhalb  des  äußeren  homogenen  Dielektricums  keine  Elektricität, 
sondern  nur  an  der  Begrenzung  0  selbst,  und  zwar,  wenn  dort  eine 
Flächendichte  (Tq  vorhanden  ist,  eine  scheinbare  Dichte  <to(1  —  b)/b. 
Im  Baume  außerhalb  0  ist  somit  die  ganze  elektrische  Verteilung 
durch  eine  Ladung  der  Fläche  0  mit  der  Dichte  (Jo/b  zu  ersetzen, 
wodurch  die  obige  Behauptung  erwiesen  ist. 

Um  nun   die  9)'  charakterisierenden  Eigenschaften   abzuleiten, 
haben  wir  auszugehen  von  dem  Ansatz 


(fkdok    ,  -^711  f(TkidoHi    .    CQidki 


■-/..fe;i 


35) 


hierin  stellen  die  drei  ersten  Litegrale  die  Potentialfunktion  (p  der 
wahren  Ladungen  dar,  die  auf  den  Oberflächen  der  Konduktoren  (A) 
die  Dichte  <r^,    auf  einzelnen  Flächen  innerhalb  des  Dielektricums, 
z,  B.  auf  der  etwa  durch  Keibung  erregten  Grenze  zwischen  zwei 
homogenen  Dielektrica  (A)  und  (i),   die  Dichte  (Tj^.  und  innerhalb 
des  Dielektricums   die  Raum  dichte  (;  besitzen;    das   letzte  Integral 
^ebt  die  Potentialfunktion  ^"  der  im  Dielektricum  influenzierten  Mo- 
mente. 

Durch  teilweise  Integration  des  letzten  Gliedes,  wobei  das  Inte- 
gral über  die  das  Dielektricum  nach  außen  begrenzende,  unendlich 
große  Kugel  verschwindet,  erhält  man  bei  geänderter  Ordnung  der 
Glieder 


f-  s/h  +  n  liW  +  S/h,  +  e;  |i  + .-;  1^)  ^ 

aarin  bezeichnet   n^^   die   innere   Normale   auf  doj,   bezüglich    des 
Dielektricums,  n^^,  n^  die  nach  den  Medien  (A)  und  (i)  hin  gelegenen 
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Normalen  auf  der  Unstetigkeitsääche  o^^  endlich  c^^  und  e^  die  Werte 
von  e  in  den  ihr  beiderseitig  anlagernden  Volumenelementen. 

Demgemäß   besitzt   die   freie   Ladung  der   Konduktoren    die 
Flächendichte 


36)  '^*  =  '^*+^^l^' 

die  der  Unstetigkeitsäächen  analog 


die  im  Inneren  der  Dielektrica  liegende  die  Raumdichte 

»»•T     ^■=^  +  Ä(4'.)+Ä(-lf)-Ä('4^)- 

Nimmt  man  hinzu,  daß  nach  der  Definition  von  ^'  auch  gelten  muß 

so  erhält  man  für  die  Dichten  der  wahren  Ladungen  bei  BerQck- 
sichtigung  Ton 

b-  1 


Berücksichtigt  man  weiter,  daß  längs  der  Konduktoren  {k) 

37")  (pk=  Pkf 

d.  h.  konstant  sein  muß,  daß  an  Unstetigkeitsgrenzen  innerhalb  des 
Dielektricums,  wenn  zum  Zwecke  größter  Allgemeinheit  elektro- 
motorische Kräfte  zugelassen  werden,  nach  Analogie  mit  dem  über 
Leiter  S.  15  Gesagten 

gesetzt  werden  kann,  wo  P^.  der  Kombination  der  Substanzen  (Ä) 
und  (i)  individuell  ist,  und  daß  schließlich  im  Unendlichen  y'  wie 
die  Potentialfunktion  endlicher  und  im  Endlichen  befindlicher  Massen 
unendlich  klein  wird,  so  ist  durch  diese  Bedingungen  qp'  im  ganzen 
Raum  eindeutig  bestimmt.  Auf  den  Beweis  dieser  Behauptung 
kommen  wir  weiter  unten  zurück.  — 
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§  8.     Elektrisohe  Kräfte  und  Polarisationen  innerhalb  eines  Dielek- 
trioams.    Die  Potentialfonktion  krystallinischer  Dielektrica. 

Während  die  im  Vorstehenden  ausgeführte  Umwandlung  des 
Wertes  (32)  fllr  die  Potentialfunktion  qp"  des  influenzierten  Dielek- 
tricoms  aus  einem  Oberflächenintegral  über  seine  durch  die  Kon- 
duktoren gelieferte  Begrenzung  in  das  Baumintegral  (33")  über  das 
vom  Dielektricum  erfüllte  Volumen  und  auch  der  analoge  Übergang  zu 
dem  Ausdruck  (34)  vollständig  glatt  ausführbar  war,  bietet  die  Frage 
eine  gewisse  Schwierigkeit,  ob  auch  die  Differentialquotienten 
von  9'  bei  Anwendung  der  ersteren  Form  sich  denen  gleich  ergeben, 
die  aus  der  letzteren  Form  folgen. 

Es  läßt  sich  ja  allerdings  in  der  Bd.  I,  S.  170  gezeigten  Weise 
nachweisen,  daß  in  dem  Ausdruck  (32)  resp.  (34)  für  9"  ebenso,  wie 
in  dem  (33"),  ein  unendlich  kleiner,  um  den  Einheitspol  konstruierter 
Bereich  x  auch  nur  einen  unendlich  kleinen  Anteil  zu  ^"  liefert 
Zerlegt  man  demgemäß  ^"  in  ^r  luid  qp«,  wo  9/-'  von  dem  kleinen 
Bereich,  q>a  von  dem  übrigen  Dielektricum  herrührt,  so  ist  y"  un- 
endlich kein,  also  qp"  =  qp« .  Zu  den  DifFerentialquotienten  Ton  y" 
hingegen  liefert  yj'  in  der  Gestalt  (32)  resp.  (34)  zwar  auch  einen 
unendlich  kleinen,  dagegen  in  der  Gestalt  (33")  im  allgemeinen  einen 
endlichen  Anteil,  der  von  der  Gestalt  des  ausgeschlossenen  Be- 
reiches X  abhängt,  und  hieraus  folgt,  daß  man  je  nach  dessen  Wahl 
durch  Grenzübergang  unendlich  viele  Werte  für  die  DiflFerential- 
quotienten  von  9/"  erhalten  kann. 

£^  läßt  sich  aber  eine  Form  des  Bereiches  x  angeben,  für 
welche,  so  wie  (pi  ,  auch  seine  ersten  Differentialquotienten  nach 
den  Koordinaten  verschwinden;  es  ist  die  Gestalt  eines  gegen  seine 
Länge  unendlich  dünnen  Cylinders  mit  einer  der  lokalen  elektrischen 
Axe  X  parallelen  Längsaxe.  Ist  auch  seine  Länge  unendlich  klein, 
so  kann  in  ihm  das  Moment  fi ,  stetige  Änderung  desselben  voraus- 
gesetzt, nach  Größe  und  Axenrichtung  als  konstant  angesehen 
werden;  tpi  ist  daher,  wie  Bd.  I,  S.  171  ausgeführt,  mit  der  Po- 
tentialfunktion einer  Belegung  fig  seiner  Endflächen  q  äquivalent, 
die  unter  den  gemachten  Voraussetzungen  verschwindende  Differential- 
quotienten liefert. 

Führt  man  den  Grenzübergang  mit  Hilfe  dieses  speziellen  Be- 
reiches X  aus,  so  wird  dcpal  dx  =  dcp'^ldx  u.  s.  f.,  und  es  ist  somit 
einerseits  der  Wert  der  Differentialquotienten  von  y"  bei  Benutzung 
der  Definition  (33")  eindeutig  bestimmt,  andererseits  auch  überein- 
stimmend mit  dem  aus  (32)  resp.  (34)  jederzeit  folgenden. 
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Nun  ergeben  aber  nach  S.  10  die  ersten  DifferentialquotienteD 
der  Potentialfunktion  nach  den  Koordinaten,  so,  ¥rie  oben,  bei  kon- 
stanten Ladungen  genommen,  die  negativen  Eraftkomponenten, 
welche  die  betreffenden  Ladungen  auf  einen  wahren  Einheitspol  aus- 
üben; daher  zeigt  das  eben  Auseinandergesetzte,  daß  —  dy>"/  dXf\LB.i 
bei  der  getroffenen  Festsetzung  die  Komponenten  darstellen ,  die 
ein  wahrer  Einheitspol  innerhalb  eines  unendlich  kleinen  cylindrischen 
Hohlraumes  von  den  Größen-  und  Lagenverhältnissen  des  Bereiches  x 
bei  festgehaltenen  Ladungen  seitens  des  elektrisierten  Dielektricums 
erfahren  würde.  Da  aber  nach  (29)  die  aktuelle  Potentialfunktion  f^ 
die  Summe  der  Potentialfunktionen  q)  aller  wahren  Ladungen  und 
qp''  aller  in  den  Dielektrica  influenzierten  ist,  und  da  —  ö  9/  /  ö  o:  u.  s.  f. 
außer  in  dem  S.  47  erledigten  Falle  jederzeit  die  von  den  wahren 
Ladungen  ausgehenden  Komponenten  darstellen,  so  geben  die  Formeb 

38)  ^=-l^\  y=-i^,  ^=--f- 

die  vollständigen,  von  allen  Ladungen  herrührenden  Kräfte,  wenn 
man  sie  auf  einen  wahren  Einheitspol  innerhalb  eines  geeignet  ge- 
legten und  gestalteten  Hohlraums  bezieht.     Die  Kesultante 


"38')  K=^yx^+Y^  +  Z^ 

stellt  daher  nach  S.  10  auch  die  Stärke  des  elektrischen  Feldes  in 
dem  Dielektricum  dar. 

Führt  man  außer  X,  Y,  Z  noch  die  Komponente  N  normal  zvl 
einem  Flächenelement  do  durch  die  Beziehung 

38")  7\^  =  -  1^'  =  Xcos  (n,  :r)  +  Tcos  [n,  y)  +  ^cos  («,  z) 

ein,    so  erhält  man  aus  den   Formehi  (36'"),  (37)  und  (37')  folgende 
für  die  Kräfte  charakteristischen  Beziehungen. 

überall    innerhalb    des   Dielektricums   ist   die   wahre   und  di« 
freie  räumliche  Dichte  gegeben*^  durch 

'  ^         dx  dy  dx  ^  ^        dx        oy        dx  ^ 

an  Konduktoren  die  wahre  und  die  freie  Flächendichte  durch 

39')  4n(Tj^  =  hi%,     4;rfT;  =  J^, 

an  Unstetigkeitsflächen  o^.  analog  durch 

39")  4«^,,.  =  b,  iV;  +1>,Ä„       4n,Tl  =  N,  +  F,. 

Die  letzten  Formeln  zeigen,  daß  die  Normalkomponente  N  n 
dann  stetig  durch  o^.  geht,  wenn  (tU  verschwindet,  resp.  b^  =  b^  \it>^ 
rr^.  =  0   ist     Die   Tangentialkomponente   Ä=— öy'/ö«,    worin      "^ 
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eine  beliebige  zu  o^^^  tangentiale  Richtung  bezeichnet,  befolgt  nach 
(31")  die  Gleichung 

sie  ist  also  stetig  nur  in  Grenzen  zwischen  zwei  homogenen 
Dielektrica. 

Bezeichnen  wir  nunmehr,  wie  früher,  als  Kraftlinie  eine  Kurve, 
deren  Tangente  an  jeder  Stelle  mit  der  Richtung  der  dort  wirkenden 
Kraft  zusammentSllt,  so  ergieht  diese  Überlegung,  daß  die  Kraft- 
linien in  Zwischengrenzen  im  allgemeinen  einen  Knick  besitzen. 

Trägt  die  Grenze  keine  wahre  Ladung,  und  scheidet  sie  zwei 
homogene  Dielektrica,  so  nimmt  die  erste  Gleichung  (39'')  die  Form  an 

0  =  b,iV^+b7JV^,  40) 

während  fär  die  Komponenten  S^,  S^  die  Beziehung 

5,  =  ^  40') 

gilt  Hieraus  folgt  leicht  das  Brechungsgesetz  der  Kraft- 
linien, welches  dahin  lautet,  daß  die  in  einem  Punkte  der  Grenz- 
fläche eintretende  und  die  austretende  Kraftlinie  mit  ihren  letzten 
Elementen  in  einer  Ebene  liegen,  welche  das  Lot  auf  der  Grenze 
enthält,  und  daß  die  trigonometrischen  Tangenten  der  Winkel  r, 
welche  diese  Elemente  mit  der  Normalen  einschließen,  sich  verhalten 
wie  die  Dielektricitätskonstanten  der  Medien,  in  denen  sie  liegen. 
Wir  schreiben  das  Gesetz  demgemäß: 

tgf;,:tgf;,  =  b,:b,.  40") 

Aus  dieser  Formel  folgt,  daß  zu  jedem  Einfallswinkel  ein 
reeller  Brechungswinkel  gehört,  daß  also  etwas  der  totalen  Re- 
flexion analoges  in  diesem  Gebiet  nicht  stattfindet 

Bei  Einführung  der  tangentialen  Gesamtkomponente  T  erhält 
man  aus  (38')  zunächst 

und  da  nach  (40')  7^  =  T.  ist,  auch 

Ä',^ :  K.  =  sin  v. :  sin  v^ .  40'") 

Die  beiden  elektrischen  Gesamtkräfte  A'^  und  A'^  sind  sonach  in  der 
örenze  den  Sinus  der  Neigungswinkel  der  Kraftlinien  indirekt  pro- 
PortionaL  Hieraus  folgt,  daß  die  Kraftlinien  auf  die  äußere  Be- 
grenzung eines  Baumes,  innerhalb  dessen  die  Kraft  verschwindet, 
formal  auftreffen  müssen. 

Man  kann  sich  nach  diesen  Resultaten  leicht  eine  Vorstellung 
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von  der  Wirkung  bilden,  die  ein  homogenes  isotropes  Dielektricum  (1), 
welches  in  einem  anderen  (2)  eingelagert  ist,  auf  die  Kraftlinien  ausübt 

Besitzt  (1)  dieselbe  Dielektricitätskonstante  b,  wie  (2),  so  gehen 
die  Kraftlinien  ungebrochen  durch  die  Oberfläche;  hat  es  eine 
kleinere,  so  werden  sie  nach  dem  Einfallslot  hin,  hat  es  eine  größere, 
so  vom  Einfallslot  hinweg  gebrochen.  Ist  \  unendlich  groß,  so 
treten  sie  bei  schiefem  Auftreffen  tangential  ein,  verlaufen  also 
der  Grenze  entlang;  bei  normalem  wird  ihre  E^intrittsrichtung  un- 
bestimmt, woraus  folgt,  daß  die  Kraft  K  in  einem  Dielektricum  von 
unendlich  großer  Konstante  b,  wie  innerhalb  eines  Leiters,  ver- 
schwinden muß. 

In  einem  gleichförmigen  elektrischen  Felde,  wo  die  Kraftlinien 
parallele  Gerade  sind,  lenkt  ein  eingeführtes  fremdes  Dielektricum 
die  Kraftlinien  auf  sich  hin,  wenn  es  eine  größere,  von  sich  hinweg, 
wenn  es  eine  kleinere  Dielektricitätskonstante  besitzt,  als  die  Um- 
gebung. — 

Wir  wollen   nunmehr  einen  neuen  Vektor  S  mit  den  Kompo- 
nenten X;  D;  3  i'^sp*  ^  einführen  durch  die  Beziehungen 
41)  bX=X,    br=D,    b/=3,    biV=SR; 

S,  ®,  3j  9?   mögen   die   elektrischen   Polarisationen*^)    nach 
den  Richtungen  X,  Y,  Z,  N,  und 

41')  Ä  =  yx^TF+S* 

mag  die  resultierende  oder  die  Gesamtpolarisation  heißen. 

Für  diese  Größen  gelten  dann  an  Stelle  der  ersten  Formeln  (39) 
bis  (39")  die  folgenden 

^^  ^  ^^^       dx  ^  dy  ^  dt  ' 


die  Polarisationen  verhalten  sich  also  ähnlich,  wie  Kraftkomponenten 
im  leeren  Kaum.  Ihre  Normalkomponenten  werden  durch  Un- 
stetigkeiten  im  dielektrischen  Verhalten  nicht  berührt  und  werden 
unstetig  nur  an  Flächen,  welche  wahre  Ladungen  tragen;  ihre 
Tangentialkomponenten  dagegen  springen  an  Unstetigkeitsfl&chen. 

Vergleicht  man  die  Formeln  (41)  bis  (41'")  mit  den  auf  S.  300  des 
I.  Bandes  aufgestellten  für  die  statjpnäre  Strömim  einer  imponde« 
rabeln  Flüssigkeit  innerhalb  eines  isotropen  Körpers,  der  nur  durch 
die  Oberflächen  der  Konduktoren  und  eventuell  durch  die  unend- 
liche Kugelfläche  begrenzt  ist,  so  erhält  man  eine  vollständige  Über- 
einstimmung,   wenn  man  X,  ^^,  3j  9^  als    die  Strömungskompo- 
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nenten  nach  den  Bicbtungen  X,  Y,  Z  und  N  auffaBt,  die  Ober- 
flächen der  Konduktoren  als  Eintrittsstellen  von  der  Ergiebigkeit 
4^iT  pro  Flächeneinheit  für  das  Fluidum  ansieht,  an  den  geladenen 
Flächen  innerhalb  oder  in  Zwischengrenzen  der  Dielektrica  Quellen 
von  der  Ergiebigkeit  4w<r^.  pro  Flächeneinheit  und  außerdem  inner- 
halb der  Dielektrica  räumliche  Quellen  von  der  Ergiebigkeit  4jtQ 
pro  Raumeinheit  annimmt  Die  Dielektricitätskonstante  b  vertritt 
die  Stelle  der  Leitungsfähigkeit  und  kann  daher  auch  als  dielek- 
irische  Leitunfi[sfähi^keit  oder,  um  Verwechselungen  mit  der 
später  zu  betrachtenden  elektrischen  Leitfähigkeit  zu  vermeiden, 
auch  als  dielektrische  Permeabilität^^  bezeichnet  werden.  — 

Die  gewonnene  mechanische  Analogie  ist  von  Wichtigkeit  für 
die  Erweiterung  unserer  Ansätze  auf  krystallinische  Dielektrica. 
Zwar  kann  sie  hier,  wie  in  ähnlichen,  uns  später  begegnenden  Fällen, 
die  aUgemeinere  Form  nur  wahrscheinlich  machen,  nicht  als 
richtig  erweisen,  aber  immerhin  ist  dadurch  überall,  wo  man  ohne 
spezielle  Hypothesen  über  den  Mechanismus  eines  Vorganges  vor- 
schreiten will,  schon  Erhebliches  gewonnen. 

Wir  wollen  daher  jene  allgemeinen  Ansätze,  die  wir  auf  S.  290 
des  L  Bandes  für  die  Strömungskomponenten  eines  imponderabeln 
Fluidums  innerhalb  eines  krystallinischen  Körpers  erhalten  haben, 
auf  unseren  Fall  übertragen  und  setzen'^) 

X  =  bijX+bi2  ^+  '>13^7 

?)  =  b,,J!r+b,a7+b33^, 
3  =  b,,X+b„r+b33^, 

worin  wir  die  b^j^,  welche  an  Stelle  der  Leitfähigkeitskonstanten  des 
froheren  Ansatzes  stehen,  als  die  allgemeinen  Dielektricitäts- 
konstanten  oder  als  die  Eonstanten  der  dielektrischen  Permea- 
bilität des  krystallinischen  Mediums  bezeichnen.  Die  b^  sind  inner- 
halb eines  homogenen  Mediums  konstant,  aber  abhängig  von  dessen 
Orientierung  gegen  das  Koordinatensystem;  demgemäß  spezialisiert 
sich  der  Ansatz  (42)  für  die  verschiedenen  Erystallgruppen  nach  dem 
Schema  11  Bd.  I,  S.  187.  Auf  eine  ganz  allgemein  geltende  Be- 
ziehung zwischen  den  verschiedenen  b^^  gehen  wir  später  ein. 
Verbinden  wir  hiermit  die  früheren  Beziehungen 

4;r(7,=  9t„    4;ir7,.=  5»,-f- 5»,,  42') 


42) 
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wonn 

42")  9?  =  X  cos  (n,  ar)  +  ?)  cos  {nyy)  +  Q  cos  (n,  z) 

die  Komponente  des  Vektors  ^  nach  der  Richtung  von  n  bezeichnet, 
sowie  die  Grenzbedingungen 

42'")  yL  =  i'*,    9>;-9'l  =  Ai» 

worin  P^.,  wie  S.  58,  die  elektromotorische  Kraft  bedeutet,  so  ist  ein 
System  von  Bedingungen  für  q>''  gewonnen,  welches,  wie  gemäß  S.  301, 
Bd.  I,  nachzuweisen,  diese  Funktion  vollständig  bestimmt,  falls 


42"") 


I 


8«f  =  biiX«+  b3,  r«+  bjjZ»  +  (b,3  +  b„)r^ 

+  (»)81+»'l3)^^+(*'l»+'>.l)^^' 


eine  wesentlich  positive  quadratische  Form  ist,  was  wir  so  lange,  als 
keine  Beobachtung  das  Gegenteil  erweist,  annehmen  dürfen. 

Die  Zulässigkeit  der  im  Vorstehenden  ausgeführten  Erweiterung 
hat,  wie  schon  angedeutet,  die  Beobachtung  zu  beweisen;  die  Er- 
fahrung hat  diese  Bestätigung  in  ausgedehntem  Maße  geliefert  — 

Es  ist  nützlich,  darauf  aufmerksam  zu  machen,  wie  durch  die 
vorstehenden  Bedingungen  die  gegenseitige  Abhängigkeit  der  ver- 
schiedenen, bei  dem  Problem  der  Influenzierung  eines  dielektrischen 
Systemes  auftretenden  Größen  formuliert  ist 

Der  einfachste  Fall  ist  der,  daß  Konduktoren  überhaupt  nicht 
vorhanden  sind,  die  wahren  Ladungen  also  an  Dielektrica  haften, 
und  daß  somit  die  ö-^^  und  q  vollständig  vorgeschrieben  sind.  Die 
letzteren  Größen  bestimmen  (p*  vollständig,  und  damit  auch  J,  Y,  Z^ 
aus  denen  dann  gemäß  den  Formeln  (39)  und  (39")  die  freien 
Dichten  sich  berechnen  lassen. 

Sind  homogene  Konduktoren  innerhalb  des  Systemes  vorhanden, 
so  sind  nicht  direkt  die  Dichten  o-^  an  ihren  Grenzen  vorgeschrieben, 
sondern  entweder  die  konstanten  Potentialwerte  i*  oder  die  Gesamt- 
ladungen IJj^  =  fadoj,  auf  denselben.  Hier  werden  dann  zur  Be- 
stimmung von  qp'  Umwege  nötig,  den  auf  S.  34  erörterten  analog. 

Wesentlich  ist  aber,  daß  überall  die  freien  Dichten  als 
Folgerungen  aus  der  Theorie,  nicht  als  gegebene  Größen  auftreten.  — 

Verglichen  mit  den  dielektrischen  Polarisationen  X,  9,  3  besitzen 
die  auf  S.  54  eingeführten  dielektrischen  Momente  a,  /?,  y  för  die 
nächsten  Untersuchungen  nur  eine  sekundäre  Bedeutung;  doch  ge- 
statten sie,  die  allgemeinen  Resultate  in  einem  anderen  Sinne  zu 
veranschaulichen,  als  jene,  und  mögen  daher  hier  nochmals  in  Be- 
tracht gezogen  werden. 
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Durch  Einfühnrng  der  Komponenten  Jf,  Yj  Z  erhält  man  aus 
^33)  und  (83')  für  isotrope  Medien  die  Beziehungen 

a=-f^X=cX,      /9  =  ^^r=er,     y  =  ^p^Z=tZ.    48) 

47t  *  An  '471  ' 

Auch  sie  erfahren  beim  Übergang  zu  krystallinischen  Dielektrica 
eine  Erweiterung,  die  man  sehr  einfach  gewinnt,  wenn  man  die 
influenzierten  Dichten  der  Ladungen  im  Dielektricum  einmal  durch 
er,  ßj  y,  einmal  durch  (p^  ausdrückt  Die  Kombination  der 
Formeln  (34')  mit  (29)  und  (89)  bis  (39")  führt  auf  die  Beziehungen 

—  <7k  =  a  COS  (n,  x)  +  ß  cos  (n,  y)  +  y  cos  (n,  z)  =  j^  (5»^  -  Nj^ , 
-<=(^co8(n,^)+...),  +  (äcos(«,x)+...).=-i^[(3i-^ 

^         dx'^dy'^dx        An\       dx       "^         dy        "^        dx       ) 

voraus  man  erhält 

4;r«  =  3E-X=(b,, -l)J+b,2r+b,3Z,    | 

4;r,^  =  9-7=b3,J+(b,a-l)r+b,3/,  43') 

4;r7'  =  3-^  =  t)siJ^+*>32^+(^33-n^.    I 
Für  manche  Zwecke  ist  es  bequem,  diesen  Formeln  die  folgende, 
mit  (43)  analoge  Gestalt  zu  geben 

ß  =  e,,X+,^,,r+,,,Z,    .  43") 

y  =  C31  X  +  632  r  +  C33  /, 
worin  also  gesetzt  ist 

^öd  die  c^j  die  allgemeinen  Elektrisierungszahlen  des 
Krystalles  darstellen,  die  ähnliche  Eigenschaften  besitzen,  wie  die 
Welektricitätskonstanten  b^^^.  — 

Hiermit  ist  die  Aufstellung  der  allgemeinsten  Gesetze  für  die 
löfluenzierung  der  Dielektrica  erledigt,  und  es  mögen  an  den 
Schluß  dieser  Entwickelung  nur  noch  einige  auf  ihre  Anwendungen 
bezüglichen  Bemerkungen  gestellt  werden. 

Bei  manchen  allgemeinen  elektrostatischen  Untersuchungen  ist 
•^  lästig,  die  Konduktoren  neben  den  Dielektrica  als  anders- 
artige Körper  zu  führen.  Man  vermeidet  dies,  indem  man  sie 
w  den  vorliegenden  speziellen  Zweck  als  Dielektrica  mit  unend- 
lich großen  Konstanten  b^^^  betrachtet.  Da  nämlich  die  Nornial- 
tomponenten  der  Polarisationen  stetig  durch  die  Grenzen  zwischen 
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verschiedenen  Dielektrica  gehen  und  in  den  wirklichen  Dielektrica 
—  extreme  Fälle  ausgeschlossen  —  endlich  sind,  so  müssen  sie 
auch  innerhalb  Medien  mit  unendlich  großen  Dielektricitätskonstanten 
endlich  sein,  d.  h.,  es  müssen  dort  die  Komponenten  X,  JT,  Z  ver- 
schwinden, oder  es  muß  die  Potentialfunktion  qr'  konstant  sein,  wie 
dies  innerhalb  der  Konduktoren  in  der  That  stattfindet. 

Ob  die  Leiter  wirklich  dielektrische  Qualitäten  besitzen,  ist  auf 
Grund  elektrostatischer  Erscheinungen  nicht  zu  entscheiden. 
Denn  da  im  Gleichgewichtszustande  die  Kräfte  X,  T,  Z  in  ihrem 
Innern  verschwinden,  können  daselbst  nach  (42)  Polarisationen  in 
keinem  Falle  entstehen.  Dagegen  führt  die  Untersuchung  ver- 
änderlicher Zustände  dazu,  auch  den  Leitern  Dielektricitäts- 
konstanten zuzusprechen,  und  liefert  die  Mittel  zu  ihrer  experimen- 
tellen Bestimmung.  Es  sei  schon  hier  bemerkt,  daß  ihre  Werte 
sich  endlich  ergeben,  daß  also  der  obige  Kunstgriff  eine  physika- 
lische Bedeutung  nicht  besitzt 

Auch  die  geladenen  influenzlosen  Isolatoren  lassen  sich  als  Grenz- 
fälle von  Dielektrica  auffassen.  Wenn  man  nämlich  in  einem  isotropen 
Körper  b  =  1  annimmt,  so  wird  derselbe  durch  elektrische  Kräfte  nicht 
influenziert;  legt  man  ihm  außerdem  noch  eine  wahre  elektrische 
Dichte  Q  bei,  so  besitzt  er  alle  Eigenschaften,  die  wir  bei  absoluten 
Isolatoren  früher  vorausgesetzt  haben. 

Femer  wirkte  es  schon  bei  der  Bildung  der  Potentialfunktion  y' 
fc«inplizierend,  daß  bisher  drei  Artea  von  wahren  Ladungen  unter- 
schieden werden  mußten:  räumliche  von  der  Dichte  q  im  Innern 
des  Dielektricums,  flächenhafte  von  der  Dichte  (t^  an  der  Grenze 
nach  Konduktoren  hin,  flächenhafte  von  der  Dichte  <Tf^.  an  Unste^igkeits- 
flächen  innerhalb  des  Dielektricums.  Man  kann  viele  Entwickelungen 
vereinfachen,  wenn  man  die  letzten  beiden  Ladungen  als  GrenzfäUe 
der  ersteren  ansieht,  nämlich  alle  sprungweisen  Änderungen  im 
elektrischen  Verhalten  durch  stetige  Übergänge  ersetzt,  die  innerhalb 
sehr  dünner  Schichten  stattfinden.  Dabei  ist  es  zunächst  gleichgültig, 
ob  man  damit  —  wie  zumeist  geschieht  —  eine  Hypothese  über  das 
wirkliche  Verhalten  der  Körper  in  Zwischengrenzen,  oder  nur  eine 
zulässige  Vereinfachung  der  Rechnungen  eingeführt  denken  will 

Will    man   die   Endresultate   einer  in  der  angedeuteten  Weise 
vereinfachten  Entwickelung  dem  Falle  anpassen,  daß  Unstetigkeits- 
flächen  vorhanden  sind,  so  hat  man  nur   die  Schichten,   innerhalb 
deren   das   dielektrische  Verhalten  sich  um  einen  endlichen  Betrag 
ändert,  unendlich  dünn  werden  zu  lassen  —  ein  Grenzübergang,  dex 
Schwierigkeiten  im  allgemeinen  nicht  bietet. 
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§  9.  Bas  Potential  eines  influenzierten  Dielektrioiuns  anf  andere 
Körper.  Das  innere  Potential  eines  allgemeinen  elektrischen  Sy- 
stemes  und  die  innere  Arbeit  bei  stattfindenden  Dislokationen  seiner 

Teile.     Die  Arbeit  der  Elektrisierung. 

Da  durch  die  Entwickeluugen  des  §  7  sich  der  Ausdruck 


^"  =  J^k 


als  die  Potentialfunktion  des  influenzierten  Dielektricums  ergeben 
hat,  so  ist  sein  Potential  auf  eine  beliebige, .  auf  einem  Leiter  oder 
einem  Nichtleiter  gelegene  wahre  Verteilung  e^  sogleich  angebbar; 
man  findet  nämlich  auf  Grund  des  S.  49  erörterten  Zusammenhanges 
der  Potentialfunktion  mit  dem  Einheitspotential  sogleich 

*^ü  =  /y"''«,»  44) 

WO  der  Wert  von  qp"  am  Orte  des  Ladungselementes  de^  zu  nehmen 
isty  o<1er  auch 

Betrachten  wir  den  Fall,  daß  das  Dielektricum  (1)  ganz  im 
Endlichen  liegt  und  rings  durch  den  leeren  Raum  von  der  La- 
dung (2)  getrennt  ist,  so  haben  wir  die  einfache  Anordnung  wieder, 
Ton  der  wir  in  §  1  ausgingen :  0"^  ist  das  Potential  zwischen  zwei 
gegebenen  Ladungen  (1)  und  (2),  aus  welchem  die  Arbeiten  der 
Wechselwirkungen,  sowie  die  Werte  der  von  ihnen  ausgeübten  Kom- 
ponenten und  Momente  durch  geeignete  Variation  resp.  Differentiation 
bei  konstant  gehaltenen  elektrischen  Dichten  folgen.  Es  sei  be- 
sonders bemerkt,  daß  in  diesem  Falle  die  influenzierten  Dichten  tr'^ 
und  q"  ganz  die  Rolle  wahrer  Ladungen  spielen. 

Wir  können  deshalb  auch  für  die  Ladung  (2)  die  in  einem 
Dielektricum  infiuenzierte  wählen  und  erhalten  so  für  das  Potential 
der  Wechselwirkung  zwischen  zwei  influenzierten  Ladungen 


44') 


oder  nach  einer  einfachen  Umformung  wegen  (34')  auch 

5* 
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das  die  analoge  Verwertung  gestattet,  wie  das  frühere  ^j^. 

Haben  die  beiden  Dielektrica  neben  den  influenzierten  auch 
noch  wahre  Ladungen,  so  superponieren  sich  deren  Potentiale  über 
die  der  influenzierten  Ladungen;  das  Resultat  ist  die  Formel  (44'), 
statt  für  die  influenzierten,  für  die  freien  Ladungen  gebildet  Wir 
schreiben  zu  künftiger  Verwendung  sogleich  den  Ausdruck  für  das 
Potential  0'  der  Wechselwirkung  zwischen  beliebig  vielen  durch 
den  leeren  Baum  getrennten  Körpern,  indem  wir  zur  Vereinfachung 
der  Formel  in  der  oben  besprochenen  Weise  die  flächenhaften 
Dichten  als  die  Grenzfälle  räumlicher  ansehen, 


44'") 


ny=.  2:'n>ii  =  ^'JJQWi  -;- ; 


dazu  fügen  wir  die  seine  Eigenschaft  charakterisierende  Gleichung 
44"")  SA,=  -  Ö^>(U\ 

in  welcher  der  Index  (>'  andeutet,  daß  die  Variation  nur  die  An- 
ordnung des  Systemes  betreffen,  also  die  freie  Ladung  jedem 
Massenelement  ungeändert  erhalten  bleiben  soll.  — 

Die  Verhältnisse  komplizieren  sich  erheblich,  wenn  es  sich  um 
Systeme  von  Dielektrica  handelt,  die  nicht  durch  den  leeren  Raum 
voneinander  getrennt  sind,  sondern  ineinander  übergehen,  demgemäß 
also,  um  Lagenänderungen  zu  gestatten,  wenigstens  teilweise  nicht 
starr  sein  dürfen.  Hier  wird  im  allgemeinen  bei  jeder  Verschiebung 
das  ganze  System  mechanisch  und  demgemäß  elektrisch  in  Mitleiden- 
schaft gezogen;  wir  dürfen  somit  für  seine  Untersuchung  nicht  das 
Potential  der  Wechselwirkung  zwischen  einzelnen  Teilen  zu  Grunde 
legen,  sondern  müssen  das  Potential  0  des  ganzen  Systemes 
auf  sich  selbst  als  Ausgangspunkt  wählen. 

Wir  gelangen  dazu,  indem  wir  von  dem  Elementarpotential  (29'") 


Mi 
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ausgehen  und  dieses  über  alle  möglichen  Kombinationen  wahrer  und 
freier  Ladungen  summieren. 
Das  Resultat  lautet: 


*-*// 


ded£  ^  45^ 


WO  beide  Integrale  über  den  ganzen  Baum  zu  erstrecken  sind,  da 
offenbar  das  System  im  allgemeinen  nach  außen  unbegrenzt  ist. 
Der  Vereinfachung  halber  mag  indessen,  wie  auf  S.  56,  angenommen 
werden,  daß  das  Dielektricum  im  unendlichen  homogen  und  isotrop 
ist,  auch  die  wahren  Ladungen  nur  im  Endlichen  liegen  und  einen 
endlichen  Gesamtbetrag  ergeben. 

Die  letzte  Formel  läßt  sich  bei  Einführung  der  räumlichen  und 
der  flächenhaften  Dichten  o  und  g  der  wahren  Ladungen  schreiben 

0  =  1/  rrtf'do  +  \fQ  ff'dk .  45') 

Beide  Ausdrücke  für  0  zeigen  jene  Unsymmetrie,  auf  welche 
schon  im  Eingang  Ton  §  7  aufmerksam  gemacht  worden  ist,  die 
sich  eben  jetzt  aber  als  sehr  vorteilhaft  erweist. 

Es  ist  bereits  auf  S.  59  darauf  hingewiesen,  daß  die  Differential- 
quotienten der  Potentialfunktion  y"  eines  erregten  Dielektricums  in 
dessen  Innern  vieldeutig  sind;  aus  demselben  Grunde  wird  der 
Wert  (44")  des  Potentiales  der  Wechselwirkung  zwischen  zwei  er- 
regten Dielektrica  (1)  und  (2)  unbestimmt,  wenn  die  Integrations- 
gebiete Äj  und  Äj  teilweise  oder  ganz  zusammenfallen.  Eis  wäre 
deshalb  nicht  möglich,  aus  dem  Ausdruck  (44")  einen  eindeutigen 
Wert  für  das  Potential  eines  Dielektricums  auf  sich  selber  abzu- 
leiten; dagegen  bietet  die  Anwendung  der  Formel  (45)  eine  derartige 
Schwierigkeit  nicht.  — 

Wir  können  unsere  Ausgangsformel  (45')  in  einer  bemerkens- 
werten Weise  umformen,  indem  wir  die  Werte  von  q  und  a  aus  (42') 
einsetzen  und  das  Resultat  durch  Teile  integrieren,  wobei  das  auf 
die  unendlich  große  Kugel  bezügliche  Oberflüchenintegral  ver- 
schwindet, und  sich  ergiebt 

"^  =  ^/(^''^  +  ^'®  +  ^3 )  rfA .  45") 

Durch  Einsetzen  der  Werte  (42)  für  S,  ?),  3  erhält  man  hieraus 

+  (».3  +  l>«)  YZ  +  (b„  +  b„)  ^ A'  +  (b„  +  bj,)  XY]  dk  ] 
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und  bei  Benutzung  der  Abkürzung  f  aus  (42"") 

45"")  (D^f^dk. 

Aus  diesen  Formeln,  ilie  wie  (45)  stets  auf  den  ganzen  unend- 
lichen Raum  zu  beziehen  sind,  ist  alles  auf  die  Zwischengrenzen 
des  Systemes  Bezügliche  völlig  verschwunden. 

Man  kann  den  Wert  (45')  für  0  den  vorstehenden  konformer 
gestalten,  indem  man  die  schon  S.  68  benutzte  Vorstellung  einführt, 
daß  alle  Übergänge  zwischen  verschiedenen  Körpern  stetig  statt- 
finden, und  daß  demgemäß  nirgends,  auch  nicht  auf  Konduktoren, 
flächenhafte,  sondern  überall  räumliche  Verteilungen  vorhanden 
sind,  die  allerdings  längs  gewisser  Schichten  eine  ausnahmsweise 
Dichte  besitzen. 

Unter  dieser  Voraussetzung  kann  man  schreiben 

46)  i^  =  \fQ(p'dk 

und  außerdem  durch  Kombination  der  beiden  Werte  (45")  und  (46) 
für  0  auch  noch  andere  Ausdrücke  bilden. 
Unter  diesen  besitzt  der  Wert 

46')  00  =  i\9¥  -  ^-  {^^  +  n  +  ^3))  dk , 

den  wir,  um  ihn  von  den  übrigen  zu  unterscheiden,  durch  den 
Index  Q  auszeichnen,  eine  besondere  Bedeutung,  insofern  er  bei 
einer  Variation  S(p*  von  (p\  die  q  und  die  Konstanten  \>^  ungeändert 
läßt,  überdies  im  ganzen  Raum  stetig  und  im  Unendlichen  gleich 
Null  ist,  konstant  bleibt,  falls  der  ursprüngliche  Zustand 
dem  elektrischen  Gleichgewicht  entsprach.**) 

In  der  That  folgt  aus  ihm  bei  Rücksicht  auf  (42)  zunächst 

<>e.b*o  =/[?  V- 1^  {2\,x{ix  +  2b„r<yr  + . . . 

und  weiter  wegen 

.. ^ _        dS<f'  ,    dX  _dY 

ox  o  y         o  x>  ^ 

nach  einmaliger  teilweiser  Integration,  bei  welcher  das  auf  die 
Grenzen  bezügliche  Glied  verschwindet, 
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dies  giebt  aber,  falls,  wie  vorausgesetzt,  die  Variation  von  einem 
Gleichgewichtszustande  aus  stattfindet,  nach  der  ersten  Bedingung  (42^) 

*,,b*o  =  0.  46") 

Die  zweite  analog  ausgeführte  Variation  wird 

ist  also,  wenn  nach  der  S.  64  gemachten  Annahme  die  Funktion  f, 
und  damit  auch  der  Ausdruck  unter  dem  Integral,  eine  wesentlich 
positive  quadratische  Form  ist,  stets  negativ. 

Man  kann  hieraus  schließen,  daß  die  Funktion  0^,  wie  sie 
durch  (46')  definiert  ist,  für  den  Fall  des  elektrischen  Gleich- 
gewichtes durch  qp'  bei  gegebenen  q  und  b^^  zu  einem  Maximum 
gemacht  wird. 

Noch  ist  klarziistfillenj  wa^i^yy]  di<^  jyp  VnrRfpliftnHpn   flngPgfthenen 

verschiedenen  Ausdrücke  für  <f>,  obwohl  sie,  gleiche  .Werte  ergelBen, 
doch  bezüglich  der  Variationen  nicht  unter  allen  Umständen  gleich- 
wertig  sind,  y'  hängt  nämlich  im  allgemeinen  von  q  und  den  b^^^  ab, 
und  bei  einer  Variation,  welche  qp'  allein,  nicht  aber  q  und  die  b,^^, 
betriflft,  ist  es  demgemäß  von  Einfluß,  inwieweit  die  letzteren  Größen 
explicite  vorkommen.  Der  Ausdruck  (46)  zeigt  die  b^^^^,  der  Aus- 
druck (45")  Q  überhaupt  nicht,  und  somit  können  sie,  wegen  <jp'  allein 
variiert,  nicht  denselben  Wert  ergeben,  wie  der  Ausdruck  (46'),  der 
beide  Größen  explicite  enthält.  — 

Die  Gleichimg  (46')  giebt  noch  Veranlassung  zu  einer  wichtigen 
Überlegung  anderer  Art. 

Unsere  Ausgangsformel  (45)  und  die  daraus  gebildeten  folgenden 
enthalten  nur  die  Wechselwirkungen  zwischen  den  wahren  und 
den  freien,  nicht  die  zwischen  den  freien  und  den  freien  Ladungen; 
demgemäß  kommt  in  ihnen  auch  nichts  direkt  auf  die  Wechselwirkungen 
zvrischen  nur  durch  Influenz  elektrisierten  Dielektrica  Bezüghches 
vor,  und  sie  scheinen  daher  mit  einer  solchen  unvereinbar.  Es  ist 
zu  zeigen,  daß  dem  nicht  so  ist  *^) 

Nach  Seite  der  Qualität  läßt  sich  der  geforderte  Nachweis 
ganz  ohne  ßechnung  führen.  Denn  nach  den  Grundformeln  (42) 
bis  (42")  bestimmen  sich  die  in  einem  Dielektricum  influenzierten 
Ladungen  bei  gleichen  intiuenzierenden  geladenen  Isolatoren  wesent- 
lich abhängig  davon,  welche  und  wie  angeordnete  andere  Dielektrica 
noch  außerdem  der  Wirkung  der  letzteren  ausgesetzt  sind.  Das 
Potential  0  des  ganzen  Systemes  ist  also  nicht  nur  von  der  Lage 
eines  jeden  Dielektricums  gegen  die  influenzierenden  Körper,    son- 


72  IV.  Teü,    Elektricität  und  MagneHsmus.    L  Kap. 


dern  auch  von  der  relativen  Lage  dör  verschiedenen  Dielektrica  ab- 
hängig. Somit  sind  also  in  der  That  in  0  Anteile  enthalten,  welche 
den  Wechselwirkungen  zwischen  nur  durch  Influenz  erregten  Dielektrica 
entsprechen;  daß  sie  für  dieselben  in  der  That  das  im  Eingang 
dieses  Paragraphen  abgeleitete  quantitative  Gesetz  ergeben,  muß 
allerdings  erst  noch  bewiesen  werden. 

Um  diese  Betrachtungen  zu  vereinfachen,  wollen  wir  annehmen, 
unser  System  bestehe  aus  geladenen  und  influenzierten  Dielektrica, 
welche  durch  den  leeren  Raum,  also  einen  indifferenten  Bereich, 
voneinander  geschieden  sind;  nach  S.  66  ist  hierin  der  Fall  von 
Konduktoren  und  absoluten  Isolatoren  mit  eingeschlossen.  Wir  wollen 
die  Variation  S^  von  0  berechnen,  die  eintritt,  wenn  die  Teile  des 
System  es  ohne  Deformation  des  einzelnen,  also  wie  starre  Körper, 
beliebig  gegeneinander  verschoben  werden,  während  die  Ladungen, 
der  geänderten  Konfiguration  des  Systemes  entsprechend,  sich 
spontan  gleichfalls  verändern. 

Diese  Variation  besteht,  wie  die  analoge,  auf  S.  40  betrachtete, 
aus  den  zwei  Teilen  i' 0  und  ^„0,  von  denen  der  erste  die  Wirkung 
der  Translation  ohne  Änderung  der  wahren  Ladungen,  der 
letztere  nur  die  Wirkung  der  infolge  der  Translation  eintretenden 
Ladungsänderung  enthält. 

Die  freien  Ladungen  bestimmen  sich  in  jedem  Moment  aas  den 
wahren  und  aus  der  Konfiguration  des  Systemes. 

Die  Ladungsänderung  wollen  wir  nun  zuerst  ausgeführt,  also 
alle  Teile  in  einen  Zustand  gebracht  denken,  wie  sie  ihn  nach  der 
Translation  von  selbst  annehmen  würden.  Hierbei  ändert  sich  o, 
das  nur  auf  den  Isolatoren  von  Null  verschieden,  aber  von  vor- 
geschriebener  Größe  ist,  nicht,  und  sonach  ist  dieser  Teil  ^«0  der 
Variation  ein  solcher,  der  nur  *jr',  nicht  aber  o  und  die  b^^  berührt. 
Variationen  dieser  Art  lassen  aber,  wie  oben  gezeigt  ist,  das  Poten- 
tial 0  in  der  durch  (46')  gegebenen  Gestalt  0^  ungeändert,  und 
demgemäß  ist 
47)  öili^ÖQ%. 

Um  den  noch  ül)rigen  Teil  von  <)*0,  der  also  die  Körper  des 
Systemes  bei  konstanten  Ladungen  verrückt,  zu  berechnen,  wollen 
wir  zunächst  0,,  auf  eine  Form  bringen,  welche  gestattet,  die  eigent- 
lich über  den  ganzen  unendlichen  Raum  erstreckte  Integration  nach 
dk  auf  die  festen  Köq)er  allein  zu  beschränken.  Dies  erreichen  wir, 
indem  wir  zu  (46')  die  Gleichung 


§  9.    Dislokatumaarbeit  und  elektrostatUch«  Energie.  78 


rfÄ,      47') 


addieren,  welche  identisch  ist,  da  das  bei  teilweiser  Integration  des 
zweiten  Gliedes  auftretende  Oberilächenintegral  über  die  unendliche 
Eugelfläche  verschwindet.     Wir  erhalten  so  den  Wert 

der  dieselben  Differentialeigenschaften  besitzt,  wie  der  in  (46')  ge- 
gebene, da  durch  die  zugefügten  Glieder  weder  q  noch  ein  b^^  in 
die  Formel  neu  eingeführt  ist. 

Von  den  in  (47')  unter  dem  Integral  stehenden  beiden  Gliedern 
verschwindet  im  leeren  Räume  jedes  für  sich;  denn  dort  ist 

und  wegen  der  Werte  b^^=  1,  b^j^as  0,  auch 

Dadurch  reduziert  sich  das  Integrationsbereich,  wie  gewünscht,  auf 
die  einzelnen  festen  Körper  (ä)  des  Systemes,  was  wir  andeuten 
wollen,  indem  wir  das  eine  Integral  über  dk  mit  einer  Summe 
solcher  über  alle  dk^^  vertauschen. 

Um  nun  die  spezielle,  durch  S^U^^  bezeichnete  Variation  aus- 
zuführen, wollen  wir  jeden  der  getrennten  festen  Körper  auf  ein  in 
ihm  befestigtes  Koordinatensystem  bezogen  und  die  Variation  durch 
Veränderung  der  gegenseitigen  Lage  dieser  Koordinatensysteme  hervor- 
gebracht denken.  Es  wird  dann  also  9p*  geändert  werden,  aber  in 
anderer  Weise/  als  zuvor,  insofeni  außer  den  by^^  und  der  wahren 
Dichte  o  auch  die  mit  Afp'  proportionale  freie  Dichte  o'  un- 
geändert  bleibt 

Infolgedessen  erhalten  wir 

-  2  {XSX+  vd  r+  zsz))]  dh^ 

und,  nach  ausgeführter  teilweiser  Integration  des  letzten  Gliedes 
unter  Rücksicht  auf  (38)  und  (41"), 

^.*o  =  -  Fn  S/(A  <r'H\dK-  47") 

Nun  ist  aber  (p^  die  Potentialfunktion  aller  freien  Ladungen,  also  gilt 

und,  nach  der  Definition  der  Potentialfunktion  auf  S.  9, 
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demgemäß  wird  schließlich 

48)  s,%=sa>=^\^^JJ,/,Q\s[^)dKdk., 

worin  S{\jr)  für  jeden  starren  Körper  in  bekannter  Weise  durch 
dessen  Verschiebungs-  und  Drehungskomponenten  ausgedrückt  werden 
kann.     Weiter  ist  auch 

48')        i  5  ?//?*  P'  ^^T^  =  2'//pi  Ci-^^  =  *'» 

d.  h.  gleich  dem  oben  durch  (44' ')  definierten  Potential  der  Wechsel- 
wirkung zwischen  den  freien  Ladungen;  zugleich  ist  die  in  (47") 
ausgeführte  Variation  mit  der  in  (44"")  vorgenommenen  identisch, 
läßt  nämlich  die  freien  Dichten  der  Volumenelemente  ungeändert 
Es  gilt  somit,  wenn  wir  nunmehr  die  Variationen  mit  den 
Differentialen  vertauschen,  um  anzudeuten,  daß  es  sich  um  Änderungen 
handelt,  die  bei  einer  ausgeführten  Bewegung  wirklich  eintreten: 

48")  rfa>=  c/,a>o=  rf^»</>'=  -  d'A,\ 

die  vollständige  Änderung  des  Selbstpotentiales  des  Systemes  ist  also 
einerseits  gleich  der  bei  konstanten  wahren  Ladungen  genommenen 
jener  speziellen  in  (46')  gegebenen  Form  0(,  desselben;  sie  ist  aber  auch 
gleich  der  bei  konstanten  freien  Ladungen  genommenen  Variation 
des  Wechselwirkungspotentiales  0',  und  deshalb  gleich  der  negativen 
Arbeit  der  inneren  Kräfte. 

Hieraus  fogt,  daß  unsere  Ausgangsformel  (45)  für  0  mit  Kräften, 
die  zwischen  bloß  influenzierten  Dielektrica  stattfinden,  durchaus 
vereinbar  ist 

Berücksichtigt  man,  daß,  um  die  vorausgesetzten  Lagenänderungen 
auszuführen,  ohne  das  Gleichgewicht  zu  stören,  in  jedem  Moment 
äußere  Kräfte  angebracht  werden  müssen,  welche  den  inneren  ent- 
gegengesetzt gleich  sind,  so  erhält  man  für  deren  Arbeit  dl4^  den 
Wert 

48'")  dU^=  ^dl4.=  d(l^. 

Hieraus  ergiebt  sich,  daß,  wenn,  wie  es  nach  der  Beobachtung 
scheint,  bei  dem  betrachteten  Vorgang  Arbeit  nicht  noch  in  andere 
Formen,  als  in  potentielle  Energie,  umgesetzt  wird,  das  innere  Poten- 
tial 0,  wenigstens  bis  auf  Glieder,  die  sich  bei  den  oben  voraus- 
gesetzten Vorgängen  nicht  ändern,  die  elektrostatische  Energie 
des  betrachteten  höchst  allgemeinen  Systemes  darstellt.  — 
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Die  im  Vorstehenden  vorausgesetzte  Verschiebung  veranlaßt 
nun  eine  Änderung  der  Ladungen  des  elektrischen  Systemes,  und 
die  Arbeit  dlA^  resp.  d]A^  läßt  sich  daher  auch  als  der  Arbeits- 
aufwand auffassen,  der  erforderlich  ist,  um  diese  Veränderung 
zu  bewirken. 

Um  diesen  Punkt  noch  weiter  aufzuklären ,  knüpfen  wir  an  die 
Formeln  (48)  und  (48"')  an,  wenden  dieselben  aber  der  Einfachheit 
halber  auf  nur  ein  Dielektricum  ohne  wahre  Ladung  und  nur  ein 
influenzloses  System  mit  wahrer  Ladung  an.  Es  tritt  dann  an  Stelle 
der  Doppelsumme  in  (48)  der  Faktor  2,  und  wir  erhalten 

S,^(U'^8'A^^  jJQ\Q{s(^yk,dk^.  49) 

Hierin  beziehe  sich  der  Index  h  auf  das  Dielektricum,  der  In- 
dex t  auf  das  influenzierende  System.  In  dem  Dielektricum  {h)  ist 
eine  wahre  Ladung  nicht  vorhanden,  also 


,  „  (da.    dß    .    dv\ 


das  influenzierende  System  (i)  ist  ein  absoluter  Isolator,  also  q]  =  (>.. 
Femer  schreiben  wir,  indem  wir  die  Potentialfunktion 

der  wahren  Ladung  von  (i)  einführen,  die  Formel  (49) 

woraus,  da  wir  einen  stetigen  Übergang  des  Dielektricums  in  den 
leeren  Raum  angenommen  haben,  also  in  der  Oberfläche  u  =  ß  =^  y  =  0 
setzen  müssen,  durch  teilweise  Integration  auch  folgt: 


oder 


/*>■ 


-/h(K)+^*-(lf)+''*'(lf) 

Hierin  bezeichnen  .^dtfjdx,  —  öqp/öy,  —dtf^ldz  die  von 
^*^f  wahren  Ladung  herrührenden  Eraft^omponenten,  die  wir  vor- 
^^m  nicht  gesondert  eingeführt  haben;  man  kann  aber  an  ihre 
Stelle  die  Gesamtkomponenten 

Y ^y*        Y ö  9>'        y ^  tp 

^    "~         dx   ^         "~  dy  ^         ~"  dx 

setzen,  wenn  man  gleichzeitig  die  Variation  dg  mit  der  Variation  8g* 
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vertauscht  Denn  die  Unterschiede  beider  Größen  sind  wegen 
^'=qp  +  qr?'  die  Komponenten,  welche  Ton  den  im  betrachteten 
Körper  intiuenzierten  Momenten  ausgehen,  und  diese  ändern  sich 
nicht  bei  einer  Variation,  welche  die  freien  Ladungen,  und  somit 
diese  Momente  konstant  läßt 

Wir  erhalten  sonach  als  definitives  Resultat 

49")  SL4^^  -  f(c^ S,.X  +  ß *,.  r+r  S,. Z)dk,, 

^  I 

oder  bei  Beziehung  auf  die  \olumeueiulieit, 

49'")  ^'a„=  -  («  s,<x  +  ß  s,,r  +r^^^' 

Es  möge  darauf  aufmerksam  gemacht  werden,  daß  man  ein 
durchaus  abweichendes,  falsches  Resultat  erhalten  hätte,  wenn  man 
die  Operation  S^  an  dem  Ausdruck  (46)  für  0,  statt  an  dem  vor- 
stehend benutzten  vorgenommen  hätte.  Denn  jener  ist  unter  den 
gemachten  Voraussetzungen  identisch  mit 

ist,  würde  also,  da  wegen  des  konstanten  ().  das  Selbstpotential  des 
Isolators  konstant  ist,  liefern 


worin 


*.*-  ij  sA'f'iiK  - ij  i>,<>i,j  {"ilr. 


und  somit  nur  die  Hälfte  des  oben  erhaltenen  Wertes  (49').  — 

Die  Formel  (49'")  für  die  Influenzierungs-  oder  Elektri- 
sierungsarbeit, welche  sich  ersichtlich  sogleich  von  dem  voraus- 
gesetzton speziellen  auf  den  allgemeinsten  Fall  übertragen  läßt,  ge- 
stattet mehrere  wichtige  Folgerungen. 

Die  Momente  a,  ß,  y  sind  nach  (43")  Funktionen  von  X,  Y^  Z^ 
und  zwar  im  allgemeinen  von  der  Eigenschaft,  daß,  über  einen 
Kreisprozeß  summiert,  die  in  (49")  angegebene  Arbeit  S!A^  nicht 
verschwindet;  ein  solches  Resultat  würde  aber  nach  dem  allgemeinen 
Prinzip  der  Erhaltung  der  Energie  verlangen,  daß  in  dem  System 
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eine  Änderung  einträte ,  welche  den  Aufwand  [A^  an  Arbeit  in  sich 
enthielte  f  z.  B.  eine  Temperaturänderung  im  Dielektricum.  Da 
man  dergleichen  in  dem  hier  vorausgesetzten  Falle  linearer  Ab- 
hängigkeit der  Momente  von  den  Kräften  noch  nicht  beobachtet 
hat,  so  wird  man  annehmen  dürfen,  daß  die  Funktionen  Uj  ß^  y  in 
Wahrheit  denjenigen  Bedingungen  unterliegen,  welche  jenen  Auf- 
wand {A^  zu  Null  machen;  sie  müssen  demnach  den  Gleichungen 

genügen,  welche  darauf  flihren,  daß  a,  ß,  y  die  partieDen  DiflFerential- 
quotienten  derselben  Funktion  der  Komponenten  X,  Y,  Z  nach  diesen 
Argumenten  sind.    Setzt  man  demgemäß 

« TY  >      P—         PV^      /—  —  -^-y  J  ö" ; 

so  wird 


^f       S-       ^f      y 

dx'    P         ar'    ' 

= 

dZ' 

STa,  =  <?/; 

S'A^  =  fSfdk  =  SP\ 

} 

50") 
an  =  o  r  } 

worin  kurz  ffdk  =  F  gesetzt  ist 

Die   Funktion  f  könnte  das  Elektrisierungspotential  der 
Volumeneinheit,  jPalso  dasjenige  des  ganzen  influenzierten Körpers 
genannt  werden,    f  hat  für  das  spezielle  Problem  der  Influenzierung 
eine  gewisse  Bedeutung  und  wird  uns  dabei  weiter  unten  wieder  be- 
gegnen.   F  ist  sowohl  von  0,  als  von  0'  durchaus  verschieden;  das 
F  definierende  Integral  ist  über  den  intiuenzierten  Körper  aUein  er- 
streckt, die  in  (^  vorkommenden  Integrale  sind  über  das  infiuen- 
rierte,  wie  das  influenzierende  System  zu  nehmen;    0  endlich  ist 
diirch  ein  Integral  über  den  ganzen  Raum  gegeben.   Femer  ist  SA^ 
durch  eine  vollständige  Variation  von  F  resp.  von  0,  dagegen  durch 
eine  partielle  von  0'  bestimmt  — 

Bisher  ist  ein  spezieUer  Zusammenhang  zwischen  den  Mo- 
öienten  a,  /9,  y  und  den  Komponenten  X,  Y,  if  nicht  vorausgesetzt  worden, 
^e  soeben  erhaltenen  Resultate  besitzen  also  eine  sehr  allgemeine 
B^eutung.  Führen  wir  nun  aber  die  speziellen  Beziehungen  (43") 
^lö,  so  ergiebt  das  System  (50)  die  Bedingung^®) 

hk^hhy  51) 

^^^  nach  (43'")  auch  entspricht 

u^ide  Formeln  sind  bei  einer  Reihe  krystallinischer  Medien  gemäß 
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dem  Bd.  I,  S.  137  Gesagten  nach  ihrer  Symmetrie  dadurch  identisch 
erfüllt,  daß  bei  geeigneter  Wahl  des  Koordinatensystems  für  A^A 
sowohl  c^j^,  als  \^  verschwindet;  gleiches  gilt  jederzeit  f&r  iso- 
trope Körper. 

Die  Funktion  f  ist  unter  Voraussetzung  von  (43")  gegeben  durch 

51")  -  2/-=  e,,X2+  e,,  P+  . . .  +  2c,,Xr, 

was  wegen  (38')  und  (43'")  sich  umgestalten  läßt  in 

51"')        +  8;r/^=  ^'-  (Wi  ^+  \tY^+  •  •  •  +  2bi,Xr), 

oder  wegen  (42"")  auch  in 

51"")  9>n{f+\)  =  K\ 

Da  nach  unserer  Annahme  die  quadratische  Form  f  wesentlich 
positiv  ist,  und  da  b^,  bgg?  bgg  größer  als  Eins  sind,  so  ist  nach  den 
vorstehenden  Formeln  auch  —  /"wesentlich  positiv,  +  f  somit  wesent- 
lich negativ. 

Dies  hängt  damit  zusammen,  daß  wir  f  bei  verschwindenden 
elektrischen  Kräften,  d.  h.  also,  wenn  das  influenzierende  System  im 
Unendlichen  ist,  gleich  Null  gesetzt  haben.  Da  nämlich  während 
der  Heranführung  an  das  influenzierte  System  dauernd  anziehende 
Kräfte  wirken,  so  ist  die  durch  äußere  Kräfte  zu  leistende  Arbeit  ^a^ 
dauernd  negativ,  und  somit  auch  der  Endwert  f  des  Elektrisierungs- 
potentiales  negativ. 

Nach  den  in  §  14  des  I.  Teiles  entwickelten  allgemeinen  Ge- 
setzen wird  ein  influenzierbarer  Körper  in  einem  elektrischen  Felde 
sich  dann  im  mechanischen  Gleichgewicht  befinden,  wenn  bei  allen 
virtuellen  Veränderungen  S^A^  oder  SF  gleich  Null  ist;  er  wird  im 
stabilen  Gleichgewicht  sein,  wenn  F  ein  Minimum  erreicht  Die 
Bedingung  hierfür  ist  sehr  leicht  angebbar,  wenn  der  influenzierte 
Körper  so  klein  und  so  schwach  dielektrisch  ist,  daß  er  homogen 
erregt  wird,  und  seine  Ladung  das  elektrische  Feld  nur  unmerklich 
verändert;  denn  dann  kann  man  in  dem  Ausdruck  für  Fj  resp.  für /*, 
den  Komponenten  X,  J,  Z  dieselben  Werte  geben,  die  sie  bei  Ab- 
wesenheit des  influenzierten  Körpers  besitzen. 

Wir  kommen  auf  diese  Aufgabe  im  Anfang  des  nächsten  Para- 
graphen zurück.  — 

Schließlich  sei  noch  bemerkt,  daß  bei  Körpern,  für  w^elche,  wie 
z.  B.  für  isotrope  Medien,  die  Koefficienten  c^  resp.  b^^  für  k^h 
nach  Symmetrie  verschwinden,  dennoch  die  über  einen  Kreisprozeß 
summierte  Influenzierungsarbeit  [A^  bei  stärkeren  elektrisierenden 
Kräften  anscheinend  nicht  verschwindet.  Es  hängt  dies  damit  zu- 
sammen, daß  in  jenen  Fällen  die  Momente  nicht  nur  keine  linearen 
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Funktionen  der  Komponenten  A',  Yj  Z  sind,  sondeni  auch  von  dem 
Anderungssinn  derselben  abhängen,  also  bei  wachsender  Feld- 
stärke andere  Größen  besitzen,  als  bei  abnehmender.  Wir  kommen 
auf  diese,  Hysteresis  genannte  Erscheinung  gelegentlich  der  Be- 
sprechung der  magnetischen  Influenz  zurück;  da  magnetische  Kräfte 
von  verhältnismäßig  viel  bedeutenderer  Stärke  hervorgebracht  werden 
können,  als  elektrische,  für  die  durch  die  Fimkenentladungen,  die 
bei  gewissen  Potentialgefallen  eintreten,  eine  Grenze  gegeben  ist, 
so  sind  diese  Erscheinungen  im  Gebiete  des  Magnetismus  leichter 
und  vollständiger  zu  studieren,  als  in  dem  der  Elektricität. 

§    10.     Hauptdielektrioitatsaxen.      Ein    dielektrisoher   Kryitall  im 
homogenen  Felde.    Kräfte,  die  er  erfahrt  und  ausübt. 

Wir  haben  schon  S.  62  auf  die  Analogie  hingewiesen,  die 
zwischen  dem  Problem  der  Influenzierung  eines  Dielektricums  und 
demjenigen  der  Strömimg  eines  imponderabeln  Fluidums  innerhalb 
eines  widerstehenden  Mittels  besteht;  den  Polarisationen  X,  %  3  ^^'^^ 
entsprechen  dort  die  Strömungskomponenten  u,  t),  m,  den  Dielek- 
tricitatskonstanten  b^^^  hier  die  Leitfähigkeitskonstanten  A^  dort,  wäh- 
rend die  Xj  r,  Z  in  beiden  Fällen  die  Bedeutung  der  treibenden  Kraft- 
komponenten besitzen.  Nach  den  soeben  erhaltenen  Resultaten  ist 
aber  das  Influenzproblem  das  speziellere,  insofern  rotatorische 
Qualitäten  bei  demselben  nicht  vorkommen.  Infolge  davon  gewinnen 
hier  die  Resultate,  die  für  diesen  speziellen  Fall  auf  S.  289  u.  f. 
de«  I.  Bandes  abgeleitet  sind,  unmittelbare  Anwendbarkeit. 

Insbesondere  giebt  es  für  jeden  homogenen  Krystall  ein  Koordi- 
natensystem, für  welches  die  Konstanten  t^  und  b^  für  h^k  ver- 
schwinden. Diese  Axen  sind  geometrisch  definiert  als  die  Haupt- 
axen  der  beiden  gleichliegenden  EUipsoide,  deren  Gleichungen 
man  erhält,  wenn  man  in  den  Formeln  f  =  Const  oder  /*=  Const. 
die  Komponenten  X,  7,  Z  mit  den  Koordinaten  Xj  y,  z  vertauscht; 
sie  lauten,  falls  man  die  Konstanten  speziell  gleich  Eins  setzt, 

1  =  b,i:r»  +  b„y»  +  \s^^z^  +  2\^yz  +  2b3,z:r  +  2\^xy, 
1  =  c,iar»  +  t^y  +  C3,z»  +  2c,3yz  +  2t^^zx  +  2t^^xy. 

Das  erste  Ellipsoid  kann  man  als  das  Dielektricitätsellipsoid 
des  Mediums  bezeichnen. 

Das  durch  Vorstehendes  eingeführte  Hauptdielektricitäts- 
axensystem  mag  durch  den  oberen  Indices  ^  charakterisiert  sein.  Bei 
seiner  Einführung  nehmen,  wenn  wir  noch  kurz 


52) 
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52')  bä,  =  b,,    c&,  =  Cä 

setzen,  die  Formelsysteme  (42)  und  (43")  die  einfache  Gestalt  an: 

rxo=b,xo,   ^o^h,r%   3'=b3^^ 

""    ^  U«=e,X^    /9^=e,r«      /=e3^^ 

welche  in  der  S.  292,  Bd.  I,  erörterten  Weise  die  gegenseitige  Lage 
der  Vektoren  ff,  resp.  fA,  und  K  mit  Hilfe  der  Ellipsoide 


52"') 


1  =  CiX«  +  e2y*  +  C3z« 


zu  konstruieren  gestatten.  Zwischen  den  b^  und  c^,  welche  durch 
(52'")  als  die  reciproken  Axenquadrate  der  beiden  Ellipsoide  defi- 
niert sind,  besteht  die  Beziehung 

52"")  e,  =  ^-.- 

Diese  Resultate  geben  uns  die  Mittel  an  die  Hand,  die  am  Ende 
des  vorigen  Paragraphen  eniähnte  Frage  nach  der  Einstellung  eines 
kleinen,  schwach  dielektrischen  Körpers  im  elektrischen  Felde  zu 
beantworten.  Es  ist  oben  gezeigt,  daß  die  stabile  Gleichgewichts- 
lage dadurch  gegeben  ist,  daß  sie  die  Funktion  —  f  innerhalb  des 
Körpers  zu  einem  Maximum  macht.  Führen  wir  das  im  Körper 
feste  Hauptaxensystem  ein,  so  ist 

und  dieser  Ausdruck  wird  am  größten  sein,  wenn  einerseits  der  Körper 
sich  an  einem  Orte  größter  Feldintensität  K  befindet,  und  wenn 
andererseits  diejenige  Axe,  welche  größtem  c^  entspricht,  in  die 
Richtung  von  K  ftlllt.  Daß  dieses  Resultat  nicht  allgemein  gilt, 
sondern  an  die  oben  gemachten  Voraussetzungen  gebunden  ist,  wird 
sich  weiter  unten  zeigen.  — 

Da  sich  die  Polarisationen  wie  Kräfte  transformieren,  so  erhält 
man  auch  sogleich  aus  dem  System  der  Richtungscosinus 


53) 
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die  folgenden  Beziehungen  zwischen  den  den  beiden  Koordinaten- 
systemen entsprechenden  Dielektricitätskonstanten 
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53') 


dem  sich  ein  analoges  für  die  e^^  zuordnet  — 

Gehen  wir  nunmehr  noch  etwas  näher  auf  die  Anwendungen 
der  jetzt  vollständig  entwickelten  Grundgleichungen  für  Dielektrica 
auf  spezielle  Fälle  ein,  so  wird  zunächst  hervorzuheben  sein,  was 
die  hier  vorkommenden  Probleme .  gegenüber  dem  allgemeinen,  sie 
umfassenden,  der  Strömungen  imponderabler  Fluida  innerhalb  pon- 
derabler  Körper,  auszeichnet 

Dabei  kommt  vor  allen  Dingen  in  Betracht,  daß,  ähnlich  wie 
in  dem  Bd.  I,  S.  557  u.  f.  behandelten  Problem  der  Wärmeleitung, 
Flächen,   längs  deren  die  allgemeinen  Grenzbedingungen  (42')   die 
normale   Strömungskomponente  —  hier   also  3?  —  verschwinden 
lassen,    nicht  existieren.      An   der   Oberfläche    eines   Dielektricums 
nach  einem  Leiter  (A)  hin  bestimmt  sich  31  durch  die  wahre  Flächen- 
dichte ffj^  von  dessen  Ladung,  ist  also  mit  dieser  indirekt  gegeben; 
die  Oberflächen  der  Konduktoren  stellen  daher  Begrenzungen  des 
dielektrischen  Systemes  dar,   welche  den   Charakter   von  Eintritts- 
flächen der  Strömung  besitzen.     Mit  Ausnahme  der  von  solchen  ein- 
geschlossenen, d.  h.  also  von  Konduktoren  eingenommenen   Räume, 
erstreckt  sich  aber  die  Strömung  in  unserem  Falle  über  den  ganzen 
unendlichen  Raum,  selbst  soweit  er  von  ponderabler  Masse  frei  ist;  dieser 
muß  demgemäß  auch  jederzeit  der  Betrachtung  unterworfen  werden. 
Daraus   folgt  beiläufig,   daß  die  Bd.  I,   S.  299   erörterte   Methode, 
durch  Abbildung   ein  krystallinisches  Medium  auf  ein  unkrystallini- 
aclies  zu   reduzieren,   nur   dann  Vorteil  bietet,  wenn   dasselbe  den 
ganzen  Raum  zwischen  den  Konduktoren  homogen  erfüllt 

Die  Untersuchung  der  Wirkung  von  Konduktoren  —  wenig- 
stens von  solchen,  deren  Dimensionen  von  der  Größenordnung  des 
für  die  Beobachtung  in  Betracht  kommenden  Bereiches  sind  —  bietet 
wesentliches  Interesse  nur  in  einem  homogenen  isotropen  Dielektri- 
cum  und  ist  daf&r  bereits  im  Anfang  von  §  7  erledigt.  In  dem  Falle, 
daß  mehrere  homogene  Dielektrica  nebeneinander  vorhanden  sind, 
genügt  meist  die  Annahme  geladener  Isolatoren  oder  aber  un- 
endlich kleiner,  punktförmiger  Konduktoren,  um  das  Cha- 
rakteristische der  eintretenden  Inlluenzierungen  zu  übersehen.  Sind 
nur  zwei  homogene  isotrope  Dielektrica  (1)  und  (2)  vorhanden,  die 
durch  eine  Ebene  {z  =  0)  getrennt  sind,  so  bietet  die  Lösung  dieser 
Aufgabe  keinerlei  Schwierigkeiten.. 

VoiQT,  TheoretlBcbe  PhyBik.    II.  S 
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Sielit  man  von  der  Existenz  einer  wahren  Ladung  und  einer 
elektromotorischen  Kraft  in  der  Zwischengrenze  ab,  läßt  aber  im 
Endlichen  liegende  wahre  räumliche  Ladungen  von  den  Dichten  o^ 
und  P2  iii  beiden  Dielektrica  zu,  so  gelten  für  die  Potentialfunktionen  y  J 
und  ^2  d®r  scheinbaren  Ladungen  nach  (42)  bis  (42")  die  Bedingungen 


.   54) 


4;rpi  =  —  bj  Ayi  Air  z>0,    4!7r(),=  — b^A^P^  ^^  ^<0, 


wälirend  (p\  und  qPg  sich  im  Unendlichen  yerhalten  müssen,  wie  die 
Potentialfunktionen  endlicher,   im  Endlichen  liegender  Massen. 

Allen  diesen  Bedingungen  wird  genügt,  indem  man  fiir  (p\  die 
Newton' sehe  Potentialfunktion  sowohl  der  innerhalb  (1)  liegenden 
Verteilung  (Pi/b^),  als  auch  einer  in  (2)  liegenden  Verteilung  {oiQ^I^^^ 
als  auch  endlich  einer  im  Spiegelbild  von  ((>j)  bezüglich  der  Ebene 
z  =  0  liegenden  Verteilung  (^iPi/b^)  setzt,  worin  a^  und  b^  Konstanten 
bezeichnen;  ebenso  wird  r/^^  gleich  der  NEwroN'schen  Potential- 
funktion der  Verteilung  ((>2/i^3)  i^  (2),  sowie  der  Verteilungen  {(^Qil^) 
und  (Äa(>2/^2)  ^^  i^)'  ^^®  Konstanten  bestimmen  sich  durch  die 
Grenzbedingungen  folgendermaßen 


54') 


und  sonach  gilt 


a    =_i^       b    =^«-— ^ 


54" )  ^  b  J      r     "^  bi  +  b J      r      "^  bi  (b,  '{•\>^)J       r      ' 

,^  ^  1  TM^        2      r^idibi       b, -~b>    r  M^i  . 

'2        b,  j      r      "^  b,  +  b  J      r      "^  b,  (b,  +  bi)  j       r       ' 

hierin  bezeichnet  dk^^  das  innerhalb  (2)  gelegene  Spiegelbild  des 
Volumenelementes  dk^ ,  und  dk^^^  das  innerhalb  (1)  gelegene  Spiegel- 
bild des  Volumenelementes  dk^. 

Ist  nur  eine  punktförmige  wahre  Ladung  e^  in  (1)  vorhanden, 
so  reduzieren  sich  diese  Formeln  auf 

^1  '^l  ■"    r   "^  b    +b     r" 
«''^^""bi  +  b,    r  ' 
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ibei  bezeichnet  r  die  Entfernung  von  e^,  und  r  diejenige  von  dem 
piegelpunkt  von  ^^  in  Bezug  auf  die  Grenzebene  z  =  0, 

Ist  das  eine  der  beiden  Medien  der  leere  Eaum,  so  ist  für  das- 
tlbe  b  =3  1  zu  setzen.  Unendliches  b  würde  uns  nach  dem  S.  66 
esagten  auf  den  Grenzfall  eines  Konduktors  führen.  — 

Die  für  die  praktische  Anwendung  wichtigsten  speziellen 
robleme  sind  diejenigen  der  Influenzierung  eines  in  dem  unend- 
3hen  Vakuum  aufgestellten  endlichen,  isotropen  oder  krystallini- 
hen  Dielektricums  durch  eine  unveränderlich  gegebene  wahre  Ver- 
ilong;  eine  solche  wird  am  einfachsten  durch  einen  geladenen 
olator  erhalten,  oder  durch  ein  System  von  Konduktoren  von 
Icher  Größe  und  in  solcher  Entfernung  von  dem  Dielektricum, 
iß  dessen  Bückwirkung  auf  die  Konduktoren  außer  Betracht  bleiben 
ucin.  Besteht  das  Kouduktorensystem  aus  zwei  sehr  großen  und 
hr  entfernten  parallelen  Platten,  welche  auf  sehr  verschiedene 
>tentiale  geladen  sind,  so  ist,  bevor  das  Dielektricum  in  den 
PQSchenraum  eingeführt  wird,  die  Potentialfiinktion  zwischen  den 
dden  Platten  linear  von  der  Koordinate  normal  zur  Plattenebene 
)liängig,  K  also  konstant,  und  somit  das  elektrische  Feld  homogen. 

Wählen  wir  die  dielektrischen  Hauptaxen  des  in  das  Feld  ge- 
rachten homogenen  krystallinischen  Dielektricums  zu  Koordinaten- 
xen,  so  lauten  die  Hauptgleichungen  für  die  Potentialfunktionen  (p\ 
ind  (fa  io^  inneren  und  im  äußeren  Raum 

d^q>\  d^q>\  d*(p\ 

^-öV+*^3    ey^+^^V^^  =  ^^       At;=0;  55) 

in  der  Grenze  muß  gelten 

(f>\  =  (f'a  55') 


und 


\  Tx  ^^^  ('^^  ^)  +  ^2  a  y  c<^s  (w,  y)  +  bg  ^^-  cos  (w,  z)=    ^  ^  ,       55") 

^obei  die  Normale  auf  beiden  Seiten  der  letzten  Gleichung  in  dem- 
selben Sinne  gerechnet  ist  Außerdem  muß  cpa  in  unendlicher 
Entfernung  von  dem  krystallinischen  Dielektricum  die  Form  annehmen 

{9>ä)„=-(^^«  +  y5;  +  z^,),  55'") 

^orin  J^,  Y^,  Z^  die  Komponenten  der  elektrischen  Kraft  im  un- 
endlichen bezeichnen. 
Setzt  man 

6* 
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80  hat  hiernach  cpa  die  Bedeutung  der  Potentialfunktion  der  im 
Dielektricum  inliuenzierten  scheinbaren  Ladung  und  muß  sich  im 
Unendlichen  demgemäß  verhalten. 

Daß  diese  Bedingungen  das  Problem  bestimmen,  läßt  sich  in 
der  wiederholt  angewandten  Weise  leicht  zeigen. 

Da  alle  Gleichungen  in  (fa  resp.  (pl  linear  sind,  so  kann  man 
das  allgemeine  Problem  in  drei  spezielle  zerlegen,  bei  denen  von 
den  Konstanten  X^,  F^,  Z^  nur  je  eine  von  Null  verschieden  ist 

Die  gestellte  Aufgabe  erledigt  sich  sehr  einfach  für  eine 
homogene  krystallinische  Kugel,  deren  Radius  mit  r^  bezeichnet 
werden  mag,  weil  sich  zeigt,  daß  eine  solche  unter  den  voraus- 
gesetzten Umständen  homogen  erregt  wird,  und  die  Potentialfunktion 
einer  derartigen  Verteilung  durch  Kombination  der  Formeln  (173') 
und  (168')  des  I.  Teiles  leicht  zu  bilden  ist. 

Man  kann  nämlich  allen  Bedingungen  des  Problems  genügen 
durch  den  Ansatz 

di     öi     öl 

56)  -  yl  =  X  J.+  y  J..+  zZ„       _  y;'=  A^2  +  B^«  +  r£% 

worin  X.,  Y.,  Z^  die  konstanten  elektrischen  Kraftkomponenten  im 
Innern  der  Kugel,  A,  B,  V  die  influenzierten  Gesamtmomente 

fa^dk^,     .fß^dk^,       fridk^ 

bezeichnen,  und  r^  die  Entfernung  vom  Kugelcentrum  ist. 
Dabei  wird  spezioll 

nf{"\  A  __   Y  r^  ^Lr_\  R  —   F  r^  ^*""  ^  f  —  7  r^  ^^  ^ 

ob  )  A-A^r,  ^^^2  '       b-  l^r^  ^^^2»       I   -Z^r,   ^^^  ^ . 

Die  konstanten  Momente  der  Volumeneinheit  a,  ß,  y  lauten  nach 
(52")  und  (52"") 

^^    ^  ^""    471    bj+2'       ^~    4n    b,+  2'       ^~    4n   b8+2' 

wenn  auf  jedes  Volumenelement  nur  die  Feldstärke,  d.  h.  X^  ¥^  Z^ 
wirkte,  würden  ihre  Werte  sein 

die  DiflFerenzen 

cfjj—  a  =  -T—    '      o    u.  s.  f. 

"  4  71      Dl  +  2 

stellen  somit  die  Schwächungen  der  dielektrischen  Erregung  infolge 
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der  von  der  influenzierten  Kugel  selbst  ausgehenden  Wirkung ,  der 
sogenannten  Selbstinfluenz,  dar.  Die  Verhältnisse  der  Schwächungen 
zu  den  Idealwerten  a^,  ß^,  y^  können  als  die  relativen  Schwächungen 
bezeichnet  werden;  ihre  Werte  hängen  sehr  wesentlich  von  der  Ge- 
stalt des  inäuenzierten  Dielektricums  ab  und  sind  in  unserem  Falle 
einer  Kugel 

tto  bi+2  '         ß^         b,+  2  '  yo  ^8+2  • 

Befindet  sich  der  dielektrische  Körper  nicht,  wie  eben  voraus- 
gesetzty  im  leeren  Raum,  sondern  in  einer  unendlichen,  nicht  leitenden 
Flüssigkeit  von  der  Dielektricitätskonstante  b,  so  ändert  sich  in  den 
vorstehenden  Bedingungen  nur  Gleichung  (55"),  deren  rechte  Seite 
den  Faktor  b  erhält  Da  die  Konstanten  b^^  des  Körpers  außer  in  (55") 
nur  in  der  Formel  (55)  auftreten,  deren  rechte  Seite  gleich  Null  ist, 
so  wird  die  neue  Annahme  nur  die  eine  Folge  haben,  daß  in  allen 
Formeln  die  Verhältnisse  b^/b  an  Stelle  der  b^  selbst  treten.  Es 
ist  leicht  zu  übersehen,  wie  hierdurch  die,  z.  B.  in  dem  Falle  der 
Kugel  oben  mitgeteilten,  Resultate  modifiziert  werden.  — 

Die  Bedingung  des  stabilen  mechanischen  Gleichgewichtes  eines 
influenzierten  Dielektricums  im  elektrischen  Felde  ist  nach  S.  78  die, 
daß  die  in  (50")  und  (51")  definierte  Funktion  F  ein  Minimum  wird. 
Ist  der  Körper  homogen,  und  bezieht  man  ihn  auf  seine  Haupt- 
dielektricitätsaxen,  so  wird 

^=  -  i/(ei  1/  +  e^  1?  +  e, iJ?)rf*,  57) 

wobei  die  e^  die  Hauptelektrisierungszahlen  bezeichnen,  und  das 
Integral  über  das  Volumen  k  des  Körpers  zu  erstrecken  ist 

Wenn  das  Feld  im  Innern  des  Körpers  homogen  ist,  giebt  dies 
bei  Einführung  der  Hauptdielektricitätskonstanten  b^  einfacher 

P-'--^{^x-'^)^t+{\--^)^'i  +  {\-'^)Zl),  57') 

und  für  den  eben  durchgeführten  Fall  der  Kugel  erhält  man 

^  "  ~  ~2-  [[b;T2?  ^ « +  (bH^  ^« + (■brr2?  ^« J  •     ^ ^ ) 

Da  das  elektrische  Feld  nach  Annahme  homogen  ist,  so  sind  alle 
seine  Punkte  gleichwertig;  ist  die  Kugel  in  einer  bestimmten  Orien- 
tierung an  einer  Stelle  im  Gleichgewicht,  so  ist  sie  es  auch  an 
allen  anderen.  Es  handelt  sich  somit  hier  allein  um  die  Bestimmung 
der  Orientierung,  in  welcher  P  seinen  kleinsten  Wert  annimmt 
Nach  Symmetrie  muß  bei  derselben  notwendig  eine  der  Dielek- 
tricitatsaxen  in  die  Richtung  der  Kraftlinien  des  Feldes  fallen;  die 
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gestellte  Frage  kommt  also  darauf  hinaus,  ob  für  X^  oder  ¥^  oder  Z^ 
gleich  K^,  bei  gleichzeitigem  Verschwinden  der  beiden  anderen 
Komponenten,  die  Klammer  rechts  ihren  größten  Wert  annimmt 
Dies  geschieht  aber  offenbar,  wenn  der  Faktor  des  größten  Verhält^ 
nisses  (b^—  l)/(b,^+  2f  gleich  K^  wird.  Dies  Verhältnis  ist  für  die 
Grenzwerte  b^  =  1  und  b^^  =  oo  selbst  gleich  Null  und  nimmt  fÄr 
by^=  4  seinen  größten  Wert  an;  so  lange  also,  wie  in  vielen  Fällen 
der  Praxis,  alle  drei  Hauptkonstanten  b,^  unterhalb  4  bleiben,  ist  die 
Axe  des  größten  b,^  auch  die  Bichtung,  mit  der  im  Falle  des  stabilen 
Gleichgewichtes  die  Kraftlinien  des  Feldes  zusammenfallen. 

Hiermit  ist  wenigstens  in  einem  speziellen  Falle  das  Problem 
des  Gleichgewichtes  streng  gelöst,  während  oben  nur  eine  Annäherung, 
gültig  für  den  Fall  wenig  von  Eins  verschiedener  b^,  aber  allerdings 
ftlr  beliebig  gestaltete  Körper,  erörtert  worden  war.  — 

Ist  die  Kugel  in  der  ihr  gegebenen  Orientierung  nicht  im  Gleich- 
gewicht, so  erfährt  sie  im  homogenen  elektrischen  Felde  nur  Ge- 
samtmomente, aber  keine  Gesamtkomponenten.  Bezeichnet  man,  wie 
S.  6,  durch  <y/,  S^m,  S'n  Drehungswinkel  um  die  Koordinatenaxen, 
so  werden  die  Momente  A,  M,  JV  gegeben  sein  durch 

57'")  ^=-f/,    M=-|-^,     ^=-1^, 

'  0  /  '  om^  an  ' 

denn  es  muß  gelten 

ASl  +  MSm  +  NSn  ^S'A^^  -^  S!A^, 

worin  S!J.,  wie  oben,  die  Arbeit  der  inneren  Kräfte  des  Systemes 
bezeichnet 

Ist  die  Kugel  um  die  Hauptaxe  Z  drehbar  befestigt,  und  liegt  die 
elektrische  Kraft  Ä'^  in  der  X7-Ebene  um  den  Winkel  —  x  g^g^n 
die  X-Axe  geneigt,  so  wird 

/'  =  -  ^;?  Ä-l  [A^^,  cos« ,  +  ^-^-^  sin«;, 

Die  Differentiation  nach  dem  Drehungswinkel  n  ist  hier  äquivalent 
mit  der  nach   +  Xj  daher  wird 

57"")       JV=  -f^=-3rJ/rjcos;t'9inrf/^-^o.-.-^4^1  ; 

sind,  wie  häufig,  die  Hauptdielektricitätskonstänten  nur  wenig  ver- 
schieden, so  kann  man  b^  und  bj  in  den  Nennern  der  Ausdrücke 
in  der  Klammer  durch  einen  mittleren  Wert  b  einsetzen  und  er- 
hält so 

/V  =■  -  3  r'  kl  sin  2  /   ^*-~  ^* , . 
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Die  Messung  von  N^  die  am  genauesten  durch  die  Beobachtung 
der  Schwingungsdauer  der  Kugel  im  elektrischen  Felde  ausführbar 
ist,  würde  also  —  die  Kenntnis  des  mittleren  Wertes  b  voraus- 
gesetzt —  eine  Bestimmung  der  DiflFerenz  bj  —  b,  liefern.  — 

Filr  isotrope  Körper  sind  alle  b^  gleich;  jene  erfahren  also  bei 
kugeliger  Gestalt  im  homogenen  Felde  weder  Komponenten,  noch 
Momente.  Dagegen  wirken  zwar  keine  Komponenten,  aber  doch 
im  allgemeinen  Momente  auf  sie,  wenn  sie  andere,  als  kugelige  Ge- 
stalt besitzen.  Hiervon  überzeugt  man  sich  sehr  leicht  in  dem  Falle, 
daß  der  influenzierte  Körper  die  Gestalt  eines  gegen  seine  Länge 
sehr  dünnen  Cylinders  hat 

Legen  wir  die  Z-Axe  in  die  Richtung  seiner  Länge,  so  ist  die 
elektrische  ^-Komponente  Z.  in  seinem  Innern  merklich  gleich  Z^, 
denn  die  durch  sie  influenzierte  Ladung  giebt  auf  innere  Punkte 
unter  den  gemachten  Voraussetzungen  nur  eine  verschwindende 
Wirkung.  Dagegen  ist  die  Komponente  P.  =  y  Xf  +  ¥f  von  K. 
durch  die  Wirkung  der  infiuenzierten  Ladung  kleiner,  als 


es  mag  etwa  sein 

worin  b'  einen  echten  Bruch  bezeichnet,  der  mit  dem  Ort  variieren  wird. 
Setzt  man  diese  Resultate  in  (57)  ein  und  schreibt 

/bWÄ  =  bÄ, 

wo   auch   b   ein   echter   Bruch   ist,   so    ergiebt  sich,   da  nach  An- 
nahme Cj  =  Cg  =  Cg  =  c  ist, 

#=-iÄc(bl2  +  bJ2  +  irD; 

der  Cylinder  verhält  sich  also  analog  einem  kleinen,  sehr  schwach 
dielektrischen  Körper  von  den  Elektrisierungszahlen 

Cj  =  cb,    Cg  =  cb,     Cg  =  c, 

und  ist  nach  dem  S.  80  Gefundenen  im  stabilen  Gleichgewicht,  wenn 
die  Richtung  der  äußeren  Kraft  K^  in  seine  Längsaxe  fällt  — 

Die  Messung  der  Kräfte,  welche  von  dem  infiuenzierten 
Körper  auf  den  inSuenzierenden  ausgeübt  werden  und  aus  dem 
Potential  0'  nach  S.  68  bestimmbar  sind,  kann  bei  Körpern,  welche, 
wie  z.  B.  manche  Krystalle,  die  Anwendung  keiner  der  lErüher  auf 
S.  48  und  52  erwähnten  Methoden  gestatten,  zur  Bestimmung  der 
Dielektricitätskonstanten  benutzt  werden.  Bei  einer  Krystallkugel  wird 
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diese  Kraft  ihren  größten  resp.  kleinsten  Wert  annehmen,  wenn  die 
Axe  größter  resp.  kleinster  Dielektricitätskonstante  in  die  Richtung 
der  Kraftlinien  fällt. 

Gestattet  das  Material  die  Herstellung  von  Platten  verschiedener 
Orientierung,  welche  gegen  ihre  Dicke  große  seitliche  Ausdehnung 
besitzen,  so  läßt  sich  zu  gleichem  Ziele  auch  die  Kondensator- 
methode verwenden.  Es  ist  hierzu  nur  nötig,  die  Grundflächen  der 
Platten  mit  einem  Leiter  (Stanniol)  zu  bekleiden  und  die  Kapazität 
des  einen  Blattes  zu  bestimmen,  während  das  andere  zur  Erde  ab- 
geleitet ist. 

Da  in  diesem  Falle  wahre  Ladungen  innerhalb  des  Dielektri- 
cums  nicht  vorhanden  sind,  so  lautet  die  Hauptgleichung  f&r  ^\ 
falls  die  X-Axe  in  die  Normale  der  Platte  gelegt  wird,  ein&ch 
d^ff'ldx^  =  0  und  wird  integriert  durch 

worin  a  und  b  Konstanten  bezeichnen.  Ist  die  Schicht  x  =  0  zur  Erde 
abgeleitet,  die  Schicht  x  =  H  auf  das  Potential  P  geladen,  so  wird 

58)  y'=^-. 

Die  Dichte  der  wahren  Ladung,  welche  sich  auf  den  beiden 
Grundflächen  befindet,  lautet  nach  (42') 

58-)  .  =  ±  .^J, 

und  daher  ist,  falls  Q  die  Fläche  der  Belegung  bezeichnet,  der  Be- 
trag der  Ladung 

58")  i?  =  ±  -^«1^  . 

b^i  hängt  nach  (53')  von  der  Orientierung  der  Platte  gegen  die 
Hauptdielektricitätsaxen  des  Krystalles  ab ;  ist  die  Lage  der  letzteren 
nach  Symmetrie  von  vornherein  angebbar,  so  genügt  die  Beobach- 
tung an  drei  Platten  zur  vollständigen  Bestimmung  des  dielek- 
trischen Verhaltens  der  untersuchten  Substanz.  — 

Die  Beobachtungen  nach  den  vorstehend  skizzierten  Methoden 
werden  in  der  Praxis  wesentlich  erschwert  durch  den  umstand,  daß 
alle  Dielektrica,  vielleicht  mit  Ausnahme  der  Gase,  spurenweise 
innere  und  außerdem  meist  ziemlich  erhebliche  oberflächliche 
Leitfähigkeit  besitzen,  von  denen  die  letztere  wahrscheinlich  eine 
sekundäre,  auf  einer  adhärierenden  Flüssigkeitshaut  beruhende  Er- 
scheinung ist     Mit  der  inneren  Leitung  steht  vielleicht  die  That- 
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Sache  in  Verbindung,  daß  Dielektrica,  welche  mit  geladenen  Kon- 
duktoren in  Berührung  stehen,  von  diesen  allmählich  Ladungen 
annehmen  und,  wenn  darauf  die  Konduktoren  kurze  Zeit  hindurch 
abgeleitet  und  sodann  wieder  isoliert  werden,  allmählich  wieder  an 
dieselben  abgeben.  Erscheinungen  dieser  Art  werden  unter  dem 
Namen  Rückstandsbildungen  zusammengefaßt 

um  die  störenden  Wirkungen  dieser  Art  zu  yerkleinem,  kann 
man  die  Beobachtungen  zum  Zwecke  der  Bestimmung  von  Dielek- 
tricitätskonetanten  mit  äußerst  kurz  andauernden  Ladungen  aus- 
(&hren.  Weiter  kann  man,  um  wenigstens  den  Übergang  der  Elek- 
tricit&t  Yon  den  Konduktoren  auf  die  untersuchten  Dielektrica  zu 
yermindem,  zwischen  beiden  eine  dünne  Luftschicht  lassen,  deren 
Eänflnß  natürlich  bei  der  Berechnung  der  Beobachtungen  zu  berück- 
sichtigen ist  und  auch  sehr  leicht  berücksichtigt  werden  kann. 

Andere  Methoden,  welche  bestimmt  sind,  die  Dielektricitäts- 
konstanten  und  die  f&r  die  Leitungserscheinungen  charakteristischen 
Parameter  gesondert  zu  finden,  werden  wir  später  erwähnen. 

Hier  sei  nur  noch  die  allgemeine  Bemerkung  angeschlossen, 
daß,  weil  in  Wirklichkeit  die  bisher  betrachteten  Dielektrica  nur 
einen  idealen  Grenzfall  darstellen,  und  weil  alle  in  der  Praxis  zu  jenen 
gerechneten  Körper  die  oben  entwickelten  Eigenschaften  nur  zeigen, 
wenn  wir  schnell  genug  operieren,  um  die  Störungen  durch  Leitung 
auf  kleine  Beträge  herabzudrücken,  es  nur  konsequent  ist,  auch  die 
in  den  ersten  Paragraphen  dieses  Kapitels  behandelten  Leiter  als 
einen  zweiten  idealen  Grenzfall  zu  betrachten,  und  demgemäß  an- 
zunehmen, daß  alle  Körper  bei  hinreichend  schnellen  Ver- 
änderungen die  für  die  Dielektrica,  bei  hinreichend  lang- 
samen die  für  die  Leiter  charakteristischen  Erscheinungen 
zn  zeigen  vermögen.  Wir  kommen  auf  diese  höchst  folgenreiche 
Auffassung  weiter  unten  zurück.  — 

Es  ist  im  VoMtehenden  von  dem  speziellen  Problem  der  experi- 
mentellen Bestimmung  der  Dielektricitätskonstanten  b^^  etwas  aus- 
führlicher gehandelt,  weil  dasselbe  eine,  ähnliche  Aufgaben  weit 
übersteigende,  prinzipielle  Bedeutung  dadurch  erhalten  hat,  daß 
eine  moderne  Theorie  die  optischen  Erscheinungen  als  elektrische 
Vorgänge  auffaßt  und  speziell  die  optischen  Brechungsindices  eines 
Mediums  mit  dessen  Dielektricitätskonstanten  in  Verbindung  bringt. 
Die  Bestimmungen  der  letzteren,  welche  nach  den  vorstehend  be- 
schriebenen Methoden,  insbesondere  an  gewissen  Gasen  und  gewissen 
Krystallen,  ausgeflährt  sind,  gehören  zu  den  kräftigsten  Stützen  jener 
Theorie,  auf  die  wir  später  ausführlich  eingehen  werden. 
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§  11.    Die  Arbeit  der  elektriaoheii  Kräfte  bei  einer  Deformatioii  der 
Dielektrica;    Zurnokfohning    der    elektrischen    Femwirknng^n    auf 

Spannungen  im  Dielektrioum. 

Ebenso,  wie  im  vorigen  Paragraphen  das  Potential  0  eines 
elektrischen  Systems  auf  sich  selbst  benutzt  wurde,  um  in  dem  Falle, 
daß  das  System  aus  starren  und  durch  den  leeren  Raum  getrennten 
Körpern  besteht,  die  bei  einer  Lagenänderung  von  den  inneren 
Kräften  geleistete  Arbeit  zu  berechnen,  kann  man  auch  die  bei 
Deformationen  des  Systems  aufgewandte  Arbeit  durch  eine  geeig- 
nete Variation  des  Potentiales,  d,  h.  nach  S.  74  der  Energie,  ableiten.*^ 

Dabei  ist  es  vorteilhaft,  wie  oben  Konduktoren  und  absolute 
Isolatoren  als  Grenzfälle  der  Dielektrica  anzusehen,  an  Stelle  der  Un- 
Stetigkeitsflächen  im  Dielektricum  überall  stetige  Übergänge  und 
demgemäß  auch  an  Stelle  flächenhafter  Ladungen  überall  räumliche 
zu  setzen.  Unter  diesen  Voraussetzungen  gewinnen  die  auf  S.  70 
abgeleiteten  Werte  des  inneren  Potentiales  Anwendbarkeit 

Die  Deformation  denken  wir  uns  bewirkt  durch  die  Erteilung 
von  Verschiebungen  mit  den  Komponenten  Ju,  Svj  Sw  nach  den 
Koordinatenaxen  an  jedes  ponderable  Massenelement,  das  in  seinem 
Anfangszustand  bereits  durch  eine  Verrückung  mit  den  Komponenten 
u,  V,  w  aus  seiner  natürlichen  Lage,  —  d.  h.  aus  derjenigen,  die  es 
innerhalb  des  gleichförmig  temperierten  und  äußeren  Kräften  nicht 
ausgesetzten  Systemes  einnehmen   würde,  —  abgelenkt   sein   kann. 

Von  diesen  Verrückungskomponenten  8u,  Sv,  Sw  nehmen  wir 
an,  daß  sie  im  ganzen  Baume  stetig  sind  und  im  Unendlichen  ver- 
schwinden. Mit  ihnen  treten  in  dem  ganzen  Medium  Drehungen 
auf,  deren  Komponenten  ^7,  S^m,  S^n  nach  den  Koordinatenaxen 
nach  S.  212,  Bd.  I,  gegeben  sind  durch 


69) 


m 

v,  .  (  d  öv         d  öu\ 


Infolge  der  vorgenommenen  Verrückungen  ändert  sich  an  jedem 
Punkte  des  EÄumes  im  allgemeinen  die  wahre  elektrische  Dichte  q 
der  Ladung,  das  System  der  Dielektricitätskonstanten  b^j^  und  die 
Potentialfunktion  y'  der  freien  Ladungen. 

Von  diesen  Größen  bietet  die  Dichte  q  die  geringsten  Schwierig- 
keiten.   In  das  an  der  Stelle  x,  y,  z  im  Räume  festliegende  Volumen- 
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element  treten  bei  den  Verrückungen  Ladungen  ein,  die  zuvor  in  einem 
•Nachbarelement  lagen;  daraus  folgt,  wie  auf  S.  265,  Bd.I,  abgeleitet, 

Sg=-  f^^iii  +  i|Ai  +  A|i5_] .  59') 

^  V    ox  ay  ax     I  ' 

Komplizierter  stellt  sich  die  Änderung  der  b^^^  dar.  Man  kann 
sie  zunächst  in  zwei  verschiedenartige  Teile  zerlegen,  die  als  geo- 
metrische und  physikalische  Variation  bezeichnet  werden 
mögen  und  gesonderte  Betrachtung  gestatten. 

Von  der  letzteren,  welche  darauf  beruht,  daß  durch  die  De- 
formation das  Dielektricum  zu  einem  neuen  Körper  mit  anderen 
physikalischen  Eigenschaften  wird,  soll  hier  zunächst  abgesehen, 
also  ein  Medium  vorausgesetzt  werden,  dessen  Konstanten  b^^  sich 
durch  Deformationen  nicht  merklich  ändern.  Wir  werden  sehen, 
daß  es  Medien  giebt,  die  diese  Eigenschaft  fast  streng  besitzen,  und 
daß  sie  angenähert  möglicherweise  bei  allen  Körpern  vorhanden  ist, 
daß  der  Einfluß  der  Deformation  also  vielleicht  überhaupt  als  höherer 
Ordnung  betrachtet  werden  kann.  Die  Teilung  der  Betrachtung  dient 
daher  nicht  nur  der  Übersichtlichkeit  der  etwas  komplizierten  Re- 
sultate, sondern  ist  im  Wesen  der  Sache  begründet  Auf  die  im 
allgemeinsten  Fall  nötwendige  Ergänzung  wollen  wir  später  aus- 
führlich eingehen. 

Die  geometrische  Variation,  welche  eine  bloße  Folge  der 
Dislokation  ohne  Deformation  innerhalb  des  Körpers  ist,  zerfällt 
nach  ihrer  Herkunft  wiederum  in  zwei  Teile:  die  Wirkung  der 
Parallelverschiebung  einerseits,  (^^b^j^),  die  Wirkung  der  Drehung 
andererseits  {ß^^^ 

Der  erste  Teil  bestimmt  sich  durch  die  Erwägung,  daß  sich 
nach  der  Verschiebung  an  einem  Punkte  x^  y,  z  Teile  befinden,  die 
vorher  an  der  Stelle  x  ^  Su^  y  —  dv^  z  —  dw  lagen;  hieraus  folgt 
sofort  für  alle  h  und  k 

^K.-  -  (^:-  Su  +  ^^±Sv  +  ^S.).  59") 

Der  zweite  Teil  wird  durch  die  Überlegung  gefunden,  daß  nach 
der  Deformation  die  Hauptdielektricitätsaxen  eine  andere  Lage 
haben,  wie  zuvor,  und  daß  demgemäß  die  Dielektricitätskonstanten 
auf  ein  gegen  jene  anders,  als  zuvor,  orientiertes  Koordinatensystem 
zu  beziehen  sind. 

Aus  den  Formeln  (63')  erhalten  wir  zunächst 

*2^l  =  2  (bj  «1  Öa^  +  ba  «2  <^«2  +  bg  £^3  ^£^3), 
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^ji>2»  =  t>i  0^1  ^Yi+Yx  sß,)  +  b,  iß,  dr,+r,  sß,)+  b,  {ß,Sr,+ n  *  AV 

Hierin  sind  die  Variationen  der  Richtungscosinus  «^  ß^  y^  nun- 
mehr durch  die  Drehungswinkel  SL^  Sm^  Sn  auszudrücken;  die 
dazu  erforderlichen  Formeln  gewinnt  man  aus  dem  System  (116") 
Bd.  I,  S.  94,  wenn  man  berücksichtigt,  daß  das  Koordinatensystem  A^B^C 
dort  dem  System  J®,  Y^^  Z^  hier  entspricht 

Man  erhält  so 

und  beim  Einsetzen  in  das  obige  System 
^2  ^1  =  2  [(bj  a^  y^  +  \  u^  y^  +  \  a^  y^)  S'm 


-  0>irl  +  hrl  +  Krl)^^  + 0>i^iri+  ^«2/2+  i^aS^s)^"'»» 

Berücksichtigt  man  aber  die  Gleichungen  (53'),  so  kann  man  diese 
Eesultq.te  einfacher  schreiben: 

<^2^i  =  2  (bi3  S'm  -  b,3  yn) ,    d,\>,,  =  2  (b^^  fTn  -  b„  S'i) , 
^2i>33=2(b32^/-b3,^m). 
59'")        i    S,hs  =  (^2  -  i>33)  ^/  -  b,,  (Tm  +  b,3  ä^n , 

^2^31=  (^38—  hl)^^^  -  ^23  S'n  +  b,i  S'l, 
^2^12  =  (^1  —  *^22)  ^^  ~"  ^81  ^'  +  *^32  ^^  ' 

Was  endlich  die  Variation  der  Potentialfunktion  qp'  angeht,  so 
ist  dieselbe  sehr  kompliziert;  man  kann  ihre  Ausführung  indessen 
gänzlich  umgehen,  wenn  man  für  <f>  die  spezielle  Form  (46') 

benutzt,  die  man  nach  (46"")  kurz 

schreiben  kann,  weil  von  dieser  S.  70  nachgewiesen  ist,  daß  ihre 
Änderung  bei  einer  Variation  von  ff/  allein  bei  konstantem  q  und  b^^ 
verschwindet. 

Es  wird  sonach 

60)  00  =  V*o=  f{(p'd(^  -  d\,^f)dk, 
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wobei  der  Index  9)'  wie  früher  bezeichnet,  daß  bei  der  Variation  qp' 
ungeändert  bleiben  soll. 

Benutzt  man  zunächst  nur  den  Wert  (59')  für  dg  und  integriert  das 
erste  Glied  des  obigen  Integrales  durch  Teile,  wobei  das  entstehende 
Flächenintegral  über  die  unendliche  Kugel  yerschwindet,  so  erhält 
man,  indem  man  zugleich  die  Variation  J^>f  ausführt: 


*0=  ^  JL  (Xöu  +rSv  +  ZSw) 

oder  wegen  des  Wertes  (42"")  von  f  auch 
3<P=  -J\q{XSu+  Ydv  +  ZSw) 

+  ^(.p^b„+  P5b„+ . . .  +  2xr^b„) 

In  diesem  Ausdruck  ist  nun 


12 


dk 


60') 


1 


dk. 


60") 


zu  setzen,  wobei  die  Werte  der  Glieder  rechts  aus  (59")  und  (59"') 
zu  entnehmen  sind. 

Bildet  man  unter  dem  Integral  (60")  zunächst  den  Faktor  Ton 
Su,  der  mit  U  bezeichnet  werden  mag,  so  erhält  man  dafür 

^  Sn  \        dx  dx  ox  I  ^ 

die  Klammer   rechts  läßt  sich  durch  die  Einführung  von  f  einfach 
abkürzen  und  unter  Benutzung  der  früheren  Bezeichnung  schreiben 


U=^  pX- 


ö^'f 


r=.p7- 


^  ox 


60"') 


dx       '  '       -V    -  ßy       1 

wobei  mit  J^und  ff  dm  U  entsprechenden  Faktoren  von  Sv  und  dw 
bezeichnet  sind. 

Der    Faktor  von    S^l  in  5em  Integral  (60")   möge   mit  L    be- 
zeichnet werden;  sein  Wert  ergiebt  sich  zunächst  gleich 

'    _  1« b„  +  ^ b„  +  rif (b„ -  b,,)  +  zx\,-x Y\, 


L  = 


An 

1 
4n 


Z{X\^+  7b„+  ^b,3)  -  7(Xb3,+  rb„+  ifb,3) 


Benutzt  man  hierin  die  Werte  (42)  der  Polarisationen  X,  %  3>  so  er- 
hält man 

L  =  ^{Z^-YQ),  M=-^-{XS-ZX),  If=^(r£-X^),  60'"') 


94  IV.  Teil.     Bektrieitäi  und  MagneiUmus.    L  Kap. 


worin  M  und  X  die  L  entsprechenden  Faktoren  Ton  iFm  und  Sn 
bezeichnen. 

Setzt  man  diese  Werte  yoraus,  so  ist  hiemach  S<U  m  der  Form 

60"")     iJ0=  --f{U8u+VSv+  tt  8w  +  HFl  +  M!Fm  +  NS'n)dk 

erhalten.  Der  Ausdruck  unter  dem  Integral  stimmt  formal  mit  der 
rechten  Seite  Ton  Formel  (2")  überein:  es  stehen  die  Uj  Vy  W  ^ 
SteUe  von  Kraftkomponenten,  die  Zj  M,  N  an  Stelle  von  Drehungs- 
momenten^  welche  auf  die  Volumeneinheit  ausgeübt  werden;  sie 
dürfen  indessen  nicht  damit  identifiziert  werden,  weil  die 
yif  ffm,  Sn  nicht  von  den  Su^  Sv,  Sw  unabhängig  sind. 

Integriert  man  die  in  J*/,  J'm,  Vn  multiplizierten  Glieder 
durch  Teile,  so  gewinnt  man,  da  wiederum  die  auf  die  unendlich 
ferne  Grenze  bezüglichen  Tenne  yerschwinden,  die  definitive  Form 

„.    |**--/l(''-Kl?-'af))*«  +  (''-i(K-|7))" 

1  +("'-i(l-Mf))H^*- 

Nun  i8t  aber 

d.  h.  gleich  der  Arbeit  der  inneren  Kräfte  des  Systemes,  welche, 
wenn  man  die  auf  die  Volumeneinheit  bezogenen  Komponenten  jener 
Kräfte  Sj  ITf  Z^  nennt,  sich  schreiben  läßt:  "" 

er)  dL4i=  —  sai=  /{S"  Su+  if  dv  +  z'  Sw)dk. 

Vergleicht  man  diese  Formel  mit  (61),  so  ergeben  sich  die  Werte 
der  Komponenten  S^,  IT,  T  wie  folgt: 

Setzt  man  hierin  die  Werte  von  V,  V,  W,  A,  if,  JV^  aus  (60'")  und 
(60""),  und  darin  den  von  o  aus  (42')  ein,  so  erhält  man 

'^  '^  \n      \bx'^  by'^  b%]        bx 


§  11,    Dielektrische  Dmckkomponenten.  95 


Nun  folgt  aus  der  Definition  Ton  f,  falls  der  Index  b  bedeutet, 
daß  die  b^^^^  bei  der  Di£ferentiation  konstant  bleiben  sollen, 

oder,  da  die  Kräfte  X,  Y,  Z  eine  Potentialfunktion  besitzen,  auch 


dx 


1    (y.dX   ,   ^dX  ,    ^dX\ 
4nv     dx        ^  oy        ^  dx) 


Addiert  man  diese  Gleichung  zu  der  Formel  für  S',  so  resul- 
tiert nach  einfachen  Umstellungen  und  unter  Berücksichtigung,  daß 


dx        dx        dx 
der  vollständige  Differentialquotient  Ton  f  nach  x  ist, 

4n  dx  ^        *     dx      Sn  dy  ^  ^     'Stiö*^  '  ' 

analoge  Grestalt  gewinnen  die  Werte  von  IT  und  Z\ 
Diese  Hesultate  lassen  sich  in  der  Form  schreiben 

_,      dA'        dÄl       dÄl 


dB]^       dR^        dBl 

'^   dx         dy  dx  ' 

^,     öc;      öc;       ÖCJ 

öa?  ay  ö*   '    ' 

worin  die  ^]^y . . .  ^y  nachstehende  Bedeutung  haben: 


62) 


62') 


Vergleicht  man  diese  Formeln  mit  System  (14)  auf  S.  224,  Bd.  I,  so 
erkennt  man,  daß  sie  die  Komponenten  f ,  IT^  T  auf  Druck- 
komponenten  oder  Spannungen  von  der  Größe  ^^, . . .  ^  zurück- 
fuhren, die  von  dem  Deformationszustand  unabhängig  sind  und  sich 
allein  durch  die  Werte  der  eleldirischen  Krätte  7,  JT,  Z  und  der 
Dielektricitätskonstanten  b^^j^  an  der  betrachteten  Stelle  bestimmen. 
Wir  nennen  sie  weiterhin  kurz  die  MAXWELL'schen  Spannungen« 
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Für  isotrope  Körper  wird  einfacher*®) 


62") 


db 


db 


und 


62'") 


O  7f 


Z'=  r  =  p^-  ^(X>+  72+  zt^i 


c,=  -^^-{z^-x^-r^,  4=^,=  - 


xr. 


Die  Formeln  (62'')  zeigen,  daß  in  einem  homogenen  isotropen 
Medium  Kräfte  S\  IT,  Z'  nur  dort  wirken,  wo  wahre  Ladungen 
liegen ;  ein  Resultat,  das  nach  dem  früheren  nicht  überraschen  kann. 
Wählt  man  als  X-Axe  die  Normale  auf  der  Fläche  9)'=  Const 
durch  die  Stelle  x,  y,  z,  wodurch  7=^=0,  X ^  N—  —  dip*ldn 
wird,  so  ergiebt  das  System  (62"') 

Al=  -biVV8^,     ^=  Cl=  +biVV8;r,     J9;==C;=  4  =  0; 

hieraus  folgt ,  daß  eine  unendlich  enge  Kraftröhre  sich  mit  der 
Kraft  biy^/8;r  zu  verkürzen  und  mit  einer  gleichen  ICraft  in  allen 
Querrichtungen  auszudehnen  strebt.  Da  die  Oberfläche  eines  Konduk- 
tors ■  innerhalb  des  Dielektricums-  eine  Fläche  qp'  =  Const  darstellt, 
so  ist  —  b  iV^*/8  TT  auch  die  normale  Druckkraft  D^,  welche  deren  Flachen- 
einheit erfährt.  Dies  Resultat,  welches  sich  unter  Rücksicht  auf  (39") 
auch  J  o-'iV  schreiben  läßt,  ist  in  vollkommener  Übereinstimmung 
mit  dem  S.  47  auf  ganz  anderem  Wege  Erhaltenen.  — » 

Von  den  erhaltenen  allgemeinen  Formeln  machen  wir  nun  die 
schon  oben  angekündigts^^^ua^LöJl^ung  auf  die  sehr  dünne  Grenz- 
Schicht,  in  der  wir  den  Übergang  zwischen  zwei  verschiedenen 
Körpern  (A)  und  (i)  des  Systemes  stetig,  statt  wie  in  Wirklichkeit 
anscheinend  sprungweise,  stattfindend  angenommen  haben. 

Konstruieren  wir  einen  sehr  niedrigen  Cylinder,  der  ein  Element 
der  Grenzschicht  dicht  umschließt,  so  sind  die  auf  dies  Element 
wirkenden  elektrischen  Kräfte  nach  dem  Vorstehenden  mit  den 
Drucken  gegen  seine  Grundflächen  und  seine  Mantelfläche  äqui- 
valent Läßt  man  mit  der  Dicke  der  Grenzschicht  die  Höhe 
des  cylindrischen  Elementes  unendlich  klein  gegen  seine  Quer- 
dimensionen  werden,  so  wird  auch  der  Anteil,  den  die  Drucke  gegen 
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die  Mantelfläche  zu  den  auf  das  Element  wirkenden  Kräften  liefern, 
unendlich  klein  gegen  die  von  den  Grundflächen  herrührenden;  denn, 
wenn  man  Yon  elektromotorischen  Kräften  absieht,  bleiben  die  JT,  ¥,  Zj 
im  anderen  Falle  wenigstens  ihre  Integrale  über  die  Dicke  der 
Grenzschicht  —  auch  bei  unstetigen  Übergängen  des  dielektrischen  Ver- 
haltens endlich,  und  gleiches  gilt  nach  (62'")  von  den  Druck- 
komponenten. 

Bezeichnet  man  sonach  mit  (//n)^,  (^n){ , ....  die  in  den  Medien  (A) 
resp.  (i)  wirkenden  Drucke  gegen  Flächenelemente,  die  durch  ihre 
äußeren  Normalen  charakterisiert  sind,  so  hat  die  auf  die  Flächen- 
einheit der  Grenze  (A,  t)  wirkende  elektrische  Kraft  die  Komponenten 


SHi=^{^l)k+{Äi)i,  mi^{K)H+{K)i,   z;,=  (c;)ä+(c;)...    63) 

In  dem  Falle,  daß  die  Körper  (A)  und  (i)  homogen  isotrop  sind 
und  die  Grenzfläche  (A,  t)  eine  wahre  Ladung  nicht  trägt,  nehmen 
diese  Werte  wegen  der  in  der  Grenzfläche  für  die  Normal-  und  die 
Tangentialkomponenten  der  elektrischen  Kraft  geltenden  Bedingungen 
(40)  und  (40^)  hervorragend  einfache  Formen  an. 

Wir  legen  die  Z-Axe  in  die  äußere  Normale  des  Dielektricunis  (A) 

und  erhalten  so,  da  Jf^=  X.,  r^=  7.,  bj^^;^=  b.Z.  ist, 


{a:),  +  {A)i  =  (A)k  -  {A)i  =  0 , 


(Q»  +  (c;")i=  (6;i  -  (Qi 


63') 


=  -^M^^  -  ^i  -  ^^)  -  ^«(^  -  Jf?  -  1?)]; 

hieraus  folgt,  daß  das  in  (62'")  enthaltene  System  von  Druck- 
komponenten gegen  die  Grenzfläche  zweier  isotropen  Dielektrica  (A) 
und  (t)  eine  normal  von  (A)  zu  (i)  wirkende  Resultierende  von  der 
Große 

^i*  =  --^  [^/^  (2  Ä?.  -  Ä»)  -  b, (2  iV?  -  Vir?)]  63") 

ergiebty  worin,  wie  früher, 

X^+  72+  ^2=  K^ 

gesetzt  ist,  und  iV^  die  Komponente  von  iT^  nach  der  Normalen  «^ 
bezeichnet  Berücksichtigt  man  nochmals  die  Bedingungen  (40) 
und  (40*),  so  kann  man  jener  Druckkraft  auch  die  unsymmetrische 
Form  geben 

^M=  +  g^-(b,-  bj  [Ki+  -^  ^^ iV^] .  63-) 

An  der  G^renze  zwischen   zwei   krystallinischen  Dielektrica 
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gestalten  sich  die  Verhältnisse  minder  einfach;  dort  gilt  nach  (40) 
und  (42'),  falls  wir  wieder  die  ^-Axe  mit  der  Normalen  n^  auf  dem 
betrachteten  Element  zusammenfallen  lassen,  unter  den  obigen  Voraus- 
setzungen 

und  daher  wird 


63"")    • 


(/^«)/.+  (/a=-,'jn^,-r-^,), 


die  tangentialen  Druckkomponenten  verschwinden  also  in  diesem 
Falle  nicht. 

Die  soeben  angestellten  Überlegungen  ergeben  nur  die  Summen 
der  Druckkomponenten,  die  auf  beide  sich  berührende  Oberflächen- 
elemente der  Dielektrica  (ä)  und  [i)  wirken.  Um  die  Anteile  zu 
bestimmen,  welche  die  Oberfiächenelemente  Yon  (A)  und  von  (i) 
einzeln  erfahren,  genügt  die  bisherige  Methode  nicht  Es  scheint 
am  naturgemäßesten,  sie  dadurch  abzuleiten,  daß  man  zwischen 
beiden  Dielektrica  eine  sehr  dünne  Schicht  des  leeren  (oder  des 
lufterfüllten)  Raumes  eingefügt  denkt  und  die  Drucke,  welche  hier 
in  den  beiden  Grenzen  wirken,  auch  für  den  Fall  gültig  annimmt, 
daß  die  Körper  (ä)  und  (i)  sich  berühren.  In  der  Summe  über  die 
beiden  Seiten  der  Grenzfläche  (/<,  i)  fallen  dann  die  auf  den  leeren 
Baum  bezüglichen  Glieder  heraus.  Für  isotrope  Medien  v^erden 
die  so  gebildeten  Werte  aus  (63')  bis  (63'")  erhalten,  indem  man 
entweder  b.  oder  b^  mit  Eins  vertauscht 

Praktische  Bedeutung  gewinnen  die^e  Resultate  nur  in  seltenen 
Fällen;  es  gehört  hierzu  z.  B.  das  Problem  einer  influenzierten 
Krystallkugel  innerhalb  einer  sie  nicht  benetzenden  Flüssigkeit  — 

Die  vorstehend  abgeleiteten  Werte  der  Spannungen  innerhalb 
eines  Dielektricums  sind,  wie  schon  bemerkt,  im  allgemeinen  nicht 
die  vollständigen,  sondern  müssen  noch  durch  Anteile  ergänzt  wer- 
den, welche  die  Veränderung  der  physikalischen  Eigenschaften  des 
Dielektricums  infolge  der  Deformation  in  Rechnung  ziehen.  Diese 
Auteile  sind  aber  ersichtlich  zu  vernachlässigen  bei  Flüssigkeiten, 
die  als  inkompressibel  zu  betrachten  sind,  und  bei  denen  daher 
auch,  wie  leicht  erkennbar,  eine  Deformation  das  physikalische  Ver- 
halten nicht  verändern  kann.  Hier  sind  also  die  Ausdrücke  (62"')  als 
die    vollständigen    Werte    der    dielektrischen  Druckkomponenten 
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auüzufassen;  ist  die  Flüssigkeit  homogen  und,  wie  in  Wirklichkeit 
stets  ^  olme  wahre  Ladung,  so  ist  überdies  b  vom  Orte  unabhängig, 
Q  gleich  Null,  und  demgemäß 

gleichviel  ob  und  wie  qp'  innerhalb  der  Flüssigkeit  yariiert  Die  gesamten, 
auf  eine  inkompressible  homogene  Flüssigkeit  wirkenden  dielektri- 
schen  Spannungen  zerstören  sicK  also  jm  TnnJBm  und  bewirken  nur 
in  der  Grenze  zwischen  zwei  Flüssigkeiten  (h)  und  (0  eine  normale 
Druckkraft  von  der  in  (63"')  angegebenen  Größe. 

Diese  Resultate  lassen  sich  auf  die  Zwischengrenzen  einer  tropf- 
baren und  einer  gasformigen  Flüssigkeit,  trotz  der  starken  Kom- 
pressibilität der  letzteren,  übertragen,  weil  für  alle  Gase  bei  mäßigen 
Drucken  b  nur  sehr  wenig  von  Eins  verschieden  ist;  natürlich  gelten 
sie  auch  für  den  leeren  Saum,  dessen  b  streng  gleich  Eins  ist. 
An  der  Grenze  einer,  tropfbaren  Flüssigkeit  nach  der  Luft  oder  dem 
leeren  Baum  hin  wird  demgemäß  eine  nach  außen  gerichtete  Druck- 
kraft von  der  Größe 

iV'=  ^(b^  l)(K^+  (b  -  1)  JV^)  64) 

wirken,  wobei  b,  K  und  N  sich  auf  die  Flüssigkeit  beziehen. 

Diese  Drucke  N^  sind  von  der  Art  der  auf  S.  239  u.  f.  des 
I.  Bandes  eingeführten  Grenzdrucke  p^^  und  bei  hydrostatischen  Pro- 
blemen ebenso  in  Bechnung  zu  ziehen,  wie  es  von  jenen  gezeigt  ist 

Einer  der  einfachsten  Fälle  ist  der  eines  U -förmigen  Bohres 
von  hinreichend  großem  Querschnitt,  welches  eine  schwere  dielektri- 
sche Flüssigkeit  enthält,  deren  beide  Oberflächen  als  nahezu  eben 
angesehen  werden  können. 

Bringt  man  das  eine  Ende  zwischen  die  vertikalen  parallelen 
Platten  eines  geladenen  Kondensators,  so  kann  man  trotz  der 
dielektrischen  Erregung  der  Substanz  des  Bohres  und  seines  Inhaltes 
im  mittleren  Teile  der  Flüssigkeitsoberfläche  das  elektrische  Feld 
als  angenähert  homogen,  die  elektrische  Kraft  K  als  nahe  eben  so 
gerichtet  annehmen,  wie  vor  der  Einführung  des  Bohres;  ihre  Größe 
wird  allerdings  geändert  sein.  Da  die  Oberfläche  der  Flüssigkeit 
horizontal  liegt,  so  ist  hier  iV  =  0 ,  also  nach  (64)  die  Druckkraft 
gegen  die  Flüssigkeitsoberfläche 

ir=^^'Ä*;  64') 

sie  wirkt  in  der  Bichtung  nach  außen,  die  Flüssigkeit  wird,  ihr 
folgend,  daher  so  lange  steigen,  bis  der  entstehende  hydrostatische 
Druck  den  dielektrischen  kompensiert,     Die  Beobachtung  der  Steig- 
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höhe  gestattet  nach  dem  Gesagten,  falls  K  bekannt  ist,  eine  an- 
genäherte Bestimmung  der  Dielekricitätskonstanten   der  Flfissigkeii 
Liegen  die  Eondensatorplatten  horizontal,  die  Kraftlinien  des 
Feldes  also  vertikal,  so  ist  iV  =  K^  and  daher 

64")  N'^~~li'-l)K\ 

Ist  die  Flüssigkeitsoberiläche  innerhalb  des  elektrischen  Feldes 
merklich  gekrümmt,  so  ist  N^  nicht  konstant,  und  die  beobachtbaren 
Erscheinungen  stellen  sich  dar  als  eine  Wirkung  dielektrischer  Ver- 
änderungen der  kapillaren  Oberflächenspannung.  — 

Wir  gehen  nun  zur  Ableitung  der  Ergänzungen  über,  deren 
die  oben  abgeleiteten  Resultate  in  dem  Falle  bedürfen,  daß  das 
dielektrische  Verhalten  der  Substanz  durch  Deformationen  in  merk- 
licher Weise  beeinflußt  wird.  Ob  dieselben  an  den  Erscheinungen 
einen  merklichen  Anteil  haben,  ist  noch  nicht  zuverlässig  fest- 
gestellt. 

Unsere  Aufgabe  ist  die  Ableitung  der  auf  S.  91  erwähnten 
physikalischen  Variation  (Jjb,,^  der  Dielektricitätskonstanten,  welche 
sich  im  vorausgesetzten  allgemeinen  Falle  mit  den  beiden  geometrischen 
Variationen  iJ^b^^  und  S^\j^  verbindet  und  den  Einfluß  der  De- 
formationen auf  die  b^^^  enthält  *^ 

Die  Deformation  eines  Volumenelementes  ist  nach  Bd.  I,  S.  218 
vollständig  bestimmt  durch  die  sechs  Deformationsgrößen 

^'~"d^'    yy'"dy'     ^*""ö7'     ^«"'ö^"*"d^'     ^*'^d^"^dl' 

du    .    dv 

worin  die  u,  v,  t(?  ebenso,  wie  im  Eingang  dieses  Paragraphen,  die 
Komponenten  der  Verrückung  an  der  Stelle  Xjy^z  bezeichnen.  Di^ 
X  . . .  .  X  werden  als  unendlich  kleine  Größen  betrachtet;  versteht 
man  also  weiter  unter  b^jk  den  Wert  der  Dielektricitätskonstante  im 
Normalzustand,  nämlich  bei  verschwindenden  Deformationen,  so 
ist  ihr  allgemeiner  Betrag  b^^^  gegeben  durch 

65)  b,,  =  bik  +  biV^,  +  biSyy  +  . . .  +  bS?x^ , 

worin  die  biit  Konstanten  bezeichnen. 
Hieraus  folgt  dann  sogleich 

S^^hk  =  b/,k  Sx^  +  bftjk  Äy  +  .  .  .  +  biuk  dx  , 
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oder  ausführlich  geschrieben 

^,*'**  =  i'«'^+DS-ä-y-  +  ...  +  b(«)(^  +  ^^-).         65) 

Diese  Werte  sind  neben  den  früheren  geometrischen  Anteilen 
Jjb^  und  ^jb^  in  die  Formel  (60')  einzusetzen;  das  Resultat  ist 
ähnlich,  wie  das  durch  ^^b^  gelieferte,  mit  Hilfe  einer  teil  weisen 
Integration  so  umzuformen,  daß  alle  unter  dem  Raumintegral  blei- 
benden Glieder  in  Su^  Sv  oder  8w  multipliziert  auftreten. 

Jedes  einzelne  Glied 

in  welchem  f^  eine  Abkürzung  für  einen  der  Ausdrücke  X*/8w, . . . 
2XT/Sn  ist,  liefert,  auf  diese  Weise  behandelt,  den  folgenden  Wert 

's{^..i'^)     sii^     a(U^)  ^^ 

dx  dy  dx     I 

~di~  +  —dir~  +  ~T»— /  *" 

Die  samtlichen  in  Su^  Sv,  Sw  multiplizierten  Glieder  zusammen- 
genommen geben  dann  die  Anteile  zu  den  Gesamtkomponenten 
H,  Hj  Z,  welche  durch  Berücksichtigung  der  Abhängigkeit  der  b^^ 
von  den  Deformationsgrößen  zu  den  früheren  Werten  S*,  fT,  Z' 
hinzukommen.  Sie  besitzen  schon  von  selbst  die  Formen  (62),  welche 
die  Auffassung  der  körperlichen  Kraftkomponenten  S\  H"  Z'  als 
die  Resultate  von  Druckkomponenten  Ä^^ . . .  A\  ermöglichte,  und 
wir  erhalten  daher  ohne  weiteres,  indem  wir  die  Werte  der  \^^  ein- 
setzen, für  die  Ergänzungsdrucke  folgendes  Formelsystem: 


K  =  ^y  =  8^  (^'i>it^  +  ^i>i2  +  . . .  +  2Xrb;t^) , 


65") 


Diese  Ausdrücke  haben  im  wesentlichen  dieselbe  Natur,  wie  die 
oben  erhaltenen  MAXWELL'schen  Spannungen  A\^ . . .  A\  in  (62'), 
insofern  sie  auch  homogen  vom  zweiten  Grade  in  den  Eraftkompo- 
nenten  X,  Y^  Z  sind;  sie  sind  aber  allgemeiner  als  jene,  insofern 
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sie  sechsunddreiBig  statt  nur  sechs  Eonstanten  enthalten.  Wie  man 
diese  komplizierten  Werte  für  die  verschiedenen  Erystallgruppen 
spezialisiert  und  auf  spezielle  Probleme  anwendet,  wird  später  ge- 
zeigt werden,  wo  auch  die  verschiedenartigen  mit  diesen  Spannungen 
All,  .  .  ,  Ay  im  inneren  Zusammenhang  stehenden  nicht  elektrischen 
Vorgänge  Behandlung  finden  werden. 

Hier  möge  nur  bemerkt  werden,  daß  fiir  isotrope  Medien  die 
Formeln  (65")  die  folgende  Gestalt  annehmen 

65"')      A';  =  ~  (b^i) js:2  +  b<2)X2),  ^;  =  c;  =  ~  ^^^^  ^^> 


Btj 


871 


worin  b^i>  und  b^^)  Konstanten  bezeichnen.  Kombiniert  man  diese 
Werte  mit  (62'"),  so  erhält  man*®)  als  die  vollständigen  dielek- 
trischen Drucke  Ja.=  Ji  +  A^^  .  , ,  Ay  =  Ay  +  Ayi 

^  ^^  =  -^  ((b  +  \^i))K^  -  (2b  -  V^))X^), 
By  =  -g^-  ((b  +  b^i))  K^  -  (2b  -  b»2))  r^), 


65"") 


c;=^,=  --;-(2b-b^2))^x. 

Aus  ihnen  berechnen  sich  dann  die  Komponenten  der  voll- 
ständigen äquivalenten  körperlichen  Kräfte  nach  dem  (62) 
entsprechenden  Schema 

[dx   ^  dy   ^  ~dx.  )  ' 


dy 


Z 


dy 


An  die  hiermit  abgeschlossene  Bestimmung  der  allgemeinsten 
Ausdrücke  für  die  in  einem  elektrischen  System  stattfindenden  Kräfte 
schließen  wir  noch  eine  allgemeine  Bemerkung. 

Im  Effekt  ist  es  selbstverständlich  vollständig  gleichwertig,  ob 
wir  jene  inneren  Kräfte  als   körperliche  aufiassen,   also   in    den 
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durch  Bj  Hj  Z  gegebenen  Gesamtkomponenten  führen,  oder  ob  wir 
sie  durch  die  äquitalenten  Spannungen  Ä^j .  . .  A  ausdrücken. 
Will  man  aich  dagegen  vom  Mechanismus  des  Vorganges  eine  Vor- 
stellung bilden,  so  geben  die  beiden  Darstellungen  zwei  funda- 
mental yerschiedene  Auffassungen  an  die  Hand,  die  kurz  als  die 
Hypothesen  der  Fernwirkung  und  der  Nahe  Wirkung  unter- 
schieden werden  können;  zwischen  diesen  beiden  Extremen  kann 
man  vermittelnde  Auffasssungen  einschalten,  indem  man  einen  Teil 
der  Sy  Hy  Z  eAs  körperliche  Ejräfbe  beläßt,  den  anderen  in  Druck- 
kräfte auflöst 

Wir  haben  uns  von  speziellen  Hypothesen  über  den  Mechanis- 
mus der  elektrischen  Erscheinungen  bisher  konsequent  frei  gehalten 
und  wollen  diesem^  Grundsatz  auch  femer  folgen.  Doch  mag  bei- 
läufig auf  die  Eonsequenzen  jener  beiden  extremen  Auffassungen  in 
dem  speziellen  Falle  von  zwei  geladenen  und  innerhalb  einer  un- 
endhchen  inkompressibeln  Flüssigkeit  oder  im  leeren  Raum  befind- 
lichen Konduktoren  hingewiesen  werden. 

Nach  der  Femwirkungshypothese  ist  an  der  Wechselwirkung 
zwischen  den  Konduktoren  das  Zwischenmedium  direkt  nicht  betei- 
ligt; die  Kräfte  spielen  sich  vielmehr  ausschließlich  zwischen  den  an 
der  Oberfläche  der  Leiter  befindlichen  wahren  und  scheinbaren  La- 
dungen ab,  deren  letztere  von  der  Substanz  der  Flüssigkeit  abhängt 
Nach  der  Nahewirkungshypothese  ist  umgekehrt  das  Zwischenmedium 
der  eigentliche  Träger  der  Wechselwirkung;  jeder  Konduktor  besitzt 
in  dem  sogenannten  elektrisierten  Zustande  nur  die  Fähigkeit,  auf 
eine  uns  unbekannte  Weise  in  dem  Zwischenmedium  einen  Spannungs- 
zostand  zu  erregen,  und  zwar  direkt  in  der  anliegenden  Schicht,  und 
indirekt,  nämlich  durch  Fortpflanzung  von  Volumen  zu  Volumen, 
auch  in  den  ferneren  Teilen.  Dieser  Spannungszustand,  der  unter 
sonst  gleichen  Umständen  in  verschiedenen  Flüssigkeiten  verschieden 
ist,  äußert  sich  in  Druckkräften  gegen  die  Oberfläche  der  Konduk- 
toren und  bewirkt  auf  diese  Weise  die  Kjäfte,  welche  jene  erleiden. 

Eine  experimentelle  .Entscheidung  zwischen  den  beiden  An- 
schauungen ist  natürlich  nicht  mögüclirda  beide  nur  verschiedene 
Deutungen  derselben  Gleichungen  repräsentieren;  doch  gestatten 
gewisse,  später  zu  behandelnde  Erscheinungen  eine  leichtere  und  an- 
schaulichere Auffassung  im  Sinne  der  Nahewirkungshypothese,  die 
demgemäß  neuerdings  überwiegend  bevorzugt  wird. 
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§12.    Thermodynamiflolie  Eigensohaften  der  Dielektrioa.    Die  firme 
Energie  eines  dielektrisclien  aoentrisclieii  Krystalles. 

Wir  haben  im  Vorstehenden  die  Erregung  der  Dielektrica  aus- 
schließlich durch  Influenz  bewirkt  gedacht;  es  giebt  aber  zu  gleichem 
Ziele  noch  andere  Wege,  deren  Betrachtung  den  Gegenstand  der 
folgenden  Abschnitte  bilden  soll. 

Wir  knüpfen  dabei  zunächst  an  die  Beobachtung  an,  daß  Erystalle 
von  gewissen  speziellen  Symmetrieeigenschaften  bei  Deformation  und 
bei  Erwärmung  elektrische  Wirkungen  üben,  welche  den  oben  be- 
schriebenen durchaus  analog  sind,  und  welche  daher  ebenso  auf  die 
Erregung  elektrischer  Momente  a,  ß,  y  in  den  einzelnen  Volumen- 
elementen  zurückgeführt  werden  dürfen,  wie  jene.  Diese  Erscheinungen 
werden,  ebenso  wie  die  Influenzierung  der  Dielektrica,  in  Praxi  kom- 
pliziert durch  die  Beteiligung  einer  mehr  oder  weniger  starken,  aber 
nie  ganz  fehlenden  oberflächlichen  Leitungsfähigkeit,  welche  bewirkt, 
daß  die  Oberflächenschicht  der  erregten  Dielektrica  nach  den  für 
Leiter  geltenden  Gresetzen  sekundär  influenziert  wird;  die  in  ihr 
mit  größerer  oder  geringerer  Geschwindigkeit  auftretende  elektrische 
Verteilung  superponiert  sich  in  ihrer  Wirkung  derjenigen  der  inneren 
Massen  und  kompensiert  letztere  unter  umständen  vollständig.  Diese 
Komplikation  tritt  mit  besonderer  Stärke  bei  der  thermischen  Er- 
regung auf,  weil  die  Herstellung  einer  Temperaturänderung  viel  mehr 
Zeit  verlangt,  als  diejenige  einer  Änderung  des  elektrischen  Feldes 
oder  einer  Deformation,  und  bei  ihr  also  die  Möglichkeit  der  voll- 
kommenen Ausbildung  jener  Oberflächenladung  in  viel  höherem 
Maße  gegeben  ist.  Auch  die  innere  Leitfähigkeit  der  Kry stalle 
kann  die  Erscheinung  komplizieren;  bei  irgend  merklicher  Größe 
verhindert  sie  ihr  Auftreten  überhaupt. 

Wenn  man  diese  sekundären  Erscheinungen  aber  durch  ge- 
eignete theoretische  Überlegungen  von  dem  Hauptphänomen  sondert, 
so  gelangt  man  zu  der  Vorstellung,  daß  die  Elrregung  gewisser 
dielektrischer  Krystalle  durch  Deformation  und  Erwärmung  ein  voll- 
kommen umkehrbarer  Vorgang  ist,  in  dem  Sinne,  daß  die  Er- 
regung durch  die  absolut  gleiche,  aber  gegensinnige  Aufwen- 
dung von  Wärme  und  Arbeit  rückgängig  gemacht  werden  kann, 
durch  welche  sie  bewirkt  war. 

Wir  können  demgemäß  auf  sie  die  allgemeinen  Sätze  der  mechani- 
schen Wärmetheorie  anwenden,  die  sich  auf  umkehrbare  Vorgänge 
beziehen,  und  die  wir  in  §  5  des  III.  Teiles  abgeleitet  haben.    Ins- 
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besondere  können  wir,  wie  schon  bei  dem  einfacheren  Problem  der 
Thermo  -  Elasticit&t,  welches  in  Teil  III,  §  6  behandelt  ist,  von 
jener  thermodynamischen  Funktion  Gebrauch  machen,  die  wir  dort 
als  freie  Energie  oder  thermodynamisches  Potential  bei 
konstanter  Temperatur  bezeichnet  haben. 

Wir  bezeichnen  wiederum  die  auf  die  Volumeneinheit  be- 
zogene freie  Energie  mit  |^  imd  verstehen  unter  a,  &,  c, .  . .  die  für 
das  mechanische  und  elektrische  Verhalten  charakteristischen  Unab- 
hängigen, welche  so  gewählt  sein  mögen,  daß  die  bei  einer  Zu- 
standsänderung  der  Volumeneinheit  zuzuführende  äußere  Arbeit 

d'a^  =  ^Ja  +  A^8b  + ,  66) 

also  von  der  gleichzeitigen  Temperaturänderung  S  T  unabhängig  ist. 
Dann  gilt  nach  Bd.  I,  S.  521 

Tö"  ""    «'  ~di~ ""    «»'  *  •  *'  ~Tt ^1'  ' 

worin  f/j  die  Entropie  der  Volumeneinheit  bezeichnet;  femer  ist 

TSfj,=  Sa,,  66"). 

die  der  Volumeneinheit  mitzuteilende  Wärmemenge  und,  wenn  q^ 
die  Dichte  der  ponderabeln  Masse  bezeichnet, 

^  =  ^  66"', 

die  spezifische  Wärme  des  Vorganges,  beide  in  mechanischem 
Maße  ausgedrückt;  endlich  ist 

«;=li+t;,T  66"") 

die  inoere  Energie  der  Volumeneinheit,  d.  h.  ihre  gesamte 
Energie  abzüglich  der  lebendigen  Kraft  ihrer  sichtbaren  Bewegung, 
welche  wir  übrigens  hier  gleich  Null  setzen  wollen. 

Um  die  Fundamentalformeln  auf  unser  Problem  anzuwenden, 
berücksichtigen  wir,  daß  nach  der  Gleichung  (34)  in  Bd.  I,  S.  525 
die  Arbeit  S'a^  der  elastischen  Deformation 

^«rf=  -  {SJ^,+  H^Syy+  •  •  •  +  S^Sx^)  67) 

ist,  worin  Äjp, .  . .  Ä  die  gesamten  inneren  Druckkomponenten  dar- 
stellen, während  die  Arbeit  Sa^  dör  Elektrisierung  nach  (49"') 

S^u^^  --{adX+ßdY+ySÜ)  67') 

lautet,  worin  a,  /9,  y  die  elektrischen  Momente  der  Volumeneinheit 
bedeuten. 

Hieraus  folgt,  daß  die  Deformationsgrößen  x^j  .  .  x^  und  die 
Komponenten  X,  Y,  Z  der  elektrischen  Kraft  ein  System  von  Unab- 
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hängigen  bilden,  welche  das  mechanisch  -  elektrische  Verhalten  der 
Volumeneinheit  in  der  oben  von  a,  b,  c  .  . .  vorausgesetzten  Weise  be- 
stimmen.    Wir  können  demgemäß  aus  (66')  sogleich  ableiten: 

^        dX"^'  dY'^P'  dZ      ^'  BT       ''^' 

Diese   Gleichungen   liefern   eine  Reihe  von  Reciprocitätssätzen 
durch  Elimination  der  Funktion  |j ,  z.  B. 


'„f 


68) 


~dX 
dT 

da 

dT 


da 

Bn\ 

dX' 


dY       dx,' 
dff„ 


dX  "  dy,'' 


dT  ""  dy/'" 

df^dY'"' 

Die  letzten  beiden  Reihen  fuhren  für  den  Zuwachs  von  tj^  auf  den 
folgenden  Wert: 


68') 


+  It<^^. 


+  -l^^dX+lldY  +^/^dZ  +y^dT, 


woraus  für  die  spezifische  Wärme  F  bei  konstanter  Deformation  und 
konstanter  elektrischer  Kraft  folgt 


68") 


Weitere  Reciprocitätssätze  werden  in  großer  Zahl  durch  Betrachtung 
zweiter  Diflferentialquotienten  geliefert.  So  folgt  aus  (68")  das 
Formelsystem 


68"') 


1  dQ^r_ 

f    ~dXr 

1  dQ,r_  d' 


dT*  ' 


T   dX 


1  d^,r 

f  dy, 
dT*  ^     T    d  Y 


d  T*  >  •  •  •  • 


u 


_    d^ 


dT* 


•  •  •  • 


welches  merkwürdige  Beziehungen  zwischen  der  spezifischen  Wärme 
der  Volumeneinheit  ^^F  und  den  elastischen  Drucken,  wie  den 
spezifischen  elektrischen  Momenten  ausspricht.  — 

Findet  die  Veränderung  von  einem  beliebigen  Anfangszustande 
aus  statt,  der  durch  den  Index  „  an  den  Variabein  charakterisiert 
werden  mag,  versteht  man  weiterhin  unterer  , . . .  ^„  die  Änderungen 
der  Deformationsgrößen,  unter  X,  1',  Z  die  Änderungen  der 
elektrischen  Kräfte,  die  mit  jenen  Größen  selbst  identisch  wer- 
den, wenn  der  Anfangszustand  verschwindenden  Deformationen  und 
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Yerschwindenden  Eräften  entsprach,  und  bezeichnet  man  endlich 
mit  r  die  Temperaturänderung  T—  T^,  so  kann  man  in  allen 
F&Uen,  wo  diese  zehn  unabhängigen  kleine  Größen  sind,  die  freie 
Energie  |^  der  Yolumeneinheit  in  eine  Beihe  pach  Potenzen  der 
Unabhängigen  entwickeln  und  sich  für  gewisse  Anwendungen  auf 
deren  niedrigste  Glieder  beschränken. 

Sollen  die  Drucke  S^f . .  S,  die  Momente  «,  /9,  y  und  die 
Entropie  17^  mit  den  zehn  Unabhängigen  gleichzeitig  verschwinden, 
so  hat  man  nach  (67'')  ftlr  |j  eine  homogene  Funktion  zweiten 
Grades  zu  wählen. 

Da  dieselbe  sich  bei  verschwindenden  r,  X,  Z,  2j  auf  das 
elastische  Potential  /,  bei  verschwindenden  t,  x^,  . .  x  auf  eine  dem 
EHektrisierungspotential  /  verwandte  Fimktion  reduzieren  muß,  so 
setzen  wir,  indem  wir  unter  q^^ ,  r^  und  ^^^  Konstanten  verstehen  *^), 

li-X+fa-  irr^-  r(r,  X  +  r.Y  +  r,Z) 

-  ^  (ft  ^x+  ?2  yy  +  •  •  •  +  ye^y) 

-  ^Kl^x+  ^iayy+  •  •  •  +  ^16  *y) 

-  ^(^21  ^x+  ^22yy+  •  •  •  +  <?2e  ^y) 

Hierin  ist,  wie  auf  S.  334  des  I.  Bandes,  wo  das  elastische  Potential 
mit  tp  bezeichnet  war, 

2/  =  Cijorj  +  2  Ci3  x^y^+  2  c^,  x^z^  +  ., 

+  C22!/9+^C2Syy^z+" 


69) 


+  ^33^»  + 
+ 


+  2  Cgg  z^x^, 
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dabei   bezeichnen   die  Cj^j^  die  Elasticitätskonstanten   der   Sub- 
stanz; femer  ist  ähnlich,  wie  auf  S.  78  dieses  Bandes, 

- ^fä^fii^+f» ^'+/„^H 2f„rz+  2f,,zx+  2f,,xr,  er) 

wobei  die  /^^  ebenfalls  Eonstanten  bedeuten. 

Verstehen  wir,  wie  S,  332  des  I.  Bandes,  unter 

70) 


T  —  —  -^ 


die  Komponenten  der  rein  elastischen  Drucke,  wie  dieselben  infolge 
der  Deformationen  allein,  ohne  elektrische  und  thermische  Ein- 
wirkung, auftreten,  und  unter 


^^^  "äx' 


dfa 


70') 
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die  spezifischen  elektrischen  Momente,  welche  durch  die  Wirkung  der 
elektrischen  Eräfte  allein,  bei  konstanter  Deformation  und  konstanter 
Temperatur  influenziert  werden  würden,  so  ergiebt  sich  aus  den  all- 
gemeinen Formeln  (67") 

71) 


71')  I    /5  =  /9d+  ^21  ^x+  ^aayy+ +  ^26  *y+  ''2  ^> 

r  =  rd+  ^81^«+  ^32yy+ +  ^Z^^y+r^T\ 

Für  die  innere  Energie  der  Volumeneinheit  e\  folgt  nach  der 
Gleichung  (66"")  der  Wert 

72)  +  T,(r,X  +  r^¥+  r,Z)-^  X(^n^«+  •  •  •  +  ^le^,) 

Vernachlässigt  man  hierin  die  Glieder  zweiter  Ordnung  neben  denen 
erster,  so  erhält  man 

72')     €l=  T,{q,x^+  .  .  .  +  q,x^)  +  T,{r,X  +  r^¥  +  r,g)+  T.rr; 

dieser  Wert  enthält  also  weder  das  elastische,  noch  das  dielektrische 
Potential  in  sich  und  ist  mit  t/j  Tq  identisch.  — 

Zu  den  Formeln  (71)  für  die  Druckkomponenten  ist  folgendes 
zu  bemerken.  Die  erhaltenen  Werte  sind  lineare  Funktionen  der 
elektrischen  Komponenten  X,  ¥,  Z,  weil  wir  bei  der  Fntwickelung 
von  Ij  uns  auf  die  niedrigsten  Glieder  beschränkt  haben;  eine 
Weiterführung  würde  Glieder  zweiten  und  höheren  Grades  den 
obigen  hinzufügen,  wir  dürfen  aber  —  hinreichende  Kleinheit  der 
A',  y,  Z  vorausgesetzt  —  von  diesen  in  allen  Fällen  absehen,  wo 
die  linearen  nicht  verschwinden.  Dieses  findet,  wie  weiter  zu  zeigen, 
insbesondere  bei  den  Kry stallen  ohne  Symmetriecentrum  statt, 
undsolche  sollen  demgemäßhier  zunächst  betrachtetwerden. 
Um  die  Annäherung  konsequent  durchzuführen,  dürfen  dann  aber 
auch  Zusatzglieder  zu  den  S^,  .  •  •  S  >  welche  anderen  Ursprung 
haben,  als  die  obigen,  nur  dann  berücksichtigt  werden,  wenn  sie  in 
Bezug  auf  X,  Y,  Z  von  der  gleichen  Größenordnung  sind.  Hieraus 
folgt  z.  B.,  daß  die  in  §  1 1  abgeleiteten  MAXWELL'schen  Spannungen 
A'^.  . ,  A'y  als  höherer  Ordnung  im  allgemeinen  außer  Betracht  zu 
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lassen  sind,  wenn  in  den  obigen  Formeln  die  in  X,  T,  Z  multipli- 
zierten Glieder  nicht  verschwinden. 

Später  werden  wir  uns  auch  mit  dem  Falle  beschäftigen ,  daß 
diese  Glieder  gleich  Null  sind,  an  die  SteUe  der  Ausdrücke  (71') 
für  Ä, , . . .  Äy  also  solche  treten,  welche  in  Bezug  auf  J,  Y,  Z  vom 
zweiten  Grade  sind;  dann  werden  auch  die  Max WELL'schen  Spannungen 
berücksichtigt  werden  müssen.  — 

Interessante  und  wichtige  Formeln  kann  man  aus  den  vor- 
stehenden erhalten,  wenn  man  in  ihnen  die  Deformationsgrößen 
^x  >  •  •  •  -^y  durch  die  elastischen  Oruckkomponenten  X^ , . . .  X  aus- 
drückt 

Dabei  sollen  die  Elasticitätsmoduln  s^j^  wie  Bd.  I,  S.  331 
definiert  werden;  sie  genügen  demgemäß  den  Beziehungen 

femer  sollen  die  thermischen  DeformationskoefQcienten  a^  nach  den 
Formeln  (38)  und  (38')  Bd.  I,  S.  628  eingeführt  werden  durch  die 
Beziehungen 

«ik=?l*Al+ya*A2+    •••  +  ^6**6»      1  73/x 


außerdem  setzen  wir 


**i  '»1  +  ^ÄJ  **2  +  •  •  •  +  ^he  '»6  "■  "j 

^*l  ^*l  +  ^fc2  ^2  +  •  •  •  +  ^6  ^*« 


73") 


fär  A  =  1,  2,  3  und  A  =  1,  2  . . .  6. 

Wir  eriialten  dann  leicht  aus  den  ersten  sechs  Gleichungen  (71) 

74) 


worin  bezeichnet 

74') 
-|y='S','61+^y*62+ +  '2'y*e6; 

§^, . .  .  I  sind  hiemach  die  Deformationsgrößen,  welche  die  Gesamt- 
drucke S  f » •  '  S  bei  konstanter  Temperatur  und  ohne  elektrische 
Einwirkungen  hervorrufen  würden. 

Versteht  man   unter  t/;  vorübergehend  die  folgende  Funktion 
der  Druckkomponenten 
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+  *33  -Zi?  +  •  •  •  2  *3e  Z^  Xy 

"t"  •  •  •  > 

74") 


so  gilt  auch 

Wir  führen  weiter  neue  Konstanten /?^  ^^^9hi  ^^<^^  ^^^  Formeln  ein 

für  A  und  i  =  1,  2,  3,  worin  wegen  (73") 

9hi  =  i7iA 


75) 


ist,  und  setzen 

[  /7ii^+/7i2^+yi.8^=^.» 

75')  92iX  +  g^^Y+g^,Z^ß,, 

dann  ergeben  die  Formeln  (71')  unter  Benutzung  von  (74)  und  (74') 

7rO  I       /?  =  Ä-(^iS;+^22^y+---  +  ^2fl^y)+ft^. 

/  =  n-  (^31  'S'x+  ^32^^y+  •  •  •  +  ^'sO^y)  +;'3^- 

Hierin  haben  die  «^,  /?,,  y^  augenscheinlich  die  Bedeutung  der  bei 
konstanter  Spannung  und  konstanter  Temperatur  durch  elektrische 
Komponenten  .Y,  Y^  Z  influenzierten  Momente  und  lassen  sich  ähn- 
lich, wie  u^  ß^  y^  als  partielle  DifiPerentialquotienten  einer  homogenen 
Funktion  f\  zweiten  Grades  der  X,  Y^  Z  darstellen ;  es  gilt  nämlich 

r  -2/;=  g,, X^+g^^  r*+^3, Z*+2g„  YZ+2g,,  ZX+2g,^ X Y 

75'")   I  ,.„.  .  _  _  M      ^  _  _  AA       lA 

BZ' 


und 


"•  dX' 


Benutzt  man  endlich,  daß  nach  (75)  und  (73') 

ist,  und  setzt  noch 

76')  r  +  ^101+  92^^+ +  y6«o=/'> 

so  wird  auch 

76")      ^1=  -  (a,  r;+  .  . .  .  +  a«5;)  +/?r  +77,  Z+  ^  1'  +  /^,^; 

hiermit   sind    die  Deformationsgrößen  ar^ ,  .  .  .  :r    überall    durch    die 
Druckkomponenten    ="^,  .  .  .  ^   ersetzt. 
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Man  kann  die  Resultate  einfacher  schreiben  mit  Hilfe  einer 
Funktion  ^^ ,  die  zwar  keine  besondere  physikalische  Bedeutung  hat, 
aber  zur  Spezialisierung  der  Formeln  auf  die  einzelnen  Krystall- 
gnippen  Vorteile  bietet,  und  die  definiert  ist  durch 


i^=-n^+f-\P^'-AP^^-\-p^y  +  P^Z) 
+  r  (o^  A,+  a^H^  +  .  .  .  +  «^  Hy) 

es  wird  dann  nämlich 


+ 


77) 


dX   ~"' 

Öf.        -ff 

770 


Gehen  wir,  nachdem  hiermit  ein  in  sich  abgeschlossenes  System 
Ton  Gleichungen  gewonnen  ist,  zu  unserem  Ausgangspunkt,  dem  Aus- 
druck (69)  für  die  freie  Energie  |^  zurück,  so  zeigt  die  Vergleichung 
mit  dem  der  Thermodynamik  elastischer  Körper  zum  Grunde  ge- 
legten Wert  (37)  auf  S.  527,  Bd.  I,  daß  die  Berücksichtigung  der 
elektrischen  Wirkungen  außer  dem  schon  im  vorigen  Paragraphen 
berührten  Elektrisierungspotential  f^  nur  zwei  neue  Glieder  liefert, 
nämlich 

{T,  K)  =  -  T {r,X  +  r,Y  +  r,Z)  78) 

und 

{d,  K)  =  -  ^e^i,^^  +  e^^y^  +  ...  +  e^^x^)      j 

-   ^(^21**  +  ^22yy  +    •  •  •    +  ^2e^y)         [  '^^') 

--2'(<?3i:r^  +  ^32yy+  ...  +<?3e.'-y),     I 

worin  (r,  K),  {d,  K)  Abkürzungen  sind,  welche  die  Abhängigkeit  von 
elektrischer  Kraft  iT,  Deformation  d^  l^emperatur  t  veranschaulichen 
sollen. 

Das  Glied  (t,  A')  repräsentiert  thermisch-elektrische  Wechsel- 
wirkungen, die  innerhalb  der  Dielektrica  möglich  sind.  Wie  |j,  so 
ist  (r,  K)  ein  Skalar,  und  da  r  gleichfalls  ein  Skalar,  K  aber  ein 
Vektor  ist^  so  hat  (r,  K)  die  Form,  welche  Bd  I,  S.  136  als  erste 
skalarer  physikalischer  Funktionen  bezeichnet  ist  Die  speziellen 
Formen,  welche  (r,  K)  für  die  verschiedenen  Krystallgruppen  an- 
nimmt, ergeben  sich  daher  unmittelbar  aus  Schema  I,  Bd.  I,  S.  136. 
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Aus  demselben  folgt,  daß  alle  drei  Epiistanten  r^  für  alle 
Krystallgruppen  yerschwinden,  welche  ein  Centrum  der  Symmetrie 
oder  nur  mehrere  gleichwertige  Symmetrieaxen  besitzen,  ebenso 
auch  für  isotrope  Körper.  Die  durch  (r,  K)  repräsentierten  Vor- 
gänge sind  also  spezifisch  krystallphysikalische. 

Das  Glied  {d,  K)  spricht  die  Möglichkeit  von  mechanisch- 
elektrischen Umsetzungen  aus.  Da  auch  (d,  K)  ein  Skalar  ist, 
Xj  Yj  Z  Vektorkomponenten  sind,  und  die  Deformationsgrößen 
x^,  . .  .  X  sich  nach  Bd.  I,  S.  217  verhalten,  wie  die  Funktionen 
C/^  r»,  ^«,  2rr,  2WU,  2  UF  der  Vektorkomponenten  P;  F,  JF, 
so  gewinnt  {d,  K)  die  Form  der  Bd.  I,  S.  139  als  dritte  bezeich- 
neten skalaren  physikalischen  Funktion,  wenn  man  nur  x^,  v,  r^, 
yjy2,  z^l^2,  X  j^  als  Variable  einführt     In  dem  Ausdruck 

-  y[^u^A  •  •  •  +  "«eVä  jl)  -  -^ (*«'«+  •  •  •  +"».1^  ^^) 

kann  man  dann  direkt  e^^  u.  s.  f.  mit  b^^  u.  s.  f.,  e^^2  mit  b^^  u.  s.f. 
identifizieren  und  die  den  verschiedenen  Krystallgruppen  ent- 
sprechenden Werte  der  b^  aus  dem  Schema  lU  auf  S.  140  u.  s.  f. 
Bd.  I,  ablesen.  Die  Konstanten  e^^  verschwinden  hiemach  für  alle 
Krystallgruppen,  welche  ein  Symmetriecentrum  besitzen,  außerdem 
nur  noch  für  die  enantiomorph-hemiödrische  Gruppe  des  regulären 
Systemes,  und  selbstverständlich  für  isotrope  Körper. 

Die  durch  das  Glied  (cf,  K)  repräsentierten  Vorgänge  sind  also 
gleichfalls  spezifisch  krystallphysikalischer  Natur,  aber  von 
viel  häufigerem  Vorkommen  und  von  mannigfaltigeren  Eigenschaften, 
als  die  durch  (r,  K)  gegebenen.  Auf  ihre  speziellen  Gesetze  werden 
wir  in  den  nächsten  Paragraphen  ausführlich  eingehen. 

Was  die  mit  den  r^  und  e^^  zusammenhängenden  Konstanten 
p^  und  df^  anbetrifft,  so  kann  man  ihre  Werte  für  jede  Kjystall- 
gruppe  nach  den  Formeln  (75)  und  (73")  leicht  berechnen.  Wenn 
es  sich  aber  nur  um  die  Aufsuchung  von  Beziehungen  zwischen 
ihnen  handelt,  welche  den  verschiedenen  Krystallgruppen  entsprechen, 
so  knüpft  man  die. Betrachtung  passend  direkt  an  die  in  (77)  ge- 
gebene Hilfsfunktion  ^^  an,  welche  wie  |j  skalar  ist. 

Es  entsprechen  in  ihr  den  oben  betrachteten  Gliedern  (r,  A') 
und  (rf,  A')  die  folgenden  beiden 

78")  (r,  A')'  =  -  r(;>, X  +  p^Y  +  p,Z), 
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+  nd,,  S,  +  d,,H^+  ...+  d,,S^)  78'") 

Von  diesen  gestattet  (r,  iC)'  genau  dieselbe  Behandlung,  wie  (t,A'); 
(*,  K)  ist  formal  dadurch  von  (rf,  K)  unterschieden,  daß  die  Span- 
nungen S^j . . .  S  sich  verhalten,  wie  die  Aggregate  ü%  F^,  W^^ 
Vffj  WVj  UV  der  Vektorkomponenten  ?/,  V,  W.  Daher  muß  man, 
um  zur  Anwendung  auf  die  verschiedenen  Krystallgruppen  Schema  III, 
Bd.  I,  S.  139  benutzen  zu  können,  S^,  H^,  Z^,  H^\2,  Z^y2,  5^/2 
als  Variable  einführen  und  schreiben 

+  r  (d„  5-,  + . . .  +  ^^.  =;f2)  +  z(d,,  ^.  + . .  •  +  ^  ^,  V2) ; 

dann  gestattet  Schema  III  wiederum  unmittelbar,  die  jeder  Krystall- 
gruppe  entsprechenden  Konstanten  zu  bilden. 


§  18.    Die  Orandgesetze  der  Pyro-  und  Piezoelektricitat,  der  dielek- 
trischen Influenz  und  Elektrostriktion  acentrischer  Krystalle. 

Der  im  vorigen  Abschnitt  aufgestellte  Ausdruck  für  die  freie 
Energie  enthielt  in  drei  Gruppen  zehn  Unabhängige,  nämlich  die 
sechs  Deformationsgrößen  x^, . ,  .  x^,  die  drei  Komponenten  X,  T,  Z 
der  inäuenzierenden  elektrischen  Kraft  oder  Feldstärke  und  die 
Temperatur  t,  alle  von  willkürlichen  Anfangswerten  aus  gerechnet 
Diesem  System  ordnet  sich  ein  analoges  von  zehn  Abhängigen  in 
drei  Gruppen  zu,  nämlich  die  sechs  Druckkomponenten  f  ^ , . .  .  f  , 
die  drei  elektrischen  Momente  a,  ß,  y  und  die  Entropie  rj^ 

Durch  Umformung  kann  man  einander  korrespondierende  Gruppen 
ihre  Stellung  wechseln  lassen,  wie  das  bezüglich  der  ersten  oben 
wirklich  ausgeführt  ist 

Jeder  Gruppe  abhängiger  Variabler  entspricht  eine  Gattung 
von  Erscheinungen,  so  daß  wir  die  wirklich  eintretenden  komplizierten 
Wirkungen  in  eine  mechanische,  eine  elektrische  und  eine  thermische 
zerlegen  können.  Unter  ihnen  ist  die  elektrische,  als  die  im  allge- 
meinen deutlichste,  zuerst  beobachtet  worden  und  hat  auch  die 
Veranlassung  zur  experimentellen  Aufsuchung  der  übrigen  gegeben, 
nachdem  man  durch  Schlüsse,  welche  speziellste  Fälle  derjenigen 
Überlegungen  darstellen,  die  in  §  5  des  III.  Teiles  zur  EJinfÜhrung 

VoiOT,  Theoretiache  Phjaik.    n.  8 
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des  BegriflFes  der  freien  Energie  geführt  haben,  ihr  Eintreten  als 
notwendig  erkannt  hatte. '^)  Wir  wollen  demgemäß  die  nötigen  Be- 
nennungen auch  von  den  elektrischen  Erscheinungen  ableiten.  — 
Die  elektrischen  Momente  «,  /9,  y  der  Volumeneinheit  sind 
nach  (71')  mit  den  zehn  ursprünglichen  Unabhängigen  verbunden 
durch  die  Formeln 

79)      a  =  /;i X  +  /ja  Y  +  f\^Z  +  r^T  -\-  e^^x^+  e^^x^+  .  .  .  +  e^^x^, 

zwischen   den   Konstanten  fj^^  besteht   infolge   der   Gnindannahme, 
daß  die  Vorgänge  umkehrbar  sind,  die  schon  oben  eingeführte  ^^ 

dingung /;,=  /;^. 

Führt   man   statt   der  Deformationen  die  inneren  Drucke  ein, 
so  nehmen  diese  Formeln  die  Gestalt  (75")  an 

79')   a  =  .<7ii  -Y  +  //i2  Y  +  .<7i3  Z  +  p^T--  (rf^  =;+  d^^H^+...  +d^^  r^), 
worin 

und  daher  g^^j^  =  g^^^  ist,  und  außerdem  gilt 

für  h  und  i  =  1,  2,  3  und  ä  =  1,  2,  ...  6.  Die  ä,^^  sind  die  Elasticitats-' 
moduln,  die  a^  die  thermischen  Deformationskoefficienten. 

Schon  im  vorigen  Paragraphen  ist  darauf  hingewiesen  worden^ 
daß  die  in  A",  J',  Z  linearen  Glieder  die  Bedeutung  der  Momente 
r/^p  ß^,  y^  resp.  c<r^,  /9^,  y^  besitzen,  welche  bei  konstanter  Defonni^ 
tion  und  konstanter  Temperatur,  resp.  bei  konstanter  Spannung  und 
konstanter  Temperatur  durch  eine  elektrische  Kraft  influenziert 
werden. 

Wir  wollen  demgemäß  die  /J,^  als  die  Konstanten  der  In- 
fluenzierung  bei  ungeänderter  Deformation  und  unge- 
änderter  Temperatur,  die  g^^^  als  die  Konstanten  der  In- 
fluenzierung  bei  ungeänderter  Spannung  und  ungeänderter 
Temperatur  bezeichnen.  Wo  Mißverständnisse  unmöglich  sind, 
kann  der  Zusatz  „bei  konstanter  Temperatur**  auch  unterdrückt  werden. 

Da  hiernach  in  derselben  piezoelektrischen  Substanz  unter 
«verschiedenen  Umständen  durch  dieselbe  elektrische  Kraft  verschiedene 
Momente  influenziert  werden  können,  so  bietet  sich  die  Frage, 
welches    diejenigen    Elektrisierungszahlen    sind,    die    bei    den    Be- 


79'") 
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rachtungen  in  §  7  und  8,  wo  direkte  mechanische  und  thermische 
ian Wirkungen  ausgeschlossen  waren,  unter  der  Bezeichnung  e,^j^ 
ingef&hrt  worden  sind. 

Wir  werden  später  zeigen,  daß  hierbei  im  allgemeinen  weder 
lic  Deformationen,  noch  die  Spannungen  konstant  waren,  und  daß 
lie  früher  als  Konstanten  eingeführten  Faktoren  e^^  deshalb, 
;treng  genommen,  Funktionen  der  innerhalb  des  ganzen  Dielektri- 
kums ausgeübten  Influenz  darstellen.  — 

Die  in  den  Deformationsgrößen  resp.  den  Druckkomponenten 
iiuearen,  mit  den  Konstanten  e^^  resp.  rf^j^  multiplizierten  Glieder  in 
[79)  und  (79')  steUen  die  Momente  dar,  welche  bei  aufgehobener 
elektrischer  und  thermischer  Einwirkung  allein  durch  Deformation 
oder  Spannung  erregt  werden. 

Bei  Tersch  windenden  Xj  T,  Z  und  r  müssen  diese  Momente  in 

beiden  Formelsystemen  einander  gleich  werden,  was  sich  mit  Hilfe 

der  dann  aus  (71)  und  (74)  folgenden  Formeln 

-^x^"  -^x >"=  — y 


leicht  verifizieren  läßt  Im  allgemeinen  Falle  sind  aber  die  einander 
entsprechenden  in  x^, . .  ,  x  und  in  S^ ,  .  .  .  H  multiplizierten  An- 
teile an  a,  /9,  y  voneinander  verschieden,  weil  die  Drucke  nach  (75 ") 
außer  mechanischen  auch  thermische  und  elektrische  Wirkungen 
üben. 

Die  Konstanten  ^^^  und  c/^j^  nehmen  nach  dem  Gesagten  eine 
andere  gegenseitige  Stellung  ein,  als  die  Konstanten  /J,^  und  ^^^, 
eine  SteUung,  die  eher  derjenigen  der  Elasticitätskonstanten  zu 
den  Elasticitätsmoduln  zu  vergleichen  ist.  Wir  nennen  daher  die  e^^ 
die  piezoelektrischen  Konstanten,  die  rf^^  die  piezoelektri- 
schen Moduln  des  betrachteten  Krystalles.  ^^) 

Die  in  der  Temperatur  r  linearen  Glieder  r^  r  resp.  ;?^  r  in  (79) 
^^^  (79')  ergeben  die  Momente,  welche  durch  bloße  Temperatur- 
^derung  bei  fehlenden  elektrischen  Kräften  und  fehlenden  Deforma- 
tionen resp.  Spannungen  erregt  werden.  Sie  haben  in  den  Formeln  (79) 
andere  Werte,  als  in  (79'),  weil  die  Temperaturänderung  ihrerseits 
Deformationen  und  Spannungen  bewirkt,  und  im  ersten  Falle  diese, 
^  letzten  jene  aufgehoben  gedacht  sind.  Die  Konstanten  r^  nnd;?^ 
gehen  somit  den  f^^  und  g^^^  parallel;  wir  nennen  deshalb  die  r^  die 
Pyroelektrischen  Konstanten  bei  ungeänderter  Deformation 
nnd  ungeänderter  Feldstärke,   die /?^  die  pyroelektrischen 

8* 
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Konstanten  bei  ungeäuderter  Spannung  und  ungeänderter 
Influenz,  wobei  der  Zusatz  „bei  ungeänderter  Feldstärke"  im  all- 
gemeinen unterdrückt  werden  kann.  Krjstalle,  für  welche  die 
letzteren  Konstanten  von  Null  verschieden  sind,  pflegt  man  pyro- 
elektrisch  im  engeren  Sinne  des  Wortes  zu  nennen.  — 

Nachdem  so  die  Konstanten  derjenigen  Glieder,  welche  durch 
die  Berücksichtigung  der  elektrischen  Wirkungen  zu  dem  früher 
aufgestellten  Ausdruck  für  die  freie  Energie  eines  elastischen  Körpers 
hinzukommen,  zunächst  durch  die  Betrachtung  der  elektrischen 
Momente  anschaulich  gedeutet  sind,  ziehen  wir  die  Gleichungen  (71) 
und  (74)  für  die  Komponenten  der  inneren  Drucke  und  der  Deforma- 
tionsgrößen heran;  dieselben  lauten,  ausführlich  geschrieben: 

80)  -  =;=  r-jj  x^-f  Cj3  y^-f  .  .  .  4-  c^Q  x^-q^T  -  e^^  X  -  e^^  Y  -  e^,  Z, 

80')  -  x^=  5„  =;+  s^^Hy+  ...  4-  '\q  By-  «1  r  -f/ji  X-d^^  T-  d^^  Z. 

und  zeigen,  daß  die  elektrischen  Kräfte  bei  konstant  erhaltenen 
Deformationen  und  konstanter  Temperatur  Drucke  hervorrufen,  die 
durch  die  piezoelektrischen  Konstanten  gemessen  werden;  daß 
sie  hingegen  bei  konstanten  Drucken  und  konstanter  Temperatur 
Deformationen  bewirken,  die  mit  den  piezoelektrischen  Mo- 
duln proportional  sind. 

Endlich  ergeben  die  beiden  Formeln  (71")  und  (76")  für  die 
Entropie,  nämlich 

81)  ^/i=^i^x  +  •  •  •  +  ^6^y+^^  +  r^^+r^T+r^Z 
und 

wenn  man  damit  verbindet,  daß  nach  (66") 

81")  ^/iTo=«, 

die  Wärmemenge  bedeutet,  welche  zur  Überführung  der  Volumen- 
einheit der  Substanz  aus  dem  Zustand  verschwindender  Werte 
r^,  .  .  .  Xy,  J,  r,  Z,  r  in  den  gegebener  Werte  erforderlich  ist,  Auf- 
klärung darüber,  in  welcher  Weise  die  mechanischen  und  elektri- 
schen Kräfte  und  die  beiden  Arten  pyroelektrischer  Konstanten  bei 
diesem  Vorgang  beteiligt  sind. 

Da  nach  (66'")  allgemein  das  Verhältnis 

Qi'"\  ^'h     __  li  J-a  p 
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die  spezifische  Wärme  im  absoluten  Maße  bei  der  yoraus- 
gesetzten  Zustandsänderung  heißt,  so  erkennt  man,  daß 

gesetzt  werden  kann,  worin  dann-  Fa  als  die  spezifische  Wärme 
bei  konstanter  Deformation  und  konstanter  Feldstärke, 
/^als  diejenige  bei  konstanter  Spannung  und  konstanterFeld- 
stärke  zu  bezeichnen  ist;  der  Zusatz  „bei  konstanter  Feldstärke^' 
kann  hierbei  meist  unterdrückt  werden. 

Die  Funktionen  71  und  Fl  stehen  offenbar  mit  den  in  §  6  des 
III.  Teiles  durch  F^  und  F^  bezeichneten  in  nahem  Zusammen- 
hange; letztere  Größen  sind  die  speziellen  Werte,  welche  erstere  bei 
gänzlich  fehlender  Influenz  annehmen. 

Da  man  innerhalb  der  eingeführten  Annäherung  q^  und  T  mit 
den  konstanten  Anüangswerten  Qq  und  T^^  vertauschen  kann,  so  ist 
F^  und  Fl  als  konstant  zu  betrachten.  — 

Durch  f/j  =  0  werden  Zustandsänderungen  charakterisiert,  die 
ohne  Wärmezufuhr  w^  stattfinden  und,  wie  im  dritten  Teil,  adiabati- 
sche  genannt  werden  mögen.  Die  Gestalten,  welche  die  Formeln  (81) 
und  (Sl')  in  diesem  Falle  annehmen,  gestatten  u.  a.,  bei  vor- 
geschriebenen X,  Y,  Zj  x^,  .  .  .  X  die  entsprechenden  adiabatischen 
Temperaturänderungen  r  zu  berechnen. 

Führt  man  den  ersten  dieser  Werte  für  r  in  (79)  und  (80),  den 
zweiten  in  (79')  und  (80')  ein,  so  erhält  man  allgemeine  Formeln 
für  adiabatische  Vorgänge,  welche  dieselbe  Gestalt  haben,  wie 
diejenigen,  die  durch  die  Verfügung  r  =  0  gewonnen  werden  und 
somit  isothermischen  Vorgängen  entsprechen.  Nur  die  Werte 
der  Eonstanten  sind  in  beiden  Fällen  verschieden. 

Eine  Verfolgung  dieses  Gegenstandes  erscheint  indessen  un- 
nötig, da  die  Beobachtungsmethoden  noch  nicht  so  ausgebildet  sind, 
daß  sie  die  allem  Anschein  nach  kleinen  Differenzen  zwischen  den 
Konstantenwerten  nachzuweisen  vermöchten.  Überdies  ist  in  dem 
einfacheren  Falle,  daß  von  den  elektrischen  Wirkungen  abgesehen 
wurde,  die  Frage  in  §  7  des  III.  Teiles  behandelt  worden.  — 

Wir  haben  bisher  immer  die  Fiktion  festgehalten,  daß  wir  das 
einzelne  Volumenelement  für  sich  betrachten  und  in  ihm  die  Werte 
der  Unabhängigen  beliebig  vorschreiben  könnten.  In  Wirklichkeit 
bestimmt  sich  der  Zustand  jedes  Elementes  jedoch  indirekt  und  unter 
Berücksichtigung  der  Beteiligung  aller  anderen  an  dem  stattfindenden 
Vorgang  durch  die  äußeren  Bedingungen  des  Problems. 
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Es  sei  ein  System  Ton  dielektrischen  Krystallen  der  oben  be- 
trachteten Art  gegeben,  auf  dessen  Oberflächenelemente  gegebene 
Drucke  mit  den  Komponenten  Sj  H,  Z  pro  Flächeneinheit,  auf  dessen 
Volumenelemente  körperliche  Kräfte  mit  den  Komponenten  H',  IT,  Z 
pro  Volumeneinheit  wirken.  Im  umgebenden  unendlichen  leeren  Baum 
sei  ein  System  geladener  Isolatoren  oder  Konduktoren  vorhanden; 
außerdem  sei  durch  geeignet  angebrachte  WärmequeUen  die  Tem- 
peratur des  Dielektricums  geändert 

Die  Bedingungen  für  die  elektrische  Influenz  haben  wir  in  §  8 
so  aufgestellt,  daß  wir  den  Zusammenhang  der  dielektrischen  Polari- 
sationen X )  9 9  3 y  ^  nach  den  Richtungen  von  x,  y,  Zy  n  mit  den 
räumlichen  und  flächenhaften  Dichten  q  und  (t  der  wahren  La- 
dungen in  Zusammenhang  brachten.  Dies  geschieht  durch  die  Fornjeln 

82)  4.,  =  |^  +  §I  +  §3, 

'  ^        ox        01/        dx  ^ 

82')  4.T(7,=  97,,      47rr7,,.  =  37^  +  3«;, 

während  noch  gilt 

3  =  b3,A-+b„r+b,3i?. 

l  9i  =  Xcos(n,  r)  +  '^cos{ti,i/)  +  3cos(m,  z), 

und    die  X,  Y,  Z,  N  durch   die  Potentialfunktion  ijc'  aller  freien 
Ladungen  gegeben  sind  gemäß 

82'")     A-=-^''.      r=  -?*?',     ü=-p^.     N=-p\ 

'  djc  oy  ^  ox   '  on 

Dieses  Formelsystem,  welches  sich  früher  dadurch  empfahl,  daß 
es  die  direkt  gegebenen  wahren  Ladungen  einführte,  ist  bei  unserem 
Problem  nicht  brauchbar.  Einerseits,  weil  die  Parameter  b^  l>ei 
demselben  ihre  Bedeutung  als  der  Substanz  individuelle  Konstanten 
gänzlich  verlieren,  andererseits,  weil  die  wahren  Ladungen  hier  nicht 
direkt  vorgeschrieben  werden  können,  da  auch  die  im  Dielektricuni 
erregten  Momente  zum  Teil  mit  wahren  Ladungen  äquivalent  sind. 

Von  letzterem  kann  man  sich  ohne  alle  Rechnung  durch  fol- 
gende  Überlegungen  Rechenschaft  geben. 

Das  Potential  0  eines  beliebigen  elektrischen  Systemes  auf  sich 
selbst  ist  nach  (45)  gegeben  durch 


82") 


*  -  ip-/^- . 
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worin  das  eine  Integral  über  alle  wahren  Ladungen  e,  das  andere 
über  alle  freien  e'  zu  erstrecken  ist.  Systeme,  welche  gar  keine 
wahren  Ladungen  besitzen,  geben  hiemach  ein  verschwindendes 
inneres  Potential  (&  und  demgemäß  auch  keinerlei  innere  Kräfte. 
Nun  wirken  aber  piezo-  oder  pyroelektrisch  erregte  Körper  auf  solche 
ohne  wahre  Ladungen,  —  ziehen  z.  B.  unelektrische  leichte  Nichtleiter 
an,  —  und  daraus  folgt,  daß  sie  wahre  Ladungen  besitzen  müssen. 
über  deren  Betrag  werden  wir  weiter  unten  einen  allgemeinen  Satz 
ableiten. 

Nach  dem  Gesagten  ist  es  klar,  daß  wir  die  elektrischen  Grund- 
formeln für  ein  System,  welches  piezo-  und  pyroelektrische  Krystalle 
enthält,  auf  dem  früheren  Wege  nicht  gewinnen  können. 

Wir  gehen  demgemäß  auf  die  ersten  Grundlagen  der  oben  für 
Dielektrica  entwickelten  allgemeinen  Theorie  zurück  und  definieren 
die  Potentialfunktion  qp^  des  angenommenen  dielektrischen  Systemes 
durch  die  Momente  der  Volumeneinheit  gemäß  der  Formel 

Verstehen  wir  dann  unter  <jr'  die  Potentialfunktion  aller  freien  La- 
dungen von  den  Dichten  p'  resp.  g\  mögen  sie  nun  im  Dielektricum, 
auf  Konduktoren  oder  in  Isolatoren  liegen,  und  unter  X,  Y,  Z  die 
wie  in  (82'")  definierten  Komponenten  der  elektrischen  Kraft  nach 
den  Richtungen  x^  y^  z  und  ?/,  so  gelten  nach  (39)  u.  f  die  Be- 
dingungen 

ÖX   .   bY   .    dZ  A.      »       I       '  Qo\ 

ö^  +  ä^  +  ö.  =  -^'^  =  -^"i'  ^^^ 

in  allen  inneren  Punkten, 

an  den  Grenzen  gegen  Konduktoren  oder  andere  Dielektrica.  Dazu 
kommt,  wenn  man  von  elektromotorischen  Kräften  absieht,  nach  (37") 
und  (37'")  _  _ 

(fk  =  i^k,      ffh  =  ff\'  83") 

Im  leeren  Raum  und  in  Konduktoren  ist  (?'  =  0 ,  in  Isolatoren 
gleich  der  gegebenen  wahren  Dichte  (>.,  im  dielektrischen  System 
aber  gilt 

+  fj  +  1^) ,  83'") 

worin  für  a,  ß.  y  die  Ausdrücke  (79)  oder  (79')  einzusetzen  sind. 
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Der  Wert  Ton  (t^  lautet 
^hi  ^(^hi"  («  COS  (w, x)  +  ^"cos  (n,y)  +  /  cos  (w,  r)j 


+  ia  cos  (w,  ^)  +  /? cos  (w,  y)  +  /cos  (n,  z) j 


und  wird  in  dem  Falle,   daß   das  Dielektricum  (A)  zu  einem  Kon- 
duktor (Ä)  degeneriert,  zu 

83"")        ö-fc  =  (Tj(.  —  (a  cos  (w,  x)  +  /S  cos  (w,  y)  +  ;'  cos  («,  z)),. , 

worin  (T^j  und  (t^  die  Dichten  der   auf  den  betreffenden  Zwischen- 
grenzen liegenden  wahren  Ladungen  bezeichnen. 

Befindet  sich  im  Unendlichen  nur  der  leere  Raum,  so  verhält 
sich  (f^  ebenda  wie  die  Potentialfunktion  endlicher  und  im  Endlichen 
liegender  Massen. 

Hiermit  sind  die  elektrischen  Grundgleichungen  unseres  Pro- 
blemes  vollständig  gegeben.  Für  die  Druckkomponenten  S„  . . .  ^ 
gelten  nach  Bd.  I,  S.  340  u.  f.  innerhalb  des  dielektrischen  Systemes 
im  Falle  des  Gleichgewichtes  die  Bedingungen 


84) 


^'  =  ^;^'  +  ^^y  j^  ^^' 


dx 


dy 


dx 


*"  '6x   "^   dy    "*"   dx  ' 
^    ^   dx    ^   dV^ 


dx 


an  Zwischengrenzen,  gegen  welche  Grenzdrucke  nicht  wirken, 

840        (=■„),  +  ( =-j,  =  {iix  +  (H„l  =  (zx  +  (ZX  =  0 , 

und  an  der  Oberfläche 

^    =•  =  £^  cos  {n,  x)  +  Sy  cos  (71,  y)  +  H,  cos  (w,  z) , 
84")  \  H=  H^cos  (n,  x)  +  //cos  (n,  y)  +  H,  cos  (w,  z), 

Z  =  Z^  cos  (n,  x)  +  Z  cos  (w,  y)  +  Z.  cos  (n,  z) , 

wobei  11  jetzt,  in  Übereinstimmung  mit  dem  in  diesem  Kapitel  zu- 
meist Verfugten,  die  innere  Normale  bezeichnet. 

Diesen  Gleichungen  ordnen  sich  im  allgemeinen  noch  Fest- 
setzungen über  das  Verhalten  der  Verrückungen  an  bestimmten 
Punkten  des  festen  Systemes  zu,  die  sogenannten  Befestigungs- 
bedingungen, welche  aber  für  die  Bestimmung  der  Deformations- 
größen nicht  in  Betracht  kommen.  Dafür  sind  diese  den  Bedingungs- 
gleichungen (8)  von  Bd.  I,  S.  218  zu  unterwerfen,  welche  daraus 
fließen,    daß   die  Deformationsgrößen    aus    den    drei  Verrückungs- 
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komponenten  durch  Differentiation  abgeleitet  sind,  und  welche  lauten 


dx*  "•■ 

d*x 
dy* 

.        d*y. 

'  ~  dydx' 

dydx 

•  •  • 

■   .   ö»y. 
.  "^  dx* 

•     •     •     • 

•      • 

ä*yr         d*x. 
ö« 9x       dydx' 

84'") 


Dieselben  sind  identisch  erfüllt,  wenn  die  Deformationsgrößen  Kon- 
stanten oder  lineare  Funktionen  der  Koordinaten  sind. 

In  diese  mechanischen  Gleichungen  des  Problemes  sind  im 
allgemeinen,  streng  genommen,  für  die  Druckkomponenten  H  , .  .  .  H 
die  Summen  der  aus  der  freien  Energie  folgenden  Werte  und  der 
in  §  11  abgeleiteten  Komponenten  ^,  . .  .  J^  der  MAXWELL'schen 
Spannungen  einzusetzen,  welche  ganz  unabhängig  von  den  thermo- 
dynamischen  Qualitäten  in  jedem  Körper  wirken. 

Da  wir  indessen  alle  Entwickelungen  dieser  beiden  Para- 
graphen nur  bis  auf  die  in  Bezug  auf  X,  J",  Z  niedrigsten  Glieder 
aasgedehnt,  in  dem  Ansatz  (69)  für  |  die  Glieder  dritten  Grades, 
und  daher  in  den  aus  ihm  folgenden  Beziehungen  (79)  bis  (81)  die 
Glieder  zweiten  Grades  ausdrücklich  vernachlässigt  haben,  so  ist 
es,  wie  schon  S.  108  bemerkt,  nicht  nur  erlaubt,  sondern  geboten, 
jene  Druckkomponenten  Ji,  .  .  .  A\  als  zweiten  Grades  unberück- 
sichtigt zu  lassen.  Dadurch  werden  die  in  den  Formeln  (84)  bis  (84") 
auftretenden  Komponenten  H^ , .  .  .  5*  mit  den  durch  (80)  resp.  (80') 
gegebenen  identisch,  und  es  kommen  auch  die  Grenzdrucke  gegen 
Zwischengrenzen,  welche  die  dort  befindlichen  Ladungen  verursachen, 
in  Wegfall. 

Ist  schließlich  die  Temperatur  nicht  konstant,  so  ist  ihr  Gesetz 
nach  den  allgemeinen  Formeln  für  die  Wärmebewegung  unter  Be- 
rücksichtigung der  thermisch  -  mechanischen  Umsetzungen  zu  be- 
stimmen, welche  in  §  9  des  III.  Teiles  entwickelt  sind.  Jedoch  ist 
dann,  streng  genommen,  an  Stelle  des  dort  benutzten  Wertes  der 
Entropie  ri^ ,  der  elektrische  Umsetzungen  nicht  berücksichtigt,  einer 
der  oben  in  (81)  resp.  (81')  gegebenen  zu  verwenden. 

Vorgeschrieben  wird  in  der  Praxis  dabei  an  der  Oberfläche  des 
Dielektricums  entweder  die  Temperatur  r,  oder  die  einströmende, 
mechanisch  gemessene  Wärmemenge  ß^,  oder  endlich  das  Gesetz 
der  Ausstrahlung  in  den  leeren  Raum,  d.  h.  der  Wert  von  a^F^+  r. 
Wir  werden  indessen,  um  das  Problem  nicht  unnötig  zu  komplizieren, 
in  den  Fällen,  wo  wir  überhaupt  den  thermischen  Einfluß  berück- 
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sichtigen,  direkt  die  Temperatur  im  ganzen  Innern  des  untersuchten 
Dielektricums  gegeben  denken.  — 

Unter  Bezugnahme  auf  das  vorstehend  erörterte  System  elektri- 
scher, mechanischer  und  thermischer  Bedingungen  können  wir  nun 
einiges  über  die  oben  angeregten  Fragen  nach  dem  Verhältnis  der 
neuen  Konstanten  /^^  und  fff^j.  zu  den  früher  eingefiihrten  e^j^  und  b^^^. 
sowie  nach  der  Natur  der  durch  mechanische  und  thermische  Ein- 
wirkungen bewirkten  elektrischen  Erregung  aussagen.  Beide  Fragen 
hängen,  wie  sich  zeigen  wird,  einigermaßen  zusammen. 

Bei  den  früheren  Untersuchungen  in  §  7  bis  1 1  ist  das  Dielektri- 
cum  auschließlich  elektrischen  und  weder  mechanischen,  noch  thermi- 
schen Einflüssen  ausgesetzt  gedacht  Es  ist  also  ^,  IT,  Z'  und 
S,  Hj  Z  gleich  Null  angenommen  und  daraus  stillschweigend 
auch  das  Verschwinden  von  S^, .  .  .S  ,  resp.  x^, . .  .  x^  im  ganzen 
Dielektricum  geschlossen  worden;  zugleich  ist  die  Temperatur  als 
stets  gleich  der  normalen  angesehen,  wenn  äußere  thermische  Ein- 
flüsse nicht  stattfinden. 

Wir  erkennen  aber  jetzt,  daß  jene  Voraussetzungen  im  all- 
gemeinen in  der  Wirklichkeit  nicht  gleichzeitig  erfüllt  sind,  da  nach 
den  Formeln  (80)  und  (80')  Spannungen  und  Deformationen  auch  ohne 
äußere  mechanische  Einwirkungen,  nach  (81)  und  (81')  Temperatur- 
änderungen auch  ohne  äußere  Wärmezufuhr  durch  nur  elektrische 
Kräfte  erregt  werden  können. 

Nun  kann  man  zwar  die  Schwierigkeiten,  welche  die  Temperatur- 
änderung bringt,  wenigstens  im  Prinzip  jederzeit  dadurch  umgehen, 
daß  man  die  elektrische  Einwirkung  hinreichend  lange  konstant 
erhält,  um  die  Wiederherstellung  der  normalen  Temperatur  r  =  0 
zu  ermöglichen;  die  inneren  Spannungen  und  Deformationen  bleiben 
dabei  indessen  bestehen. 

Doch  giebt  es  Fälle,  wo  bei  fehlenden  mechanischen  Ein- 
wirkungen auch  im  elektrischen  Felde  die  inneren  Spannungen  ver- 
schwinden, während  die  Deformationsgrößen  von  Null  verschieden  sind; 
in  diesen  wird  man  also  die  Bedingungen  als  erfüllt  ansehen  dürfen, 
unter  denen  die  Betrachtungen  der  früheren  Paragraphen  Gültigkeit 
besitzen. 

Hier  nehmen  die  Gleichungen  (79')  die  Gestalt  an 

u.  s.  f.,  welche  mit  (43")  übereinstimmt,  und  man  kann  im  Einklang  hier- 
mit jenen  Ansatz  als  eine  erste  Annäherung  betrachten,  erhalten  unter 
Vernachlässigung  der  durch  die  elektrischen  Kräfte  bewirkten  mechani- 
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sehen  und  thermisdien  Vorgänge ,  deren  Berücksichtigung  für  den 
Fall  der  acentrischen  Erystalle  durch  die  Gleichungen  dieses  Para- 
graphen,  insbesondere  durch  (79')  geliefert  wird;  man  darf  des- 
halb auch  die  Eonstanten  ffj^j^  des  Ansatzes  (75')  mit  den 
Elektrisierungszahlen  e^j^  des  Ansatzes  (43")  identifizieren. 

Dies  angenommen,  läßt  sich  über  die  Natur  der  durch  thermische 
und  mechanische  Einwirkungen  herrorgerufenen  elektrischen  Er- 
regungen acentrischer  Erystalle  ein  merkwürdiger  Satz  ableiten. 

Durch  Eombination  der  Formeln  (82)  und  (83)  erhält  man 
nämlich : 

Nun  ist  aber  nach  (43')   wegen  der  Identität   der  e^^^  und  g^^ 
X-X=4na^,     ?)-r=4;r^^,,    3--^=4;rr,, 
zugleich  ist  nach  (83'") 


also  schließlich 


""        dx        '^        dy        "^        dx""' 

worin  {a  —  a^),  (/?  —  /9J ,  {y  —  yj  die  Differenzen  der  gesamten  und 
der  bei  konstanter  Spannung  und  Temperatur  allein  durch  Influenz 
erregten  Momente  sind.  Diese  bestimmen  sich  aus  (75"),  so  daß  man 
schließlich  erhält 

^'  =  dltS'^i  -^x  +  •  •  •  '^16  -ff  -  Fl  ^)  +  e'y^'^i^  -x+  •••'^te  -)-  Pi  ^) 

Ebenso  folgt  durch  Eombination  der  Formeln  (82')  und  (83') 
für  die  Grenze  nach  dem  leeren  Eaum  oder  nach  einem  isotropen 
Dielektricum,  wozu  auch  ein  Leiter  zu  rechnen  ist, 

—  f7  =  («  -  «,)  cos  (n ,  J-)  +  (/9  -  /?,)  cos  {n,  ?/)  +  (y  -  ;%)  cos  (w,  r), 
was  sich  mit  Hilfe  von  (75")  auf  die  Form  bringen  läßt 

^  =  (^„  =;  +  . . .  ^le^y-jOi t)  cos  (w,:r)  +  (fl^2i  ^x+"  •  ^^26-^-^2  ^)  ^08  (w,y) 

+  (^31  ^x  +  '"  ^^sa^y-Ps^)  cos  {n,  z). 

Hieraus  ergiebt  sich,  daß  die  bei  konstanter  Influenz  durch 
bloße  mechanische  und  thermische  Einwirkung  erregten  Momente 
wahre  Ladungen  repräsentieren. 


i 
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Dies  Kesultat,  welches  die  allgemeinen  Überlegungen  von  S.  119 
ergänzt,  ruht  ganz  wesentlich  auf  dem  Nachweis,  daß  die  Kon- 
stanten ffj^j^  in  dem  Ansatz  für  die  freie  Energie  mit  den  EHektri- 
sierungszahlen  e^^,^  identifiziert  werden  dürfen.  — 

§  14.  Eine  Platte  ans  einem  aoentrisohen  Krystall  unter  kon- 
stantem Druok  im  homogenen  Felde;  ein  Kreiscylinder  bei  längs  der 
Axe  konstanter  Deformation.  Eine  Kugel  bei  konstanter  Temperatur 
oder  unter  allseitig  gleichem  Druck;  ein  beliebiger  Körper  bei  ober- 
flächlicher Erwärmung. 

Wir  wenden  uns  nunmehr  zu  der  Anwendung  der  im  vorigen 
Paragraphen  entwickelten  allgemeinen  Formeln  auf  spezielle  Fälle 
und  werden  hier  etwas  ausfiihrlicher  sein  dürfen,  als  bei  dem  Problem 
der  einfachen  dielektrischen  Influenz,  weil  die  hier  vorliegenden  Er- 
scheinungen wesentlich  mannigfaltiger  sind  und  darum  größeres 
physikalisches  Interesse  besitzen,  als  die  dort  eintretenden.^*) 

Für  das  erste  wollen  wir  nur  mechanisch-elektrische  Umsetzungen 
in  Betracht  ziehen,  also  die  Temperatur  dauernd  gleich  der  normalen 
und  somit  r  =  0  voraussetzen.  Diese  Annahme  ist  zu  realisieren, 
indem  man  äußere  thermische  Einwirkungen  ausschließt  und  der  im 
Inneren  des  Dielektricums  etwa  entwickelten  Wärme  Zeit  läßt,  nach 
der  Umgebung  abzufließen. 

Das  einfachste  hierhergehörige  Problem  liefert  eine  seitlich  freie 
planparallele  Platte  von  gegen  ihre  Dicke  großen  Querdimensionen 
unter  der  Wirkung  eines  normalen  konstanten  Druckes  auf  ihre 
Grundflächen  in  einem  homogenen  elektrischen  Felde. 

Wir  wählen  zur  Begrenzung  der  Platte  die  Ebenen  z  =  0  und 
z  =  il,  bezeichnen  den  äußeren  Normaldruck  durch  II,  die  äußeren 
elektrischen  Komponenten  durch  J^,  Y^,  Z^,  die  inneren  durch  X.,  1^  Z.; 
unter  den  gemachten  Voraussetzungen  werden  dann  mit  ersteren 
auch  letztere  konstant,  und  wir  erhalten  demgemäß 

.    -r|;.=  A>+i;y  +  i^„z+6'^  für  z>//, 

85)  .     -  (f]  =  X  x  +  l]i/  +  Z,z+C\  für  0  <  z  <  H, 

\    -- (f:=  X^x +Y^i/  +  Z^z  + Ca  für  z<0. 

Die  Hauptgleichung  (83)  ist  im  äußeren  Kaum  identisch  erfüllt 
und  nimmt  für  das  Innere  des  Dielektricums,  da  wir  a,  /?,  y  als 
von  X  und  y  unabhängig  ansehen  dürfen,  die  Gestalt 

85')  Ir  =0 
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an,  welche  y  auch  in  Bezug  auf  z  konstant  ergiebt;  die  Oberflächen- 
bedingungen (83')  und  (83")  liefern 

x,=  x^,    r;=i;,   z^-^z,=  4nr.  85") 

Zur  Befiriedigung  der  elastischen  Gleichungen  setzen  wir 

5.=  fl,=  ^,=/r=z,=  o,   z=n,  86) 

es  wird  hierdurch  aus  (79') 

a  =  i?i,  X^+  ^,j  i\+  g^^  Z^-  d^,  77, 

Die  Kombination  der  letzten  dieser  Gleichungen  mit  (85")  liefert 

also 

(1  +  4;r^33)Z,=  ^,-  4;r((73,  ^a+//32  ^\-  ^38^;  86  ) 

durch  Einsetzen  des  hierdurch  gegebenen  Weiles  von  2.  und  der 
aus  (85")  folgenden  Werte  von  X^  und  Y^  in  (86')  erhält  man  a^  ß,  y 
durch  X^j  r^,  Z^  und  il,  also  durch  lauter  gegebene  Größen  aus- 
gedrückt 

Findet  ein  äußerer  Druck  n  nicht  statt,  und  stehen  die  Kraft- 
linien des  elektrischen  Feldes  normal  zur  Platte,  verschwindet  also 
J  und  Y^.  so  wird  das  Problem  zu  einem  der  Elektrostriktion 
im  engeren  Sinne  des  Wortes.     Hier  gilt 

•""     1    +471^,,    ' 

und  nach  (80') 


^  __        ^it-^g yj  _        9nZa  _       ^tt-^« 

1+471^,,'     '  l+47i5r„''      '^         l+47r^„' 


*        1  +  471^,,  '  '  '  *  y        14-  471^,, 


Die  Werte  der  Momente  a,  /9,  y  sind  dieselben,  als  wenn  die 
betrachtete  Platte  aus  einem  Medium  ohne  piezoelektrische  Qualität 
bestände,  denn  sie  bleiben  ungeändert,  wenn  man  die  Moduln  c^^^ 
verschwinden  läßt.  Dies  hängt  damit  zusammen,  daß  bei  unserem 
Problem  verschwindende  äußere  Drucke  auch  verschwindende  innere 
Spannungen  51,  .  .  .  5'„  zur  Folge  haben,  und  somit  der  S.  122  er- 
örterte  Fall  vorliegt,  wo  die  Formeln  (79')  sich  auf  (43")  reduzieren. 

Wegen  der  verschwindenden  Spannungen  reduziert  sich  hier  die 
Formel  (81^  auf 
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daraus  folgt,  daß  bei  plötzlichem  Erregen  des  elektrischen  Feldes 
eine  Temperatursteigerung  r  eintritt,  gegeben  durch 

Die  gleiche  Formel  gilt,  wenn  der  influenzierte  Körper  eine  homogene 
Eugel  ist,  ein  Fall,  der  sich  mit  Hilfe  der  Ansätze,  die  S.  84  das 
Problem  der  einfachen  dielektrischen  InÜuenz  lösten,  leicht  erledigen 
läßt  Im  allgemeinen  dagegen  entsprechen  Terschwindenden  körper- 
lichen und  Druckkräften  nicht  auch  verschwindende  Spannungen 
— x>  •  •  •  Syi  sondern  von  Ort  zu  Ort  wechselnde;  daraus  folgt,  daß 
die  Temperaturänderung  r  gleichfalls  variabel  sein  muß  und  sich, 
auch  wenn  man  von  der  Wärmeleitung  absieht,  nur  dann  angeben 
läßt,  wenn  zuvor  das  Problem  der  Elektrostriktion  gelöst  ist  — 

Findet  keine  äußere  elektrische  Einwirkung  statt,  und  wirkt 
nur  der  Normaldruck  /7,  so  wird  das  Problem  zu  einem  der  Piezo- 
elektricität  im  engeren  Sinne  des  Wortes;  hier  gilt 


^  = 


4  7t  d^  II 


a  =  — 


l    +    4  71  (/38    ' 
^  V  l+-»^i/J      ^^  1+471^^.,' 


^x  = 


Die  zweiten  Glieder  in  den  Ausdrücken  für  a,  ß,  y  verschwinden 
mit  den  ^^j^,  d.  h.  mit  verschwindender  Influenz;  sie  stellen  somit 
die  influenzierende  Wirkung  dar,  welche  die  durch  Druck  primär 
erregten  Momente  innerhalb  des  Dielektricums  ausüben.  — 

Von  besonderem  Interesse,  so  nach  der  Seite  der  Tlieorie,  wie 
der  Praxis,  ist  der  Fall,  daß  die  dielektrische  Platte  beiderseitig  an  je 
eine  leitende  Schicht  grenzt,  die  auf  das  Potential  P^  resp.  P^  ge- 
laden ist;  wir  nennen  diese  Schichten,  die  in  Praxi  etwa  durch  auf- 
gelegte Staniolblätter  hergestellt  werden  können,  kurz  die  Be- 
legungen der  Platte.    Dann  wird 

also 

87')  X,=  i-=0,     Z,=  ^'^^; 
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läßt  man  die  mechanischen  Bedingungen  ungeändert,  so  gilt  nunmehr 


P  —  P 

y  ~  .%3  Jl  ^33  '''*' 

2-    =  </      ^°"'   ^^    ^  S      IT  X     :=  (i      ^Jm^L  — Ä       77 

•^x        "31         //  *31  '*'*>•••     y         "36         ff  "^36  -*-*• 


87") 


Die  ersten  Glieder  dieser  Ausdrücke  verschwinden,  wenn  die 
beiden  Belegungen  leitend  miteinander  verbunden  sind,  wenn 
also  Pq  =  Pj  ist;  in  diesem  Falle  ist  die  Selbstinfluenz  des  durch 
Druck  erregten  Dielektricums  aufgehoben,  denn  jedes  Volumen- 
element erhält  nach  (79^)  dieselben  Momente,  als  wenn  es  allein  vor- 
handen wäre,  oder  alle  ^^^^  verschwänden.  Das  Resultat  läßt  sich 
sogleich  auf  den  Fall  erweitem,  daß  das  Dielektricum  die  Gestalt 
eines  Parallelepipedons  besitzt  und  auf  allen  sechs  Flächen  mit 
leitenden  Schichten  überzogen  ist,  wenn  jede  dieser  Belegungen  mit  der 
gegenüberliegenden  leitend  verbunden  ist,  gegen  die  benachbarten  aber 
isoliert  sein  kann.  Erleidet  dann  das  Parallelepipedon  parallel  den 
Kanten,  die  zu  Koordinatenaxen  gewählt  seien,  die  Drucke  17^,11^,  IT^j 
so  gilt  ff]  =  Const,  und  es  wird 

-  a  =  ^11  /Zj  +  d^^ n^+d^^n^,     -  ß  =  ^21  /Zj  +  c/jjj  77g+  d^^ n^ , 

-  y  =  ^31  ^1  +  ^32  ^3  +  ^33  ^3'  — 

Lassen  wir  jetzt  wieder  P^  und  P^  voneinander  verschieden 
sein,  so  erhalten  wir  nach  (83"')  aus  (87)  für  die  freie  räumliche 
elektrische  Dichte  im  Dielektricum  den  Wert  Null,  und  nach  (83"") 
fär  die  freie  Oberflächendichte  in  den  Grenzen  resp. 

worin  das  obere  Zeichen  der  Fläche  z  =  H^  das  untere  der  Fläche 
r  =  0  entspricht  Hieraus  folgt  die  auf  der  Oberfläche  der  leitenden 
Schicht  liegende  Dichte 

also  nach  (87") 

'^»=  ±  -4fl/-  (^1  -  ^o)  ±  dss  ^;  87'") 

dabei  mögen  weiterhin  die  auf  die  Belegung  (0)  und  (1)  bezüglichen 
Werte  durch  (Tu^  und  ö-*,  unterschieden  werden.  • 
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Die  in  den  Leitern  liegende  wahre  Dichte  ö-^  wird  hiemach  im 
allgemeinen  der  im  Dielektricum  an  die  Oberfläche  gebundenen, 
deren  Dichte  gleich  ±  y  ist,  keineswegs  entgegengesetzt  gleich;  dies 
gilt  vielmehr  nur  in  dem  speziellen  Falle,  daß  P^  =  Pq  ist,  daß  die 
beiden  Belegungen  der  Platte  also  leitend  verbunden  sind.  — 

Wir  wollen  unsere  Betrachtungen  noch  in  der  Hinsicht  er- 
weitem, daß  wir  mit  den  beiden  Belegungen  Konduktoren  von  er- 
heblichen Eapacitäten  leitend  verbunden  denken.  Dies  können  wir 
erreichen,  ohne  die  Potentialfunktion  qp'  von  mehr  Koordinaten,  ab 
von  z  allein,  abhängig  zu  machen,  indem  wir  den,  die  Grundflächen 
der  Platte  bedeckenden,  planparallelen  leitenden  Schichten  von 
den  beiläufigen  Dicken  B^  und  B^  wiederum  von  außen  her  gleich 
große,  parallele  plattenförmige  Leiter  nähern,  welche  am  einfachsten 
zur  Erde  abgeleitet  gedacht  werden  können.  Diese  bilden  dann  nach 
S.  39  mit  den  Belegungen  zwei  Kondensatoren  von  den  Kapacitäten 

worin  Q  die  Größe  der  Platten  und  U^  resp.  H^  ihre  Abstände  von 
den  benachbarten  Belegungen  bezeichnen. 

Li  diesem  Falle  gilt  in  den  Zwischenräumen  von  der  Dicke  Ä© 
und  iTj  resp. 

woraus  folgt 

^^  ^  dx  "  i/o  '         ö*  "■        Hl' 

es    liegt    somit    auf   den    äußeren   Flächen    der   Belegungen   ein^ 
Flächendichte 

Hatten  die  Belegungen  ursprünglich  keine  Ladungen,  so  mxt-^ 
89)  '7fc„  +  (T„  =  ü,     ff», +  ffi  =  0 

sein;  da  nach  (87'")  überdies  o-j^,  +  (7^^  =  0  ist,  so  folgt  aus  (88'") 

89')  1\  -  Po  =  -  Q<^K  (i;  +  -^)  ■ 

Setzt  man   für  fik^  den  aus  (87'")  für  die  positive  Grundfläche  fol-^ 
genden  Wert,  so  erhält  man 
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'     ^~,     i  +  ^^jy»  g/  1     "1  r  ^^^ 

was  in  Verbindung  mit  (87")  auch  die  entsprechenden  Werte  «,  /9,  p^ 
zu  berechnen  gestattet 

Wenn  man  g^  mit  Cgj  identifiziert,  so  ist  1  +  4^1^33  =  bj,,  und 
\^Q/4nH  die  Kapacität  des  aus  den  beiden  Belegungen  mit  der 
zwischenliegenden  Ejrystallplatte  bestehenden  Kondensators.  Hier- 
durch ist  jenes  Verhältnis,  das  wir  C  setzen  wollen,  anschaulich  ge- 
deutet. 

In  allen  Fällen,  wo  die  angehängten  Kapacitäten  C^  und  C^ 
groB  neben  C  sind,  kann  man  das  zweite  Glied  des  Nenners  yer- 
uachlässigen  und  erhält 


P,-P„=-rf3.i7<?(^H-A). 


Es  erscheint  unbedenklich,  die  erhaltenen  Resultate  auf  den 
Fall  zu  übertragen,  wo  jene  Kapacitäten  C^  und  C^  nicht  in  der 
Torhin  beschriebenen  Weise  erhalten  sind,  sondern  durch  Verbindung 
der  Belegungen  der  Krystallplatte  mit  den  Konduktoren  eines  Elektro- 
meters. Die  letzte  Formel  giebt  dann  die  Theorie  der  Bestimmung 
des  piezoelektrischen  Moduls  d^^  durch  die  Beobachtung  der  Potential- 
differenz Pj  -  P^ . 

Waren  die  Belegungen  nicht  ursprünglich  unelektrisch,  sondern 
niit  den  Ladungen  i^  resp.  E^  versehen,  so  treten  an  Stelle  von  (89) 
die  Formeln 

und  bei  fehlendem  Normaldruck  77  erhält  man  leicht 


El        Fi 


0 


^i  -  ^0  =  —r^.f:     n^ T-V  ,  89'") 


Cq        Ci 

^löe  Beziehung,  durch  welche  die  Theorie  eines  Plattenkondensators 
Diit  eingefügter  Schicht  eines  dielektrischen  Krystalles  geliefert  wird. 
Da  von  den  piezoelektrischen  Parametern  keiner  in  der  Formel  auf- 
^"tt,  80  sind  die  spezifischen  Eigenschaften  acentrischer  Krystalle 
*^f  den  betrachteten  Vorgang  ohne  Einfluß.  — 

Sätze  von  bemerkenswerter  Einfachheit  und  Allgemeinheit  liefert 
die  Behandlung  der  Erregung  eines  Kreiscy linders,  der  aus  einem 

Voigt,  Theoretiscbe  Physik.      I.  9 
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homogenen  acentrischen  Krystall  hergestellt  ist,  durch  auf  die  End- 
querschnitte ausgeübte  Normaldrucke  und  Drehungsmomente,  falls 
man  die  Verhälthisse  so  anordnet,  daß  die  der  Z-Axe  parallel  gelegte 
Länge  des  Kreiscylinders  als  sehr  groß  sowohl  gegen  seinen  Durch- 
messer, als  auch  gegen  den  Abstand  untersuchter  äußerer  Punkt« 
betrachtet  werden  kann ;  wir  wollen  in  diesem  Falle  kurz  sagen,  daß 
der  Kreiscy linder  als  unendlich  lang  angesehen  werden  kann.  Hier 
sind  alle  Querschnitte  gleichwertig,  und  das  Problem  ist  ein  ebenes. 
Den  mechanischen  Bedingungen  genügt  man,  indem  man  setzt 

worin  nach  den  Formeln  (1 89"')  S.  408,  Bd.  I,  die  Konstanten  Ä^  B^,  C^ 
bestimmt  sind  durch 

QA,x^^  -'QB,x^=^\N; 

dabei  bezeichnet  Z  die  auf  die  positive  Endfläche  ausgeübte  ge- 
samte Zugkraft,  A,  M,  N  sind  die  ebenda  angebrachten  Drehungs- 
momente um  die  Koordinatenaxen,  Q  ist  der  Querschnitt  des  Cylinders. 
X  dessen  Trägheitsradius  in  Bezug  auf  einen  Durchmesser. 

Den  elektrischen  Bedingungen  gentigt  man  im  Innern  des  Qner- 
schnittskreises,  indem  man  für  (p^  eine  Funktion  zweiten  Grades  Ton 
ar  =  tfCos;^  und  7/  =  esinx,   im  äußeren  Kaum    das   logarithmische 
Potential   einer   Randbelegung    des   Querschnittskreises    wählt;    die 
Konstanten    dieser   Funktionen    bestimmen    sich    durch    die   Rand- 
bedingungen (83')  und  (83"). 

Eine  leichte  Rechnung  ergiebt,  daß  ffa  sich  auf  nur  zwei  Glieder 
reduziert,  eines  erster  Ordnung  von  der  Form 

■7  sin  {x  -  Xo)  ^ 
eines  zweiter  von  der  Form 

^^sin2(/-;ri); 

hierin   bezeichnen    A,  B,  x^,  X\  Konstanten,   von  denen  /^  und  x^ 
nur  von  der  Substanz  und  Orientierung  des  benutzten  Cylinders  ab — 
hängen,  A  mit  Z  proportional  ist  und  B  durch  eine  lineare  Funktioi 
von  yi,  3i,  N  dargestellt  wini 

Dies  Resultat  ergiebt  den  Satz,  daß  ein  als  unendlich  lang  an- 
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zuseheuder  Kreiscylinder,  aus  einem  beliebigen  acentrischen  Krystall 
in  beliebiger  Orientierung  hergestellt,  durch  longitudinalen  Zug, 
wenn  überhaupt,  jederzeit  derartig  erregt  wird,  daß  der  Außen- 
raum in  zwei  Hälften  Yon  entgegengesetzt  gleichem  elektrischen  Ver- 
halten geteilt  wird,  durch  Drehungsmomente  um  die  Längs-  oder  eine 
Queraxe  hingegen  so,  daß  beim  Umkreisen  viermal  das  gleiche 
elektrische  Verhalten  mit  abwechselndem  Vorzeichen  auftritt  — 

Die  Gesetze  der  thermischen  Erregung  eines  acentrischen 
Krystalles  werden  natürlich  am  einfachsten,  wenn  die  Umstände  eine 
in  seinem  Innern  konstante  Temperatur  zulassen;  indessen  bietet 
dieser  Fall  nach  dem  S.  104  Gesagten  große  praktische  Schwierig- 
keiten, die  daraus  fließen,  daß  die  Herstellung  eines  konstanten 
Temperaturzuwachses  t  stets  längere  Zeit  erfordert. 

Für  eine  Kugel  vom  Radius  r^,  die  weder  äußeren  mechanischen, 
noch  elektrischen  Einwirkungen  ausgesetzt  ist,  genügt  man  den 
mechanischen  Bedingungen  durch  den  Ansatz 

90) 


•— X —       y       •  •  •  •   — 


r,=  o, 


den  elektrischen  durch 


tp\=  Ax  +  Bt/  +  Cz, 

d-        d- 


r 

dXr     ' 


90') 


dx  dy 

worin  A,   B,  r  die   erregten  elektrischen  Gesamtmomente   nach  den 
Koordinatenaxen  bezeichnen. 

Die  zweite  Grenzbedingung  (83")  liefert 

A=-y4rJ,     B==--Sr;,     r=-Cr?,  90") 

und  da  nach  (79') 

-ß=-9^l^+92^J^  +  9^zC•-p^T,  90"') 

-r=ff3i^+9ai^  +  9sa(^'-P3^    ^ 
wird,  so  nimmt  die  zweite  Bedingung  (83')  die  Form  an 


Az  -^  By  +  Cz  =*  ^ 


4  n 


3    [{ffu  ^  +  9ii  B  +  .9,,  C-p^r)x 
+  (y«  A+g„B  +  ^g,  C  -  p^  T)y 


90"") 


woraus  sich  die  Konstanten  A,  B,  C  ableiten  lassen.      Sie  ergeben 
sich  Ton  Null  verschieden  nur  bei  den  S.  116  erwähnten  pyroelektri- 
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sehen  Kry stauen   im   engeren  Sinne  des  Wortes,   wo   die  pj^  nicht 
verschwinden,  also  in  relativ  seltenen  Fällen. 
Durch  Einsetzen  der  Werte 

in  (80')  werden  dann  auch  die  Deformationsgrößen  bestimmt 

Dies  Problem  steht  in  nächstem  Zusammenhang  mit  demjenigen 

der  Erregung  einer  Kugel  bei  konstanter  Temperatur"  durch  einen 

allseitig  gleichen  Druck  II, 

Den  mechanischen  Bedingungen  wird  durch  die  Werte 

genügt,  die  Ansätze  für  <f\  und  y«  bleiben  die  gleichen,  die  in  (90') 
gegeben  sind,  und  in  den  Formeln  (90'")  für  a,  ß,  y  tritt  nur 

an  Stelle  von  —  /?i  t ,  —  f^T ^  "" ^Ps ^ •  "" 

Neben  dem  Falle  konstanter  Temperatur  erweckt  ein  zweiter 
besonderes  Interesse,  nämlich  der,  bei  welchem  nur  eine  unendlich 
dünne  Oberfiächenschicht  eine  von  derjenigen  des  ganzen  betrachteten 
Körpers  merklich  abweichende  Temperatur  besitzt  Ist  die  Oberfläche 
stetig  gekrümmt  und  wechselt  die  Temperatur  längs  derselben  nur  all- 
mählich, so  kann  man  ein  kleines  Bereich  derselben  als  Stück  einer  un- 
endlichen ebenen  Begrenzung  betrachten  und  die  Deformationen  und 
Drucke  im  ganzen  Innern  verschwindend  und  in  der  unendlich  dünnen 
Schicht  als  nur  von  der  Normalkoordinate  abhängig  annehmen. 

Wählen  wir  das  betrachtete  Stück  der  Grenze  zur  Xl- Ebene 
und  betrachten  demgemäß  den  Zustand  als  von  z  allein  abhängige 
so  nehmen  die  Hauptgleichungen  (84)  die  Gestalt 

91)  0  =  4f,      0  =  ^^^,      0  =  4^ 

an,  während  die  Oberflächenbedingungen  (84')  liefern 

91)  57=Ä=Z.  =  0   für   z  =  0. 

Demgemäß  wird  5^,  fiT^,  Z^  überall  gleich  NuU  sein  müssen,  un^ 
Gleiches  gilt,  da  die  Difierentialquotienten  nach  x  und  y  der  An-^ 
nähme  nach  verschwinden,  von  :r^,  y  .  x  .  während 

^  bw  ^  ^ ^  _^  du 

Funktionen  von  z  allein  werden ;  hierdurch  sind  die  Bedingungen  (84'"^ 
identisch  erfüllt,  und  die  Gleichungen  Z^=  1^^=  S,  =  0  nehmen  di^ 
Form  an 
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93  ^  =  ^83  ^z+  ^84^.+  ^86  ^x"  *13  ^i"  *23  ^i"  ^38  ^P 

94^  =  ^48^r+^44y.+  ^46^a;-^U^.-*24^i~^84  4?  ^^") 

worin  Ap  Jp  ^^  Funktionen  Yon  z  allein  sind. 

Um  die  elektrischen  Bedingungen  (83)  bis  (83")  zu  erfüllen,  ist 
jedenfalls  9)'  linear  in  x  und  y  zu  setzen,  da  im  anderen  Falle  die 
Komponenten  X,  Y  von  x  und  y  abhängen  würden;  damit  auch  Z 
nur  z  enthalte,  muß  (p^  die  Form  haben 

worin  A  und  ^  Eonstanten  sind. 

Endliches  A  und  5  würde  aber  qp'  mit  unendlichen  x  und  y 
unendlich  machen;  wir  können  daher  (p^=F{z)  setzen,  woraus 
X  =  JT  =  0  folgt  Dann  nimmt  die  Hauptgleichung  (83)  die  Form  an 

dZ  .      dr 

;t—  =  —  4;r-T^, 
dx  dx 

welche  ergiebt 

unter  C  und  C  Konstanten  verstanden. 

Hier  muß  aber  auch  C  =  0  sein,  da  wegen  der  gleichen  Größe 
der  erregten  positiven  und  negativen  Ladung  Z^  im  Unendlichen 
verschwinden  muß.  Die  zweite  Oberflächenbedingung  (83")  bestimmt 
nur  die  Integrationskonstante  in  (p\  ist  also  ohne  Belang  für  das 
spezielle  Problem;  die  zweite  Bedingung  (83')  liefert 

Somit  wird  ^.=  —  4  ;r  y',  und  aus  den  drei  Gleichungen  (91"),  in  denen 
J[.=s  1^^=  0  zu  setzen  ist,  und  der  aus  (79)  folgenden  Gleichung  für 
7",  die  sich  schreiben  läßt 

-r,r  =  «33Z,+  e,,y^+  e,,z^^-  l^^-^Z.,  91'") 

laßt  sich  z^,  y^,  z^  und  if.  durch  r  ausdrücken,  während  die 
Formeln  (79)  mit  Hilfe  dieser  Werte  e^,  /9,  y  liefern. 

Selbstverständlich  ergiebt  die  so  erhaltene  elektrische  Verteilung 
im  äußeren  Baum  eine  konstante  Potentialfunktion,  und  somit  keine 
elektrischen  Kräfte,  wenn  die  Begrenzung  des  Dielektricums  wirklich 
durch  eine  unendliche  Ebene  gebildet  wird.  Eine  Wirkung  tritt 
aber  ein,  wenn  man,  wie  oben  gesagt,  eine  stetig  gekrümmte  Ober- 
fläche voraussetzt,  die  erhaltenen  Werte  von  «,  /?,  y  auf  diesen 
Fall  überträgt  und  die  Potentialfunktion  nach  der  allgemeinen 
Formel  (33")  berechnet.  Hier  ist  dann  die  Normale  von  Stelle  zu 
Stelle  anders  gegen  den  Krystall  orientiert,  und  die  Formeln  werden 
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demgemäß  sehr  kompliziert.  Jedenfalls  zeigt  die  vorstehende  Ent- 
wickelung  an  einem  wirklich  durchführbaren  Falle,  daß  bei  ungleich- 
förmiger, speziell  oberflächlicher  Erwärmung  viele  Krystall- 
gruppen  elektrische  Erregung  zeigen,  die  auf  eine  gleichförmige 
Erwärmung  nicht  reagieren,  und  hierin  liegt  ihre  Bedeutung. 


§  15.  Die  freie  Energie  centrisoh-krsrfttalliniBcher  und  isotroper  Körper 
bei  Berücksichtig^g  der  dielektrischen  Eigenschaften.  Elektrostriktion 

isotroper  Körper. 

Die  Betrachtungen  der  letzten  drei  Paragraphen  gelten  aus- 
schließlich für  Krystalle,  welche  kein  Symmetriecentrum  besitzen, 
denn  in  anderen  Fällen  verschwinden  mit  Ausnahme  des  Elektri- 
sierungspotentiales  f^  alle  von  den  elektrischen  Kräften  abhängigen 
Glieder  in  dem  Ansatz  (69)  für  die  freie  Energie  |j.  Wenn  also 
bei  centrisch- symmetrischen  Kry stallen  und  bei  isotropen  Körpern 
umkelirbare  Vorgänge  analoger  Art  stattfinden,  welche  durch  die 
übrig  bleibenden  Terme  nicht  dargestellt  werden,  so  muß  man,  um 
ihre  Gesetze  abzuleiten,  in  der  Entwickeluug  von  1^  nach  Potenzen 
der  Unabhängigen  zu  den  Gliedern  dritten  und  höheren  Grades  fort- 
schreiten. Dabei  kann  man  sich  allerdings  meist  bezüglich  der 
Deformationsgrößen  und  der  Temperatur  auf  die  bisherige  An- 
näherung beschränken,  da  es  sich  in  Praxi  immer  um  sehr  kleine 
Deformationen  und  häufig  um  isothermische  Vorgänge  handelt;  in 
Bezug  auf  die  elektrischen  Kraftkomponenten  weiter  zu  gehen, 
legt  aber  schon  der  Umstand  nahe,  daß  die  in  §  11  abgeleiteten  Aus- 
drücke (62')  für  die  sogenannten  MAXWELL'schen  Spannungen  in 
Bezug  auf  X,  1',  Z  vom  zweiten  Grade  sind.  Es  kommen  hiemach 
für   unsere  Zwecke   nur  zwei  Ergänzungsglieder  für  |j  in  Betracht. 

Von  diesen  läßt  sich  das  erste,  nämlich 

-  r  [X{e\^ x^+  ^uyy+  •  •  •  +  <G^y) 

+  ^Kl-^x+  ^32^2,  +  •  •  •  +  ^3ü^y)]» 

mit  den  in  die  Konstanten  e^^j,  multiplizierten  Gliedern  in  (69)  zu 
einer  Funktion  zusammenziehen,  die  bilinear  ist  in  den  JT,  1',  Z  und 
den  ^a-,  .  .  .  X  ,  und  deren  Parameter  lineare  Funktionen  der  Tem- 
peratur sind.  In  den  Fällen,  die  wir  hier  in  erster  Linie  zu  be- 
handelnvorhaben, nämlich  bei  centrisch-symmetrischenKrystallen  und 
isotropen  Körpern,  verschwinden  aber,  wie  die  Konstanten  e^^,  auch 
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die  neuen  «ik;  der  ganze  Ausdruck  hat  also  für  unseren  speziellen 
Zweck  keine  Bedeutung. 

Dagegen  kommt  für  uns  das  zweite  Glied  in  Betracht,  welches 
wir  schreiben 

-  \  ^Y»{r /<<;>+  x/.V  +  .,//f/  +  zj\'>+  y.f^i+  zj'^^+  :r/«') 

+  2  A'r(r /•;»>+  x,/-;y+ y/f>  zjt+  yf'l+  ^'j'S+  -^O]- 

Dieses  hat  jedenfalls  die  Eigenschaft,  für  centrisch  symmetrische 
KrystaUe  nicht  zu  verschwinden,  es  ergiebt  also  bei  diesen  und  bei 
isotropen  Körpern  Gesetze  möglicher  elektrisch-elastisch-thermischer 
Erscheinungen.  Es  läßt  sich  mit  dem  dielektrischen  Potential  /^ 
zu  einer  quadratischen  Form  F^  von  X,  Y,  Z  zusammenfassen,  welche 
sich  von  /^  nur  dadurch  unterscheidet,  daß  ihre  Parameter  nicht 
Konstanten,  sondern  lineare  Funktionen  der  Deformationsgrößen  und 
der  Temperatur  sind. 
Wir  wollen  setzen 

-2F^^F^,X^  +  F,J^+I\,Z'-+2I\JZ+2F,,ZX  +  2F,^Xr,   92) 

wo  nun  gilt 

F^^^hu  +  f^lx+t'^lx^+f^iy^+f^z^  +  tth^+ftlz^+fäx^-,  92') 
dadurch  nimmt  dann  die  freie  Energie  die  einfache  Form  an: 

worin  Xf  ^  w^<i  die  y^  dieselbe  Bedeutung  haben,  wie  S.  107. 
Aus  ihr  folgt  nach  den  allgemeinen  Gleichungen  (67") 


^,=  K+  q,r  +  ^tu^'+f'^Y^  +  ■■■  +  2ff^Xr);      ' 


93) 


93) 


c^^F,,X+F,,Y+F,,Z,       ß  =  F,,X+F,,r  +  F,,Z, 
r^F,,X+F,,r+F,,Z,     worin     F,,^  F,,; 

'ix  =Vi^x+  •  •  •  +9,^y+rr  +  i(ff^X^+fil^  r^+  .  .  .  +2/^^^  J7).     93") 

Faßt  man  die  sechs  Gleichungen  (93)  mit  den  Faktoren  s,^^,  s^^^,  "  -  ^m 
zusammen,  wo  ä  =  1,  2,  ...  6  ist,  und  setzt 

T  ki   *A,  +  /  «   ^A2   4-   .    .  .  +  /  ki   ^M  =  ffki  ,  y  4) 

SO  erhält  man  bei  Benutzung  der  Abkürzungen  (73^)  und  (74') 


^^'  Y2  1     J6)  V2   I  I     O  J6) 


*,=  ly+  «6^  +  i(yn  ^Y*+  ^^2^  l-H  .  .  .  +  2ir;^Yr),    J 


94') 
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wobei  zu  beachten  ist,  daü  diese  Formeln  die  vollständigen  Werte 
der  Deformationsgrößen  nur  dann  angeben,  wenn  die  Gleichungen  (93) 
gleichfalls  die  vollständigen  Ausdrücke  für  die  wirkenden  Drucke 
liefern.     Wir  gehen  hierauf  weiter  unten  ausführlich  ein. 

Betrachtet  man  die  Deformationsgrößen  als  neben  Eins  unend- 
lich klein,  was  in  Praxi  fast  immer  zulässig  ist,  so  werden  die 
Funktionen  Fj^j^  in  (93')  zu  den  Konstanten  /J^^^,  und  somit  werden 
auch  die  Ausdrücke  für  die  spezifischen  Momente  a,  ß,  y  mit  den 
in  (43")  gegebenen  durchaus  konform;  die  Eonstanten  /J^^  sind  also 
jetzt  mit  den  früher  eingeführten  e^^^  identisch.   Da  aber  nach  (43'") 

Caa={^aa-1)/4^     und     e^fc=b,,/4;r 

ist,  so  kann  man  auch  für  alle  h  und  k  in  sogleich  verständlicher 
Bezeichnung  schreiben 

und  hieraus  folgt  ohne  weiteres,  daß  die  elektrischen  Anteile  an  den 
Spannungen  Sg, . .  5*^  in  (93)  den  auf  S.  101  mit  Ji', . .  Äy  bezeichneten 
dielektrischen  Spannungen  genau  entsprechen;  es  gilt  nämlich 

94")  ^'  =  hK""'^  ^iy  ^■*+  •  •  •  +  2b'/) AT), 

was  mit  (65")  übereinstimmt. 

Um  die  Funktion  F^^  oder  spezieller  nur  das  Aggregat  F^—f^ 
der  die  Deformationsgrößen  enthaltenden  Glieder,  für  die  ver- 
schiedenen Ery  Stallgruppen  zu  spezialisieren,  hat  man  den  zu  be- 
handelnden Ausdruck  nur  in  die  Form  zu  bringen 


1 

8  71 


X3  fx  b<i^  +  v„ b'2)+z, b(3)+  %-^ bw  +-^ y 2b(ö)  +  -^  y 2  b^6) 

\  *    11    '  -^.v    11  '     ^    11   '  y  2  11/2  "       y  2  11 


+y2  xrfo:  V2biy +y„y2b(-')  +zVw^)  +^2b(*)+ -^2b^6)  +^2v^)\ 

'  r  y  xf     12  '  ^yr     12  '    «'      12  '  1/2     J2     1/2     12     1/2     12 y 

Da  die  Deformationsgrößen  x^,  y  .  r,,  y^,  r^,  x  sich  transformieren, 
wie  die  Aggregate  f/«,  r^,  \y\  2  7  W,  2WU,  2  (7  F  der  Vektor- 
komponenten U^  r,  W^  so  stimmt  die  erhaltene  Form  mit  der 
Bd.  I,  S.  142  als  vierte  bezeichneten  überein;  setzt  man  also  b^^^ 
an  Stelle  von  c^,  y2bj2  an  Stelle  von  c^^,  2bia^  ^^  Stelle  von  c^g  etc., 
so  kann  man  die  jeder  Erystallgruppe  entsprechenden  Eonstanten- 
systeme direkt  aus  Schema  IV,  Bd.  I.  S.  143  u.  f.  entnehmen.  — 

Die  durch  (93)  resp.  durch  (94")  gegebenen  Werte  der  Druck- 
komponenten enthalten  keine  Anteile,  welche  den  früher  so  genannten 
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MAXWELL'schen  Spannungen  entsprechen.  Diese  letzteren  erscheinen 
hierdurch  als  ihrer  Natur  nach  Ton  den  J^, '  *  -  ^'i  verschieden,  denn 
sie  beteiligen  sich  nicht  an  den  thermisch-mechanischen  Umsetzungen; 
die  ihnen  zu  Grunde  liegenden  Wirkungen  werden  daher  bei 
allgemeinen  Entwickelungen  wohl  besser  gemäß  den  Formeln  (62) 
und  (63)  als  körperliche  Kräfte  und  Oberflächendrucke  ge- 
führt Thut  man  dies,  so  sind  die  Formeln  (93)  für  die  Druck- 
komponenten, und  demgemäß  die  (94')  für  -die  Deformationsgrößen 
beide  Yollständig;  der  Anteil  der  MAxwELL'schen  Spannungen  macht 
sich  dann  in  den  elastischen  Drucken  X^,  .  . .  X  geltend,  die  er 
modifiziert  " 

Zieht  man  dagegen  die  Form  der  Spannungen  Ji,...^y  vor, 
so  muß  man  in  den  Formeln  (93),  wie  auch  in  den  in  (94')  vor- 
kommenden Funktionen  ^^, .  .  .  |„,  die  elastischen  Drucke  X ...  .X 
durch  die  Aggregate  X^+  A^,  ,  .  .  X^+  Ay  ersetzen.  Die  voll- 
ständigen Werte  der  Drucke  lauten  dann 

(£J=  X,+  ^i+  A'i+  y,  T  =  X,+  4+  q^rA 

[  94"') 

(S;)=  X^+  4-}-  4'+  y^r  =  A;+  4+  q.r.] 
Endlich    ist    noch   die   Möglichkeit    gegeben,    die    gesamten 
elektrischen    Anteile   A^j  ,  .  .  A     an    den    Drucken   S^,  4  ,  ,  S    in 
körperliche   Kräfte   und   Oberflächendrucke    zu   verwandeln; 
dann  reduzieren  sich  die  Formeln  (93)  auf 

^z^  ^x+  ?!  ^»  •  •  •  -2;=  Xy+  y^T, 
die  Werte  (94')  auf 

wobei  die  |,,...|y  durch  die  Gleichungen  (74'),  also  durch  die 
elastischen  Drucke  X^^ , .  . .  X   allein  bestimmt  sind. 

Hier  erscheint  dann  die  elektrische  Einwirkung  auf  die  De- 
formationen als  ganz  durch  die  Drucke  X^^, .  . .  X  vermittelt,  die 
sich  ihrerseits  aus  den  körperlichen  Kräften  und  Oberflächendrucken 
elektrisohen  Ursprungs  bestimmen.  — 

Der  bei  weitem  wichtigste  Fall  ist  der  eines  isotropen  Me- 
diums, nicht  nur  aus  praktischen  Gründen,  sondern  auch,  weil  das 
Verhalten  der  Krystalle  mit  Symmetriecentrum  von  dem  der  iso- 
tropen Körper  mehr  nur  quantitativ,  als  qualitativ  abweicht,  und 
deshalb  ihre  Behandlung,  die  im  allgemeinen  viel  umständlicher  ist, 
wenig  lohnt 

Wir  stellen  daher  den  obigen  allgemeinen  Formeln  nunmehr 
die  für  isotrope  Medien  geltenden  gegenüber,  wobei    wir,  gemäß 
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dem  S.  136  Gesagten,  durch  die  Bezeichnung  die  Identität  der 
Größen  /J^^  und  /J^^  mit  den  früher  benutzten  (b^^—  l)/4  n  und  b^j/4>7 
hervortreten  lassen  wollen. 

Es  gilt  hier,  falls  b  die  frühere  Bedeutung  hat,  und  b<^^  . . .  b^> 
neue  Konstanten  bezeichnen, 

/ll  ""  /22  ~  /33  ""     f  ^     J    /  11    ""  /  22  "~  /  33  ""    4  ^  > 

/•(l)  _  A'i)  __  ^(B)  _  ^^  ■    /•(2)  _  ^'(8)  __  ..(3)  __  wl)  _/•<!)_  fi2)  _  ^^ 
/U  ~/22  ~"'33""4,j>     tu  ~/ll  ""/22"~/22"~/33~"/33  ""    4^^» 


'(4) 


•(5) 


(Q) 


/  23  =/3l   — /  12  = 


Sn 


b(2) 
StT' 


während  alle  anderen  f^^  verschwinden. 

Demgemäß  wird,  da  noch  q^=  q^=:  q^=^  q,  q^=  q^^  q^=zO  ist, 
bei  isotropen  Medien  aus  dem  System  (93) 


95) 


8n 


8rr 


^y  =  ^(b'^^Ä'2+  b^.2)  72)^         (^-_  .^r  =  JLb(2)ZX, 

67=  J  (b<i) A'='+  b'2)if«),       A'y=  ffi=  ■'-b'2' AT; 

O  3T  0  71 


95') 


X 


b(2) 


e^  =  -^-^  (b  -  1  +  b^"^  r  +  b' i)  »^  +  b^2)  ;j,j  +  ^}_Z  (r.^^+  ^;r^ , 


Y 


b(2) 


^  =  ,V  (b  -  1  +  b^'^  ^  +  b'^)  »  +  b(-')y;  +  ^  [Zy^+  Xy,)  ^ 


z 


b(2) 


^  =  ^^  (b  -  1  +  b^O)  r  +  b'i^  &  +  b(2)  zj  +  ^  (.Yz^+  J'r^>  *' 


95") 


'/i  =  !7  «^  +  r  r  + 


bo 


ÜT^. 


Hierin  bezeichnet  i9-,  wie  früher,  die  räumliche  Dilatation  x^+  y  + 

Von  den  obigen  allgemeinen  Formeln  wollen  wir  nun  die 
Wendung  machen  auf  die  Theorie  der  im  engeren  Sinne  als  ElektrC^ 
striktion  bezeichneten  Erscheinungen  an  isotropen  Körpern,  d.  fc^ 
auf  die  Gesetze  der  Formänderungen,  welche  die  letzteren  erleidend 
wenn  sie  nur  elektrischen  Kräften  ausgesetzt  werden.  Diese  Form 
änderungen  sind  jederzeit  sehr  klein,  die  Temperatur  ändert  sicL- 
dabei  gleichfalls  äußerst  wenig,  man  kann  daher  stets  in  dec:^ 
Formeln  (95')  für  a,  ß,  y  die  mit  t  und  mit  x^^  . ,  .  x  proportionale!^ 
Glieder  vernachlässigen.  Es  läßt  sich  auch  durch  geeignete  ex-^ 
perimentelle  Anordnung  erreichen,  daß  in  den  Ausdrücken  (94')  fur:^ 
die  Deformationsgrößen  das  Temperaturglied  unmerklich  ist. 


§  15,    Elekfro$trikHon  in  isotropen  Medien,  139 

• 

Die  erste  der  erwähnten  Beschränkungen  Tereinfacht  das  Problem 
ganz  außerordentlich,  da  aus  den  elektrischen  Bedingungsgleichungen 
alles  auf  das  mechanische  Verhalten  des  Dielektricums  Bezügliche 
verschwindet  Das  elektrische  Problem  wird  dadurch  YoUständig 
isoliert  und  läßt  sich  als  erstes  ganz  ohne  Rücksicht  auf  das  elastische 
behandeln.  Dabei  kann  man  nach  Belieben  von  dem  Bedingungs- 
system (82)  oder  (83)  ausgehen,  da  in  dem  hier  vorliegenden  Falle 
wahre  Ladungen  durch  mechanische  Ursachen  nicht  auftreten  können, 
die  wahren  Ladungen  also  in  der  Kegel  direkt  oder  indirekt  vor- 
geschrieben sein  werden. 

Die  theoretisch  einfachste  Anordnung  des  Experimentes  ist 
diejenige,  daß  die  ganze  Oberfläche"  des  Dielektricums  mit  leitenden 
Belegungen  versehen  ist,  welche  geeignete  Ladungen  tragen;  hier  ist 
es  möglich,  die  Untersuchung  auf  das  Dielektricum  allein  zu  be- 
schränken, während  in  anderen  Fällen  die  Potentialfunktion  auch 
im  äußeren  Raum  zu  bestimmen  ist;  überdies  bietet  die  Anordnung 
meist  den  praktischen  Vorteil  größter  Feldstärke  bei  gegebenen 
Potentialen.     Wir  wollen  uns  auf  ihre  Betrachtung  beschränken. 

Da  die  Formeln  (95')  in  unserem  Falle  lauten 

a  =  — T X,     ^  =  —- —  i  ,      y  =^  — —  z, 

und    da    die   Bedingung  für  qp'  im  Innern  des  Dielektricums  nach 

S.  119  zu 

bX       _dY_       _dZ  __  _  4     (dji_        dß         dr 
dx    "^    dy    "^   dx  "  ^[dx   '^'dy   "^  dx 

wird,    so    ergiebt    sich    als    elektrische    Hauptgleichung     des 
Problems 

+  ^«^  +  -^—  =  -  A  y^  =  0.  9b) 


d  X         d  y         d 

Hierzu   kommen    für   die    mit   Leitern    belegten   Oberflächen    vor- 
geschriebene Werte  von  9'  selbst. 

Die  mechanischen  Hauptgleichungen  des  Problems  lauten, 
wenn  äußere  körperliche  Kräfte  nicht  wirken,  allgemein 

0^  a(^.)        (d^,)        d{^,) 
dxdydx 

u.  8.  f.,  also  in  unserem  Falle  wegen  (94'") 

dx  dy  dx  ^ 

u.  8.  f.,  wobei   die  X.,,,X    die   elastischen,   die    ^,, .  .  .  J„   die 
dielektrischen  Spaünungen  bezeichnen. 
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Für  erstere  gilt  nach  Bd.  I,  S.  337  das  System  Gleichungen 


- -^«=  c*,+ Ciy  +  Ci  «.=  Ci  V?-+ Cj  a:,, 


96") 


fUr  letztere   benutzen   wir    die   in  (65"")  gegebene,   auch  aus  (93) 
folgende  Form 

'   4  =  X((b  +  bW )  Za  -  (2  b  -  b(2>)  X2) , 


96"') 


B,=  -~-(2b-b<:^>)rZ, 


In  der  Grenze  gegen  die  Belegungen  müssen  die  Bedingungen 


iS„\+  {■5'„)»=  Wä  +  {«'„)»=  (^„)»+  iZ„\  =  0 
erfüllt  sein. 

Da   die  Belegungen   die  Elektricität  leiten  sollen,   so   sind  in 
ihnen  die  elektrischen  Kräfte  X,  Y,  Z,  und  daher  auch  die  dielektri- 
schen Spannungen  J^, ,  .  .  A    gleich  Null;    sind   sie   zugleich  sehr 
dünn,  so  gilt  Gleiches  von  der  elastischen  Spannung  X^^ . ,  .  X  Ab.- 
selbst,  und  die  obigen  Bedingungen  reduzieren  sich  auf 


96"") 


n  *        n  '  n  *         n  '  n'i»  ' 


wobei  die  Werte  X, ....  (7   im  Dielektricum  zu  nehmen  sind. 

Im  Innern  des  Dielektricums  sind  die  Spannungen  -4, , . . .  ^, 
äquivalent  mit  körperlichen  Kräften 


97) 


\  dx 


die   im   vorliegenden  Falle   isotroper  Körper   sehr   einfache  Wert^ 
besitzen. 

Es  gilt  zunächst  nach  (96'") 


Sti 


(b  +  ba))4|--(2b-b,)(^^  + 


dXY 

dy 


+ 


'-m' 


da  aber  die  Kräfte  eine  Potentialfunktion  qp'  besitzen,  welche  di^ 
Gleichung  ^(p^=0  erfüllt,  so  giebt  dies 

dB 


97') 


~dx   '     ^^-  dy   ' 


Z=  -. 


dx 
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wobei 

Für  die  Komponenten  A^^  -B^,  C^  gilt  zunächst  nach  (96'")  all- 
gemein 

^^=  ^[(b  +  b(i))A'2cos(w,x)  -  (2b  -  b(2))ZA'], 
...., 

wirken  sie  gegen  eine  Fläche,  längs  deren,  wie  in  den  Grenz- 
bedingungen (96"")  vorausgesetzt  ist,  die  elektrische  Potential- 
funktion 9)'  einen  konstanten  Wert  hat,  so  ist  dort  K  ^  N  und 
J=  Z  cos  (n,  x),  also 

^n^  ^n  COS  («»  ')y     ^«=  ^«  cos  (w,  y) ,     (7.=  i>„  COS  (n,  zj ,     97"') 
worin 

i>„=  -  ^  (b  -  b(^>  -  b^2))  i:2  97'-) 

einen  normalen  Druck  gegen  die  Fläche  (p'  ==  Gonst  repräsentiert  — 
Von  diesen  Formeln  machen  wir  nun  die  Anwendung  auf  eine 
Kugelschale '^  vom  inneren  Radius  r.,  vom  äußeren  r^;  die  innere 
Belegung  sei  auf  das  Potential  P.y  die  äußere  auf  P^  geladen. 

Nach  Symmetrie   ist   dann  ^'  allein   vom  Radiusvektor  r  ab- 
hängig, und  die  Formel  Ay''^  0  wird  zu 

was  auf 

-97-  =  7i,       'P=a--  98) 

fuhrt;  die  Konstanten  a  und  &  bestimmen  sich  durch  die  Neben- 
bedingungen zu 

a  =  ^5L!:-_-:^'^,     ^=  (Pa-P.)^a^^  ^  98') 

Die  elektrische  Kraft  K  liegt  parallel  mit  r,  und  es  wird 

Ä=--A.  98") 

Dieses  Resultat  ist  nun  in  die  Formeln  (96"')  resp.  (97')  für  die 
dielektrischen  Spannungen  und  mit  diesen  in  die  elastischen  Glei- 
chungen einzusetzen.  Letztere  vereinfachen  sich  erheblich,  da  nach 
Symmetrie  die  Verrückungen  parallel  dem  Radius  r  liegen  und  von 
seiner  Größe  allein  abhängig  sein  müssen. 
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Wir  setzen  daher 


H  = 


dh 


V 


dh 


w  = 


dh 


Ö9)  "=ö^'    "=d7'    •""'ö^' 

wo  h  eine  Funktion    von  r  allein   ist;    dieser  Ansatz   repräsentiert 
nach  Bd.I,  S.  347,  eine  sogenannte  Potentialdeformation.  Es  wird  dann 


-  ^x-^2  dx 


T  +  c^Ah,      -  T^^c^ 


'*  dydx 
u.  8.  f.,  und  die  Hauptgleichungen  (96'),  welche  die  Gestalt  annehmen 

'"         dx  dy  dx 

u.  s.  f.,  lauten  nach  Einsetzen  aller  Werte 

es  .     dh  dS  dh  de 


dx   "^^  öx' 


dB  ^    dh 


dx         ^  ^~^    dx 
woraus,  wenn  k  eine  Konstante  bezeichnet,   gefolgert  werden  kana 

99')  Ä  +  0=cAA  =  ^^(r«-|A). 

Für  die  Druckkomponente,  die  normal  gegen  die  Oberfläche  wirkt, 
ergiebt  sich  nach  einfacher  Bechnung 

99")  ±  ^n=  cj;-^  +  c,Ah  =  c^  +  ^4t' 

Setzt  man  für  ö  seinen  Wert 

2  MD  +  b(2)    b^ 


ö  = 


16  71 


r*' 


der  aus  (97")  und  (98)  folgt,  so  erhält  man  aus  (99'),  falls  *j  und*, 
Integrationskonstanten  bezeichnen. 


99") 


.   __   (2b(l)-f  b(2))&«  kr»         ^'i     .    1 


Hieraus  folgt  für  die  Normalkomponente  -A'^  der  elastischen  Spannung 
die  Formel 

,    ..        (2b(i>+b'2»)M  8r-2f,     i    i.ro       .      \         *^r  \ 

±-\*     "ienr* ^— ^+i*(2^1+c)--^-(c-Ci), 

wahrend  fi\r  diejenige  der  dielektrischen  Spannung  nach  (97"")  gfl^'* 


4-7)  = 


^5  -  jyiu-  y2>)6« 


Pa  filr  r  =  r.,  wie  für  r  =  r^ , 

sein  soll,  so  sind  zwei  Gleichungen  Torhanden«  aus  denen  man  di^ 
noch  unlH'kannten  Konstanten  k  und  A^  bestimmen  kann. 
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Die  allgemeinen  Eesultate  der  Berechnung  sind  kompliziert, 
werden  relativ  einfach,  wenn  man  die  Differenz  r  —  r.,  d.  h. 
Dicke  der  Kugelschale,  als  klein  neben  r.  und  r^  betrachten  kann. 

Kürzt  man  hier  ab 

(3  c  -  2  Cj) (2  bw  +  b^2))  +  2  c (b  -  b(i)  -  b<2^) 

=  2  cb  +  4(c  -  Cj) b(i)  +  (c  -  2  Cj) b^2)  =  X 

i  bezeichnet  einen   mittleren  Wert  von  r.  und  r^  mit  r^,  so  er- 
Lt  man 


1671C  '       1    IV  1'        487rc 


n  besonderem  Interesse   ist   die  Vergrößerung   des  Kugelradius, 
a.  der  Wert  ö  A/ö  r  für  r  =  r^ ;  die  durchgeführte  Rechnung  ergiebt 


[drjr^rr 


b^      \>{c  +  cj  +  b(l)(e  -  Ci)  -  b^r^ C| 
8  n  rf  (c  -  Ci)  (2  c,  +  c)  ' 


io  einen  von  einem  Aggregat  aller  drei  Konstanten  b,  b^^)  und  b^^ 
bängigen  Ausdruck.  Beobachtungen  der  Orößenänderung  eines 
Igelkondensators  durch  Ladung  geben  also  über  die  Zahlwerte  der 
'^nzungskonstanten  b^^^  und  b^^)  keinen  Aufschluß.  — 

Einen  speziellen  Fall  der  vorstehenden  Aufgabe  stellt  die  Frage 
ch  dem  Verhalten  einer  elastischen  dielektrischen  Flüssigkeit,  z.  B. 
les  Gases,  in  der  Umgebung  einer  geladenen  leitenden  Kugel  dar. 

Hier  ist  einerseits  c^  gleich  NuU,  da  in  einer  ruhenden  Flüssig- 
st keine  tangentialen  Drucke  bestehen  können,  andererseits  ist  b^^^ 
eich  NuU,  weil  die  Dielektricitätskonstante  in  ihr  nicht  von  Winkel- 
iderungen  abhängen  kann;  weiter  ist  in  dem  Wert  für  (f  die 
onstante  a  gleich  Null,  weil  (p*  im  Unendlichen  verschwindet^  end- 
5h  bestimmt  sich  b  einfacher  =  P.r^^  da  r^=  oo  und  Pa=  0  zu 
tzen  ist   Hiemach  sind  die  vorstehenden  Formeln  zu  spezialisieren. 

Handelt  es  sich  nur  um  die  Bestimmung  der  räumlichen  Dilata- 
on  d",  so  ist  eine  vollständige  Integration  der  elastischen  Glei- 
iiingen  gar  nicht  nötig;  da  nach  den  Formeln  (99)  i>  =  a  ä  ist, 
>  ergiebt  sich  hier  aus  (99')  unmittelbar,  weil  &  im  Unendlichen 
^rschwinden,  also  die  Konstante  k  gleich  Null  sein  muß,  . 

0  =  c  19-, 

^er  nach  Einsetzen  des  Wertes  von  0, 

Snc  Snrr*  871er* 
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Wenn,  wie  gewisse  Beobachtungen  '•)  schließen  lassen,  (b— 1)  der 
Dichte  des  Gases  proportional  ist,  so  ist  auch  b^^^  gleich  —  (b  —  1), 
und  das  Resultat  nimmt  die  Form  an 

^  ^  _  _(b  -  1)  Pi  n 


Sncr* 

Das  Gas  in  der  Nähe  des  Konduktors  befindet  sich  also  iu 
verdichtetem  Zustande.  — 

Bei  den  vorstehenden  Betrachtungen  ist,  wie  schon  oben  ge- 
sagt, die  Temperatur  konstant  auf  der  normalen  t  =  0  gehalten 
gedacht  und  in  den  Formeln  (95')  für  die  Momente  auch  der  Ein- 
fluß der  Deformationen  ignoriert.  Für  eine  Prüfung  der  Theorie 
wäre  es  sehr  wesentlich,  wenn  es  gelänge,  die  Konstanten  c^^)  und  fß>^ 
welche  die  Abhängigkeit  der  Momente  von  den  Deformationsgrößen 
messen,  durch  die  Beobachtung  der  Influenzierung  von  durch  mechani- 
sehe  Kräfte  deformierten  Dielektrica  zu  bestimmen;  indessen  scheinen 
hier  große  praktische  Schwierigkeiten  vorzuliegen. 

Erheblich  einfacher  ist  die  experimentelle  Bestimmung  des  Ein- 
flusses, welchen  die  Temperatur  auf  die  influenzierten  Momente  übt, 
weil  sich  derselbe  viel  beträchtlicher  machen  läßt,  als  derjenige 
mechanischer  Kräfte. 

Betrachtet   man   ein   auf   konstante   Temperatur  r    erwärmtes 
Dielektricum,  so  kann  man  für  die  Deformationsgrößen  x  ,  y„,  ^, 
den  Wert  a  r  setzen,  worin  a  den  gewöhnlichen  thermischen  linearen. 
Dilatationskoefficienten  bezeichnet,  also  von  den  sekundären  Wirkung© ri 
der  Elektrostriktion  abstrahieren.     Es  gilt  dann  nach  (95) 

100)         u-^^'-x,  ß  =  ^;^Y,  r^'^^-z, 

worin 

b'=  b  +  (b^^)  +  3  b(i)  a  +  b(2)  a)x\ 

indessen  dürfte  die  Kleinheit  von  a  mitunter  gestatten, 

b'=b  +  bWr 
zu  setzen. 

Ausgeführte  Beobachtungen^^  haben  für  feste,  wie  für  flüssige 
Dielektrica  nicht  unbeträchtliche,  und  zwar  für  erstere  meist  posi- 
tive, für  letztere  meist  negative  Werte  b^^^  ergeben;  hieraus  folgt 
eine  erhebliche  Veränderlichkeit  der  Dielektricitätskonstante  und 
demgemäß  auch  der  Elektrisierungszahl  mit  der  Temperatur.  Dies 
Resultat  gestattet  eine  interessante  Folgerung  zu  ziehen. 

Denkt  man  eines  jener  Dielektrica  ausschließlich  elektiischen 
Kräften  ausgesetzt  und  die  Anordnung  so  getroff'en,  daß  in  seinem 


§  15,     Tdmperaturänderung  tw  elektrischen  Felde.  145 


Innern  die  Feldstärke  konstant  ist,  so  kann  man  &  =  nK*  setzen, 
worin  n  eine  Eonstante  bezeichnet,  die  aus  den  Formeln  auf  S.  139 
und  140  zu  bestimmen  ist  Unter  Rücksicht  hierauf  wird  die  Glei- 
chung (95")  zu 

^/a=rr4.[|^+9n)A'S  100') 

wobei  die  Bedeutung  von  r  in  Formel  (81"")  angegeben  ist;  dies  er- 
giebt  bei  adiabatischer  Elektrisierung,  wo  //j  =  0  ist,  eine  Temperatur- 
änderung 

Wenn  wegen  der  Kleinheit  von  n  das  zweite  Glied  der  Klammer  neben 
dem  ersten  vernachlässigt  werden  kann,  so  gilt  das  Resultat,  daß 
jene  untersuchten  Dielektrica  bei  einer  Elektrisierung  eine  Ab- 
kühlung resp.  eine  Erwärmung  erfahren  müssen,  die  beiläufig 
mit  dem  Quadrat  der  Feldstärke  proportional  ist. 
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II.  Kapitel. 

Magnetismns. 

§16.      Die   fandamentalen  ErfEJinmgsthatsachen   über   permanente 
Magnete.    Ihre  Momente,  ihre  Axen  und  das  Potential  ihrer  Wecbiel- 

Wirkung. 

Die  Erfahrung  zeigt,  daß  eine  Reihe  von  Körpern,  insbesondere 
gewisse  Eisenerze,  von  Natur  die  Eigenschaft  besitzen,  aufeinander 
Kräfte  und  Momente  auszuüben,  welche  von  denen,  die  durch  die 
allgemeine  Gravitation  bewirkt  werden,  verschieden  sind,  und  daß 
andere  Körper  diese  Eigenschaft  dauernd  oder  vorübergehend  an- 
nehmen. Wenn  sie  jenen  ersteren  genähert  oder  aber  der  Einwirkung 
von  elektrischen  Strömen,  auf  die  wir  später  ausführlicher  eingehen, 
ausgesetzt  werden. 

Wir  nennen  alle  diejenigen  Körper  magnetisch  oder  magneti- 
siert,  welche  auf  jene  zuerst  genannten  natürlichen  Magnete 
Wirkungen  von  der  Art  äußern,  wie  sie  zwischen  zweien  von  letzteren 
nach  dem  Gesagten  stattfinden. 

Unsere  Untersuchungen  beziehen  sich  zunächst  auf  sogenannte 
permanente  Magnete,  d.  h.  auf  Körper,    die    bei  allen  mit  ihnen 
vorgenommenen    Operationen   ihren    Zustand   weder   vorübergehend 
noch  dauernd  ändern.    Zwar  giebt  es  anscheinend  derartige  Körper 
in  Wirklichkeit  in  aller  Strenge  ebensowenig,  wie  die  iniiuenzlosen  oder 
absoluten  Isolatoren,  die  wir  im  vorigen  Kapitel  voraussetzten;  in- 
dessen   doch   soweit  angenähert,  daß  ihre   Annahme    zum   Zwecke 
der  Entwickelung  der  Theorie  eine  physikalische  Unmöglichkeit  nicht 
involvieren  dürfte.     Glasharte,  nicht  zu  dicke  Stahlstäbe  kommen 
dem  Ideal  permanenter  Magnete  ziemlich  nahe. 

Ein  permanenter  Magnet,  der  an  der  Erdoberfläche  irgendwie 
beweglich  befestigt  ist,  erleidet  nach  der  Erfahrung  magnetische 
Wirkungen,  auch  wenn  wir  ihm  andere  magnetische  Körper  nicht 
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Dähem.     Wir  müssen  daher  nach  dem  Vorausgeschickten  die  Erde 
selbst  als  magnetisch  ansehen. 

Bezüglich  dieser  sogenannten  erdmagnetischen  Wirkung 
sehen  wir  als  durch  die  Beobachtung  sichergestellt  an,  daß  sie  auf 
Magnet«  von  Dimensionen,  welche  die  nicht  übersteigen,  mit  denen 
wir  operieren  können,  erstens  niemals  resultierende  Kräfte,  sondern 
$tets  nur  resultierende  Momenteausübt,  und  daß  sie  zweitens  inner- 
halb sehr  erheblicher  Bereiche  als  von  dem  Ort  unabhängig  be- 
trachtet werden  kann. 

Über  die  Wechselwirkung  zwischen  verschiedenen  per- 
manenten Magneten  betrachten  wir  als  Resultat  der  Beobachtung, 
daß  die  resultierenden  Drehungsmomente  in  großen  gegenseitigen  Ent- 
fernungen bei  ungeänderter  gegenseitiger  Orientierung  der  dritten 
Potenz  dieser  Entfernung  umgekehrt  proportional  wechseln. 

Verbindet  man  mit  diesen  Beobachtungsresultaten  die  durch 
die  Analogie  mit  den  elektrischen  Kräften  nahe  gelegten  beiden 
^nahmen,  daß  die  zwischen  permanenten  Magneten  stattfindenden 
Wechselwirkungen  sich  auf  solche  zwischen  allen  ihren  Elementen 
Eurückfuhren  lassen,  und  daß  letztere  Wechselwirkungen  ausschließ- 
lich in  Kräften,  nicht  in  Drehungsmomenten,  bestehen,  deren  Größen 
nur  Funktionen  der  Entfernung  sind,  und  deren  Richtungen  in  der 
Verbindungslinie  liegen,  so  erhält  man  dadurch  eine  zur  Ableitung 
der  allgemeinen  Gleichungen  genügende  Grundlage. 

Die  Gesamtkomponenten  5",  /i,  Z  der  erdmagnetischen  Wirkung 
auf  einen  permanenten  Magneten  müssen  nach  dem  ersten  Be- 
obacbtungsresultat,  wie  für  einen  endlichen  Magneten,  so  für  jeden 
durch  geometrische  Zerlegung  aus  ihm  erhaltenen  Teil,  sich  gleich 
Null  ergeben.  Denn  ein  solcher  Teil  ist  wieder  ein  Magnet,  und 
Qach  der  Annahme  permanenter  Magnetisierung  muß  er  einzeln 
denselben  Zustand  besitzen,  wie  im  Verband  der  übrigen  Teile; 
Äuch  haben  wir  zunächst  keine  Veranlassung,  irgend  eine  Art  der 
Zerlegung  als  unmöglich  auszuschließen. 

Um  diese  Überlegung  zu  verwerten,  müssen  wir  ^,  Hj  Z  ge- 
mäß den  gemachten  Hypothesen  wirklich  bestimmen.  Die  denkbar 
einfachste  Form  würde  sich  für  dieselben  ergeben,  wenn  man  nur  die 
(Tolumenelemente  dk  als  Träger  der  magnetischen  Wirkung  be- 
Tacbtete;  man  erkennt  aber  leicht,  daß  man  bei  einer  solchen  Ver- 
fügung mit  dem  zweiten  Beobachtungsresultat  in  Widerspruch  kommen 
rürde.  Wir  sind  daher  gezwungen,  auch  den  Oberflächen- 
Elementen  do  eines  permanenten  Magneten  eine  Wirkung  bei- 
nüegen,  was,  wie  sich  zeigen  wird,  auf  einen  Widerspruch  nicht  führt. 

10* 
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Diesem  Resultat  entsprechend  setzen  wir  nunmehr 

I  Z=  c[^ado+^Qdli\, 

worin  Ä\  B\  C  Konstanten  der  erdmagnetischen  Wirkung  sind, 
und  (7  resp.  p  je  eine  für  den  magnetischen  Zustand  des  Oberflächen- 
elementes do  resp.  des  Volumenelementes  dk  charakteristische  Skakr- 
größe  bezeichnet     Da 

ist,  so  stellen  A\  B\  C  die  Komponenten  eines  Vektors  Ä'  dar, 
dessen  Größe  die  Intensität  der  erdmagnetischen  Einwirkung  mißt, 
und  dessen  Richtung  mit  der  jener  parallel  ist. 

Es  kann  dann  die  durch  die  erste  Beobachtungsthatsache  ge- 
forderte Eigenschaft,  daß  für  jedes  Integrationsgebiet 

101')  fado+Jodk^^O 

sein  soll,  nur  dadurch  bewirkt  werden,  daß  sich  das  Rauminte- 
gral  f  Qdh  völlig  in  ein  Oberflächenintegral  verwandeln  läßt,  welche» 
das  Integral  fado  zu  Null  ergänzt. 

Hierzu  ist  erforderlich,  daß  q  die  Form  besitzt 

in  welcher,  damit  o  von  dem  Koordinatensystem  unabhängig  und 
dem  Volumenelement  dk  individuell  sei,  a,  ß,  y  Komponenten  eines 
Vektors  von  gleicher  Natur  sein  müssen,  den  wir  mit  ju  bezeichnen 
wollen.  Femer  ist  erforderlich,  daß  a^  ß,  y  stetige  Funktionen  dei 
Koordinaten  sind ;  wären  sie  längs  einer  Fläche  o'  unstetig,  so  müßt« 
man  6*  der  Begrenzung  des  Magneten  zurechnen  und  in  dem  ersteh 
Integral  (101')  mit  berücksichtigen.  Der  Wert  (101")  von  q  führt  di' 
Gleichung  (101')  zurück  auf 

/  Ut  +  a  cos  (w.,  x)  +  ß  cos  [n.^y]  +  y  cos  (w.,  r)J  c?o  =  0 , 

worin  n.  die  innere  Normale  auf  do  bezeichnet.  Soll  diese  Gl^^ 
chung  bei  jeder  beliebigen  Zerlegung  des  permanenten  Magnete 
für  jedes  Stück  gelten,  so  muß  sein 

101'")         <7  =  —  [a cos  (w.,  :r)  +  ß  cos (w^  y)  +  y  cos (jij,  z)], 
w^odurch  der  Zusammenhang  zwischen  o  und  (t  festgelegt  ist 

Diese  Betrachtungsweise  scheint  zunächst  mit  der  Annahm' 
eines  permanenten  Magneten  in  Widerspruch  zu  kommen,  wei 
die  bei  der  Zerlegung  neu  auftretenden  Oberflächenstücke  dadurcl 
eine  Wirksamkeit  erhalten,  die  sie  zuvor  nicht  besaßen.      Indessen 
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erkennt  man  leicht,  daß  die  beiden  Seiten  einer  Trennungsfläche 
I  derartig  entgegengesetzt  wirksam  werden,  daß  sie  sich  beim  Zu- 
\  sammenfftgen  der  Teile  zum  Ganzen  gegenseitig  völlig  neutralisieren ; 
I  in  der  That  giebt  die  Formel  (101'")  für  die  eine  den  entgegen- 
\      gesetzten  Wert  c,  als  für  die  andere. 

Die  hierdurch  für  q  und  a  gefundenen  Ausdrücke  geben  nur 
die  analytischen  Formen,  in  welchen  diese  Größen  nach  den  beiden 
ersten  Beobachtungsresultaten  sich  darstellen  müssen.  Bezüglich 
der  absoluten  Werte  ist  daran  zu  erinnern,  daß  die  Art  ihrer 
EinfiLhrung  in  o  und  o*,  und  somit  auch  in  c^,  ßj  y  und  /u, 
einen  konstanten  Fjiktor  unbestimmt  läßt.  Es  ist  daher  durch 
das  Bisherige  zwar  die  Richtung  A  des  Vektors  ju,  welche  man  die 
magnetische  Axe  des  Volumenelementes  dk  oder  die  lokale 
magnetische  Axe  nennt,  bestimmt,  nicht  aber  seine  Größe,  die  man 
als  das  magnetische  Gesamtmoment  der  Volumeneinheit  be- 
zeichnet, ebenso  nicht  diejenige  der a, /?,;',  welche  die  magnetischen 
Momente  der  Volumeneinheit  oder  die  spezifischen  Momente 
nach  den  Eoordinatenaxen  heißen.'®)  Auf  die  Bestimmung  dieses 
Doch  willkürlichen  Faktors  werden  wir  weiter  unten  eingehen. 

Dm  uns  nun  davon  zu  überzeugen,  daß  die  Werte  (101")  und 
(lOV")  für  o  und  a  mit  erdmagnetischen  Drehungsmomenten 
vollkommen  vereinbar  sind,  bilden  wir  den  Wert  des  Momentes  A 
ttin  die  -I-Axe,  welcher  nach  (101)  lautet 

J=  c\^fy(Tdo  +  JyQdk\  -  B'[JJg do  +  j z q  dk\\ 

setzt  man  hier  q  und  a  nach  (101")  und  (JOT")  ein,  so  ergiebt  sich 
Dach  Ausführung  einer  teilweisen  Integration 

A^Cjßdk-'B'^rdk, 
Kürzt  man  ab 

Jadk^/K,    Jßdk  =  By    Jydk  =  V,  102) 

^  erhält  man  für  die  Drehungsmomente  um  alle  drei  Eoordinatenaxen 
^  =  C'B  -  5T,     M  =  ^T  -  C'A,     iV=  5'A  -  ^'B.      102) 
Bei  gegebener  Orientierung  des  Magneten  gegen  das  Koordinaten- 
system sind  nach  S.  148  die  A,  B,  V  ihm  individuelle  Konstanten,  die 
^Bji  seine  magnetischen  Momente  nach  den  Koordinatenaxen 
^^unt    Sie  sind  im  allgemeinen  von  Null  verschieden;   findet  dies 
*^tt,  so   giebt   es   auch   immer  Orientierungen  des  Magneten,   für 
Welche  die  Drehungsmomente  A,  M,  N  nicht  verschwinden.     Die 
bisherigen  theoretischen  Resultate  sind  also  mit  der  obigen  zweiten 
^«obachtungsthatsache  im  Einklang. 
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Wie  die  a,  ß,  y,  so  haben  auch  die  A,  B,  f  den  Charakter  von 
Komponenten  eines  Vektors;  wir  bezeichnen  den  letzteren  mit  M 
und  nennen  seine  Größe  das  Gesamtmoment  des  Magneten,  seine 
Richtung,  die  wir  mit  dem  Buchstaben  A  bezeichnen  werden,  seine 
magnetische  Axe.  Wie  resultierende  Vektoren  jederzeit,  so  ist 
auch  M  als  absolute  Größe  zu  führen,  während  seine  Kompo- 
nenten nach  den  Koordinatenaxen,  wie  nach  irgend  welchen  anderen 
festgesetzten  Eichtungen,  positiv  oder  negativ  sein  können. 

Ist  a,  ß,  y  innerhalb  des  Magneten  konstant,  so  ist 

A  =  r^Ä,       B  =  ßk,       r  =  yk, 

wobei  k  das  Volumen  des  Magneten  bezeichnet;  hier  ist  dann  auch 
M  gleich  fAk  und  A  parallel  zu  L  Im  allgemeinen  ist  dagegen  M 
von  f  fidk,  welches  wohl  als  Magnetisierungsmoment  bezeichnet 
wird,  wesentlich  verschieden,  und  ersteres  kann  verschwinden,  während 
letzteres  einen  bedeutenden  Wert  besitzt. 

Da  in  a,  ß,  y  und  fi  noch  ein  gemeinsamer  willkürlicher  Faktor 
enthalten  ist,  so  gilt  Gleiches  auch  von  A,  B,  f  und  M.  — 

Kehren  wir  zu  unseren  für  A,  M,  JV  erhaltenen  Formeln  (102') 
zurück,  so  zeigt  ihre  Betrachtung,  daß,  wie  immer  a,  ß,  y  im 
Magneten  variieren,  jederzeit  eine  Richtung  von  -B'  gegen  den 
Magneten,  resp.  eine  Orientierung  des  Magneten  gegen  die  Erde 
existiert,  für  welche  die  sämtlichen  magnetischen  Drehungsmomente 
verschwinden;  diese  Orientierung  stellt,  wenn  andere  Kräfte  nicht 
vorhanden  sind,  eine  Gleichgewichtslage  des  Magneten  dar. 

Die  Momente  A,  M,  -JV  verschwinden,  wenn 

lOr)  J':5^6'=  A:B:r, 

d.  h.  wenn  die  Richtung  der  Axe  A  des  Magneten  derjenigen  d^-^ 
erdmaguetischen  Vektors  Ä'  gleich-  oder  entgegensinnig  parallel  i^^ 
Diese  Bedingung  bestimmt  aber  die  Orientierung  des  Magnete^  ^ 
keineswegs  vollständig;  sie  bleibt  vielmehr  erfüllt,  wenn  man  de^ 
Magneten  parallel  mit  sich  verschiebt  oder  um  die  Richtung  von  ^^ 
dreht.  Hierauf  beruht  eine  theoretisch  einfache,  aber  allerdings  nich 
eben  praktische  Methode,  um  die  Richtung  von  A  für  einen  ge^ — 
gebenen  Magneten  experimentell  zu  bestimmen. 

Entzieht  man  nämlich   einen  magnetischen  Körper  auf  irgeni^ 
eine  Weise  vollständig  der  Wirkung  der  Schwere,  läßt  ihn  dann  dre^ 
verschiedene  Gleichgewichtslagen  unter  der  Wirkung  des  Erdmagnetis — 
mus    annehmen   und   bezeichnet  bei   jeder  derselben  auf  ihm  einen, 
Punkt/?,,,  welcher  senkrecht  über  einem  in  dem  Körper  markierten 
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festen  Punkt  p,  z.  ß.  seinem  unterstützten  Schwerpunkt,  liegt,  so  ist 
die  Axe  des  durch  diese  Punkte  /?^  mit  der  Spitze  in  p  gelegten  Kreis- 
kegels der  Richtung  A  parallel. 

Die  Erfahrung  zeigt,  daß,  wenn  in  mittleren  nördlichen  geo- 
graphischen Breiten  beobachtet  wird,  im  Falle  des  Gleichgewichtes 
die  magnetische  Axe  A  in  einer  wenig  von  dem  geographischen 
Meridian  abweichenden  vertikalen  Ebene,  dem  sogenannten  magneti- 
schen Meridian,  liegt  und  sich  von  Süden  nach  Norden  hin  neigt; 
gleiche  Lage  hat  demnach  dort  auch  der  erdmagnetische  Vektor  Ä'.  — 

Die  beiden  Seiten  der  Richtung  A  sind  nicht  gleichwertig;  es 
ist  nämlich,  wie  leicht  aus  den  Formeln  (102')  gefolgert  werden 
kann,  stabiles  Gleichgewicht  dann  vorhanden,  wenn  die  Be- 
dingung (102")  in  der  Weise  erfüllt  wird,  daß  A,  B,  f  einerseits, 
A\  B\  C  andererseits  das  gleiche  Vorzeichen,  labiles,  wenn  sie 
entgegengesetztes  haben. 

Im  ersten  Falle  ist  ^7^' ^'^/'^y^-S'^v  im  letzteren  ^7^'=  —A/M, 
u.  s.  f.      Wir  wollen  weiterhin  die  Seite  der  Richtung  A,  die  im 

Falle  stabilen  Gleichgewichtes  nach  Norden  weist,  als  die  positive 

bezeichnen. 

Drückt  man  in  den  Formeln  (102')  A\  B\  C  durch  die  Richtung 

und  die  Größe  von  R\  femer  A,  B,  V  durch  diejenigen  von  M  aus 

und  führt  eine  Richtung  5'  ein,  die  normal  auf  der  Ebene  durch  Ä' 

und  A  liegt,  so   daß  A,  R\  S^  sich  in  dem   gleichen  Sinne  folgen, 

wie  X,  Yj  Z,  so  erhält  man 

A  =  Ä'M  sin  (A,  R")  cos  {S\  x),     M  =  R'tA  sin  (A,  R')  cos  (5' y)  \ 

N  =  R'fA  sin (A,  R')  cos  {S%  z\  J    ^^^"^ 

und  somit  für  das  resultierende  Drehungsmoment  J,  dem  die  Richtung 
S*  als  Axe  zugehört,  den  Wert 

J  =  Ä' M  sin  (A,  Ä').  102'"') 

Nehmen  wir  an,  die  Z-Axe  stehe  am  Beobachtungsort  normal 
zur  Oberfläche  der  Erde,  und  der  Magnet  sei  nur  um  sie  drehbar, 
so  ist  die  Bedingung  des  Gleichgewichtes 

JV  =  Ä'M  sin  (A,  R')  cos  {S\  r)  =  0 ,  103) 

was,  da  der  Winkel  (A,  -B')  in  mittleren  Breiten  nicht  verschwinden 
kann,  erfordert,  daß  gilt 

cos  (5',  z)  =  0. 

Legen  wir  noch  die  A'-Koordinatenaxe  im  magnetischen  Meridian 
nach   Süden,    die   T-Axe   nach  Osten    und   fixieren    die   Lage   der 
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vertikalen  Ebene  durch  A  gegen  die  AT- Ebene  durch  den  Winkel  r, 
der  gleich  Null  sein  möge,  wenn  die  positive  Seite  von  A  nach 
Norden  weist,  so  erhält  man  aus  der  dritten  Formel  (102')  direkt 

103')  7V^=-//'B=-//M  sin  (A,  Z)  sin  v. 

worin  H  den  absoluten  Wert  der  Horizontalkomponente  des  Vek- 
tors Ä'  bezeichnet  Liegt  die  Axe  A  normal  zur  Rotationsaxe,  so 
wird  noch  einfacher 

103")  yV==  -AM  sin  V.- 

Für das  Potential  W^^  der  Wechselwirkung  zweier  permanenter 
Magnete  (1)  und  (2)  erliält  man  nach  den  bisherigen  Resultaten  und 
*  der  S.  147  gemachten  Hypothese  den  Ansatz 

^,,=ffr,do,[frT,Pdo,+fif,Fdk,] 

worin  P  eine  Funktion  der  gegenseitigen  Entfernung  r  der  Elemente  rf^^ 
resp.  dk  ist,  in  die  es  multipliziert  erscheint 

Führt  man  für  beide  Magnete  die  Werte  (101")  und  (101'")  der 
(T  und  Q  ein,  so  folgt  nach  leichter  Umformung  in  sogleich  ver- 
ständlicher Bezeichnung 


104) 


dp 


+  ßi  dy,   \'^i  dx,     '  '-1   dij, 

dl      dP    ,    o    dP    ,         dPWj,  jj.      . 


Dieser  Ausdruck  für  W^^  ist  mit  dem  vorigen  stets  äquivalent,  wen 
beide  Magnete  kein  Volumen  gemeinsam  haben.     Wendet  man  de 
letzteren  auf  zwei  gegen  ihre  Entfernung  unendlich  kleine  Magnet^^ 
von  den  Volumina  k^  und  k^  an  und  bezeichnet  mit  ju^  und  jUj  di^-^ 
Größen  der  zu  den  Komponenten  ce^j  ßi,  Yi  ^^^  ^2»  ßi^  y%  gehöriger^^ 
Vektoren,  so  erhält  man  bei  Einführung  der  magnetischen  Gesamt-^ 
momente  ix^  A^  =  Mj,  jWg  k^  =  Mg  und  der  ihnen  entsprechenden  Axen  A^ 
und  A2 

104') 


d^P 


^i2-'^i'^2-ß-A,  ÖA.:' 


Bezeichnet  man  die  Differentialquotienten  von  P  nach  der 
gegenseitigen  Entfernung  r  der  beiden  Magnete  durch  obere  Indices^ 
so  ist  dies  identisch  mit 
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104") 


der,  da  bei  von  (1)  nach  (2)  positiv  gerechnetem  r 

äi^  °°  ~  cos(Ai,  r),       Q-^  =  +  co8(A,,  r), 

ist;  mit 

*»=  Ml M,((^  -  P")  cos  (A, ,  r)  cos  (A,,  r)  -  -^  cos  (A„  A,)) .    104'") 

^ennt  man  /  den  Winkel  zwischen  den  Ebenen  durch  A^,  r  und 
durch  Aj,  r  und  setzt  kurz 

80  gilt 

cos  (Aj ,  Aj)  =  cos  i9-j  cos  i^-^  +  sin  if^  sin  iT-^  cos/ , 

Düd  man  erhält  aus  (104'") 

*ii  =  -  Ml  M3  (F'  cos  .>i  cos  i'/g  +  -^-  sin  &^  sin  »T-^  cos  je')  •      104"") 

Für  die  Ableitung  der  Wechselwirkungen  aus  dem  Potential 
ist  wesentlich  die  gemachte  Annahme  permanenter  Magnete.  Aus 
itr  folgt  ohne  weiteres,  daß  bei  virtuellen  Verschiebungen  der  Mag- 
nete die  magnetische  Verteilung  sich  nicht  ändert,  daß  also  die  auf- 
gewandte Arbeit  und  demzufolge  die  Komponenten  und  Momente 
'ich  nach  den  Bd.  I,  S.  102,  für  starre  Körper  gegebenen  Regeln 
berechnen  lassen. 

Das  ganze  Drehungsmoment,  welches  der  Magnet  (2)  erfährt, 
^nn  man  zerlegen  in  die  drei  Momente  um  die  Richtung  von  r, 
iDi  die  Normale  auf  r  und  Aj  und  um  eine  zu  diesen  beiden  nor- 
Q^ale  dritte  Axe;  diese  Momente  werden  nach  jenen  Regeln  durch 
die  negativen  Differentialquotienten  von  W^^  erhalten,  welche 
Drehungen  um  die  genannten  Axen  entsprechen. 

Bei  der  Drehung  um  die  erste  Axe  variiert  nur  x  ^^  ^Xj  ^^i 
der  um  die  zweite  nur  ß-^  um  dO-^-^  eine  Drehung  um  die  dritte 
^on  der  Größe  dS  ändert  nur  x  um  dS  »coigd-^. 

Das  erste  und  das  dritte  Moment  wird  hiernach  mit  F  Ir  pro- 
portional, das  zweite  enthält,  außejr  einem  Glied  derselben  Natur, 
^itt  zweites,  das  mit  P"  proportional  ist.  Berücksichtigt  man  die 
*^  S.  147  erwähnte  dritte  Beobachtungsthatsaclie,  welche  alle  Mo- 
D^ent«  bei  ungeänderter  Orientierung  mit  1/r^  proportional  ergiebt. 
^  erkennt  man,  daß  die  unbekannte  Funktion  P  die  Gestalt 
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haben  muß,  worin  f  eine  Konstante  ist,  die  nur  noch  von  dem 
Medium,  innerhalb  dessen  die  Wechselwirkung  stattfindet,  ab- 
hängen kann. 

Wir  erhalten  sonach  schließlich'®) 


105) 


*..-a/ 

d 

+A ,:. 

+ 

d 
'2    dx. 

(C^ 


d  x^ 


+  A 


rA 


öl 


dx^ 


d-' 


ce^ 


d  Xi 


:- + A 


öyi 

r 

öy, 

b' 

r 

+  7-1 


+  n 


Spt 


+  ri 


dk^  dk^. 


Dieses  Resultat  zeigt,  daß  das  Potential  der  Wechselwirkung  zwischen 
zwei  permanenten  Magneten  dieselbe  Form  hat,  wie  das  NEWTON*sche 
Potential  zwischen  zwei  neutralen  Körpern,  welches  Bd.  I,  S.  172, 
aufgestellt  worden  ist,  daß  es  sich  also  ganz  ebenso  verhält,  wie  das 
Potential  der  Wechselwirkung  zwischen  zwei  erregten  DielektricA. 
Es  liegt  daher  nahe,  die  Analogie  noch  zu  vertiefen,  indem  man 
die  Größen  (t  und  (>  als  die  flächenhaften  und  räumlichen  Dichten 
eines  Agens  —  des  Magnetismus  —  deutet,  welches  die  W^echsel- 
wirkungen  scheinbar  verursacht. 

Da  die  Formel  (101')  die  gesamte  Menge  des  in  einem  perma- 
nenten Magneten  befindlichen  Magnetismus  gleich  Null  ergiebt,  so 
ist  man  gezwungen,  positive  und  negative  Magnetismen  zu 
unterscheiden;  über  die  Wahl  dieser  Benennung  ist  bereits  da- 
durch verfügt,  daß  S.  151  der  Sinn  festgesetzt  ist,  in  dem  die  magneti- 
sche Axe  A  oder  A  positiv  gerechnet  werden  soll. 

Man  erkennt  dies  am  leichtesten,  indem  man  «,  /9,  y  innerhalb 
des  Magneten  konstant  annimmt;  dann  gilt  nach  (101")  (>  =  0  und 
nach  (101") 

G  =  +  /Lt  cos  (Ä,  n J , 

und  da  /i  als  absolute  Größe  gerechnet  wird,  so  ist  a  überall  Ka- 
posi tiv,  wo  die  äußere  Normale  n^  mit  der  magnetischen  Axe  einen 
spitzen  Winkel  einschließt,  negativ,  wo  einen  stumpfen.  Zieht 
man  hinzu  die  oben  getroffene  Verfügung  über  die  positive  Richtung' 
von  A,  so  erhält  man  das  Resultat,  daß  ein  homogener  Magnet,  der 
im  stabilen  Gleichgewicht  verharrt,  auf  der  nördlichen,  d.  h.  der 
Nordrichtung  des  erdmaguetischen  Vektors  R'  zugewandten,  Seite 
j)ositiven,    auf  der   südlichen   negativen   Magnetismus  trägt.     Dem- 
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läB  bezeichnet  man  positiven  Magnetismus  auch  wohl  als  nörd- 
hen,  negativen  als  südlichen.  — 

Durch  die  Grundformel  (105)  ist  das  Potential  V^^^  der  Wechsel- 
kung  zwischen  zwei  permanenten  I^agneten  völlig   definiert  bis 

den  bisher  willkürlichen  konstanten  Faktor  f,  der  durch 
3tsetzung  der  für  die  magnetischen  Erscheinungen  zu  benutzenden 
iheiten  bestimmt  werden  kann,  wie  umgekehrt  die  Verfugung  über 
i  gewisse  Einheiten  einführt.  Die  Analogie  mit  den  Formeln  für 
ilektrica  legt  nahe,  ihn  gleich  einer  reinen  Zahl,  und  zwar  gleich 
IS  zn  wählen*^;  doch  ist  die  Bedeutung  dieser  Verfügung  hier  nicht 
einfach  nachweisbar,  wie  in  der  Elektricitätslehre,  weil  die  per- 
nenten  Magnete  neutrale  Körper  sind,  ihre  Wechselwirkung  sich 
^  im  Falle  unendlicher  Entfernung  und  endlicher  Größe  nicht 
'  diejenige  zwischen  zwei  Massenpunkten  reduziert,  sondern  auf 
jenigen  zwischen  zwei  Doppelpunkten. 

Am  anschaulichsten  wird  die  Bedeutung  durch  Betrachtung  der 
ehungsmomente,  welche  zwei  endliche  Magnete  in  großer  Ent- 
Qung  aufeinander  ausüben. 

Um  diese  vorzunehmen,  wenden  wir  die  Formel  (105),  die  wir 
.  Einführung  der  Festsetzung  f=l  auch  schreiben  können 


^»--jj  l«» "» dx,h,  +  ^' 


4L 


r 


105') 


f  zwei  gegen   ihre  Entfernung  kleine  Magnete  an,  wodurch  wir 
balten 

%t  =  Ai A,g— g—  +  B,  Bj Qy^Qy^  +  . . .  +  Bi  A2 ^^-^— 

ies  ist  nach  (104"")  auch  äquivalent  mit 

y/j,  =  -  -!!y^  (2  cos  *i  cos  ö-j  -  sin  &y^  sin  .9-,  cos  x),       1 05'") 
)rin  »9-j  »9-,  und  x  ^'^  frühere  Bedeutung  haben. 


105") 
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Aus  der  letzten  Gleichung  folgt,  daß  der  Magnet  (2)  seitens  (l) 
ein  Moment  um  die  Richtung  von  r  erfährt  von  der  Größe 

106)  77=  -^^^  sin  &^  sin  &^  sin  x , 

um  eine  Richtung  s  normal  zu  r  und  zu  A,  dagegen 

1060        -S'  =  -  -^^p-  (2  cos  &^  sin  .9-,  +  sin  &^  cos  &^  cos/) , 

wobei  n  im  Sinne  von  ;^,  -2*  im  Sinne  von  &^  positiv  zu  rechnen  ist. 

Liegt  die  eine  der  beiden  Axen,  z.  B.  A,,  in  der  Richtung  von  r. 
so  wird  der  Winkel  /  scheinbar  unbestimmt;  die  Bestimmung  liegt 
dann  aber  in  der  Festsetzung  über  s,  das  ja  normal  zu  der  Ebene 
durch  Aj  und  r  angenommen  wurde.  Steht  s  normal  zu  der  Ebene 
durch  r  und  die  Axe  des  anderen  Magneten  —  hier  A^  — ,  so  ist  x 
gleich  Null  zu  setzen. 

Demgemäß  erhält  man  die  folgenden  beiden  speziellen  Werte 
von  -2*. 

Ist  \  parallel  und  Aj  normal  zu  r,  so  ist  ;if  =  0,  iT-j  =  0,  &^  =  \^y 
also 
106")  :Sr=  -  -^-^; 

ist  Ag  parallel,  Aj  normal  zu  r,  so  ist  /  =  0,  &^=  0,  &^=  |x  also 
106'")  ^Vr=-— ;J^. 


Für  77  ergiebt  sich  ein  einfacher  Spezialwert,  wenn 

ist,  also  die  Axen  A^  und  Ag  normal  zu  einander  und  zu  r  liegen^ 
er  lautet 

106"")  n=^'^^' . 

Jede  der  drei  letzten  Formeln  gestattet  eine  einfache  Deutung 
der  getroffenen  Verfügung  /*=  1.  Es  ist  dadurch  nämlich  fest- 
gesetzt, daß  ein  unendlich  kleiner  Magnet  von  der  Einheit  des 
magnetischen  Moments  auf  einen  gleichen  Magneten  in  der  Ent- 
fernung Eins  bei  der  ersten  der  vorstehenden  Anordnungen  das 
Drehungsmoment  Zwei,  bei  den  beiden  letzten  das  Drehungsmoment 
Eins  ausübt. 

Durch  die  Festsetzung  über  /'  ist  mit  der  Einheit  auch  die 
Dimension  eines  magnetischen  Momentes  gegeben. 
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Da  die  Dimension  eines  Drehungsmomentes  gleich  mPtr^  ist, 
wird 

[M]  =  m^•^«^-S  107) 

d  es  gilt  ftir  das  Moment  fi  der  Volumeneinheit 

|>]  =  m"«/-^«^i;  1070 

jraus  folgt  mit  Hilfe  der  Beziehungen  (101")  und  (101'") 

»e  Formeln  sind  mit  den  entsprechenden  aus  der  fllektricitäts- 
re  vollkommen  identisch.  — 

An  die  oben  gebildeten  Werte  für  die  Momente  11  und  2 
Qen  wir  schließlich  noch  einige  Bemerkungen  knüpfen. 

77  verschwindet,  wenn  x  gleich  0  oder  n  ist;  wäre  der  Magnet  (1) 
t,  (2)  um  die  Richtung  von  r  drehbar,  so  fände  in  der  ersten 
sition  labiles,  in  der  zweiten  stabiles  Gleichgewicht  statt,  wenn  \\ 
d  d"^  zwischen  0  und  n  liegen.  Die  Erscheinung  läßt  sich  dahin 
aten,  daß  die  gleichnamigen  Enden  der  beiden  magnetischen  Axen 
h  scheinbar  abstoßen,  die  verschiedenartigen  sich  anziehen. 

Bildet  man  für  den  Magneten  (1)  das  Drehungsmoment  um  die 
chtung  r,  so  erhält  man  den  entgegengesetzt  gleichen  Wert,  wie 
r  (2).  Dies  gilt  aber  nicht  fllr  alle  Axen.  Nimmt  man  z.  B.  A^ 
id  Aj  in  derselben  Ebene  durch  r  liegend  an,  setzt  also  ;if  =  0, 
erhält  man  die  Werte  der  Drehungsmoraente  um  die  Normale  S 
rf  Aj  und  Ag 

-2;  =  -  ^p-  (2  cos  .V-j  sin  «V-^  +  sin  i^-^  cos  iV-^) , 

-^1  = i»-^  (2  sin  i9-j  cos  &^  -h  cos  i\  sin  //j) , 

od  diese  sind  keineswegs  einander  gleich. 

Dies  hängt  nach  Bd.  I,  S.  114,  damit  zusammen,  daß  die  wechsel- 
irkenden  Kräfte  zwischen  zwei  gegen  ihre  Entfernung  unendlich 
leben  Magneten  im  allgemeinen  nicht  in  deren  Verbindungslinie 
^en.  Man  bestimmt  die  Gesamtkomponenten  der  Wechselwirkung 
Da  leichtesten  aus  der  ersten  Formel  (105")  für  ^f\  speziell  die 
^omponente  nach  r  findet  sich  aber  noch  bequemer  aus  (105"'),  dabei 
Uier  Parallelverschiebung  nach  dieser  Richtung  die  Winkel  ß-^ ,  ff-^ 
^d  /  sich  nicht  ändern. 

Die  sämtlichen  Komponenten  werden  mit  1/r*  proportional, 
'binnen  also  noch  schneller  mit  wachsender  Entfernung  ab,  als  die 
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ausgeübten  Drehungsmomente.  Sie  sind  überdies  schwieriger  zu 
beobachten,  als  diese,  und  deshalb  zur  Prüfung  der  Folgerungen 
der  Theorie  wohl  niemals  benutzt  worden. 

Denkt  man  die  beiden  Magnete  starr  mit  einander  verbunden,  so 
resultieren  aus  diesen  Kräften  auf  das  System  wirkende  Momente, 
welche,  da  der  Hebelarm  mit  r  proportional  ist,  1  /r'  als  Faktor  haben; 
die  Rechnung  zeigt,  daß  sie  je  der  Summe  aus  den  oben  für  die  gleichen 
Axen  berechneten  wechselseitigen  Momenten  entgegengesetzt  gleich 
sind,  wie  dies  nach  dem  Energieprinzip,  das  wegen  der  Existenz 
eines  Potentiales  hier  Gültigkeit  besitzt,  in  der  That  auch  statt- 
finden muB. 

§  17.  Die  Potentialfonktion  eines  permanenten  Magneten;  ihre  Ent- 
wickelnng  bei  einem  Magneten  unbekannter  Konstitution.  Magnetpole. 

Die  Resultate  des  vorigen  Paragraphen  haben  eine  große  Ana- 
logie zwischen  dem  Verhalten  permanenter  Magnete  und  demjenigen 
influenzierter  Dielektrica  aufgedeckt;  wir  gehen  jetzt  daran,  dieselbe 
nach  einer  gewissen  Richtung  hin  noch  zu  erweitem.  Wie  sich 
nämlich  für  die  Wirkung  der  erregten  Dielektrica  eine  Potential- 
funktion als  charakteristisch  erwies,  so  gestatten  auch  die  Potentiale 
permanenter  Magnete  die  Zurückführung  auf  eine  solche,  die  aller- 
dings nicht  ganz  so  einfach  gewonnen  wird,  wie  bei  dem  elektrischen 
Problem. 

Wir  wollen  uns  vorstellen,  der  eine  der  früher  betrachteten 
permanenten  Magnete ,  den  wir  statt  durch  (2)  weiter  durch  (0)  be- 
zeichnen wollen,  und  dessen  Koordinaten  und  Momente  ohne  Index 
geführt  werden  mögen,  habe  die  Form  eines  gegen  seine  Dicke 
unendlich  dünnen,  aber  beliebig  gekrümmten  Fadens  von  stetig 
variierendem  Querschnitt  y,  sei  z.  B.  ein  harter  Stahldraht,  und  seine 
Magnetisierung  sei  derartig,  daß  die  lokale  magnetische  Axe  überall 
der  Cylinderaxe  parallel  liegt,  und  das  magnetische  Moment  der 
Längeneinheit,  nämlich  ^jU  =  tu,  konstant  ist.  Einen  solchen  faden- 
förmigen Magneten  nennen  wii  ^inen  homogenen  Linearmagneten. 

Wir  können  dann  schreiben,  indem  wir  mit  s  die  Axenkurve 
bezeichnen,  also  dk  =  qds  setzen, 

oder  nach  Ausführung  der  Integration  und  bei  Benutzung  der  Ab- 
kürzung 
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ai-         öl        ö^\  r     e' 


«»TiT  +  ^'-dyr-^^'  rx.r''^  =  j  f^  ö v''*i=  'f'     10^) 


worin    nun   rp   eine   Funktion   allein   der  Koordinaten  x,  y,  z  des 
Linienelementes  ds  ist,  auch 

%o-m{xfj^^nQ;  108') 

hierin  sollen  die  Indices  +  und  _  andeuten,  daß  die  Werte  von  i/; 

an  den  beiden  Enden  des  Fadens  zu  nehmen  sind. 

Aus   dieser  Formel   ist  alles  verschwunden,   was   sich  auf  die 

Gestalt    der    Axenkurve  des    Linearmagneten   bezieht;    sie   enthält 

allein  noch  die  Koordinaten  seiner  Endquerschnitte,  die  man  seine 

Pole  nennt     Die  Stärke  der  Magnetisierung  kommt  nur  in   dem 

Produkt  qfi  =  mj  d.  h.  dem  Moment  der  Längeneinheit  vor;  da  für 

die  Endquerschnitte  nach  (101'")  gilt  <7_=  — /w,  0-+=  +  fi,  so  kann 

man    auch   schreiben   m  =  q+  a^  =  —  y.  (7_,    und   hieraus    ergiebt 

sich  m  als  die  absolute  Größe    der  auf  den   Endquerschnitten  oder 

in  den    Polen   liegenden   Magnetismen.     Die  Dimension    der  Pol- 

stärke  m  ist  sonach 

[m]  =  mVtfW-i.  108") 

Denkt  man  sich  den  Faden  unendlich  lang  und  den  negativen  Pol 
*  =  0  unendlich  fem  von  dem  Magneten  (1),  versteht  man  weiter 
unter  t^  ohne  Index  speziell  den  Wert  von  ip  am  Orte  x,  y,  z  des 
positiven  Poles,  so  reduziert  sich  die  Formel  (108')  auf 

W,^=mu']  108'") 

falls  noch  der  Cy linder  derartig  magnetisiert  ist,  daß  w  =  1 ,  wird 
Vj^  mit  rfj  identisch. 

Hier  ist  dann  Vj^^  eine  Funktion  nur  der  Koordinaten  ar,  y,  z 
des  Einheitspoles,  imd  die  vollständige  Übereinstimmung  des  Resul- 
tates mit  der  Formel  (3")  einerseits  und  (33")  andererseits  gestattet, 
der  Funktion  yj  den  Namen  der  Potentialfunktion  des  perma- 
nenten Magneten  beizulegen.  Sie  ist  aber  minder  einfach  definiert, 
als  die  Potentialfunktion  (p  einer  elektrischen  Verteilung,  nämlich, 
um  das  Gesagte  zu  wiederholen,  definiert  als  das  Potential  seiner 
Wirkung  auf  das  positive  Ende  eines  homogenen  Linearmagneten, 
f&r  welchen  das  magnetische  Moment  der  Längeneinheit  gleich 
Eins  ist 

Die  Dimension  von  rfj  ist  dieselbe,  wie  die  von  (f,  da  gleiches 
von  V  und  0,  von  m  und  e  gilt;  man  hat  also  nach  (5"") 

[xfj]  =  m''^r'^t'K  108"") 
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109") 


Die  auf  den  Einheitspol  wirkenden  magnetischen  Komponenten, 
die  weiterhin  immer  A,  B,  C  heißen  mögen,  und  deren  B^sultante, 
die  immer  mit  R  bezeichnet  werden  soll,  sind  gegeben  durch 

109)  ^*  ^y  ^* 

[  R  =  y^2+52+  6«, 

haben  also  die  Dimension 

1090  [Ä]  =  m^/-Vw-i. 

Die  magnetischen  Kräfte  Ry  resp.  Ay  JBj  C,  entsprechen  genau  den 
im  ersten  Kapitel  benutzten  elektrischen  Kräften  K,  resp.  X,  ¥,  Z\ 
wie  K  den  Namen  der  elektrischen,  so  führt  R  auch  denjenigen 
der  magnetischen  Feldstärke.  — 

Aus  der  Potentialfunktion  i/;  eines  permanenten  Magneten  (1) 
kann  man  nach  (105')  sogleich  sein  Potential  auf  einen  zweiten  (0) 
bestimmen;  man  erhält  nämlich 

-/''if''*' 

oder,  unter  Rücksicht  auf  (109),  aucli 

109'")  ^,,=  ^j\aA+ßB  +  rC)dk, 

Formeln,  die  große  praktische  Bedeutung  besitzen.  — 

Indem  wir  den  negativen  Pol  des  Linearmagneten  (0)  ins  Un- 
endliche gerückt  haben,  ist  es  uns  gelungen,  seine  Wirkung  zu  be- 
seitigen und  die  Analogie  mit  den  Verhältnissen  der  Elektricitäts- 
lehre  herzustellen.  Dies  Verfahren  ist  nicht  immer  anwendbar;  es 
versagt  z.  B.,  wenn  der  lineare  Magnet  sich  in  einem  Hohlraum 
des  Magneten  (1)  befindet,  und  dann  kann  man  einen  Magnetpol 
auch  theoretisch  nicht  isolieren.  Wenn  es  sich  um  Messungen  der 
Wirkungen  handelt,  die  ein  körperlicher  Magnet  (1)  in  seiner  Um- 
gebung übt,  wird  man  in  der  Praxis  häufig  sogar  auch  dann  auf 
die  Herstellung  eines  isolierten  Poles  verzichtein,  wo  es  theoretisch 
möglich  wäre,  weil  ein  solcher  Pol  infolge  des  anhängenden  Linear- 
magneten nur  unvollkommen  beweglich  ist;  man  wird  lieber  die 
Kräfte  und  Momente  beobachten,  die  ein  zweiter  körperlicher 
Magnet  durch  den  zu  untersuchenden  erleidet,  und  die  Verhältnisse 
passend  nur  dadurch  vereinfachen,  daß  man  den  Hilfsmagneten  sehr 
klein  gegen  seine  Entfernung  von  dem  gegebenen,  oder,  kurz  gesagt, 
als  Magnetnadel  bildet. 
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Dann  ist  das  Potential,  das  er  erleidet,  nach  (109")  gegeben  durch 

Da  sonach  exakte  Messungen,  welche  zu  einer  Prüfung  der 
Grundlagen  der  Theorie  dienen  können,  nicht  die  Wirkungen  be- 
treffen, welche  isolierte  Pole  erleiden,  sondern  immer  endliche  Mag- 
nete benutzen,  so  ist  im  Vorstehenden  die  Entwickelung  der  all- 
gemeinen Theorie  auch  auf  deren  Verhalten  gegründet  Doch  em- 
pfiehlt es  sich  weiterhin  vielfach,  zum  Zwecke  des  vereinfachten 
Ausdrucks  mit  der  auf  einen  Einheitspol  bezogenen  Wirkung ,  d.  h. 
mit  der  Potentialfunktion  tp,  zu  operieren.  — 

Die  Formel  (109'")  kann  auch  dazu  dienen,  die  auf  S.  147  bei  Be- 
handlung der  auf  einen  beliebigen  Magneten  ausgeübten  erdmagneti- 
schen Wirkung  eingeführten  Komponenten  A\  B\  C\  und  damit 
den  resultierenden  Vektor  Ii\  präzis  zu  deuten. 

Nach  dem  dort  Gesagten  betrachten  wir  die  Erde  als  einen 
permanenten  Magneten  und  die  von  ihr  ausgeübte  Kraft  als  innerhalb 
beträchtlicher  Bereiche,  also  jedenfalls  innerhalb  des  ihrer  Wirkung 
ausgesetzten  Magneten  (0),  nach  Oröße  und  Richtung  konstant  Die 
Gleichung  (109'")  nimmt  hiemach  die  Form  an 

^f,,=  ^{A^  +  BB  +  c^), 

worin  A,  B,  f  die  frühere  Bedeutung  besitzen.  Bestimmt  man  die 
Lage  der  magnetischen  Axe  A  durch  den  Winkel  a  gegen  die  X-Axe 
und  den  Winkel  /  zwischen  den  Ebenen  XF  und  ZA,  so  ist 

B  =  M  sin  a  cos  /,     f  =  M  sin  a  sin  / , 
also 

dl  "       '  '        dl  ^  °' 
hieraus  folgt  der  Wert  des  Drehungsmomentes  um  die  X-Axe 

ähnlich  findet  sich,  als  um  die  J-  und  die  ^-Axe  wirkend, 

M=Jr-CA,     7V=5A-^B. 

Vergleicht  man  diese  Formeln  mit  (102'),  so  ergiebt  sich 

A'=A,       B'==B,       Cr=^C; 

A\  B\  C  sind  also  die  auf  einen  Einheitspol  wirkenden  Kom- 
ponenten der  erdmagnetischen  Kraft,  iZ'  ist  ihre  Resultante.  — 

Die  Potentialfunktion  t/;  nimmt  eine  sehr  einfache  Gestalt  an, 
wenn  der  Magnet  (1)  linear  und  homogen  magnetisiert  ist    Die  An- 

VoioT,  Theoretische  Physik,    n.  11 
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ausgeübten  Drehungsmomente.  Sie  sind  überdies  schwieriger  zu 
beobachten,  als  diese,  und  deshalb  zur  Prüfung  der  Folgerungen 
der  Theorie  wohl  niemals  benutzt  worden. 

Denkt  man  die  beiden  Magnete  starr  mit  einander  verbunden,  so 
resultieren  aus  diesen  Kräften  auf  das  System  wirkende  Momente, 
welche,  da  der  Hebelarm  mit  r  proportional  ist,  1  /r'  als  Faktor  haben; 
die  Rechnung  zeigt,  daß  sieje  der  Summe  aus  den  oben  für  die  gleichen 
Axen  berechneten  wechselseitigen  Momenten  entgegengesetzt  gleich 
sind,  wie  dies  nach  dem  Energieprinzip,  das  wegen  der  Existenz 
eines  Potentiales  hier  Gültigkeit  besitzt,  in  der  That  auch  statt- 
linden muB. 

§  17.  Die  Fotentialfonktion  eines  permanenten  Magneten;  ihre  Bnt- 
wickelung  bei  einem  Magneten  unbekannter  Konstitution.  Magnetpole. 

Die  ßesultate  des  vorigen  Paragraphen  haben  eine  große  Ana- 
logie zwischen  dem  Verhalten  permanenter  Magnete  und  demjenigen 
influenzierter  Dielektrica  aufgedeckt;  wir  gehen  jetzt  daran,  dieselbe 
nach  einer  gewissen  Richtung  hin  noch  zu  erweitem.  Wie  sich 
nämlich  für  die  Wirkung  der  erregten  Dielektrica  eine  Potential- 
funktion als  charakteristisch  erwies,  so  gestatten  auch  die  Potentiale 
permanenter  Magnete  die  Zurückfuhrung  auf  eine  solche,  die  aller- 
dings nicht  ganz  so  einfach  gewonnen  wird,  wie  bei  dem  elektrischen 
Problem. 

Wir  wollen  uns  vorstellen,  der  eine  der  früher  betrachteten 
permanenten  Magnete ,  den  wir  statt  durch  (2)  weiter  durch  (0)  be- 
zeichnen wollen,  und  dessen  Koordinaten  und  Momente  ohne  Index 
geführt  werden  mögen,  habe  die  Form  eines  gegen  seine  Dicke 
unendlich  dünnen,  aber  beliebig  gekrümmten  Fadens  von  stetig 
variierendem  Querschnitt  q,  sei  z.  B.  ein  harter  Stahldraht,  und  seine 
Magnetisierung  sei  derartig,  daß  die  lokale  magnetische  Axe  überall 
der  Cylinderaxe  parallel  liegt ,  und  das  magnetische  Moment  der 
Längeneinheit,  nämlich  q  fx  =  m,  konstant  ist  Einen  solchen  faden- 
förmigen Magneten  nennen  wii  ^inen  homogenen  Linearmagneten. 

Wir  können  dann  schreiben,  indem  wir  mit  s  die  Axenkurve 
bezeichnen,  also  dh—qds  setzen, 

Mo        '" 

oder  nach  Ausführung  der  Integration  und  bei  Benutzung  der  Ab- 
kürzung 
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o  —  0  —  d       \  10 


«iTi+A-ä]^+y.ä=c;;^'^i=j^iöir''*^=^''   '^^^ 


worin    nun   y^   eine   Funktion   allein   der  Koordinaten  x,  y,  z  des 
Linienelementes  ds  ist,  auch 

'''10=  »'(V+ -•«'-);  108') 

hierin  sollen  die  Indices  +  und  _  andeuten,  daß  die  Werte  von  \p 
an  den  beiden  Enden  des  Fadens  zu  nehmen  sind. 

Aus  dieser  Formel  ist  alles  verschwunden,  was  sich  auf  die 
Gestalt  der  Axenkurve  des  Linearmagneten  bezieht;  sie  enthält 
allein  noch  die  Koordinaten  seiner  Endquerschnitte,  die  man  seine 
Pole  nennt  Die  Stärke  der  Magnetisierung  kommt  nur  in  dem 
Produkt  qfA  =  mj  d.  h.  dem  Moment  der  Längeneinheit  vor;  da  für 
die  Endquerschnitte  nach  (101'")  gilt  <7_=  — /*,  (t+=  +/i,  so  kann 
man  auch  schreiben  »w  =  y+  ö-+  =  —  q^a_,  und  hieraus  ergiebt 
sich  911  als  die  absolute  Größe  der  auf  den  Endquerschnitten  oder 
in  den  Polen  liegenden  Magnetismen.  Die  Dimension  der  Pol- 
stärke m  ist  sonach 

[m]  =  mV«r-r^  108") 

Denkt  man  sich  den  Faden  unendlich  lang  und  den  negativen  Pol 
*  =  0  unendlich  fem  von  dem  Magneten  (1),  versteht  man  weiter 
unter  1//  ohne  Index  speziell  den  Wert  von  \f)  am  Orte  x,  y,  z  des 
positiven  Poles,  so  reduziert  sich  die  Formel  (108')  auf 

y>'io='"'N  108'") 

Mls  noch  der  Cy linder  derartig  magnetisiert  ist,  daß  77t  =  1,  wird 
\q  mit  \f)  identisch. 

Hier  ist  dann  W^^  eine  Funktion  nur  der  Koordinaten  x,  y,  z 
des  Einheitspoles,  und  die  vollständige  Übereinstimmung  des  Resul- 
tates mit  der  Formel  (3")  einerseits  und  (33 ")  andererseits  gestattet, 
der  Funktion  i/.»  den  Namen  der  Potentialfunktion  des  perma- 
nenten Magneten  beizulegen.  Sie  ist  aber  minder  einfach  definiert, 
als  die  Potentialfunktion  tp  einer  elektrischen  Verteilung,  nämlich, 
um  das  Gesagte  zu  wiederholen,  definiert  als  das  Potential  seiner 
Wirkung  auf  das  positive  Ende  eines  homogenen  Liuearmagneten, 
für  welchen  das  magnetische  Moment  der  Längeneinheit  gleich 
£ins  ist 

Die  Dimension  von  \p  ist  dieselbe,  wie  die  von  r/,  da  gleiches 
von  V  und  tf>,  von  m  und  e  gilt;  man  hat  also  nach  (5"") 

[t/;]  =  mV'«^«f-i.  108"") 
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kürliche  Beschränkungen,  um  sie  zu  einer  bestimmten  zu  machen, 
und  von  diesen  ist  die  Sachgemäßeste  diejenige,  die  magnetisch  wirk- 
samen Massen  durchaus  auf  der  Oberfläche  des  Magneten  liegend 
anzunehmen,  also  p  =  0  zu  setzen.  In  der  That  ist  schon  auf  S.  188 
des  I.  Bandes  und  dann  auf  S.  24  dieses  Bandes  gezeigt,  daß  jede 
Verteilung  von  nach  dem  NEwroN'schen  Gesetz  wirksamen  Massen 
innerhalb  einer  geschlossenen  Oberfläche  in  Bezug  auf  äußere  Punkte 
durch  eine,  und  zwar  nur  eine  Obertiächenbelegung  zu  ersetzen  ist. 

Eine  solche  Verteilung  giebt  nun  zwar  eine  anschauliche  Vor- 
stellung von  der  Wirkungsweise  des  betreffenden  Magneten,  hat 
aber  mit  seiner  wahren  Konstitution  direkt  nichts  zu  thun  und  be- 
sitzt  um  so  geringeres  Interesse,  als  ihre  Einführung  nicht  einmal 
der  Potentialfunktion  t/;  eine  besonders  bequeme  Form  erteilt 

Für  die  Praxis  verzichtet  man  daher  auf  die  Kenntnis  der 
Konstitution  der  benutzten  permanenten  Magnete  und  stellt  sich 
ausschließlich  das  Ziel,  ihre  Potentialfunktion  auf  äußere  Punkte  zu 
bestimmen;  dies  gelingt  in  wichtigen  Fällen  auf  dem  Wege  der 
Reihenentwickelung,  die  man  soweit  fortsetzt,  als  die  Glieder  für  die 
geforderte  Genauigkeit  merkliche  Größe  besitzen,  wobei  die  Werte 
der  Konstanten  durch  die  Beobachtung  bestimmt  werden.  Diese 
ßeihen  konvergieren  jederzeit  nur  innerhalb  gewisser  Bereiche. 

Geht  man  von  der  Grundformel  (108)  für  die  Potentialfunktion 


aus,  legt  den  Koordinatenanfang  in  das  Innere  des  Magneten  und 
nimmt  den  Punkt  jt,  y,  z  so  fern  an,  daß  sein  Abstand  r^  vom  Ko- 
ordinatenanfang groß  gegen  den  aller  Volumenelemente  dk^  ist,  so 
kann  man  die  Diflerentialquotienten  von  r  nach  Potenzen  von  x^,  y^,  z^ 
entwickeln  und  erhält,  da 


ist,  die  folgende  Reihe 


V^=. 


/y   I  __     _'*"   j-  r  -     — •*    4-  ?/  —   ^'-4-  r r*L__ir--.  ^^ 


•S'**'    1        ».  o  •    •    • 


öl  ^    1    ÖJ-'    ^^^dxdy^^dxd.x      ^   ''6  i» 

öl  ö'-'-  \  I     öl  ö'-l 

+  ^i\~  öy    ^•'■löxö'y'^---   /+''i\~  ö*  +*iöxöl+"' 


rfÄ,. 
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Hierin  ordnen  wir  den  früheren  Bezeichnungen  (102) 
Ja^dk^==^J    Jßidk^=B,    fVidk^^V, 

in  denen  für  die  nächste  Entwickelung  die  Indices  ^   rechts  unter- 
drückt sind,  die  weiteren 

i/«i^i  A  =  All,  f^i^iVi^^i  =  Ai2 , . .  •  j  A^i^i  ^*i  =  Bi2, . .  J 
zu  und  erhalten  so 


111) 


d  X 

1 


+  Ai  -  «-i-  +  Ag 


da;' 


.  -1-  A  - 

dxdy  '  öa;ö^ 


+  ^1-^^+  ^2"  fiJ~  +  ^a^Är^^ 


+  Fl 


öydx 
dxdx 


1        ö''- 


j-  r    _  '^o^  j_  r .'^o 

»    '  2  ;>*  ;)j#  ^  '  3    ;5^a 


dxdy 
1 


ö^5 


1^11    öai"  +  Ai2^^«ö^  +  A 


13  öor'ö 


b-  + 


6^ 


öy  öx*         12  öjpöy 


■:*+B> 


-3    ^ 
0^ 


^öaröyÖA 


+ 


—  ir   ^^^-  -4- r 


Ö3±  ^3± 

'"o       1    r ^0  _   I 


111') 


(lies  kürzen  wir  ab  in 

1/f  =  »/^i+ %  +  •  •  •  ^11") 

und  denken  in  jedes  i/;^  die  Glieder  mit  Äten  Differentialquotienten 
zusammengefaßt 

Die  Funktion  i//^  läßt  sich  schreiben  9'/,/'"ü''*'''^  ^'orin  qp^  eine 
ganze  rationale  Funktion  Äten  Grades  von  x,  y,  z  darstellt;  rp^  genügt 
nach  seiner  Definition  der  Gleichung  A'V^7.=  0,  und  gleiches  gilt, 
wie  durch  Rechnung  leicht  zu  zeigen,  auch  von  qp^.  Die  Funktionen  i^^^ 
i^ind  die  allgemeinen  fallenden,  die  ^^  die  allgemeinen  steigenden 
Kugelfunktionen;  sie  lassen  sich  in  etwas  einfachere,  aber  minder 
symmetrische  Formen   zusammenziehen,  indem  man  die  in  gleiche 
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Wendung  desselben  Verfahrens,  von  dem  S.  159  in  Bezug  auf  V  Ge- 
brauch gemacht  ist,  ergiebt,  falls  der  konstante  Parameter  q^  fi^  =  m^ 
gesetzt  wird, 

110)  ,/^  =  „,  (_L_J_), 

wobei  r+  die  Entfernung  von  dem  positiven,  r.  die  Entfernung  Ton 
dem  negativen  Pol  bezeichnet.  Ein  homogener  linearer  Magnet 
giebt  also  die  gleiche  Potentialfunktion,  wie  zwei  entgegengesetzt 
gleiche,  nach  dem  NEwroN'schen  Gesetz  wirkende,  in  seinen  Enden 
liegende  Massenpunkte. 

Sind  beide  Magnete  linear  und  homogen,  so  erhält  man  durch 
Kombination  von  (108')  und  (110) 

110')  W,,=  rnm,(~^-+-^ ^ L  ]  , 

worin  die  r  durch  die  Indices  als  die  Entfernungen  zwischen  den 
verschiedenen  positiven  und  negativen  Polen  charakterisiert  sind. 

Das  Potential  der  Wechselwirkung  zwischen  zwei  homogenen 
Linearmagneten  reduziert  sich  sonach  auf  dasjenige  von  vier  in 
ihren  Polen  befindlichen  Massen  ±  /«  und  ±  m^ ,  welche  nach  dem 
NEWTON'schen  Gesetz  aufeinander  wirken;  das  Vorzeichen  der 
einzelnen  Glieder  ergiebt,  daß  dabei  gleichartige  Massen  sich  ab- 
stoßen, ungleichartige  sich  anziehen.  — 

Ein  anderer,   besonders    einfacher   und  wichtiger  Fall  ist  der, 
daß  der  Magnet  die  Gestalt  einer  irgendwie  gekrümmten,  gegen  ihre 
seitliche  Ausdehnung  sehr  dünnen  Platte  hat,  und  die  Magnetisierung 
derart  ist,  daß  an  jeder  Stelle  die  lokale  Axe  A  normal  zur  Mittel- 
fläche Oj    der  Platte  steht.     Fühiii  man   die  Dicke  dn^   der  Platte 
ein,   vertauscht   also    dk^    mit  do^dri^,   und   kürzt   man    das  Pra^ 
dukt  /ij  rfwj  in  v^  ab,   wo  nun  v^  die  Bedeutung  des  magnetische t' 
Momentes  der  Flächeneinheit  der  Platte  hat,  so  erhält  man  aus  (108) 

1 
110") 

eine  solche  Platte  ist  also  nach  Bd.  I,  S.  173    einer  magnetische!^ 
DoppelHäche  äquivalent. 

Ist  v^  konstant,  so  hat,  wie  ebenda  gezeigt,  das  darein  multi-* 
plizierte  Integral  den  Wert  der  Kegelöffhung  Wj  von  dem  Einheitspol 
nach  der  Kandkurve  von  o^  hin,  positiv  oder  negativ  gerechnet,  ]& 
nachdem  die  positive  oder  die  negative  Seite  der  magnetischen  Ax© 
dem  Einheitspol  zugewandt  ist;  es  gilt  somit 

110'")  V'  =  n^'^- 
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Dabei  sei  bemerkt,  daß  nach  Bd.  I,  S.  177  die  Kraftkomponenten, 
welche  eine  solche  homogene  magnetische  Doppeliiäche  auf  einen 
Einheitspol  ausübt,  die  Werte  besitzen 


-^=Vb;^*'yi-Ty7''*J'    ^=vU^''*''-tI7'''^J' 


r     ,  r 


^^=*'^M^öi;r^'^^"äir^^^/' 


110"") 


die  Integration  ist  über  die  Randkurve  s^  der  Doppelääche  zu  er- 
strecken, deren  Element  ds^  die  Projektionen  dx^j  dy^,  dz^  besitzt 
Von  den  Fällen  körperlicher  Magnete  hat  wegen  seiner  Ein- 
fachheit und  wegen  späterer  Anwendungen  der  homogener  Magneti- 
sierung besondere  Bedeutung;  hier  ist  die  magnetische  Potential- 
fonktion  nach  dem  Bd.  I,  S.  169  Gesagten  sogleich  angebbar, 
wenn  der  Wert  der  NEWTON'schen  Potentialfunktion  des  mit  homogener 
Dichte  erfüllten  Volumens  bekannt  ist.  Für  die  Kugel  ist  der  be- 
zügliche Ausdruck  Bd.  I,  S.  161  Formel  (168')  angegeben. 

Allgemeinere  wichtige  Gesetze  über  mögliche  Arten  der  Magneti- 
sierung folgen  aus  dem  Bd.  I,  S.  193  u.  f.  Mitgeteilten.  — 

Während  wir  bisher  die  Gesetze  der  Wirkung  von  Magneten 
gegebener  Konstitution  untersucht  haben,  so  bietet  sich  nun  die 
Frage,  in  wie  weit  wir  für  einen  gegebenen  Magneten  diese  Kon- 
stitution, d.  h.  also  die  Werte  der  spezifischen  Momente  in  allen 
seinen  Punkten  theoretisch  oder  experimentell  bestimmen  können. 
Denken  wir  uns  etwa  einen  harten  Stahlstab  durch  Kräfte, 
welche  von  permanenten  oder  veränderlichen  Magneten  ausgehen, 
dauernd  magnetisiert,  so  würde  das  Ziel  der  Theorie  dieses  Pro- 
zesses ofifenbar  eine  Formel  sein,  welche  die  Momente  a,  ß,  y  an 
jeder  Stelle  des  Stahlstabes  darstellt  als  Funktionen  der  Kräfte^ 
welche  je  auf  diese  Stelle  gewirkt  haben,  und  der  Zeiten,  zu  welchen 
sie  ausgeübt  worden  sind.  Eine  solche  Theorie  ist  aber  kaum  in 
ersten  Ansätzen  vorhanden,  und  hieraus  folgt,  daß,  um  über  den  Zu- 
stand eines  permanenten  Magneten  Aufklärung  zu  erhalten,  in  erster 
Linie  die  Beobachtung  die  Hilfsmittel  bieten  muß.  Aber  auch 
sie  kann  nur  Beschränktes  leisten,  und  zwar,  ganz  abgesehen  von 
praktischen  Schwierigkeiten,  schon  deshalb,  weil  die  Aufgabe,  aus 
den  Wirkungen  auf  äußere  Punkte  die  Konstitution  des  Magneten 
zu  finden,  unbestimmt  ist  und  somit  unendlich  viele  Lösungen  ge- 
stattet    Es  bedarf  daher  immer  noch   der  Ergänzung  durch  will- 

11* 
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küriiche  Beschränkungen,  um  sie  zu  einer  bestimmten  zu  machen, 
und  von  diesen  ist  die  Sachgemäßeste  diejenige,  die  magnetisch  wirk- 
samen Massen  durchaus  auf  der  Oberfläche  des  Magneten  liegend 
anzunehmen,  also  p  =  0  zu  setzen.  In  der  That  ist  schon  auf  S.  188 
des  I.  Bandes  und  dann  auf  S.  24  dieses  Bandes  gezeigt,  daß  jede 
Verteilung  von  nach  dem  NEwroN'schen  Gesetz  wirksamen  Massen 
innerhalb  einer  geschlossenen  Oberfläche  in  Bezug  auf  äußere  Punkte 
durch  eine,  und  zwar  nur  eine  Oberflächenbelegung  zu  ersetzen  ist. 

Eine  solche  Verteilung  giebt  nun  zwar  eine  anschauliche  Vor- 
stellung von  der  Wirkungsweise  des  betreff'enden  Magneten,  hat 
aber  mit  seiner  wahren  Konstitution  direkt  nichts  zu  thun  und  be- 
sitzt um  so  geringeres  Interesse,  als  ihre  Einführung  nicht  einmal 
der  Potentialfunktion  ip  eine  besonders  bequeme  Form  erteilt 

Für  die  Praxis  verzichtet  man  daher  auf  die  Kenntnis  der 
Konstitution  der  benutzten  permanenten  Magnete  und  stellt  sich 
ausschließlich  das  Ziel,  ihre  Potentialfunktion  auf  äußere  Punkte  zu 
bestimmen;  dies  gelingt  in  wichtigen  Fällen  auf  dem  Wege  der 
Reihenentwickelung,  die  man  soweit  fortsetzt,  als  die  Glieder  für  die 
geforderte  Genauigkeit  merkliche  Größe  besitzen,  wobei  die  Werte 
der  Konstanten  durch  die  Beobachtung  bestimmt  werden.  Diese 
Reihen  konvergieren  jederzeit  nur  innerhalb  gewisser  Bereiche. 

Geht  man  von  der  Grundformel  (108)  für  die  Potentialfunktion 


aus,  legt  den  Koordinatenanfang  in  das  Innere  des  Magneten  und 
nimmt  den  Punkt  a-,  y,  z  so  fern  an,  daß  sein  Abstand  r^  vom  Ko- 
ordinatenanfang groß  gegen  den  aller  Volumenelemente  dk^  ist,  so 
kann  man  die  Difi'erentialquotienten  von  r  nach  Potenzen  von  x^,  y^,  '^ 
entwickeln  und  erhält,  da 

'V.         I        '^    I    _  '•o  I        '•     I  '•o 


ist,  die  folgende  Reihe 


V^=. 


ö  ]         6«--        e'~       ö»—         6'^- 

'  0     .    -         ^o      ■    .  ff,    .  r^        1  -.2     '*o 


öA  Ö'J-  \  I     ö^  d*± 


dky 
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Hierin  ordnen  wir  den  früheren  Bezeichnungen  (102) 

in  denen  für  die  nächste  Entwickelung  die  Indices  ^   rechts  unter- 
drückt sind,  die  weiteren 

/oj  Xj  dk^^\j  Ja^y^  dk^  =  A^, . . .  /^i  ^i  rf  ^j  =  B^, . . .  ] 
zu  und  erhalten  so 


111) 


ö- 


d- 


V'=-     A- 


dx 


+  B 


dy 


+  r 


dx 


ö*—  ö*-- 


a«' 


Ö.1 


dxd  y 


Ö«" 


..  1 


+  Bi-; 


+  r, 


dy  dx 

U_ 

dxdx 


+  B,- 


2     dy* 
1 


+  B 


3  dydx 
1 


+  r 


2  öiÖi^  "^  '3"ai» 


-  A,, 


ö»- 


1 


--^^  4-A    - 


— -  4-  A    — 


öjp*d:t 


+ 


ö»i- 


6» 


-3    ^ 
0^ 


""1^11^;: 


iöyd««"^^i2  öjjöy 


raV+^i 


ö»  — 


ö»-L 


.,  1 


-  + 


-  r 


r.  +  r^. 


+  r 


+ 


iir) 


dies  kürzen  wir  ab  in 

und  denken  in  jedes  i/;^  die  Glieder  mit  Äten  Differentialquotienten 
zusammengefaßt 

Die  Funktion  i/;^  läßt  sich  schreiben  (fj^ff^"^^,  worin  qp^  eine 
ganze  rationale  Funktion  Äten  Grades  von  x,  y,  z  darstellt;  t//^  genügt 
nach  seiner  Definition  der  Gleichung  AV'7*=^>  ^^^  gleiches  gilt, 
wie  durch  Rechnung  leicht  zu  zeigen,  auch  von  (p^.  Die  Funktionen  i^/^ 
sind  die  allgemeinen  fallenden,  die  ^^  die  allgemeinen  steigenden 
Xugelfunktionen;  sie  lassen  sich  in  etwas  einfachere,  aber  minder 
symmetrische  Formen   zusammenziehen,  indem  man  die  in  gleiche 
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DifFerentialquotienten  von  l/r^,  multiplizierten  Glieder  zusammenfaßt 
und  überdies  die  Beziehung  A(l/^o)='^  benutzt. 

Die  Reihe  (IIT)  konvergiert  für  Punkte  außerhalb  der  Kugel- 
fläche um  den  Koordinatenanfang,  welche  den  Magneten  von  außen 
berührt,  ohne  ihn  zu  schneiden.  Sie  gestattet  eine  einfache  Deutung, 
wenn  man  die  S.  163  des  I.  Bandes  eingeführten,  durch  successive 
Multiplikation  aus  einem  Punkte  entwickelten  Polsysteme  heranzieht 
Der  Magnet  wird  hiemach  in  Formel  (IIT)  ersetzt  durch  die  XJber- 
einanderlagerung  von  derartigen  Polsystemen,  die  sämtlich  im  Ko- 
ordinatenanfang liegen  und  ihre  Multiplikationsrichtungen  in  den 
Koordinatenaxcn  haben. 

Faßt  man  die  Parameter  A,  B,  f  .  .  .  als  Produkte  von  Vektor- 
komponenten auf,  setzt  also 

^  — A  =  MiCos(/i,  jr),  —  B  =  MiCos(/i,y),  —  r=  MiCos(/i,  r) 

-f-  Ai  =  Ml  cos  (/{,  x)  COS  (/g,  x\  +  A2  =  Ml  cos  (/{ ,  x)  cos  {li,  y)j . . . 

+  Bi  =  Ml'  cos  (/{,  1/)  cos  (/2,  x),  +  B2  =  Mi  cos  (/i',y)  cos  {li,  y), . . . 

+  Ti  =  Ml'  cos  (/{,  z)  cos  {li.  x\  +  To  =  Ml  cos (/{,  z)  cos  (/o,  y), . .  . 

—  Au  =  M'i' cos  (/(',  x)  cos  {I2,  x)  cos  (/a',  x), ... 

—  Bii  =  M'i'  cos  (/{',  y)  cos  {l^^  x)  cos  {Iq,  x),  ... 

—  Tu  =  M'i' cos  (/{',  z)  cos  {li'n  x)  cos  (ls\  x),  ... 


111'")' 


so  erhält  man  einfacher 

111"")  v  =  +  M.  -^f  +  M[-^],   +  Mi'^,-|g-,v.  +  ..., 

woraus  ersichtlich  wird,  daß  jede  der  fallenden  Kugelfunktionen  i/'^ 
als  die  Potentialfunktion  eines  durch  successive  Multiplikation  ent- 
wickelten Polsystemes  vom  Äten  Grade  aufgefaßt  werden  kann. 

Setzt  man  einen  dieser  Werte  von  ip  in  die  Formel  (109"")  für 
das  Potential  auf  einen  gegen  seine  Entfernung  unendlich  kleinen 
Magneten  (0)  ein,  so  kann  man  nach  dem  S.  153  Gesagten  die 
Drehungsmomente  berechnen,  welche  derselbe  in  verschiedenen  Po- 
sitionen seitens  des  Magneten  (1)  erfährt,  und  die  Beobachtung  dieser 
Momente  kann  umgekehrt  zur  Bestimmung  der  Parameter  von  if* 
dienen.  Deren  Anzahl  ist,  wie  man  sieht,  selbst  bei  Beschränkung 
auf  die  Glieder  dritter  Ordnung  im  allgemeinen  eine  sehr  große,  die 
Aufgabe  ihrer  Bestimmung  also  eine  sehr  komplizierte.  Der  Wert 
von  rfj  vereinfacht  sich  aber,  wenn  der  Magnet  seiner  Gestalt  nach 
gewisse  Symmetrien  besitzt,  und  die  Einwirkungen,  durch  welche  er 
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erregt  ist,  im  Einklang  mit  diesen  Symmetrien  ausgeübt  sind,  so 
daß  man  annehmen  kann,  daß  die  Momente  a,  ß,  y  nach  gewissen 
Gesetzmäßigkeiten  verteilt  sind. 

Besitzt  z.  B.  der  Magnet  seiner  Gestalt  nach  zwei  zu  einander 
normale  Symmetrieebenen  und  ist  er  so  magnetisiert,  daß  jene  Ebenen 
auch  magnetische  Symmetrieebenen  sind,  so  wählen  wir  sie  zu 
XZ'  und  J"^- Koordinatenebenen.  Es  ist  dann  a  und  /9  in  spiegel- 
bildlich sich  entsprechenden  Punkten  bald  von  gleicher,  bald  von 
entgegengesetzter,  /  dagegen  stets  von  gleicher  Größe,  und  man 
kann  leicht  durch  Diskussion  der  Formeln  (111)  konstatieren,  welche 
der  Parameter  A,  B,  f,  .  .  .  verschwinden  müssen. 

Schneller  und  ohne  Rechnung  gelangt  man  zu  der  definitiven 
Formel  für  i//,  wenn  man  die  S.  164,  Bd.  I,  für  die  Symmetrien  von 
neutralen  Polsystemen  angegebenen  Regeln  benutzt. 

Man  erkennt  durch  sie,  daß  unter  den  vorausgesetzten  Um- 
ständen in  der  Gleichung  (111"")  \  parallel  der  if- Axe,  /{  und  ^  in 
einer  Koordinatenebene  symmetrisch  zu  einer  Koordinatenaxe,  /{' 
und  Za'  ähnlich  wie  /{  und  Zg,  l^  parallel  der  ^-Axe  liegen  muß,  u.  s.  f. 

Demgemäß  reduziert  sich  i/;  auf 

„=  -r-,-J  +  (A,-r3)'^>  +  (B.-r3)'^^^ 

Sind  die  XZ-  und  Z^-Ebenen  gleichwertig,  so  wird  noch 
einfacher 

a  _£_  f\%  ^  #5*-  -- 

'^=  - ""t-?  +  C"«  -  Ai)  öx'  -  (""ss  -  A„  -  r„)  ö^-  ±  .  .  .  112') 

Hat  der  Magnet  nach  Form  und  Konstitution  den  Charakter 
eines  Rotationskörpers  um  die  Z-Axe,  so  ist  diese  eine  unendlich- 
vielzähligeSymmetrieaxe;  alle  Multiplikationsrichtungen  müssen  daher 
mit  ihr  zusammenfallen,  und  (IIT")  liefert  hier  direkt 

t^.  =  M.-'j+Mi'^:+M/,^5^±...  112") 

Jede  Kugelfunktion  i/;^  enthält  hier  also  nur  noch  eine  Konstante, 
ist,  wie  man  sagt,  einfach;  daraus  folgt,  daß  die  Verfügung  über 
die  Werte,  die  rp  längs  der  Z-Axe  annimmt  i//  für  das  ganze  Kon- 
vergenzbereich der  Reihe  bestimmt. 


112) 
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Die  Vergleichung  des  Resultates  (112")  mit  (112')  ergiebt,  daß  bis 
auf  Glieder  vierter  Ordnung  exklusive  ein  Magnet,  der  zwei  gleich- 
wertige normale  Symmetrieebenen  besitzt,  gleichfalls  den  Charakter 
eines  Rotationskörpers  hat 

Noch  ist  über  den  Eoordinatenanfangspunkt  nicht  verfügt;  legen 
wir  ihn  so,  daß 

r,  =  Ai 

wird,  eine  Beziehung,  die  sich  nach  der  Definition  beider  Größen 
stets  erfüllen  läßt,  so  ist  auch  Mi  gleich  Null,  und 


112'")  ,,  =  M,,-{^  +  Mi'-^:  + 


•  •  •  1 


1/'  enthält  hier  in  der  obigen  Annäherung  nur  ungerade  Glieder,  ist 
also  in  gegen  die  Xr- Ebene  sich  spiegelbildlich  entsprechenden 
Punkten  von  entgegengesetzt  gleicher  Größe. 

Eine  ähnliche  Vereinfachung  ist  in  dem  der  Formel  (112)  ent- 
sprechenden allgemeineren  Fall  durch  die  Verfügung  über  den 
Eoordinatenanfang  nicht  zu  erreichen;  hier  sind  die  Glieder 
zweiter  Ordnung  aber  z.  B.  dann  gleich  Null,  wenn  man  durch  die 
xr- Ebene  den  Magneten  in  zwei  spiegelbildlich  gleiche  Hälften  teilen 
kann,  die  in  entsprechenden  Punkten  gleiche  Momente  /  und  ent- 
gegengesetzte a,  ß  besitzen.  — 

Betrachtet  man  ein  auf  der  Z-Axe,  und  zwar  mit  seiner  Mitte  im 
Koordinatenanfang  gelegenes  Polpaar  ±  tw  in  dem  nicht  unendlich 
kleinen  Abstand  /,  so  gilt  für  dessen  Potentialfunktion  t/>'  der  Ausdruck 


112"") 

Die  Vergleichung  mit  der  Formel  (112")  ergiebt,  daß  man  einen 
Magneten,  welcher  eine  Potentialfunktion  vom  Charakter  eines  Rota- 
tionskörpers besitzt,  jederzeit  bis  auf  die  Glieder  vierter  Ordnung 
exklusive  durch  zwei  Pole  ersetzen  kann,  deren  Stärke  und  deren 
Abstand  durch  die  beiden  Bedingungen 

ml  =  r  =  tA^j 

24 


=  ^33  -  A,3  -  Tj,  =  Ml' 


bestimmt  werden.  Diese  Pole  scheinen  also  in  hohem  Grade  ge- 
eignet, den  magnetischen  Zustand  des  betrachteten  Körpers  zu 
charakterisieren. 
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Es  ist  indessen  zu  beachten,  daB  unter  umständen  aus  den 
Torstehenden  öleichungen  ein  negatives  /*,  also  ein  imaginärer  Pol- 
abstand folgt,  und  dies  weist  darauf  hin,  daß  jene  Darstellung 
zwar  vielfach  bequem  sein,  aber  doch  das  Wesentliche  nicht  wieder- 
geben kann. 

Auch  der  allgemeinere  Ausdruck  (112)  wird  nach  Besei- 
tigung der  Glieder  zweiter  Ordnung  mit  (112"")  vergleichbar;  das 
Eesultat  der  Betrachtung  ist,  daB  der  gegebene  Magnet  für  alle 
Punkte  eines  Radiusvektors  mit  denselben  zwei  Polen  äquivalent 
ist,  daß  aber  jedem  Radiusvektor  im  allgemeinen  andere  Pole  ent- 
sprechen,*^) — 

Der  obigen  ersten  Entwickelung  für  die  Potentialfunktion  ent- 
spricht eine  zweite,  bei  welcher  der  wirkende  Magnet  weit  vom  Ko- 
ordinatenanfang abliegend,  dagegen  der  Punkt  jt,  y,  z  ihm  nahe  an- 
genommen ist    PUer  ist  zu  setzen 


111 


/{d—         ö»—  ö«—  ö«— 


113) 


worin  rf=a:f+yf  +  zf  das  Quadrat  der  Entfernung  des  Volumen- 
elementes dk^  vom  Koordinatenanfang  bezeichnet.  Wir  kürzen  diese 
Beihe  ab  in 


HS') 


+  i(^' Ai  +y'^32  +  ^'43  +  2yz43  +..)  +  . . ., 
worin  die  J  Konstanten  bezeichnen,  oder  wie  oben  in 

V  =  V^  +  ^l  +  ^2  + 113") 

Da  tff  im  Räume  außerhalb  des  Magneten  die  Gleichung  At//  =  0 
erfüllen  muß,  so  gilt  gleiches  von  den  einzelnen  Gliedern  t/;i;  da  sie 
gleichzeitig  ganze  rationale  Funktionen  von  x,  i/,  z  sind,  so  stellen 
m,  wie  oben  die  9>^  steigende  Kugelfunktionen  dar  und  können 
lieh  von  jenen  nur  durch  die  Werte  der  in  ihnen  enthaltenen  Kon- 
itanten unterscheiden. 

Die  Reihe  konvergiert  innerhalb  einer  Kugel  um  den  Koordi- 
natenanfangy  die  den  Magneten  mit  ihrer  äußeren  Fläche  berührt, 
ohne  ihn  zu  schneiden.  — 
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§  18.     Experimentelle    Bestimmimg    der   Konstanten    permanenter 
Magnete.    Die  GAUSs'sche  Theorie  des  Erdmagnetismus. 

Die  Beobachtungen  zur  Bestimmung  der  Potentialfunktion  eines 
gegebenen  permanenten  Magneten  komplizieren  sich  in  praxi  da- 
durch, daß  die  Magnetnadel  (0),  welche,  wie  oben  gesagt,  beweg- 
lich aufgehängt  gedacht  ist,  stets  der  Wirkung  des  Erdmagnetismus 
unterliegt  Es  ist  ein  Kunstgriif  von  Gauss,  die  letztere  der  Messung 
dienstbar  zu  machen.**) 

Denken  wir  die  Nadel  um  eine  vertikale  Axe  drehbar,  und 
bestimmen  wir  ihre  Lage  durch  den  Winkel  v,  welchen  ihre  horizontal 
gelegte  magnetische  Axe  mit  dem  magnetischen  Meridian  einschließt, 
so  ist  nach  (103")  das  vom  Erdmagnetismus  ausgeübte  Moment 

—  MÄ  sin  v, 

worin  H  die  Horizontalkomponente  der  erdmagnetischen  Feldstärke 
bezeichnet. 

Das  Drehungsmoment  der  Wechselwirkung  ist 

-dWJdv, 

die  Bedingung  des  Gleichgewichtes  lautet  also 

114)  -^y  +fAH%mv=-Q. 

Kann  die  Nadel  (0)  als  unendlich  klein  gegenüber  ihrer  Ent- 
fernung von  dem  Magneten  (1)  betrachtet  werden,  so  ist  nach  (109"") 

10-  ^  es  ' 

also  die  obige  Formel  identisch  mit 

114')  /'/^  +//sini/  =  0. 

Denkt  man  den  Wert  (1  IT)  für  i/;  hier  eingesetzt,  so  erkennt  man, 
wie  durch  Kombination  von  Beobachtungen  in  verschiedenen  Lagen 
die  unabhängigen  Parameter  von  t/.^  bestimmt  werden  können;  aller- 
dings erhält  man  zunächst  nur  ihre  Verhältnisse  zu  Hj  —  als  erstes 
z.  B.  Mj/Zf —  und  ihre  absolute  Grr)ße  kann  erst  angegeben  werden, 
wenn  H  auf  andere  Weise  gefunden  ist. 

Zu  dieser  Bestimmung  eignet  sich  vor  allem  eine  Beobachtung 
über  die  Schwingungsdauer  des  Magneten  (1)  unter  der  Wirkung 
des  Erdmagnetismus,  wobei  jener  passend  um  eine  vertikale  Axe 
derartig  drehbar  befestigt  ist,  daß  seine  magnetische  Axe  horizontal 
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5gt.  Bezeichnet  man  dann  den  Winkel  zwischen  dieser  Axe  und 
im  magnetischen  Meridian  mit  v^,  das  Trägheitsmoment  des  Mag- 
iten  dnrch  SR^,  so  erhält  man  die  Differentialgleichung 

a»!  -^  +  Mj  Jy  sin  1^1=  0.  114") 

Aus  der  Schwingungsdauer,  die,  auf  unendlich  kleine  Amplituden 
^duzierty  den  Wert 


^x=2.|/Ä 


esitzt,  kann  man  hei  bekanntem  äR^  —  über  dessen  Bestimmung 
kL  I.  S.  109  gesprochen  ist  —  das  Produkt  M^  H  ableiten,  und  da 
ladi  obigem  auch  das  Verhältnis  tAiJH  bestimmbar  ist,  so  kann 
nan  die  beiden  Werte  M^  und  ü  gesondert  berechnen.  — 

Wir  schließen  an  die  Erwähnung  der  wichtigsten  Methode  zur 
Bestimmung  der  einen  erdmagnetischen  Eonstante  E  eine  Bemerkimg 
über  die  Ableitung  zweier  anderer,  die  mit  H  zusammen  Größe  und 
Sichtung  der  erdmagnetischen  Kraft  am  Beobachtungsort  vollständig 
anzugeben  gestatten.  Es  sind  dies  die  Winkel  i  und  S  der  Inklina- 
tion und  der  Deklination,  deren  erster  die  Neigung  der  Kraft  gegen 
die  Horizontalebene  angiebt,  und  deren  letzter  die  westliche  Ab- 
weichung der  Vertikalebene  durch  die  Richtung  der  Kraft,  d.  h.  des 
magnetischen  Meridians,  von  dem  geographischen  Meridian  darstellt. 
Die  Deklination  S  bestimmt  sich  relativ  leicht,  indem  man 
^en  permanenten  Magneten  um  eine  an  ihm  feste  Axe  A  drehbar 
l>efestigt  und  seine  Gleichgewichtslage  einmal  beobachtet,  wenn  die 
eine,  sodann,  wenn  die  andere  Seite  dieser  Axe  vertikal  nach  oben 
gerichtet  ist  Das  Mittel  aus  den  Winkeln,  welche  eine  im  Mag- 
lieten  feste  und  normal  zu  A  stehende  Richtung  P  in  diesen  beiden 
Positionen  mit  dem  geographischen  Meridian  einschließt,  giebt  den 
Wert  von  d.  In  praxi  sucht  man  die  magnetische  Axe  so  genau, 
*l8  möghch,  in  die  Richtung  von  P  zu  legen. 

Die  Bestimmung  der  Inklination  i  bietet  wesentlich  größere 
experimentelle  Schwierigkeiten.  Die  direkte  Methode,  von  der  hier 
ÄÜein  zu  handeln  ist,  setzt  einen  Magneten  voraus,  der  um  eine  durch 
^^  Schwerpunkt  seiner  Masse  gehende  Axe  A  reibungslos  drehbar 
^)  während  seine  magnetische  Axe  wieder  einer  zu  A  normalen 
Ächtung  P  möglichst  nahe  gebracht  ist  Wird  der  Magnet  um  die 
horizontal  und  dabei  senkrecht  zum  magnetischen  Meridian  gelegte 
^^  A  drehbar  befestigt,  während  einmal  die  eine,  das  andere 
™  die  zweite  Seite  von  A  nach  Osten  weist,  so  ist  das   Mittel 
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der  Winkel,  welche  in  den  beiden  Gleichgewichtslagen  die  Sichtung  P 
mit  der  Horizontalebene  einschließt,  gleich  i.  Auf  die  praktischen 
Schwierigkeiten  dieser  Methode  einzugehen  ist  hier  nicht  der  Ort  — 

Die  oben  erörterten  Entwickelungen  der  Potentialfunktion  eines 
permanenten  Magneten  gewinnen  eine  besondere  Bedeutung  bei  der 
Untersuchung  des  magnetischen  Zustandes  der  Erde,  die  man  jeden- 
falls insofern  als  dauernd  magnetisch  ansehen  kann,  als  sie  durch 
die  Einwirkung  der  zur  Untersuchung  benutzten  Beobachtungs- 
magnete nur  unmerklich  in  ihrem  Zustand  geändert  wird.  *') 

Betrachten  wir  die  Erde  als  Kugel,  so  wird  die  Potentialfunktion 
aller  inneren  Magnetismen  für  äußere  und  Oberflächenpunkte  durch 
die  erste  Entwickelung  gegeben  sein,  dagegen  die  Potentialfunktion 
etwaiger  äußerer  Magnetismen  für  innere  und  Oberflächenpunkte 
durch  die  zweite.  Solche  äußere,  scheinbare  magnetische  Massen 
brauchen,  wie  wir  später  zeigen  werden,  nicht  an  feste  Körper  gebunden 
zu  sein  und  sind  daher  von  vornherein  keineswegs  auszuschließen. 
Der  allgemeinste  Ausdruck  für  den  Wert  der  Potentialfunktion  an 
der  Erdoberfläche  ist  die  Summe  beider  Reihen. 

Wir  bezeichnen  den  Badius  der  Erde  mit  a,  die  Entfernung 
des  betrachteten  Punktes  vom  Centrum  mit  r,  und  können  dann  die 
beiden  Entwickelungen  offenbar  schreiben 


a'    Tr    ,     n*    ,.    ,    a^ 


für 

a  ^r 

und 

1 15')  w  =  Z,+  rZ,+  ^Z,  +  -"^.Z,  +  ... 

für 


Hierin  sind  die  T^und  ^^  ganze,  rationale,  homogene  Funktionen  Ät^^ 
Grades  der  Argumente  x/r,  i/jr,  z/r,  von  denen  nur  zwei  voneinander  ^ 
unabhängig  vorgeschrieben  werden  können;  sie  werden  zum  ünterschie  ^ 
von  den  früher  eingeführten  Kugelfunktionen  passend  Kugelflächen  ^ 
funktionen  genannt  Da  l^/,von  gleichem  Grade  ist,  wie  Zf^,  kann  e^ 
sich  von  ihm  nur  durch  die  Werte  der  Konstanten  unterscheiden.  ^ 

Statt  der  Argumente  x/r,  y/r,  z/r  kann  man  auch  einführet:^ 
die  Poldistanz  »V-  in  Bezug  auf  den  geographischen  Nordpol  und  di^^ 
von  Westen  nach  Osten  von  einem  beliebigen  Meridian  aus  gerechnete 
geographische  Länge  /. 

Man   erhält   dann   für  die  Komponenten  S  nach  dem  Lot  au^ 


§  18.    Die  Poientialfunktiofi  des  Erdmagnetismus.  173 


der  Erdoberfläche,  T  nach  dem  Meridian  in  der  Richtung  nach 
Süden,  P  nach  dem  Parallelkreis  in  der  Eichtang  nach  Osten  die 
folgenden  Formeln 

oder  bei  Benutzung  der  Abkürzungen 

cos  &  =  I,     sin  ?^  =  ?; 
auch 

S \^-,      T=+^^^,     P=--±l-.  115") 

Diese  Komponenten  hängen  mit  den  direkt  beobachteten  Größen 
JT,  j,  f  zusammen  durch  die  Formeln 

ir2^?«+y»,       tg5  =  P/r,      igi^Slä, 

lassen  sich  also  aus  ihnen  berechnen.  — 

Aus  den  Formeln  (115")  folgt  ganz  unabhängig  von  dem 
speziellen  Gesetz  für  ijj  ein  merkwürdiges  allgemeines  Resultat. 

Kennt  man  nämlich  längs  eines  Bereiches  der  Erdoberfläche 
die  Werte  von  S,  T,  P,  und  somit  auch  ihre  Dift'erentialquotienten 
nach  I  und  Xj  ^o  kann  man  daraus  die  in  eben  jenem  Bereich  statt- 
findenden Änderungen  dieser  Größen  in  der  Richtung  der  Normalen, 
d.  h.  ihre  ersten  Differentialquotienten  nach  r  berechnen. 

Aus  den  Definitionen  (115")  folgt  nämlich  ohne  weiteres 

oder 

dr  r        rö^'         ör""         r         r  q    d/  ^ 

wodurch  das  Gesagte  für  T  und  P  ganz  allgemein  erwiesen  ist. 

Um  Analoges  für  S  zu  erhalten,  bedarf  es  der  vielleicht  einiger- 
maßen bedenklichen  Annahme,  daß  an  der  betrachteten  Stelle  wirk- 
same Magnetismen  nicht  liegen,  tp  dort  also  die  Gleichung 

erteilt.  Diese  Formel  nimmt  bei  Einführung  der  Unabhängigen 
r,  I,  ;^  die  Gestalt  an 

oder 


df[  dr  ) 


--/r('-^^+-/f('-"^')-7¥='' 
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daraus  folgt  aber  unmittelbar 

d_S  _  __  2S^        1  dfjT 1     dP 

ör""  r  r    d  ^  ^1    ^X  ^ 

was  das  Gesagte  nun  auch  in  Bezug  auf  S  beweist. 

Diese  Beziehungen  sind  von  Interesse,  wenn  es  sich  darum 
handelt,  den  magnetischen  Einfluß  von  Gebirgsmassen  durch  die  Be- 
obachtung zu  konstatieren.  Bestimmt  man  durch  Messungen  in 
einem  weiteren  Umkreis  die  horizontalen  Änderungen  von  5,  T,  P  und 
berechnet  daraus  nach  den  obigen  Formeln  öS/ör,  .  .  .  so  ergeben 
sich  die  Werte  aS'^,  . .  .  .  in  der  Höhe  h  über  der  Erdoberfläche 
nach  den  Formeln 


sie  können,  wenn  die  Beobachtungsstationen  das  Gebirge  in  hinreichend 
großer  Entfernung  umgeben,  als  von  dessen  Wirkung  frei  be- 
trachtet werden.  Ihr  Unterschied  von  denen,  die  aus  Messungen 
auf  dem  Gebirge  selbst  geschlossen  werden,  stellt  dann  den  Einfluß 
des  letzeren  dar.  — 

Wir  wollen  nun  weiterhin  zunächst  die  Annahme  verfolgen, 
daß  der  Sitz  der  erdmagnetischen  Wirkung  sich  allein  im  Innern 
der  Erde  befände,  wollen  also  den  Entwickelungen  speziell  die  erste 
Reihe  (115)  zu  Grunde  legen. 

Ihr  Einsetzen  in  die  Formeln  (115")  führt  auf  die  folgenden 
Werte: 

115'")    s  =  :s{h+i)r„   y=,/v.öy*,    ?=-|:s:-^^^^; 

die  Summen  sind  von  ä  =  1  bis  ä  =  c»  zu  nehmen. 

Diese  Formebi  gestatten  drei  einfache  allgemeine  Sätze  ab- 
zuleiten, welche  sich  auf  die  Bestimmung  der  Parameter  der  T^,  und 
somit  auch  von  xp  durch  die  Beobachtung  beziehen. 

Die  Kenntnis  von  S  für  die  ganze  Erdoberfläche  gentigt  für 
sich  allein,  um  yj  und  damit  auch  5,  ^ und  P  für  aUe  Werte  rgö 
abzuleiten;  denn  die  erste  Formel  (115'")  für  JS  enthält  dieselben 
Kugelfunktionen,  wie  die  Formel  (115)  für  ip,  nur  mit  anderen 
Faktoren  multipliziert. 

Die  Kenntnis  von  T  für  alle  Stellen  der  Erdoberfläche  genügt 
gleichfalls  für  sich,  um  deü  allgemeinen  Wert  von  rp  abzuleiten. 

In  der  Tliat  folgt  aus  der  zweiten  Formel  (115'") 


/ 


worin  F  die  statt  einer  Integrationskonstanten  auftretende  Funktion 
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X  allein  bezeichnet  Nimmt  man  das  Integral  zwischen  den 
nzen  d*  =  0  und  &^  d.  h.  |  =  1  und  |,  so  fällt  F(x)  heraus;  der 
rt  der  Summe  rechts  für  die  untere  Grenze  wird  als  auf  den 
dpol  bezüglich  konstant,  und  man  erhält 


i 


^dj_  =  :s'j;-c. 


Der  Ausdruck  auf  der  linken  Seite  ist  nach  Annahme  bekannt; 
faits  befindet  sich  außer  C  kein  konstantes  Glied,  die  Formel  ge- 
±et  sonach  die  Bestimmung  der  Parameter  in  den  Z^,  wie  zu 
reisen  war. 

Die  Kenntnis  von  P  an  der  ganzen  Erdoberfläche  und  die  von 
ängs  eines  Meridians  genügt  gleichfalls,  um  den  allgemeinen  Wert 
1  t^  abzuleiten. 

Man  erhält  nämlich  zunächst  aus  der  dritten  Formel  (115'"] 

id  bei  Einsetzen  in  die  zweite  Formel  (1 1 5'") 

endet   man    dies   auf  zwei   Meridiane  /  =  0  und  /    an,   so   er- 
bt sich 


^'^-^o=-.v4-,[vf-Pd;)l. 


i  somit  der  Wert  von  T^,  wenn  der  von  T^  vorgeschrieben  ist. 
8  Tj^  kann  man  dann  \p  nach  dem  oben  Erörterten  ableiten. 

Diese   Resultate   zeigen,    daß    die   Beobachtungen    von   allen 

ößen  Hy  öj  i  mehr  liefern,  als  zur  Bestimmung  von  \p  nötig  ist, 

i  demgemäß  noch  die  Mittel  bieten  werden,  die  wichtige  Frage 

entscheiden,   ob   der   Sitz    der   erdmagnetischen   Kraft   nur   im 

lern  der  Erde  oder  auch  außerhalb  anzunehmen  ist.  — 

Machen  wir  zweitens  die  Annahme,  daß  die  erdmagnetische 
aft  ausschließlich  von  Massen  herrührt,  die  außerhalb  der  Erde 
gen,  so  ist  die  zweite  Entwickelung  (115')  zu  benutzen,  die,  in 
^5")  eingesetzt,  liefert 

S=-2hZ^,       -T=v^-Q^,      P^-^:S\^^,       115"") 

>  die  Summen  wie  früher  von  //  =  1  bis  ä  =  oo    zu  nehmen  sind. 
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Man  erkennt,  daß  die  drei  Sätze  von  S.  174  aus  diesen  Formeln 
ebenso  ableitbar  sind,  wie  aus  (115'''),  daß  sonach  auch  in  dem  jetzt 
vorausgesetzten  Falle  eine  Prüfung  der  zu  Grunde  gelegten  An- 
nahme mittels  Beobachtungen,  die  sich  nur  auf  die  Erdobertläche 
beziehen,  möglich  ist 

Die  allgemeinste  Annahme  ist  die,  daß  innere  und  äußere 
Massen  zusammenwirken.  Hier  ist  eine  Prüfung  nicht  mehr  er- 
forderlich, auch  nur  in  sehr  beschränktem  Maße  durch  Beobachtungen 
an  der  Erdoberfläche  möglich;  dagegen  gestatten  letztere  die  Be- 
stimmung der  allgemeinen  Potentialfunktion 


und  damit  die  Sonderung  der  von  inneren  und  der  von  äußeren 
Ursachen  herrührenden  Anteile. 

Die  Komponenten   T  und  P  enthalten  zwar  beide   die  Kugel- 
funktionen }\  imd  Zf^  in  derselben  Kombination 

U.=  n  +  Zn 
—  worauf  sich   eine  Prüfung   der   allgemeinsten  Theorie   gründen 
lassen  würde  —  aber  S  zeigt  sie  in  der  Verbindung 

danach  S.  1 72  J  ,^und  Z^^  ganze,  rationale,  homogene  Funktionen  vom  Aten 
Grade  sind  und  sich  nur  durch  die  Werte  ihrer  Konstanten  unter- 
scheiden, so  treten  diese  in  V\  und  ^  in  derselben  Verbindung  auf, 
wie  die  1\  und  Z^^  selbst,  und  lassen  sich  daher  aus  bekannten  f  * 
und  Ff^  gesondert  bestimmen.  Damit  ist  die  oben  ausgesprochen^ 
Behauptung  bewiesen.  — 

§  19.     Die  Gesetze  der  magnetischen  Influenz. 

Die  Fähigkeit,  magnetische  Kräfte  auszuüben,  welche  die  natür- 
lichen Magnete  dauernd  von  selbst  besitzen,  und  gehärtete  Stahl- 
massen  durch  geeignete  Behandlung  ebenso  dauernd  erhalten,  kano 

• 

man  anderen  Körpern  vorübergehend  erteilen,  indem  man  si^ 
magnetischen  Kräften  aussetzt.  Dies  zeigt  sich  dadurch,  daß  da^ 
Feld  eines  permanenten  Magneten  im  leeren  Raum  durch  Einbring^^ 
beliel)iger,  ursprünglich  unmagnetischer  Körper  geändert  wird;  deni* 
nach  dem  S.  146  Gesagten  dürfen  wir  diese  Beobachtung  dabii^ 
deuten,  daß  in  den  eingeführten  Körpern  Magnetismen  influenziflT* 
werden,  die  ihrerseits  die  Änderung  des  Feldes  bewirken. 
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)a  die  Fähigkeit,  magnetische  Kräfte  auszuüben,  durch  Leitungs- 
ige  nicht  modifiziert  wird,  insbesondere  keinem  Körper  durch 
lg  mitgeteilt  oder  entzogen  werden  kann,  so  bietet  der  Vor- 
las vollständige  Analogon  zu  der  Influenzierung  der  Dielektrica 

elektrisch  geladene  absolute  Isolatoren  und  soll  auch  im 
den  von  diesem  Gesichtspunkt  aus  behandelt  werden. 
Jm  die  Grundgesetze  für  die  elektrische  Influenzierung  der 
rtrica  abzuleiten,  waren  wir  von  der  Erfahrungsthatsache  aus- 
gen,  daß  die  Wechselwirkung  zwischen  zwei  elektrischen  La- 
n,  wenn  man  den  unendlichen,  zuvor  leeren  Raum  mit  einer 
Irischen  Flüssigkeit  erfüllt,  nur  um  einen  dieser  Flüssigkeit 
lueUen  Faktor  geändert  wird.  Die  entsprechende  Thatsache 
ermanente  Magnete  und  magnetische  Flüssigkeiten  ist  nun 
direkt  kaum  feststellbar,  da  die  betrelfenden  magnetischen 
mgen  relativ  viel  schwächer  sind,  als  die  analogen  elektrischen, 
s  würde  daher  gewagt  erscheinen,  auf  sie  in  derselben  Weise 
leorie  zu  bauen,  wie  das  in  §  7  bezüglich  der  Dielektrica  ge- 
rn ist 

ndessen  kann  man  die  Übereinstimmung  der  auf  dieser  Grund- 
ewonnenen  Folgerungen  mit  der  Erfahrung  als  Beweis  für  ihre 
rigkeit  betrachten;  insbesondere  kommt  auch  in  Betracht,  daß 
izierte  Magnete  sich  den  permanenten  höchst  analog  ver- 
,  und  für  die  Potentialfunktion  der  letzteren  in  (108)  derselbe 
uck  gewonnen  ist,  der  in  (33")  für  ein  influenziertes  Dielektricum 
teilt  war. 

)emzufolge  wollen  wir  nun  auch,  wenngleich  nicht  als  direkt, 
ih  als  indirekt  erwiesen  annehmen,  daß  die  Wechselwirkung 
len  zwei  permanenten  Magneten  in  einer  Flüssigkeit  durch 
der  letzteren  individuellen  Faktor  modifiziert  wird,  und  wollen 

Faktor  gleich  1/m  setzen.     Die  Konstante  m  ist  eine  reine 
es  gilt  also  ftir  sie 

[m]  =  l;  116) 

mmt  bei  den  magnetischen  Erscheinungen  dieselbe  Stelle  ein, 
ie  Konstante  b  nach  S.  48  bei  elektrischen,  und  man  kann 
m,  ähnlich  wie  b,  als  die  diamagnetische  Konstante  oder 
ignetische  Permeabilität  der  Flüssigkeit  bezeichnen**);  der 
<ame  ist  indessen  nicht  gebräuchlich.  Es  mag  übrigens  schon 
emerkt  werden,  daß  m  nicht,  wie  b,  für  alle  Körper  größer,  als 
ist;  es  ist  mitunter  auch  kleiner,  als  Eins,  jedoch  bei  Flüssig- 
stets  sehr  wenig  von  Eins  verschieden. 

T,  Theoretiiche  Phjsik.    II.  12 
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Das  magnetische  Elementargesetz,  d.  h.  die  Formel  fiir  das 
Potential  V^i2  der  Wechselwirkung  zwischen  zwei  gegen  ihre  Ent- 
fernung sehr  kleinen  Magneten,  wird  nunmehr,  wenn  letztere  sieb 
nicht  im  leeren  Baume,  sondern  in  einer  unendlichen  Flüssigkeit  be- 
finden. 

Das  aus   seinem  Verhalten   im   leeren   Räume   bestimmte  Mo- 
ment M  eines  permanenten  Magneten  w^ollen  wir  sein  wahres  Moment 
nennen,  der  Ausdruck 
116")  M/m  =  M' 

mag  sein  freies  Moment  heißen. 

Man  kann  dann  die  Formel  (116')  schreiben 

116")  V^i2  =  MiM2^,r^  =  MiM^       "* 


und  erkennt  dadurch,  daß  die  getroflfene  Verfügung  auf  dieselbe  Un- 
Symmetrie  fuhrt,  die  S.  50  bei  den  analogen  Formeln  für  Dielektrica 
zu  Tage  trat. 

Wegen  ihrer  formalen  Symmetrie  heben  wir  noch  den  Ausdruck 

1 1 6"")  ¥^12  =  i  (Mi  M2  +  Ml  Mo)  ^^ 

hervor,  auf  den  wir  später  zurückgreifen  werden. 

Beiläufig  sei  darauf  hingewiesen,  daß  die  Formel 

einen  einfachen  Satz  über  die  Wechselwirkung  von  permanenteu 
Magneten  l)ei  gleichen  wahren  oder  bei  gleichen  freien  Momenteu 
innerhalb  verschiedener  Flüssigkeiten  ausspricht,  der  dem  S.  50  er- 
wähnten über  elektrische  Wechselwirkungen  durchaus  parallel  ist  -" 
Dem  Elementaq)otential(116')  entspricht  für  die  Wechselwirkung 
zwischen  zwei  endlichen  Magneten  das  Potential 

aus  dem  sich  die  Momente  und  Komponenten  der  Wechselwirkung 
nach  bekannten  Regeln  berechnen  lassen. 
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Der  früheren  Potentialfunktion  (108) 

1 

unen  wir  jetzt  eine  neue 


^'=i-j''^ät''*x  117') 

Drdnen,   welche  die  Komponenten  A,  B,  C  der  Kraft   auf  einen 
I,  der  im  leeren  Raum  den  Charakter  eines  Einheitspoles  besitzt 
d.h.  auf  einen  wahren  Einheitspol  —  nach  den  Formeln 

A^-p-,   £=-^,    C=-p!^  117") 

berechnen  gestattet 


,        ^  ,,       1  -  m  /     r        ,,         1  - 


^'-v  =  v"  =  ^^jäi;'^''*i=-^^         118) 

'Ut  dann  die  Wirkung  der  an  Stelle  des  leeren  Eaumes  jetzt  den 
tgneten  umgebenden  Flüssigkeit  dar.  \\>  läßt  sich  durch  ein 
tegral  über  die  Oberfläche  des  Magneten  ausdrücken,  welches  die 
tentialfiinktion  der  äquivalenten  Oberflächendichte  darstellt  Da 
aber  naturgemäßer  ist,  anzunehmen,  daß  die  gesamte  Flüssig- 
t  sich  am  Zustandekommen  von  t/;"  beteiügt,  so  wird  man,  wie 
53  den  Wert  von  qp",  so  hier  den  von  t/;"  in  ein  Baumintegral 
er  die  ganze  Flüssigkeit  verwandeln  und  diesen  Wert  als  den 
[gemeinen,  den  obigen  als  einen  speziellen,  nur  in  dem  be- 
ichteten einfachen  Falle  stattfindenden  ansehen. 
Dieser  Ausdruck  lautet,  falls  man 

^5-Z^  =  t  118') 

id 

dx  '  öy       '  d  X       '  ' 

'tzt  und  das  Integral  jetzt   über  den  von  der  Flüssigkeit  erflillten 
ium  k  erstreckt, 

v"=/(«iai+/^xri;  +  n^)'^*x;         iin 

t 
'f  hat  also   genau   denselben  Wert,   als  wenn   die  Flüssigkeit  ein 
^nnanenter  Magnet  mit  den  Momenten  a^,  /S^,  y^  pro  Volumenein- 
^t  wäre. 

12* 
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Die  Konstante  t  heißt  die  Magnetisierungszahl  der  Flüssig- 
keit; ihre  Dimensionalgleichung  ist  nach  (116) 

118"")  [t]  =  l.- 

Damit  für  innere  Punkte  nicht  nur  der  Wert  der  Potential- 
funktion T//",  sondern  auch  die  Werte  ihrer  Differentialquotienten 
nach  den  Koordinaten  bei  Benutzung  der  Form  (118"')  den  aus  der 
früheren  (118)  resultierenden  gleich  sind,  setzen  wir  ebenso,  wie  bei 
der  analogen  Betrachtung  auf  S,  59  fest,  daß  bei  der  Berechnung 
des  Integrales  (118"')  der  Grenzübergang  in  der  bestimmten  Weise 
stattfindet,  daß  der  Einheitspol,  in  welchem  die  zu  integrierende 
Funktion  unendlich  wird,  ausgeschlossen  wird  durch  eine  unendlich 
kleine  geschlossene  Fläche  von  der  Gestalt  der  Begrenzung  eines 
Cylinders,  dessen  Axe  mit  der  magnetischen  Axe  X  an  der  Stelle 
des  Einheitspoles  zusammenfällt,  und  dessen  Querdimensionen  un- 
endlich klein  gegen  seine  Länge  sind. 

Die  Formeln  (118')  bis  (118'")  übertragen  wir  genau,  wie  auf 
S.  56  die  analogen  elektrischen,  hypothetisch  zuerst  auf  den  Fall, 
wo  die  Flüssigkeit  nicht  den  ganzen  Kaum  zwischen  und  um  die 
permanenten  Magnete  ausfüllt,  weiter  auf  feste,  homogene,  isotrope 
Körper,  sowie  schließlich  auf  solche  von  stetig  wechselndem  magne- 
tischen Verhalten,  indem  wir  m  als  Funktion  der  Koordinaten  mit 
unter  das  Eaumintegral  ziehen.  Von  der  Prüfung  dieser  Erweite- 
rung und  den  unter  umständen  notwendig  werdenden  Abänderungen 
wird  weiter  unten  gehandelt  werden.  — 

Wir  gehen  nun  dazu  über,  auf  Grund  der  vorstehenden  Be- 
siiltate  die  charakteristischen  Eigenschaften  der  Potentialfunktion  t/»' 
abzuleiten. 

um  Verwechselungen  zu  vermeiden,  wollen  wir  dabei  den  Zu- 
stand der  permanenten  Magnete,  welche  in  dem  betrachteten 
System  enthalten  sind,  nur  noch  durch  die  äquivalenten  Dichten  o 
und  0-,  die  als  wahre  bezeichnet  werden  dürfen,  ausdrücken,  die 
Bezeichnungen  Uj  ß,  y  also  nur  noch  auf  die  influenzierten  Magne- 
tismen anwenden. 

Femer  wollen  wir,  um  das  Problem  der  Influenzierung  mögliclist 
allgemein  zu  fassen,  annehmen,  daß  auch  die  mit  permanenten  L^' 
düngen  versehenen  Körper,  die  übrigens  sämtlich  im  EndlicbeD 
liegen  mögen,  daneben  influenzierbar  sind;  wir  erhalten  dadurch 
offenbar  eine  größere  Annäherung  an  die  Wirklichkeit  Influenz- 
lose Körper,  also  absolute  permanente  Magnete,  werden  dann 
solche  sein,  für  welche  m  =  1,  also  f  =  0  ist.     Leiter  für  Magne- 
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ans  existieren  nach  der  Erfahrung  nicht  und  bleiben  daher  außer 
j-acht 

Unt43r  diesen  Voraussetzungen  erstreckt  sich  jedes  System 
^etisierbarer  Körper  durch  den  ganzen  unendlichen  Raum,  und 
le  Potentialfunktion  wird  die  Gestalt  besitzen 


y=^/ 


<rsi<iOm 


+ 


s 


Qidki 


-/.. 


4"     aTT   äTT  + 


dk^ 


119) 


dxi  dxi        dpi   dyi        dxi  dx^ 

rin  stellen  die  ersten  beiden  Integrale  die  Potentialfunktionen 
T  wahren  Magnetismen  dar,  die  sich  zum  Teil  im  Innern,  zum 
1  auf  der  Oberfläche  von  permanenten  Magneten  befinden;  das 
i»  Integral  giebt  die  Potentialfunktion  der  influenzierten  Momente 
1  ist  über  den  ganzen  Baum  zu  erstrecken. 

Man  kann  das  letzte  Glied  durch  teilweise  Integration  um- 
DQien,  die  aber  jederzeit  nur  über  solche  Bereiche  ausführbar  ist, 
erhalb  deren  f  und  die  DifFerentialquotienten  von  i/;'  stetig  sind. 
LQ  erhält  dadurch 
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dxi\^dxj       öyiX^dyJ       dx^ 

ö  Integral  über  die  unendliche  Kugel  verschwindet  nach  S.  57, 
Bnn  das  System  im  Unendlichen  homogen  ist,  und  die  wahren 
adungen  sämtlich  im  Endlichen  liegen,  da  ihre  Summe  von  selbst 
derzeit  gleich  Null  ist. 

Aus  (119')  folgt,  daß  man  ip^  betrachten  kann  als  die  Potential- 
Aktion  freier  Ladungen  von  der  Flächendichte 


den  ünstetigkeitsflächen,  und  von  der  Raumdichte 
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Stellen,  wo  f  und  die  Differentialquotienten  von  yj'  stetig  sind. 
Da  nun  aber  nach  der  Definition  von  xp' 
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ist,  SO  erhält  man  auch 

120")  —  4;rö'.,=  nu^  +  ni.^  , 

Nimmt  man  hinzu,  daß  i//'  im  Endlichen  stetig  ist  und  im  Unend- 
lichen sich  verhält,  wie  die  Potentialfunktion  im  Endlichen  liegender 
neutraler  Massen,  so  genügen  diese  Bedingungen  zu  seiner  B^ 
Stimmung.  **)  — 

Die  vorstehenden  Formeln  gestalten  wir  um  durch  Einfiihrung 
der  Komponenten  Ä,  B,  C  der  magnetischen  Kraft,  welche  der  Ein- 
heitspol innerhalb  eines  unendlich  kleinen,  absolut  leeren  cylindri- 
schen  Hohlraumes  erfahren  würde,  wenn  dessen  Axe  parallel  der 
magnetischen  Axe  an  der  betrachteten  Stelle  liegt,  und  seine  Quer- 
dimensionen verschwindend  klein  gegen  seine  Länge  sind. 

Die  so  bestimmten  Komponenten  sind  dann  durch  die  bei  kon- 
stanter magnetischer  Verteilung  genommenen  DifFerentialquotienten 

121)       ^  =  --x^,  ^=-4'^,  c=-4^, 

ihre  Resultierende  7?  durch 

121')  M  =  YÄ^+  B'^+  C« 

gegeben,  auch  w^enn  die  Potentialfunktion  der  durch  Influenz  mag- 
iietisierten  Körper  des  Systemes  durch  die  Formel  (118'")  de- 
finiert wird. 

Bezeichnet  man  noch  die  Komponente  nach  der  Richtung  der 
Normalen  n  eines  Flächenelementes  mit  N — was  zu  Venvechselungen 
mit  der  gleichen  Benennung  für  die  Normalkomponente  einer  elek- 
trischen Kraft  keine  Veranlassung  geben  wird  — ,  so  nehmen  die 
obigen  Bedingungen  (120)  bis  (120'")  die  folgende  Gestalt  an: 

121")  4;r(T,.=  m;i\v,+  m.iV^,       4 n (7^-=^  2\\+ F., 

^oi/"\        A  dniÄ    .    dmB   .    dmC        .        ,      d  Ä    ^    d  B    ,   dC 

121    )       4  710  =  -^ \- -. \--^ — ,     4:to  =  - ^- ^-rr- 

'  ^  ox  oy  o  X  ^         ox         ay        o> 

a  und  Q  sind  nur  an  resp.  in  permanenten  Magneten  von  NuU  ver- 
schieden; in  der  Grenze  zwischen  zwei  anderen  Körpern  g^^ 
daher  stets 

0  =  m^  Ä;  +  m .  i\;. , 

während  für  jede  tangentiale  Richtung  die  Komponenten  diesseits 
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nd  jenseits  gleich  sind.  Die  magnetischen  Kraftlinien  befolgen 
aher  das  Brechungsgesetz 

tg«'/,:  tgi/.=  m^:Tn., 

elches  dem  in  (40")  gegebenen  durchaus  analog  ist  und  die  gleichen 
olgerungen  gestattet,  wie  jenes.  Verschiedenheiten  werden  allein 
adurch  bedingt,  daß  es  keine  Konduktoren  für  den  Magnetismus 
iebt,  sodaß  innerhalb  keines  Bereiches  i//  konstant  zu  sein  braucht, 
iif  keine  Grenze  die  Kraftlinien  unter  allen  umständen  normal  auf- 
•efFen.  Allerdings  giebt  es  Körper  —  insbesondere  weiches  Eisen  — , 
ir  welche  die  Konstante  in  so  groß  ist,  nämlich  1000  übersteigt,  daß 
ine  mitunter  nahezu  dieselbe  Rolle  spielen,  wie  Konduktoren;  jedoch 
erhalten  sie  sich  in  anderen  Fällen  wieder  wesentlich  von  ihnen 
bweichend.  — 

Wir  führen  nunmehr  einen  neuen  Vektor  SR  mit  den  Kompo- 
enten  91,  SB,  ®  resp.  9?  ein  durch  die  Beziehungen 

m.4  =  9l,     mi^  =  g3,     mC=a;,     uiiV^=$R,  122) 

9i  =  ]/ö(2:f"g32:jrg'2  1220 

ind  nennen  9(,  33,  (£,  9i  die  magnetischen  Polarisationen  nach 
len  Richtungen  von  A,  B,  6',  N  und  9t  die  resultierende  Po- 
larisation.*®) 

Für  diese  Größen  gilt  nach  den  ersten  Formeln  (121")  und 
(121")  einfacher 

lie  Polarisationen  verhalten  sich  also  hierin  wie  Kräfte  in  einem 
tifluenzlosen  Raum;  ihre  Normalkomponenten  werden  nur  an  solchen 
•dächen  unstetig,  die  wahre  Ladungen  tragen,  d.  h.  nur  an  den 
Oberflächen  permanenter  Magnete,  dagegen  springen  ihre  Tangential- 
omponenten  an  Unstetigkeitsflächen  für  die  Konstante  m. 

Die  Formeln  (122")  und  (122'"),  welche  durchaus  mit  (41") 
nd  (41"')  gleichartig  sind,  gestatten  auch  die  magnetischen  Polarisa- 
ionen  als  stationäre  Strömung8komponenten__ einer  imponderabeln 
'lüssigkeit  innerhalb  eines  isotropen  ponderabeln  Körpers  zu  deuten, 
nd  zwar  erstreckt  sich  diese  Strömung,  abw^eichend  von  der  S.  03 
ehandelten  elektrischen,  die  durch  Konduktoren  begrenzt  wurde, 
iderzeit  durch  den  ganzen  unendlichen  Raum;,  sie  wird  bewirkt 
urch  räumliche  Quellen  von  der  Ergiebigkeit  4  ;r  o  innerhalb  der  per- 
lanenten  Magnete  und  durch  flächenhafte  Quellen  von  der  Ergiebig- 
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keit  ^JKTj^.  iu  deren  Oberfläche.  Die  Konstante  in  steht  an  Stelle  der 
Leitfähigkeit  und  wird  demgemäß  auch  als  magnetische  Permea- 
bilität bezeichnet,  wie  dies  schon  S.  177  erwähnt  wurde.  — 

Die  gewonnene  mechanische  Analogie  benutzen  wir  äbulicL, 
wie  S.  63,  um  die  Grundformeln  der  magnetischen  Influenz  hypo- 
thetisch auf  krystallinische  Körper  zu  erweitern.  Für  letztere 
setzen  wir*^) 

123)  I   ^  =  m^^A  +  m^^B  +  m^^C, 

die  m^^j,  welche  an  Stelle  der  Konstanten  der  Leitfähigkeit  treten, 
bezeichnen  wir  als  die  allgemeinen  diamagnetischen  Konstauten 
oder  die  Konstanten  der  magnetischen  Permeabilität  des 
kry  Stallini  sehen  Mediums.  Sie  sind  innerhalb  eines  homogeueu 
Krystalles  konstant,  hängen  aber  von  dessen  Orientierung  gegen  das 
Koordinatensystem  ab. 

Verbinden  wir  mit  (123)  die  Formeln 

worin 

123"')  5«  =  31  cos  (n,  x)  +  33  cos  (n,  y)  +  ©  cos  (n,  z) 

die  Komponente  des  Vektors  9t  nach  der  Richtung  von  n  bezeiebuet 
und  ziehen  wir  die  Definitionen  (121)  der  Komponenten  A.  £,  C* 
wie  die  Stetigkeitseigenschaften  von  'i//'  und  sein  Verhalten  im  Un- 
endlichen heran,  so  erhalten  wir  ein  Formelsystem,  welches  t//'  iß^ 
ganzen  Raum  eindeutig  bestimmt,  wenn  nur 

+  ("»23+  »"32)  ^  ^  +  Kl  +  "h3)  ^^  +  (»«12+  »"21)^^ 

eine  wesentlich  positive  quadratische  Form  ist,  was  wir  annehniei^ 
dürfen,  so  lange  keine  Beobachtung  das  Gegenteil  beweist. 

Über  die  Zulässigkeit  der  im  Vorstehenden  gegebenen  e^' 
weiterten  Formeln  hat,  wie  schon  angedeutet,  die  Erfahrung  2U 
entscheiden.  Die  Messungen  werden  sehr  wesentlich  dadurch  er* 
Schwert,  daß  die  drei  Konstanten  m,^,^  immer  sehr  nahe  gleich,  und 
zwar  gleich  Eins,  ferner  die  sechs  Konstanten  m^^^  sehr  nahe  gleich 
Null  werden;   doch  ist  ein  Widerspruch  zwischen  Theorie  und  Ex- 


123") 
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periment  bisher  noch  nicht  hervorgetreten.  Auf  die  Besprechung 
wichtiger  Beobachtungsmethoden  gehen  wir  später  ein.  — 

Wir  wollen  schließlich  noch  die  Werte  der  magnetischen 
Momente  a,  /?,  y  für  krystallinische  Körper  bilden. 

Die  früheren  Beziehungen  (118")  für  isotrope  Körper  lauten 
nach  Einführung  der  magnetischen  Kraftkomponenten  Ä,  £,  C 

«  =  -,— ^  =  f^,     ß^'^p^B^tB,      ;-  =  ?'-— ^C=fa    124) 

in  ^  in  '       '  4n  ' 

Aus  ihnen  folgt  auf  dem  S.  65  für  die  dielektrischen  Momente  ein- 
geschlagenen Wege  als  für  Krystalle  gültig 

4;ra  =  9(  —  ^  =  [vi\^  —  \)A  •\- m^^B  +  niu  C, 

4;r/9  =  i8-^  =  ni,i^  +  (m2a- l)5  +  ni23C,  124') 

4^y  =  e-C  =  nt3i^  +  ni3,J9  +  (m33-l)C, 

wofür  wir  anschließend  an  (124)  schreiben  können 

/9=f2,J  +  f22^+f23C,  124") 

indem  wir  setzen 

""*.*""  ^  =fA/^>     T^  =  fA.-  124'") 

Die  \y^  heißen  die  allgemeinen  Magnetisierungszahlen 
^^  Kryst^es  und  entsprechen  genau  den  auf  S.  65  eingeführten 
öektrisierungszahlen  t^y^.  — 

Da  die  Konstante  m  je  nach  dem  Medium  bald  größer,  bald 
'deiner,  als  Eins  ist,  so  ist  l  bald  positiv,  bald  negativ.  Demgemäß 
hewirkt  eine  magnetische  Feldstärke  R  im  Inneren  eines  isotropen 
Körpers  ein  Moment,  dessen  Axe  A  je  nach  seiner  Substanz  bald 
^t  der  Richtung  von  R  zusammenfällt,  bald  ihr  entgegengesetzt 
^t  Körper  von  ersterem  Verhalten  nannte  man  ehedem  para- 
^agnetisch,  von  letzterem  diamagnetisch;  doch  werden  diese 
^ÄDien,  weil  eine  wesentliche  Verschiedenheit  zwischen  den  beiden 
^n  nicht  besteht,  und  die  Bezeichnung  „diamagnetisch"  an- 
gemessener in  Parallele  zu  dem  in  ganz  anderem  Sinne  gebrauchten 
Aektrisch"  gesetzt  wird,  besser  unterdrückt. 

In  der  That  kann  man  einen  und  denselben  isotropen  Körper 
yoA  nicht  zu  großer  magnetischer  Konstante  m  dadurch,  daß  mau 
"^li  innerhalb  verschiedener  Flüssigkeiten  beobachtet,  nach  Belieben 
para-  oder  diamagnetisch  erscheinen  lassen.     Denn  die  Bedingungen 
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(123')  und  (123''),  auf  einen  homogenen  Körper  (i)  innerhalb  einer 
Flüssigkeit  (/*)  angewandt,  liefern,  wenn  die  influenzierenden  wahren 
Magnetismen  als  in  der  Flüssigkeit  liegend  angenommen  werden,  resp. 

.  (  dAf    ^    dBf    ^     dCA 

0  =  1^  +  ^^+^^',     0  =  ni,^,+  m^ÄV; 

sie  enthalten  also  die  Konstanten  ni.  des  Körpers  nur  durch  die- 
jenige iii^  der  Flüssigkeit  dividiert,  und  dieses  Verhältnis  kaiin 
durch  die  Wahl  der  letzteren  Größe  beliebig  kleiner  oder  größer, 
als  Eins,  gemacht  werden. 

Femer  sind  Krystalle  denkbar,  deren  Konstanten  t^,^  auch  bei 
Beziehung  auf  den  leeren  oder  den  Luftraum  teils  positiv,  teils  negativ 
sind,  während  die  f^^^.  verschwinden,  die  also  im  Grunde  zu  keiner 
der  beiden  Kategorien  von  Körpern  gerechnet  werden  dürfen. 

Bezüglich  der  Kraftkomponenten  A,  ß,  C  mag  noch  daran  erinnert 
werden,  daß  sie  nur  zum  Teil  von  den  äußeren  magnetisierenden 
Ursachen,  z.  B.  genäherten  permanenten  Magneten,  herrühren,  außer- 
dem aber  die  Wirkung  der  in  dem  magnetisierbaren  Körper  in- 
fluenzierten  Momente  cc,  ß,  y,  die  sogenannte  Selbstinfluenz  des 
Körpers,  enthalten.  — 

Wie  bereits  mehrfach  erwähnt,  sind  die  vorstehenden  End- 
formclu  hypothetische  Erweiterungen  eines  durch  gewisse  Beobach- 
tungen wahrscheinlich  gemachten  Ansatzes^  und  demgemäß  der  Prüfung 
durch  das  Experiment  bedürftig.  Während  nun  im  allgemeinen 
Widersprüche  mit  der  Erfahrung  nicht  hervorgetreten  sind,  so  haben 
doch  die  Beobachtungen  an  den  Metallen  Eisen,  Nickel,  Kobalt, 
welche  unverhältnismäßig  größere  Magnetisierungskonstanten  besitzen, 
als  alle  übrigen  Körper,  sich  den  obigen  einfachsten  Formeln  nicht 
fügen  wollen,  speziell  Momente  a,  ß,  y  ergeben,  die  keineswegs  den 
magnetischen  Kräften  J,  B,  C  proportional  wachsen. 

Man  ist  daher  veranlaßt,  die  für  isotrope  Körper  aufgestellten  For- 
meln (124)  für  jene  stark  magnetisierbaren  Körper  zu  verallgemeinern. 
Ihren  Inhalt  kann  man  dahin  aussprechen,  daß  sie  für  jedes  Volumen- 
element dk  die  magnetische  Axe  ).  der  magnetisierenden  Kraft  8 
parallel   und   das  magnetische  Moment  fidk  derselben  proportional 
setzen.     Die   erste  Aussage  aufzugeben  liegt  bei  isotropen   Medien 
kein  Grund   vor,   während   dies    bei  Krystallen    durch   das  Formel- 
system (124")  bereits  geschehen  ist;    dagegen    veranlassen    die   ge- 
genannten Beobachtungen    zur  Vertauschung    der    zweiten  Aussage 
mit  der  allgemeineren,  daß  iidk  eine  unbekannte  Funktion  von  7? 


§  20.     Das  Potential  influefixierter  Magnete.  187 


lt.  Dies  kommt  ersichtlich  darauf  hinaus,  daß  man  in  den  früheren 
'ormeln  (124)  f  nicht  mehr  als  Konstante,  sondern  als  Funktion 
on  R  führt*«) 

Diese  Verallgemeinerung  erschwert  die  Lösung  spezieller  Pro- 
leme  natürlich  erheblich,  obwohl  sie  auf  die  Form  der  Bedingungen, 
reiche  \p*  bestimmen,  keinen  Einfluß  hat;  in  der  That  ist  der  Weg, 
er  zu  den  Gleichungen  (120")  und  (120'")  führte,  von  der  Natur 
OD  f  oder  m  durchaus  unabhängig. 

Den  Verlauf  der  unbekannten  Funktion  f  ergeben  die  Beobach- 
angen  dahin,  daß  sie  für  kleine  R  nahe  konstant  ist,  dann  mit 
wachsendem  72  stark  ansteigt  und  sich  schließlich  der  Null  asymptotisch 
lähert,  sodaß  IR  mit  unbegrenzt  wachsendem  R  einen  endlichen 
Jrenzwert  erreicht  Der  letztere  Umstand  bedingt  einen  einfachen 
Satz,  dessen  Richtigkeit  man  ohne  alle  Rechnung  erkennen  kann. 
Jie  in  den  Formeln  (124)  auftretenden  magnetischen  Komponenten 
4y  Bf  C  enthalten  die  Wirkung  der  äußeren  magnetisierenden  Ur- 
sachen, wie  die  des  durch  sie  in  dem  betrachteten  Köqier,  z.  B.  einem 
Stück  weichen  Eisens,  induzierten  Magnetismus.  Mit  unbegrenzt 
jrachsenden  äußeren  Kräften  nimmt  der  letztere  doch  nur  bis  zu 
siner  endlichen  Grenze  zu;  demgemäß  wird  sein  Einfluß  mehr  und 
mehr  neben  dem  der  äußeren  Kräfte  J^,  B^,  C^  zurücktreten,  und  es 
wird  daher  für  sehr  starke  magnetisierende  Kräfte  die  magnetische 
Influenz  von  der  Selbstinfluenz  des  Körpers  nahezu  unabhängig  sein. 


I  20.  Das  Potential  eines  influenzierten  Magneten  auf  andere  Körper. 
Sas  innere  Potential  eines  allgemeinen  magpietischen  Systemes  und 
die  innere  Arbeit  bei  stattfindenden  Dislokationen  seiner  Teile.  Die 
Arbeit  der  Magnetisiemng.   Eine  Kugel  im  homogenen  magnetischen 

Felde. 

Da  t/;",  die  Potentialfunktion  der  influenzierten  Magnetismen, 
auf  einen  wahren  Einheitspol  bezogen  ist,  so  wird  das  mag- 
netische Potential  VI2  eines  beliebigen  Systemes  (1),  welches  wahre 
und  influenzierte  Magnetismen  mit  der  Potentialfunktion  1//'  ent- 
halten kann,  auf  eine  beliebige  wahre  magnetische  Verteilung  (2) 
gegeben  sein  durch 

W'io^frp'dm^,  125) 

worin  d  m^  ein  Element  der  Verteilung  (2)  ist,  das  sowohl  eine  räum- 
liche, als  eine  Flächendichte  besitzen  kann. 

Auch   die  in  1/;'  enthaltenen   freien  Magnetismen  sind   im  all- 
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gemeinen  mit  räumlichen  und  flächenhaften  Dichten  äquivalent,  und 
man  kann  daher  schreiben 

125')  '^i.  =  /'^'".[/"'t-+/^.- 

Betrachten  wir  den  Fall,  daß  das  magnetisierbare  System  (1) 
einen  ganz  im  Endlichen  liegenden  starren  Körper  bildet  und  durch  den 
leeren  EÄum  von  den  Magnetismen  (2)  getrennt  ist,  die  gleichfalls 
an  einem  starren  Körper  haften,  so  unterscheidet  sich  die  Formel  (125') 
der  Bedeutung  nach  in  nichts  von  der  für  das  Potential  zwischen 
zwei  permanenten  Magneten  gültigen  (105');  sie  läßt  sich  vollständig 
in  diese  überführen  und  gestattet  die  Ableitung  der  zwischen  den 
Körpern  (1)  und  (2)  wirkenden  Kräfte  und  Momente  nach  derselben 
Kegel,  wie  jene,  da  ja  die  auf  den  Einheitspol  ausgeübten  Kräfte 
A,  ß,  C  nach  S.  182  aus  der  Potentialfunktion  i/^'  durch  Diflerentia- 
tionen  gewonnen  werden,  bei  denen  das  magnetische  Verhalten  aller 
Massenelemente  ungeändert  bleibt 

Es  spielen  in  diesem  Falle  also  die  freien  Magnetismen  ganz 
die  Rolle  wahrer  Magnetismen,  und  daher  kann  man  die  Formel  (125') 
unmittelbar  auf  den  Fall  übertragen,  daß,  wie  der  Körper  (1),  auch 
(2)  wahre  und  influenzierte  Magnetismen  nebeneinander  besitzt;  es 
ist  dann  nur  die  wahre  magnetische  Masse  oder  Ladung  dm^  mit 
der  freien  dm],   zu  vertauschen. 

Für  die  Anwendung  des  Resultates  ist  es  vorteilhaft,  die  ähn- 
lich schon  S.  68  eingeführte  Auffassung  zu  benutzen,  daß  alle  un- 
stetigen Übergänge  des  physikalischen  Verhaltens  sich  durch  stetige 
ersetzen  lassen.  Es  verschwinden  dann  mit  den  ünstetigkeiten  die 
magnetischen  Flächendichten,  und  wir  erhalten  aus  dem  Vorstehenden 
für  das  Potential  der  Wechselwirkung  zwischen  beliebig  vielen  rings 
vom  leeren  Raum  umgebenen  magnetischen  Körpern  leicht  die  ein- 
fache Formel 

125")  w'=  :s'w]a=-  ^'ff^''  g;  '^\'^^'  j 

die  vollkommen  mit  (44'")  übereinstimmt.  Aus  der  Funktion  ^ 
kann  man  die  bei  einer  Dislokation  durch  die  Wechselwirkimg 
zwischen  den  Körpern  geleistete  Arbeit 

125'")  S'J,=  -d,^W' 

bilden,  wobei  der  Index  o  bezeichnet,  daß  die  Variation  nur  die 
Anordnung  der  Körper,  aber  nicht  die  in  ihnen  vorhandenen  räum- 
lichen freien  Dichten  betriflt  — 

Wir  wenden  uns  nun  zu  der  Betrachtung  eines  ganz  all- 
gemeinen  magnetischen  Systemes.   dessen   Teile   nicht   notwendig 
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aabhängig  voneinander  verschiebbar  zu  sein  brauchen,  und  knüpfen 
ier  die  Betrachtung,  wie  S.  69  die  analoge,  an  das  Potential  des 
jrstemes  auf  sich  selbst  an.  **) 

Indem  wir  von  dem  Elementarpotential  (116"")  ausgehen  und 
ie  äquivalenten  magnetischen  Ladungen  einführen,  gelangen  wir  zu 
er  Form 

d  m  dm*  ^  oßx 


"=*// 


II  welcher  die  eine  Summe  über  alle  wahren,  die  andere  über  alle 
reien  Magnetismen  zu  erstrecken  ist;  sie  ist  äquivalent  mit 

W^:^f<Ttp'do+\J()yj'dk,  126') 

wo  das  erste  Integral  sich  auf  alle  mit  wahrer  Ladung  behaftete 
Flächen,  das  zweite  auf  eben  solche  Volumina  bezieht.  Wir  wollen  an- 
nehmen, daß  beide  sich  nur  im  Endlichen  befinden,  was  involviert, 
daß  das  System  im  Unendlichen  homogen,  z.  B.  der  leere  Raum  ist 
Führen  wir  für  (>  und  rr  die  Werte  aus  (123')  und  (123")  ein, 
80  erhalten  wir  nach  einer  teilweisen  Integration,  bei  welcher  das  über 
4e  unendliche  Kugel  genommene  Obertiächenintegral  verschwindet: 

^=^^f{A%  +  B^  +  C(S)dk,  126") 

^orin  das  Integral  über  den  ganzen  unendlichen  Raum  erstreckt 
^^  Setzt  man  hier  die  allgemeinen  Werte  (123)  der  Polarisationen 
'^ö,  so  erhält  man 

+  (nijs  +  ^32)^^+  (»"31  +  "^13)  ^^^  +  ("^2  +  »"21 )  '^  ^)  ^Ä» 
der  bei  Einführung  der  Abkürzung  g  aus  (123"") 

Hf  =  J^dk.  126"") 

Man  kann  den  Wert  (126')  für  ^^  dem  vorstehenden  analoger 
-stalten,  indem  man  die  schon  oben  benutzte  Hilfsvorstellung  ein- 
^hrt,  daß  die  Übergänge  zwischen  den  Körpern  von  verschiedenem 
^ysikalischen  Verhalten  nicht  sprungweise,  sondern  stetig  stattfinden 
^d  daß  demgemäß  in  permanenten  Magneten  nur  räumliche,  nicht 
^ch  flächenhafte  wahre  Ladungen  liegen. 

Die  Formel  (126')  läßt  sich  nunmehr  schreiben 

ilf^\jn,v'dk,  127) 

^nd  andere  Ausdrücke  für  V  lassen  sich  durch  Kombination  von 
1^26")  und  (127)  bilden. 


126"') 
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Unter  diesen  besitzt  der  Wert 

127')  %  =/[^^'/'''-  sV^^"^  +  ^»  +  ^^S)]  ^Ä  , 

den  wir  durch  den  Index  0  auszeichnen,  obwohl  er  den  früheren  V 
gleich  ist,  besondere  Vorzüge,  da  er  bei  einer  Variation  von  U'\ 
die  Q  und  die  Konstanten  in,^^^.  ungeändert  läßt  und  im  Unendlichen 
verschwindet,  sich  nicht  ändert,  so  daß  wir  schreiben  können 

127")  ^,m%=0. 

Der  Beweis  dieser  Behauptung  läßt  sich  in  der  Weise  führen, 
wie  S.  70  bei  dem  analogen  elektrischen  Problem  gezeigt  ist;  ebenso 
haben  die  dort  angestellten  Erörterungen  über  die  Ursache  der 
verschiedenen  Differentialeigenschaften  der  verschiedenen  Ansätze 
für  V  hier  Geltung. 

Demgemäß  kann  man  aus  dem  Ausdruck  (127')  für  Wq  auch 
alle  diejenigen  Folgerungen  ziehen,  die  auf  S.  72  u.  f.  aus  dem  ent- 
sprechenden (46')  für  das  elektrische  Potential  (l^^  gewonnen  sind. 

Besteht  insbesondere  das  magnetische  System  aus  starren  Kör- 
pern, die  durch  den  leeren  Raum  geschieden  sind,  so  ist  die  voll- 
ständige Variation  des  inneren  Potentiales  W,  welche  einer  Lagen.— 
änderung  des  Systemes  entspricht,  identisch  mit  der  Variation  vo 
Wq  bei  gleicher  Lagenänderung,  aber  mit  festgehaltenen  wahre 
Ladungen,  was  wir  in  Analogie  zu  (47)  schreiben 

128)  SW^d^%. 

Für  den  Ausdruck  rechts  erhält  man  aber  aus  (127')  durch  ei 
geeignete  Umformung  den  Wert 

128')  Ö,  %=ÖW=i^  2/ J^*  ^'  ^  (t)  ''*»  ''*•• ' 

der  sich  unter  Berücksichtigung,  daß  in  der  Definition  (125")  d^^r 
Funktion  W^  die  Summe  -5"  über  alle  Kombinationen  (A,  t)  zu  e  :*"• 
strecken  ist,  mit  der  Variation  Sq*W\  die  in  derselben  Weise,  yrt»^ 
in  (125'")  genommen  ist,  identisch  erweist. 

Führen  wir  noch  für  nicht  nur  virtuelle,  sondern  wirklich  stat^"*" 
findende  Änderungen,  wie  früher,  das  Differentialzeichen  ein,  ^^ 
ergiebt  hiemach  die  Gleichung  (125'") 

128")  dW=  d^%  =  d^^W'  =  -  d:^^ . 

Die  zur  Hervorbringung  der  vorausgesetzten  Dislokationen  aiii- 
zuwendende  äußere  Arbeit  d!A^  folgt  hiemach 

128"')  d:^  =  -d:A,=^d^f. 
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Hieraus  folgt,  daß,  wenn  bei  dem  Vorgang  der  Dislokation 
ht  noch  eine  andenveitige  Umsetzung  von  Arbeit  —  z.  B.  in 
ixme  —  stattfindet,  was  wir  nach  den  Erfahrungen  verneinen 
inen,  das  innere  Potential  H^  des  magnetischen  Systemes,  wenig- 
QS  bis  auf  Glieder,  die  bei  der  vorstehend  ausgeführten  Variation 
geändert  bleiben,  seine  magnetische  Energie  darstellt.  — 

Die  Dislokation  innerhalb  des  magnetischen  Systemes  bewirkt 
derungen  der  influenzierten  Ladungen,  und  d^A^  resp.  dld^  kann 
der  Arbeitsaufwand  gedeutet  werden,  der  zu  ihrer  Hervorbringung 
brderlich  ist  Dieser  Zusammenhang  wird  klarer  gestellt,  wenn 
tn  beliebige  permanente  Magnete,  aber  nur  einen  magnetisierbaren 
)rper  voraussetzt  und  8!A^  auf  dem  S.  75  eingeschlagenen  Wege 
if  die  Form  bringt 

8'A^  =  -/(«  S,^A  +  ß  S,^B  +  rS,^C)dk,  1 29) 

orin  das  Integral  über  den  magnetisierbaren  Körper  erstreckt  ist, 
nd  äß»J,  d^'Bj  Sq^C  die  Änderungen  der  magnetisierenden  Kräfte 
merhalb  dk  bezeichnen,  welche  bei  einer  Dislokation  der  perma- 
enten  Magnete  gegen  den  influenzierten  Körper  eintreten,  falls 
lan  dabei  die  influenzierten  Momente  und  somit  die  freien  Ladungen 
onstant  erhält    Auf  die  Volumeneinheit  angewandt  ergiebt  (129) 

8'a^  =  -  {aS,^Ä  +  ß8,^B  +  yS^^C)  .  129') 

Für  magnetisierbare  Körper,  welche  die  Eigenschaft  besitzen, 
r  Durchführung  eines  Kreisprozesses  einen  Arbeitsaufwand  nicht 
verlangen,  muß  dann  nach  8.  77  gelten 

~dC~~TB^    Ti^TC'    'dB'~"dÄ'  ^ 

öS  führt  darauf,  daß  die  a,  ß,  y  sich  als  die  partiellen  Diff'erential- 
^otdenten  einer  Funktion  ff  der  Komponenten  A,  B,  C  darstellen 
^n  müssen,  gemäß  den  Formeln 

^  "       dÄ'    P  dB'    ^  dC  '  ^ 

>rin  man  ff  als  das  Magnetisierungspotential  der  Volumen- 
i^heit  bezeichnen  kann. 
Hieraus  folgt  dann 

S'a^=Sff,    d!ä^=JSffdk  =  SG,  129"") 

orin  kurz  fffdk^G  gesetzt  ist;  G  könnte  als  das  gesamte  Magneti- 
^^Tnngspotential  des  Körpers  bezeichnet  werden.    Über  den  Unter- 
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schied    zwischen   6',  V  und  xp'  gilt  das  S.  77    in   einem  ähnlichen 
Fall  Gesagte. 

Berücksichtigt  man  die  Werte  (124")  der  magnetischen  Momente, 
so  liefert  das  System  (129")  die  Beziehung^®) 

130)  hu  =  Kl.  > 
der  nach  (124'")  sich  auch  zuordnet 

130')  ^hic  =  ^kh'^ 

zugleich  wird  die  Funktion  ff  gegeben  durch 

130")  -2ff  =^t,,A^  + t,,B^ +  ....  + 2t,^  AB, 

oder  wegen  (124"')  auch  durch 

130"')  +  8 ;r^  =  ^2 _  ^^^^  A^  +  m^^B^ +  .,,.  + 2 m^^ AB), 

was  sich  nach  (123"")  schreiben  läßt 
130"")  8.T(ö  +  ^)  =  Ä^ 

Die  Bedingung  (130)  schließt  rotatorische  Qualitäten  bei  magne- 
tisierbaren  Körpern  aus,  welche  die  gemachten  Grundannahmen  er- 
füllen. Für  solche  giebt  es  dann  stets  ein  spezielles  rechtwinkeliges 
Axensystem  X^,  7®,  Z^,  nämlich  dasjenige  der  Hauptmagneti- 
sierungsaxen,  auf  welches  bezogen  die  Konstanten  nt;^,^  und  f^j 
für  h^k  verschwinden,  und  die  Grundformeln  (123)  und  (124")  die 
Gestalten  annehmen 

131)  5t^=Tni^«,  93<>=mjj8^  d'^^^m^C^, 

131')  r.^=f,A    ß'^h^'^   r'=l3^'; 

sie  gestatten  mit  Hilfe  der  EUipsoide 

den  Zusammenhang  zwischen  Kraft  JR,  Polarisation  SR  und  Moment  f* 
geometrisch  zu  veranschaulichen. 

Endlich  kann  man,  wenn  die  gegenseitige  Lage  der  Hauptaxe» 
A'*^,  r^  Z^  und  der  beliebigen  Axen  A',  Y,  Z  durch  das  Schema  (53) 
dargestellt  ist,  die  Magnetisierungskonstanten  m^^  durch  die  Haupt- 
magnetisierungskonstanten m^  ausdrücken  gemäß  den  Formeln 


131'") 


ni23  =  nii  /?!  ;'i  +  ntg  ß^  y^  +  ntj  ß^  y^ , 


denen  sich  analoge  für  die  Konstanten  f^.  zuordnen.  — 
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Die  Voraussetzung  für  die  Gültigkeit  der  obigen  Resultate  ist 
?,  daß  der  magnetisierbare  Krystall  einen  magnetischen  Kreis- 
ozeß  ohne  Aufwand  äußerer  Arbeit  zu  vollbringen  vermag.  Ob 
)  allgemein  erfüllt  ist,  läßt  sich  durch  die  Beobachtung  wegen 
r  S.  184  erwähnten  Schwierigkeiten  kaum  feststellen.  Dagegen  in- 
Iviert  bei  allen  Krystallgruppen,  für  welche  die  rotatorischen 
ieder  nach  Symmetrie  verschwinden,  und  welche  aus  Schema  11", 
138,  Bd.  I,  zu  ersehen  sind,  der  Ansatz  (124"),  von  dem  wir  aus- 
gangen sind,  das  Vorhandensein  der  genannten  Eigenschaft.  Gleiches 
t  für  isotrope  Körper  auch  dann  noch,  wenn  f  eine  Funktion  der 
ignetisierenden  Kraft  R  ist. 

Cm  so  bedeutungsvoller  erscheint  es,  daß  die  früher  genannten 
irk  magnetischen  Metalle  deutliche  Abweichungen  von  jener  Eigen- 
laft  zeigen.  Die  bezügliche  Erscheinung  stellt  sich  in  einfachster 
)nn  dar,  wenn  man  ein  Stück  weichen  Eisens  wiederholt  einer  von 
dl  bis  zu  einem  Maximum  anwachsenden  und  darauf  wieder  bis 
dl  abnehmenden  magnetisierenden  Kraft  von  konstanter  Richtung 
ssetzt,  etwa  indem  man  einen  permanenten  Magneten  ihm  aus 
lendhch  bis  auf  eine  kleine  Entfernung  nähert  und  darauf  den- 
Iben  nach  Unendlich  zurückführt.  Man  beobachtet  in  diesem 
die,  daß  das  Moment  des  erregten  Eisens  bei  gleicher  Position 
«  inlluenzierenden  Magneten  auf  dem  Hin-  und  auf  dem  Rückwege 
cht  gleich  ist,  sondern  bei  wachsender  Kraft  dauernd  kleiner, 
s  bei  abnehmender.  Infolge  dessen  ist  die  nach  (129)  für  den 
tnzen  Kreislauf  berechnete  zugefuhrte  Arbeit 

(^J  =  </)rfi/,=  -  il)\[adA  +  ßdB  +  ydC)dk 

'ößer  als  Null.  Da  das  Anfangs-  und  das  Endmoment  bei  ge- 
gneter  Zubereitung  des  Eisens  merklich  gleich  groß  ist,  so  kann  die 
^geführte  Arbeit  nicht  zur  Vergrößerung  der  magnetischen  Energie 
^weichen  Eisens  dienen;  man  darf  vermuten,  daß  sie  zu  einer 
^igening  seiner  thermischen  Energie  benutzt  wird,  da  sich, 
16  feine  Versuche   erwiesen  haben,   die  Temperatur   des  weichen 

• 

isens  durch  wiederholte  derartige  Kreisprozesse  ändert.  Geht  die 
rbeit  vollständig  hierin  auf,  so  muß  nach  dem  Bd.  I,  S.  504  Ge- 
igten die  im  Eisen  auftretende,  mechanisch  gemessene  Wärmemenge 
-r  Arbeit  {A^)  gleich  sein. 

Um  diese  Wirkung  möglichst  zu  verstärken,  kann  man  so  ver- 
^n,  daß  man  das  Versuchsobjekt  Kräften  von  konstanter  Rich- 
^%  aussetzt,  die  abwechselnd  von  den  größten  erreichbaren  posi- 

^o»T,  Theoretische  Phjsik.    H.  13 
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tiven  Werten  bis  zu  den  entsprechenden  negativen  abnehmen  und  in 
umgekehrter  Richtung  wieder  ansteigen. 

Diese  Beobachtungen  zeigen,  daß  bei  den  stark  magnetischen 
Metallen  der  Faktor  f  in  dem  Ansatz  (124)  nicht  nur  von  der  Starke 
der  'augenblicklich  wirkenden  magnetisierenden  Kraft  abhängig  ist 
sondern  auch  von  den  Stärken  derer,  die  früher  gewirkt  haben.  Die 
ganze  Erscheinung,  welche  man  als  magnetische  Hysteresis  be- 
zeichnet, besitzt  hiemach  eine  gewisse  Ähnlichkeit  mit  der  ^Bd.  J. 
S.  457  behandelten  elastischen  Nachwirkung.  Eine  erschöpfende  theo- 
retische Behandlung  hat  sie  bisher  ebensowenig  gestattet,  wie  jene.*^)  — 

Was  die  Bestimmung  der  magnetischen  Influenz  gegebener 
Körper  durch  gegebene  Kräfte  angeht,  so  ist  diese  Aufgabe,  ebenso 
wie  die  entsprechende  elektrische,  auch  bei  Beschränkung  auf  Um- 
stände, welche  die  Anwendung  des  einfachsten  Ansatzes  (124")  mit 
konstanten  Koefficienten  f^^^  gestatten,  nur  in  ganz  vereinzelten  Fällen 
streng  gelöst  Ein  besonderes  praktisches  Interesse  besitzt  der  Fall 
der  Infiuenzierung  einer  Kugel  vom  Kadius  r^  aus  homogener  kiy- 
stallinischer  Substanz  in  einem  homogenen  magnetischen  Felde,  der 
durch  einfache  Übertragung  der  Formeln  (56)  bis  (56'")  auf  magne- 
tische Verhältnisse  zu  erledigen  ist 

Bezieht  man  die  Kugel  auf  das  System  der  magnetischen 
Hauptaxen  durch  ihr  Centrum,  bezeichnet  mit  r^  den  Abstand  von 
demselben  und  setzt 

132)  _  _  öl  öl  ö- 

so  stellt 

das  Gesetz  des  magnetischen  Feldes  bei  Abwesenheit  der  magne- 
tischen Kugel  dar, 

öi-       öl       al 

die  Potentialfunktion  der  (homogen)  erregten  Kugel  auf  äußere  Punkte*^ 
A,  B,  r  sind  die  magnetischen  Gesamtmomente  der  influenzierten 
Kugel  nach  den  Koordinatenaxen.  Diese  Ansätze  genügen  den  g®* 
stellten  Bedingungen,  falls  gilt 

132)       J.  =  -?i^.         5.  =  _^v  n^    ^^* 


mi  +  2 '  »       m,  +  2  '  '       m,  +  2 ' 
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A=-Zr!-'-^,   B^Bt\^^^^,    r^Cr]^^^^.        132") 

Was  die  Anwendung  dieser  Resultate  betrifft,  so  genügt  es,  auf 
las  S.  85  u.  f.  in  dieser  Hinsicht  Gesagte  zu  verweisen;  nur  einige 
i^inkte,  die  hier  besonderes  Interesse  erregen,  mögen  erwähnt 
werden. 

In  den  Formeln  (132")  tritt  wieder  die  Verschiedenheit  im  Ver- 
lalten  der  Körper,  f&r  welche  die  m^>l  sind,  von  dem  derjenigen, 
Ar  welche  die  m^  <  1  sind,  deutlich  hervor,  auf  welche  bereits 
3.  185  aufmerksam  gemacht  wurde.  In  dem  Falle  einer  iso- 
tropen Kugel  liegt  bei  den  ersteren  die  magnetische  Axe  der 
magnetisierenden  Kraft  gleichsinnig  oder  direkt,  bei  den  letzteren 
widersinnig  oder  invers  parallel. 

Die  Verhältnisse  können  sich  jedoch  vollständig  ändern,  wenn 
der  zu  magnetisierende  Körper,   statt,  wie   oben   angenommen,   im 
leeren  Baume,    sich   in   einer  selbst  magnetbierbaren   unendlichen 
Flüssigkeit  befindet     Nach  dem  S.  186  Erörterten   treten   hier  in 
a&en  Formeln  statt  der  m^  die  Verhältnisse  mjxtif  auf,  worin  rtif  die 
magnetische   Permeabilität   der   Flüssigkeit    bezeichnet.     Die   Aus- 
drucke f&r  die  Momente  nach  den  Koordinatenaxen  in  (132^yer- 
bilten  nunmehr  also  die  Faktoren 


mÄ+2m/' 

und  dies  zeigt,  daß  entscheidend  für  den  Sinn  der  Magnetisierung 
die  Differenz  m^—  mf  ist;  ein  positiver  Wert  giebt  direkte,  ein  nega« 
tiTer  inverse  Erregung.  - 

Was  die  Gleichgewichtslage  der  magnetisch  influenzierten  Ery- 
staUkagel  betrifft,  so  liegen  wegen  der  Kleinheit  der  Differenzen 
\-^\  die  Verhältnisse  hier  einfacher,  wie  bei  dem  analogen  elek- 
Wachen  Problem;  der  Fall  tti^^4  ist  völlig  außer  Betracht  zu 
'^ssen,  ja  im  allgemeinen  ist  hier  jene  für  sehr  schwache  Erregbar- 
keit gültige  und  auf  beliebige  Gestalt  des  krystallinischen  Körpers 
Anwendbare  angenäherte  Betrachtungsweise  zulässig  und  aus- 
reichend, die  S.  78  und  80  besprochen  ist 

Wie  die  für  eine  Kugel  erhaltenen  Resultate  elektrischer  Natur,  so 
gestattet  auch  das  fiir  einen  düimen  geraden  Cylinder  oder  ein 
^hchen  Gefundene  die  Übertragung  auf  das  magnetische  Gebiet. 
^^  dem  S.  87  Gezeigten  befindet  sich  ein  magnetisierbares  Stäbchen 
^  stabilen  Gleichgewicht,  wenn  seine  Axe  mit  einer  Kraftlinie 
^nsainmenf&llt;    es    kann    daher    auch,   wenn  es  leicht  beweglich 

13* 
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befestigt  ist,  durch  seine  Gleichgewichtslage  die  Richtung  der  Krafi 
linien  an  dem  Orte  angeben,  wo  es  sich  befindet.  Die  WirkiiD( 
die  es  seinerseits  auf  andere  Punkte  des  magnetischen  Feldes  aui 
übt,  ist  sehr  gering,  wenn  seine  Länge,  wie  vorausgesetzt,  klein  is 
und  kann  nahezu  zum  Verschwinden  gebracht  werden,  wenn  ma 
beiderseits  an  ihm  kettenartig  ähnliche  Stäbchen  anfügt,  die  gleicl 
falls  nur  dann  im  Gleichgewicht  sind,  wenn  sie  mit  ihren  Axen  i 
die  Ej-aftlinien  des  Feldes  fallen.  Hieraus  folgt,  daß  ein  System  v( 
fadenförmigen  Körperchen,  das  sich  im  magnetischen  Felde  2 
Ketten  ordnet,  durch  die  Richtung  seiner  Axen  die  Kraftlinien  d* 
Feldes  markiert,  wie  sie  vor  Einbringung  der  Körperchen  verliefe 
Hierauf  beruht  die  bekannte  Methode,  die  Kraftlinien  eines  Feld 
durch  auf  eine  Ebene  gestreutes  Eisenfeilicht  abbilden  zu  lasse 


§   21.    Die   Arbeit   der   inneren  Kräfte  bei   der  Deformation  eini 
magnetiflchen  Systemes.  Zurückfühmng  der  magnetischen  Femwirkni 

auf  Druckkräfte.     Magnetostriktion. 

Wie  der  Inhalt  der  §§  7  bis  10  in  den  vorigen  Abschnitt« 
von  elektrischen  auf  magnetische  Vorgänge  übertragen  worden  is 
so  kann  gleiches  auch  mit  den  Betrachtungen  aus  §  11  geschehei 
dabei  kommt  der  früher  mitunter  hervorgehobene  Unterschied,  d( 
dadurch  bedingt  ist,  daß  es  Leiter  zwar  für  Elektricität,  nicht  abe 
für  Magnetismus  giebt,  nicht  in  Betracht,  weil  wir  für  die  spezielle 
Zwecke  des  §  1 1  einen  Leiter  als  den  Grenzfall  eines  Dielektricun 
mit  unendlicher  Konstante  b  ansehen  konnten.  Es  genügt  demnacl 
den  Gang  der  Rechnung  kurz  zu  rekapitulieren. 

Das  Ziel  ist  die  Bestimmung  der  vollständigen  Variation  i^ 
des  inneren  magnetischen  Potentiales,  welche  einer  Deformation  d( 
aus  permanenten  und  veränderlichen  Magneten  bestehenden  Systen« 
entspricht;  die  Deformation  ist  durch  die  Verrückungskomponente 
öu,  Sv,  Sw  bestimmt,  die  stetige  Funktionen  der  Koordinaten  sei 
und  im  Unendlichen,  wo  sich  nur  der  leere  Eaum  befindet,  vei 
schwinden  sollen. 

Die  Variation  betrifft  1/^,  o  und  die  magnetischen  Konstanten  ni^ 
Der  erste  Anteil  ist  gleich  Null,  wenn  man  für  V^  die  speziell' 
durch  (127')  gegebene  Form  W^  benutzt  und  eine  magnetische  Ve 
teilung  voraussetzt,  die  sich  nach  der  Bedingung  (123')  im  Gleicl 
gewicht  befindet.  Der  zweite  ist  sogleich  angebbar,  da  na( 
(59-)  gut 
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5«=_(i|iif_  +  A|^^  +  i|-^M.  133) 

\    dx        ^       d  g  dx     I  ' 

)er  dritte  zerfallt  selbst  wieder  in  drei  Teile ,  von  denen  der  erste 
err&hrt  von  der  Parallelverschiebung  der  ponderabeln  Substanz, 
erzweite  von  ihrer  Drehung,  der  dritte  von  ihrer  Deformation; 
ie  zwei  ersten  können  als  geometrische,  der  letzte,  der  hier  zu- 
Sehst  unberücksichtigt  bleiben  soll,  als  physikalische  Variation 
er  m^j  bezeichnet  werden. 

Wir  erhalten  durch  Übertragung  der  Gleichung  (59") 

^x"'*.=  -(^^«  +  ^?f  ^''+^;'^«').  133') 

üTch  Übertragung  der  Gleichungen  (59'") 


*2  "*23  =  ("^22  "~  "^Ss)  ^^  ~  "h2  ^'^  +  '"iS  ^^^> 


133") 


rorin  Sly  Sm^  Sn  die  den  Verrückungen  S  m,  b  v,  S  w  entsprechenden 
btationskomponenten  bezeichnen. 

Sieht  man  zunächst,  wie  schon  gesagt,  von  den  physikalischen 
/'ariationen  der  Konstanten  nt^,;^  ab,  setzt  also  ein  Medium  voraus, 
lessen  Konstanten  ni^,^  durch  Deformationen  nicht  geändert  werden, 
ö  erhält  man  aus  (127')  bei  Einführung  der  Abkürzung  (123'"') 

ind,  weil  dieser  Ausdruck  wegen  \p'  nicht  variiert  zu  werden  braucht, 

dHf^8^^%==  J{xj)'SQ^8^,^)dk.  134)  ■ 

Die  Ausführung  des  Integrales  auf  der  rechten  Seite  in  der  S.  93 
?ezeigten  Weise  führt  auf  die  Form 

^orin  ist 

dz 


134') 


Dies  läßt  sich  leicht  auf  die  Gestalt 


'dA;,     öa;     dÄ^, 
-=  =  ""  l  Tx  +  07  ■*■  'öT7 '  134") 


'riDgen,  worin  ist 
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134'")  \B;=^^^{föB^^C^^A),    CJ  =  .'iI  =  -g^(«C7+g>J 

Cl^^-^i^C^^A^fßB),  Al=^Bl=--±^[^A  +  ^l 

Hierdurch  sind  die  in  dem  vorausgesetzten  speziellen  magnetisch( 
System  wirkenden  inneren  körperlichen  Kräfte  auf  Druckkräfi 
reduziert 

Für  isotrope  Körper  wird  einfacher 


135) 


S^qA^ 


Sti  dx  ' 


IT^qB^^^"^ 


Sti  öy  ' 


Z'=pC- 


Sti  dx 


135') 


tn 


und  entsprechend 

Ai=--^{A'^B^-^C^),  Bl  =  C;=^^BC, 

Cl=-^{C»-A»-B%  Al  =  Bl^-^AB. 

Bei  den  bisherigen  Entwickelungen  war,  wie  auch  in  der  GrunJ 
formel  (134),  vorausgesetzt,  daß  die  Übergänge  zwischen  den  Körper 
von  verschiedenem  magnetischen  Verhalten  sämtlich  stetig  sta^ 
fänden.  Man  kann  in  der  S.  97  angegebenen  Weise  zu  dem  Fi 
sprungweiser  Änderung  übergehen  und  erhält  dann  das  Result 
daß  auf  die  Einheit  der  Grenzfläche  zwischen  zwei  fest  zusammc 
hängenden  Medien  (A)  und  (z)  ein  Grenzdruck  mit  den  Komponeni 


1 35")    SL  =  {Al\  +  (A-), ,  fl,\.  =  (^;),  +  {B;,\  ,  ZjI,  =  (Q,  +  (Q, 

wirkt.  Wegen  der  Grenzbedingungen,  welche  i//'  zu  erfüllen  h 
geben  diese  Komponenten  für  die  Grenze  zwischen  zwei  isotrop 
Medien  (A)  und  (z)  eine  Eesultierende,  die  normal  zum  Obertläch< 
Clement  steht  und,  von  (ä)  nach  (z)  positiv  gerechnet,  die  Größe  1 


135'") 


m.=  i-Jm,-rn,)(M  +  ^;"-^m), 


worin  Ä^  die  resultierende  magnetische  Kraft,  iVJ^  ihre  Komponei 
nach  der  äußeren  Normalen  auf  der  Begrenzung  des  Mediums 
bezeichnet  * 

Will  man  die  Kräfte  bestimmen,  welche  die  Oberflächenelemei 
der  beiden   aneinandergrenzenden  Körper  (ä)  und  (i)   einzeln 
leiden,  welche  also  zur  Geltung  kommen,  wenn  die  Körper  nicht  i 
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zusammenhängen,   so  kommt  man   mit   den  bisherigen  Hilfsmitteln 

nur  aus,  wenn  man  annimmt,  die  Drucke  seien  dieselben,  als  wenn 

sich  zwischen  den  Körpern  ein  enger  leerer  Raum  befände.    Dann 

i     sind  die  Werte  (135")  zu  benutzen,  indem  ein  Mal  das  Medium  (A), 

sr  das  andere  Mal  das  Medium  {i)  mit  dem  leeren  Raum  vertauscht 
wird.  — 

E-^  Körper,  für  welche  die  bisher  abgeleiteten  Formeln  direkt  anwend- 

bar sind,  werden  nach  S.  98  streng  durch  inkompressible  und  ange- 
nähert durch  gasförmige  Flüssigkeiten  gebildet  Sind  sie  homogen, 
so  reduzieren  sich  die  magnetischen  Gesamtkomponenten  S\  IT,  Z,  auf 
Null;  denn  da  Flüssigkeiten  permanente  Magnetisierung  nicht  zu- 
hssen,  so  verschwindet  für  sie  auch  die  wahre  magnetische  Dichte  (>. 
Die  magnetische  Kraft  reduziert  sich  also  ebenso,  wie  die  elektri- 
sche, in  einer  nichtleitenden  Flüssigkeit  auf  einen  Oberflächendruck 
Ton  der  durch  (135'")  angegebenen  Größe.  Da  für  Flüssigkeiten 
die  Magnetisierungskonstanten  sehr  nahe,  für  Gase  fast  streng 
gleich  Eins  sind,  so  kann  man  diesen  Wert  noch  einfacher  schreiben 

O  71 

was  einen  anschaulichen  Satz  enthält 

über  die  Methoden  der  Beobachtung  derartiger  Drucke  ist  S.  99 
gesprochen;  es  ist  aber  zu  bemerken,  daß  die  Beobachtung  der 
magnetischen  Drucke  im  allgemeinen  leichter  ausführbar  ist,  als  die 
der  dielektrischen,  weil  die  Komplikationen  der  Erscheinungen  durch 
innere  und  oberflächliche  Leitungsfähigkeit  völlig  fortfallen,  außer- 
dem magnetische  Feldstärken  von  ungleich  höherem  Betrage,  als 
elektrische,  praktisch  herstellbar  sind.  Dagegen  sind  allerdings  die 
Differenzen  m^^  —  m^  mit  denen  die  absoluten  Größen  der  magneti- 
schen Drucke  proportional  sind,  stets  außerordentlich  klein.  — 

Um  nun  jene  Ergänzungsglieder  der  Druckkomponenten  zu  ge- 
^'^nen,  welche  auf  der  Abhängigkeit  der  Magnetisierungskonstanten 
^*i  von  den  Deformationen  beruhen,  wollen  wir  sogleich  jenen  ein- 
^^^hsten  und  allgemeinsten  Weg  einschlagen,  den  wir  bei  dem  ana- 
^^gen  elektrischen  Problem  als  den  zweiten  in  §  15  mitgeteilt 
'^tten,  und  der  auf  der  Annahme  beruht,  daß  der  Vorgang  der 
^^fonnation,  wie  der  Temperaturänderung  eines  Körpers  durch 
^^gnetische  Influenz  ein  vollkommen  umkehrbarer  ist,  und 
^^ß  derselbe  daher  die  Darstellung  durch  ein  thermodynamisches. 
^^t^ntial  gestattet 

Wir  gehen  demgemäß  von  einem  (92")  genau  entsprechenden 
^satz  für  die  freie  Energie  |i  der  Volumeneinheit  aus  und  schreiben 
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Hierin  bezeichnet  x  ^^'^  i'^i^i  elastische  Potential,  G^  das  Magneti- 
sierungspotential der  Volumeneinheit;  x  ist  gegeben  durch  (69').  fixr 
G^j  schreiben  wir  analog  der  Formel  (92) 

136')     -2G^=G^^Ä^+G^^B^+G^^C^  +  2G^^BC+2G^^CA  +  2G^^AS 

worin 

136")  G,,=  t,,  +  Qx  +  t^lx^  +  ff;»   +  .  .  .  +  C:r  . 


und  die  tlk  Differentialquotienten  der  f^,^  nach  den  Argumenten  b^? 
zeichnen,  in  welche  sie  oben  multipliziert  sind. 

Aus  diesem  Ansatz  folgt  daim  in  der  gleichen  Bezeichnung.  (1  i 
in  §  15  angewandt  ist, 

137) 

Ä^  =  .Y^  +  7,  r  +  ^  (fii'  A'  +  t^  £'+... +2  f;^'  A  £) ; 

r^G^,A+G^^B+G^^C; 


137') 


C^M     *9    .     »iOj   t>9    .  .      O  »">) 


Faßt  man  die  Gleichungen  (137)  mit  den  Faktoren  ä,^^,  ^^jj,..-  -^ä« 
für  Ä=  1,  2  .  .  .  G  zusammen  und  setzt 

so  erhält  man  bei  Benutzung  der  Abkürzungen  |jp? . . . |y  ftus  (74) 
138')       

Hier/u  ist,  wie  seiner  Zeit  zu  dem  System  (94'),  zu  bemerken,  d--*  ^ 
die  Formeln  die  Deformationsgrößen  x^,  •••  ^„  ^^r  dann  vollständ  i  ^ 
angeben,  wenn  die  durch  (137)  bestimmten  Druckkomponenten  gleicl*' 
falls  die  vollständigen  sind. 

Die  in  (137)  auftretenden  quadratischen  Formen  der  Komp<>' 
nenten  A,  B,  C  sind  direkt  die  gesuchten  Ergänzungsglieder  A'^,...^-^ !> 
der  magnetischen  Drucke.  Führen  wir  statt  der  Magnetisieruug^»' 
zalilen  f^^  und  der  aus  ihnen  abgeleiteten  f//j[.  die  für  manche  Zweck^ 
j)raktischeren  Konstanten  m^^j.  der  magnetischen  Permeabilität  und  di^ 
analog  aus  ihnen  gewonnenen  mj^'l  ein,  so  nehmen  sie  die  Form  3i^ 

138)  -^      Stt^    11        '22        '  '         12        '■ 
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Die  Spezialisierung  des  vorstehenden  Systemes  auf  die  verschie- 
deaen  Krystallgruppen  geschieht  in  der  auf  S.  136  erörterten  Weise. 

Für  isotrope  Körper  erhält  man,  indem  man  drei  neue  Kon- 
stanten m^\  m^^\  m^^  einführt,  das  den  Formeln  (95)  bis  (95")  ent- 
sprechende System 

F;  =  ^  (m<i)i?«  +  m^2j^2)  ^  t;'  =  ä:=  ^-  m^2>  c^  ,  [        139) 

^=  _^(m-l+m^0)^  +  m^i^^^  +  m<2^y;  +  gVm^'(Cy^+^^^^    [  139') 
y  =  -^  (m  -  1  +  mtojr  +  m^i) i9-  +  ni<2)  ;rj  +  ^  ni^2>  (^r^+ ^z^) ; 

n^^q{^  +  rT+~   m^<')Ä2  ^  I39-) 

Die  MAXWELL'schen  magnetischen  Spannungen  sind  in  den 
d^ch  (137)  resp.  (139)  bestimmten  S^,  .  .  .  .  5*  nicht  enthalten  und 
Füssen,  wie  S.  137  im  analogen  Fall  ausgeführt  ist,  wenn  die 
i'ormehi  (138')  Gültigkeit  haben  sollen,  gemäß  den  Gleichungen  (134") 
^d  (135")  in  der  Art  von  körperlichen  Kräften  F,  jFT,  Z'  und 
Grenzdrucken  Sa,-,  IThij  Z^i  eingeführt  werden;  im  anderen  Falle 
^t  in  (137),  wie  in  den  Werten  der  Abkürzungen  l^^,  . . .  |y  in  (138), 
^tj . . ,  X   mit  X  +  ^,  .  .  .  X  +  AI  zu  vertauschen. 

Für  die  vollständigen  Druckkomponenten  erhält  man  dann, 
^ie  auf  S.  137, 

{S,)  =  a;+  ^+  ^y+  ^1 T  =  a;+  4+  9i  ^.  ] 

[  139'") 

Endlich  bietet  sich  auch  die  Möglichkeit,  die  gesamten  magneti- 
^hen  Anteile  A^,  .  .  .  J  in  körperliche  Kräfte  und  Oberttächen- 
^Ucke  zu  verwandeln;  dann  reduzieren  sich  die  Formeln  (137)  und 
(^38')  auf 

".==  1,+  ?i  r , .  .  .  5^=  Xy+  g^T,     x^=  |^+  öfi  T ,  .  .  .  x^=  |y+  fle  ^J 

^ö  für  die  1^ , .  . .  |y  die  einfachen  Formeln  (74')  gelten;  die  Wirkung 
i^r  magnetischen  Spannungen  auf  die  Deformationsgrößen  erscheint 
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i!    = 


139"") 


hier  als  eine  indirekte,  durch  die  rein  elastischen  Drucke  X,, . . .  f*. 
yermittelt,  welche  durch  die  magnetischen  Einflüsse,  wie  sonst  durcb 
mechanische  körperliche  Kräfte  und  Oberflächendrucke,  modifiziert 
werden.  — 

Um  für  Anwendungen  auf  isotrope  Körper  die  Ausdrücke  für 
die  magnetischen  Gesamtdrucke  A^, . .  .  A  zu  erhalten,  haben  wir 
die  Formeln  (135')  und  (139)  zu  kombinieren;  das  Resultat  lautet: 

^^=  J^-  ((m  +  m(i))  Ä«-  (2  m  -  m(2))  A^) , 

C^=  ^  ((m  +  mO))Ä2_  (2  m-  m^^))  c«) , 
5,=  C;=--^-(2m-m<2))5C, 

^    -4,=  ^,=  -^(2m-m(2;)^5. 

Unter  den  speziellen,  hierher  gehörigen  Problemen  sind  a^ 
einfachsten  diejenigen,  welche  die  Magnetostriktion  im  engere^ 
Sinne  betreffen,  nämlich  die  Gesetze  der  Formänderungen  isotrop^^ 
Körper  infolge  allein  einer  Magnetisierung  zum  Ziele  haben.  Hi^^ 
sind  die  Deformationen  und  die  Temperaturänderungen  jeder^ß^^ 
so  klein,  daß  in  den  Ausdrücken  (139')  für  a,  ß,  y  die  in  x^^,.»^^ 
und  T  multiplizierten  Glieder  vernachlässigt  werden  können;  weim 
der  magnetische  Zustand  einige  Zeit  konstant  gehalten  wird,  kai^^ 
man  auch  den  thermischen  Einfluß  auf  die  Drucke  und  die  Defo^' 
mationsgrößen  ignorieren. 

Unter  diesen  Voraussetzungen,  welche  die  Theorie  der  Vorgang® 
erheblich  vereinfachen,  ist  es  ohne  Schwierigkeit  möglich,  speziell^ 
Probleme  der  Magnetostriktion  zu  erledigen;  sie  haben  indess^^ 
bisher  noch  geringe  praktische  Bedeutung,  da  die  fraglichen  !£>^ 
scheinungen  selbst  bei  den  stärkst  magnetisierbaren  Körpern  erstuut^^ 
der  Wirkung  so  starker  magnetischer  Kräfte  meßbar  werden,  daß  l^^ 
ihnen  die  Anwendbarkeit  des  einfachen  Ansatzes  (124)  mit  kc^^ 
stauten  Faktoren  f  aus  den  S.  187  erörterten  Ursachen  mehr  ^^ 
zweifelhaft  ist. 

Vollkommener  gelingt  dies  mit  den  durch  die  Formeln  (139')  ^xx^ 
gesprochenen  Veränderungen  der  magnetischen  Momente  infol^' 
von  Deformationen,   resp.   von  Druckkräften;   natürlich    ka.:*^^ 
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ancli  hier  unter  Umständen,  wo  die  Magnetisierungskonstanten  sich 
in  Funktionen  der  magnetisierenden  Kraft  yerwandeln,  die  Überein- 
stimmung der  Beobachtung  mit  den  Resultaten  der  obigen  Formeln 
in  quantitatiyer  Hinsicht  nicht  befiiedigen.  Daß  trotzdem  die 
Resultate  nach  der  Seite  der  Qualität  Interesse  besitzen,  möge  an 
eiaem  einfachen  Beispiel  dargethan  werden. 

Wir  betrachten  einen  Ereiscylinder,  etwa  einen  Eisendraht, 
dessen  Axe  zur  Z^Axe  gewählt  werden  mag,  und  denken  demselben 
eine  Drillung  um  diese  Axe  erteilt  Bezeichnet  dann  3  die  relative 
Drehung  zweier  um  die  Längeneinheit  von  einander  entfernten  Quer- 
schnitte, so  ist  zu  setzen 

und.   hieraus  folgt 

a^Al-\V^)CyS,    ß  =  JBt+ \t(^) CxS,  \ 

wirkt  auf  den  Draht  nur  eine  longitudinale  magnetische  Kraft,  so 
giöbt  dies  einfiEM5her 

a  =  -|r(2)Cy5,   ß=^  +  \V^)CxS,   r=Cl,  140') 

<Ke  DriUung  fügt  also  zu  dem  ursprünglich  vorhandenen  longitudi- 
lÄlen  Moment  noch  ein  cirkulares,  insofern  die  Werte  a  und  ß 
eine  Magnetisierung  darstellen,  die  gestattet,  den  Cylinder  in  ein 
System  ringförmiger  homogener  Linearmagnete  zu  zerlegen. 

Dies  Phänomen  gestattet  eine  Art  von  Umkehrung. 

Wir  werden  im  nächsten  Kapitel  zeigen,  daß  man  in  dem  Kreis- 
Zylinder  dadurch  cirkulare  magnetische  Kräfte  und  eine  dement- 
sprechende  cirkulare  Magnetisierung  erregen  kann,  daß  man  durch 
^i^xx  einen  longitudinalen  galvanischen  Strom  fließen  läßt;  hier 
ist    dann 

A  =  -yI),    B^  +  xD,    C=0, 

^orin  I)  eine  Konstante  bezeichnet  Setzt  man  dies  in  (140)  ein, 
^    erhält  man 

u  =  -^yDU     ß  =  +  xDt:   ?'  =  +  it^2^-ö(^Hy*)^;       140") 

"■^^  Drillung  fügt  also  zu  der  ursprünglichen  cirkularen  eine  longi- 
^^nale  Magnetisierung  hinzu,  und  das  Maß  dieser  Wirkung  giebt 
^^selbe  Konstante  l^^\  welche  die  reciproke  Wirkung  bestimmte. 

Beiläufig  möge  erwähnt  werden,  daß  die  drei  stark  magnetischen 
*^talle,  bei  denen  die  f,  wie  schon  S.  186  bemerkt,  Funktionen  der 
^^^ultierenden  magnetischen  Kraft  R  sind,  auch  variable  f'^^  und  f^) 
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ergeben,  und  daß  der  Verlauf  dieser  Funktionen  bei  den  Terschi 
denen  Metallen  sehr  merkwürdig  abweichende  Gesetze  befolgt. 

Ähnlich  wie  influenzierte,  so  reagieren  auch  permanente 
nete  auf  mechanische  Einwirkungen,  aber  es  ist  noch  nicht  mögliolj 
gewesen,  diese  Vorgänge  der  Theorie  zu  unterwerfen.  — 

Die  Einwirkung  einer  Temperaturänderung  auf  die  magne- 
tischen Momente  ist  relativ  leicht  experimentell  zu  yerfolgen.  E>a.s 
hier  im  Falle  einer  gleichförmigen  Erwärmung  gültige  Gesetz  er-- 
hält  man  aus  (139'),  indem  man  darin  x^^y  =z^=ax  setzt,  worin  a, 
der  lineare  thermische  Dilatationskoefficient,  als  von  der  Magneto- 
striktion unabhängig  betrachtet  werden  kann;  die  bezüglichen  Foi-- 
meln  lauten  dann 

1  Af\"'\                         m'—  1     ^        /,      m'—  1   y^              xtC  —  \  ^ 
140)  a=    -—A,     ß=  -r       B,    r=-. C, 

^  4  71  *  4  TT  47t 

worin 

ist.      Man    darf  vermuten,    daß   zumeist   die   in   a    multiplizierten 
Glieder  klein  neben  m^  sind,  also 

in*=  m  +  m^^'T 
gesetzt  w^erden  kann. 

Dieser  Einwirkung  entspricht  eine  reciproke,  die  aus  der  Fonx:^^^ 

(139")  für  die  Entropie  /y^  abgeleitet  werden  kann.    Jene  Gleichnxxg 

lautet,  wenn  der  Körper  allein  magnetischen  Kräften  ausgesetzt  i 

deren  Feld  in  seinem  Innern  konstante  Größe  hat, 

worin  n  eine  Konstante  bezeichnet,  deren  Größe  sich  nach  S.  2 
und  202  angeben  läßt. 

Bei  adiabatischer  Magnetisierung  eines  Körpers  —  wo  i/j  =  0  ist 
ergiebt  sich 

ist  wegen  eines  kleinen  Wertes  von  n  das  zweite  Glied  der  Klamm 
neben  dem  ersten  zu  vernachlässigen,  so  steigt  oder  fällt  die  Tei 
peratur  des  Körpers,  je  nachdem  die  Konstante  m^^^  kleiner  od 
größer  als  Null  ist,  d.  h.,  je  nachdem  bei  gleicher  magnetisierend 
Kraft  die  Magnetisierungszahl  mit  w^achsender  Temperatur  ab-  od 
zunimmt.  — 

Während  für  alle  die  in  §  11  und  15   angestellten  Entwick 
lungen  sich  im  Vorhergehenden  die  nahe  vollständige  Übertragung 
aus  dem  Gebiet  der  Elektricität  auf  das  des  Magnetismus  als  au 
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lirbar  erwiesen  hat,  scheint  dies  bei  den  Resultaten  der  §§  12  bis  14 
cht  angängig:  eine  piezo-  und  pyromagnetische  Erregung  acentri- 
her  Krystalle  ist  nicht  beobachtet  worden,  und  es  erscheint  wenig 
ihrscheinlich,  daß  eine  solche  noch  aufgefunden  wird,  da  bei 
inem  Krystall  dieser  Art  mit  einer  ausgezeichneten  Symmetrieaxe 
aher  eine  permanente  Magnetisierung  nach  deren  Richtung  ge- 
nden  ist  Eine  solche  müßte  nämlich  offenbar  in  Verbindung  mit 
Qer  Erregbarkeit  auftreten;  denn  einmal  sind  die  Zustände,  unter 
snen  die  Krystalle  gewöhnlich  existieren  —  Atmosphärendruck  und 
De  mittlere  Temperatur  —  nicht  irgendwie  ausgezeichnete,  welche 
n  singuläres  Verhalten  der  Krystalle  rechtfertigen,  andererseits 
Iden  sich  bei  den  magnetischen  Erregungen  nicht  jene  influenzierten 
berflächenbelegungen,  welche  bei  piezo-  und  pyroelektrisch  erregten 
ry stallen,  wenn  der  Zustand  einige  Zeit  unverändert  andauert,  seine 
'^irkung  nach  außen  kompensieren  und  zerstören. 

Man  kann  dies  Resultat  auch  theoretisch  begründen.  Durch 
berlegungen,  welche  im  nächsten  Kapitel  mitgeteilt  werden  sollen, 
inn  man  zeigen,  daß  die  Symmetrieverhältnisse  eines  homogenen 
eltrischen  und  eines  homogenen  magnetischen  Feldes  nicht 
>erein8timmen  können.  Wenn  man  in  dem  ersteren  an  jeder  Stelle 
ue  unendlich -zählige  Symmetrieaxe  parallel  den  Kraftlinien  an- 
mmt,  durch  welche  unendlich  viele  gleichwertige  Symmetrieebenen 
-hen,  so  hat  man  in  dem  zweiten  allerdings  auch  eine  unendlich- 
ölzählige  Symmetrieaxe,  aber  daneben  statt  jener  Symmetrieebenen 
Dt  Centrum  der  Symmetrie.  Hiemach  würden  die  Symmetrie- 
'rtältnisse  eine  besondere  magnetische  Erregung  an  acentrischen 
>Trstallen  unmöglich  erscheinen  lassen. 


IIL  Kapitel. 

Elektromagnetismns. 

§  22.    Leitersysteme,  welche  kein  elektrisches  Oleichgewioht  ge* 
statten.      Die   Gesetze    der   von    ihnen    ausgehenden    magnetiichoi^ 
Polarisationen  und  Kräfte.    Elektrische  Ströme. 

Innerhalb  eines  aus  verschiedenen  zusammenhängenden  Leiten^ 
gebildeten  Systemes   ist  nach  S.  20   das   Zustandekommen  dessec^? 
was   wir   elektrisches   Gleichgewicht    nannten,    nicht  möglicfc»^ 
wenn  eine  gewisse,   mit   dem  VoLTA'schen  Spannungsgesetz  in  Zn^ 
sammenhang  stehende  Bedingung  durch  die  Teile  des  Systemes  nichts 
erfüllt  wird.     Diese  Bedingung  ging  dahin,  daß  die  Summe  der  )X% 
den  Zwischengrenzen  wirkenden  elektromotorischen  Kräfte  P^^,  unteC" 
Eücksicht  auf  das  Vorzeichen  über  jede  innerhalb  des  Leitersystemeö 
gezogene  geschlossene  Kurve  gebildet,  gleich  Null  sein  muß.  WährenJ 
wir   im  I.  Kapitel  ausschließlich  Systeme  voraussetzten,    die  dieser 
Bedingung  entsprachen,   wollen   wir  jetzt  ausschließlich  solche  be- 
trachten, die  ihr  widersprechen,  d.  h.  also  solche,  wo  innerhalb  der 
homogenen  Teile  des  Systemes   die   elektrische  PotentialfunktioD  (f 
nicht  konstant  sein  kann,  die  elektrischen  Kräfte  X,  ¥,  Z  also  von 
Null   verschieden   sein   müssen.     Ein  Beispiel   liefert   ein  einfacher 
Ring,  welcher  aus  mindestens  drei  dem  Volta' sehen  Gesetz  nicht 
folgenden  Leitern  derartig  zusammengesetzt  ist,  daß  dieselben  durch 
rings   von  der  Oberfläche  des  Ringes   begrenzte  Querschnitte   von- 
einander getrennt  werden. 

■  • 

Die  Grundthatsache,  welche  Obstbdt**)  entdeckt,  die  weitere  Be- 
obachtung völlig  sicher  gestellt  hat  und  wir  als  Ausgangspunkt  be- 
nutzen, ist  die,  daß  von  einem  solchen  System,  das  wir  weiterhin 
kurz  das  System  2  nennen  wollen,  nicht  nur  elektrische,  sondern 
auch  magnetische  Kräfte  ausgehen.  Wir  müssen  das  System  also 
nach    dem   S.  1    und    146  Gesagten  als  gleichzeitig  elektrisch 
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und  magnetisch  betrachten,  und  bezeichnen  dementsprechend  die 
von  ihm  gezeigten  Erscheinungen  als  elektromagnetische. 

Wird  das  System  JS  ohne  Änderung  der  Lage  seiner  Teile  so 
durchschnitten,  daß  das  VoLTA'sche  Gesetz  jetzt  für  jede  die  Grenze 
nicht  überschreitende  geschlossene  Kurve  erfüllt  ist,  wird  also  elektri- 
sches Gleichgewicht  auf  ihm  hergestellt,  so  verschwinden  die  magneti- 
schen Kräfte.  Da  nun  das  elektrische  Gleichgewicht  dadurch  aus- 
gezeichnet ist,  daß  in  jedem  homogenen  Leiterstück  die  elektrischen 
Kräfte  gleich  Null  sind,  so  ist  das  Auftreten  magnetischer  Kräfte 
an  die  Existenz  elektrischer  Kräfte  im  Innern  der  homogenen  Teile 
des  Systemes  -2*  gebunden,  beruht  also  jedenfalls  nicht  auf  daselbst 
befindlichen  wahren  Magnetismen. 

Wir  stellen  uns  die  Aufgabe,  den  Zusammenhang  zwischen 
den  von  JS  ausgehenden  magnetischen  Kräften  und  den  in 
seinem  Innern  stattfindenden  elektrischen  Kräften  auf- 
zusuchen. 

Ihre  Lösung  werden  wir  derart  stufenweise  erreichen,  daß  wir 
zunächst  allgemeine  Eigenschaften  der  hier  stattfindenden  magneti- 
schen Kräfte,  dann  ebensolche  der  elektrischen  ableiten  und  mit 
deren  Hilfe  schließlich  den  allgemeinen  Zusammenhang  zwischen 
Wden  gewinnen.  — 

An  die  Spitze  der  auf  ihre  Lösung  hinzielenden  Entwickelungen 
^teilen  wir  die  nahezu  selbstverständliche  Annahme,  daß  die  elektri- 
^hen  und  magnetischen  Kräfte  K  und  It,  um  die  es  sich  bei  den 
Vorliegenden  Problemen  handelt,  ihrer  Natur  nach  dieselben  sind, 
^ie  diejenigen,  mit  deren  Untersuchung  wir  uns  in  den  beiden  ersten 
Kapiteln  beschäftigt  haben,   und   daß   sie  daher  auch  die  gleichen 
Wirkungen  üben  wie  jene,  speziell  elektrische  und  magnetische  In- 
fluenzen bewirken,  welche  den  früher  aufgestellten  Gesetzen  genügen. 
Es  entsprechen  ihnen  demgemäß  auch  elektrische  und  magneti- 
sche Polarisationen   S  und   9t,   deren  Komponenten  X,  ^,  3  ^^^ 
%  SB,  C  mit  den  Komponenten  J,  7,  Z  und  Aj  B,  C  der  Kräfte  in 
denselben  Beziehungen   stehen,    die  durch    die  Formelsysteme  (42) 
und  (123)   ausgedrückt   sind.    Und   zwar   werden  wir,   gemäß  dem 
S.  89  Gesagten,    elektrische  Polarisationen  ebensowohl   in   Leitern, 
als   in   Nichtleitern   zulassen,   was   im  letzten   Paragraphen    dieses 
Kapitels  Bedeutung  erhält 

Den  Kräften  und  Polarisationen  legen  wir  dieselben  Stetigkeits- 
eigenschaften bei,  die  wir  in  den  ersten  beiden  Kapiteln  abgeleitet 
haben.  Insbesondere  nehmen  wir  an,  daß  durch  Unstetigkeitsflächen 
des  physikalischen  Verhaltens,  zu  denen  wir  stets  mit  Ladungen  ver- 
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sehene  Flächen  rechnen,  die  Tangentialkomponenten  der  elektrischen 
und  magnetischen  Kraft  ohne  Sprung  hindurchgehen;  daraus  folgt 
dann,  daß  die  Tangentialkomponenten  der  Polarisation  in  diesen 
Grenzen  unstetig  werden. 

Ferner  behalten  wir  die  Beziehungen  der  Polarisationen  zu 
den  wahren,  die  der  Kräfte  zu  den  freien  elektrischen  und  mag- 
netischen Ladungen  so  bei,  wie  sie  oben  angegeben  sind,  und  wie 
wir  sie  für  die  nächsten  Anwendungen,  soweit  sie  die  magnetischen 
Größen  betreifen,  hier  herstellen  wollen.  Es  ist  nämlich  für  innere 
Punkte 


141) 


worin  g  die  wahre,  o'  die  freie  räumliche  magnetische  Dichte  be- 
zeichnet; analog  gilt  —  wie  man  auch  aus  den  vorstehenden 
Formeln  ableiten  kann  —  für  Unstetigkeitsflächen,  die  wir  stets  als 
Grenzen  zmschen  verschiedenen  Teilen  (A)  und  (ä)  des  Systemes  be- 
trachten können, 

141')  \+%=i:t<T,^,     W,+  Ä\=4nanjc. 

Da  in  diesem  Kapitel  elektrische  Dichten  zunächst  nicht  in 
Betracht  kommen,  so  ist  eine  Verwechselung  der  obigen  g  und  a 
mit  jenen  Bezeichnungen  nicht  wohl  möglich. 

Den  magnetischen  und  elektrischen  Kräften  und  Polarisationen 
entsprechen  auch  Energiebeträge,  und  wir  verfahren  konsequent, 
wenn  wir  für  sie  dieselben  Ausdrücke  beibehalten,  die  oben  in  (45") 
und  (126")  dafür  angegeben  sind. 

Wesentlich  neu  ist  aber  die  Annahme,  daß  bei  ganz  beliebigen, 
von  den  früher  betrachteten  abweichenden  elektromagnetischen  Vor- 
gängen jene  Ausdrücke  die  vollständigen  Werte  der  bezüglichen 
Energien  darstellen  sollen;  führen  wir  sie  ein,  so  wird  der  Ausdruck 


141") 


wo  das  Integral  über  den  ganzen  Kaum  zu  erstrecken  ist,  als  die 
elektromagnetische  Energie  eines  beliebigen  Systemes  zu  be- 
zeichnen sein.  — 

Gehen  wir  nun  näher  auf  das  gestellte  Problem  ein,  so  mag 
das  Leitersystem  ^,  auf  welchem  elektrisches  Gleichgevricht  unmöglich 
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ist,  ganz  beliebig  gegeben  sein;  es  kann  z.  B.  beliebig  viele,  beliebig 
gestaltete  Teile  aus  homogener  oder  inhomogener,  isotroper  oder 
krjstallinischer  Substanz  enthalten. 

Beschränkend  setzen  wir  allein  fest,  daß  es  sich  nicht  in  das 
Unendliche  erstreckt,  und  daß  es  keine  permanenten  Magnete  enthält; 
ersteres  wegen  der  analytischen  Vereinfachung,  letzteres,  um  die 
spezifischen,  uns  interessierenden  magnetischen  Wirkungen,  um  die 
es  sich  hier  handelt,  klarer  hervortreten  zu  lassen.  Von  beiden 
Beschränkungen  kann  man  sich  nachträglich  mit  Leichtigkeit  frei 
machen. 

Außerhalb  JS*  können  noch  beliebige  Körper  vorhanden  sein; 
doch  mögen  permanente  Magnete  und  weitere  Leitersysteme,  die, 
wie  2,  elektrisches  Gleichgewicht  nicht  zulassen,  ausgeschlossen  sein. 
In  das  unendliche  erstrecke  sich  allseitig  nur  ein  homogenes  iso- 
tropes Dielektricum,  z.  B.  der  leere  Raum. 

Durch  die  vorstehenden  Beschränkungen  ist  das  Vorhandensein 
wahrer  Magnetismen  ausgeschlossen,  es  ist  also  q  und  <t  im  ganzen 
Räume  gleich  Null,  während  über  das  Verhalten  von  ^^  und  a^  im 
allgemeinen  nichts  ausgesagt  werden  kann. 

Für  einen  großen  Teil  der  Entwickelung  erweist  sich  der  in 
den  Torigen  Kapiteln  wiederholt  benutzte  Kunstgriflf  vorteilhaft,  alle 
Anscheinend  unstetigen  Übergänge  innerhalb  des  gesamten  körper- 
lichen Systemes  durch  stetige  zu  ersetzen.  Derselbe  dispensiert  für 
da8*Er8te  von  der  speziellen  Behandlung  der  Zwischengrenzen,  indem 
er  die  Polarisationen,  deren  Tangentialkomponenten  hier  springen, 
nnnmehr  im  ganzen  Räume  stetig  werden  läßt,  dieselben  also,  da 
eine  Vielwertigkeit  von  vornherein  ausgeschlossen  ist,  als  reguläre 
Punktionfen  zu  betrachten  gestattet. 

Unter  diesen  Voraussetzungen  wird  als  einzige  charakteristische 
Fonnel  für  die  Polarisationen  die  aus  (Hl)  folgende 

I«  +  I«  +  |1  =  0  141'") 

005»     ay        ox  ' 

^^  fiihren  sein,  wobei  nach  (123)  ist 


Wenden  wir  uns  nun  zu  dem  ersten  Teil  der  oben  skizzierten 

^^wickelung,  der  Untersuchung  der  allgemeinen  magnetischen  Eigen- 

*^^ften  des  Systemes  -2*,  die   nicht   auf  wahren  Magnetismen  be- 

l^^n,  so  ist  es  nach  dem  soeben  Erörterten  selbstverständlich,  die 

^^tetsuchung  auf  die  Polarisationen,  und  nicht  auf  die  Kräfte 
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ZU  richteil,  da  für  die  ersteren  die  Formel  (141'")  eine  wesentliche 
Eigenschaft  aussagt,  der  wir  etwas  entsprechendes  für  die  letzteren 
nicht  zur  Seite  stellen  können. 

Um  die  Gesetze  der  magnetischen  Polarisationen  zu  gewinnen, 
genügt  es,  mit  den  vorstehenden  ganz  allgemeinen  Annahmen  noch 
ein  Beobachtungsresultat  zu  verbinden,  welches  die  magnetischen 
Kräfte  außerhalb  des  Systemes  -2*  betriift 

Wir  wollen  als  durch  die  Erfahrung  erwiesen  betrachten,  daß 
die  magnetischen  Kräfte  außerhalb  -2*  eine  Potentialfunk- 
tion ifj  besitzen,  daselbst  also  den  Bedingungen 

141""N  i_^'=^^       ?A  =  ^^      ?:?=^A 

'  dy         dx  ^      dx        d x  ^      dx         dy 

genügen,  und  daß  ip  sich  im  Unendlichen  verhält,  wie  die  Potential- 
funktion endlicher  und  im  Endlichen  liegender  Magnetismen. 

Die  Beobachtungen,  auf  welche  diese  Behauptung  sich  stützt, 
sind,  so  weit  es  sich  um  die  Wirkung  des  Systemes  -2*  im  leeren 
Raum  handelt,  sehr  einfach  und  sicher;  es  gelingt  nämlich,  dle^ 
Wirkung  jedes  derartigen  Systemes  innerhalb  endlicher  Bereiche 
stets  durch  geeignet  aufgestellte  Magnete  beliebig  genau  zu  kompen- 
sieren. Für  die  in  der  Umgebung  von  ^  etwa  vorhandenen  festen 
und  flüssigen  Körper  ist  eine  solche  Beobachtung  allerdings  schwierig  ; 
man  kann  sie  indessen  durch  den  Schluß  ersetzen,  daß,  weil  da^s 
äußere  magnetische  Feld  des  Systemes  infolge  der  genannten  Eigen- 
schaft den  im  vorigen  Kapitel  betrachteten  Feldern  gleichartig  ist, 
es  auch  auf  eingeführte  fremde  Körper,  wie  jene,  wirken  muß,  näm- 
lich eine  scheinbare  magnetische  Verteilung  influenzierend,  üe 
wiederum  eine  Potentialfunktion  besitzt. 

In  §  23  des  I.  Teiles  ist  bewiesen  worden,  daß  unter  den  oben 
erfüllten  Voraussetzungen  die  Vektorkomponenten  91,  93,  ®  sich  voll- 
kommen eindeutig    darstellen  lassen  durch  die  folgenden  Foriaeln 
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dx 
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und  diese  Integrale  über  den  ganzen  Raum  zu  erstrecken  sinci^ 
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Aus  dem  Wert  von  U,  nämlich  aus 


dk^j 


00  oo 

erhalt  man  durch  eine  teilweise  Integration,  bei  der  das  Integral 
über  die  unendliche  Kugelfläche  verschwindet,  weil  das  körperliche 
System  durchaus  im  Endlichen  liegt  und  sich  im  Unendlichen  wie 
ans  Magneten  bestehend  verhält, 

und  ähnlich  läßt  sich  S  und  28  umgestalten. 

Nun  sind  aber  in  jedem  homogenen  isotropen  Körper  die 
magnetischen  Kräfte  nur  um  einen  konstanten  Faktor  von  den 
Polarisationen  verschieden,  und  da  außerhalb  ^  die  Bedingungen  (141"") 
erfüllt  sind,  so  ergiebt  sich,  daß  man  schreiben  kann 

4nJ  \dXi         dyi)    r    ^ 

wobei  die  Integrationen  nur  über  das  System  -2*  und  die 
inhomogenen  oder  krystallinischenTeile  der  übrigenKörper 
zu  erstrecken  sind.  Von  den  ersteren  kommen  besonders  die 
Ubergangsschichten  in  Betracht,  auf  die  wir  weiter  unten  speziell 
eingehen  werden.  — 

Wir  wollen  nun  drei  Hilfsgrößen  u',  ü',  ip'  einführen  durch  die 
Beziehungen 


dxi 


142"') 


4n  \dx 


d  X 


4n \dx  dy I  ' 

•tt   denen  v  eine  Eonstante  bezeichnet;  dann  wird  aus  (142'") 


143) 


V  J       r 

"*»d  aus  (142) 


18 


-v/ 


■o\dk^ 


SB 


-v/ 


IP,'  dk^ 


1430 


*-i/(»4-"4)''*"«=vi('"4 


—  d 


1 


ui 


dxx 


dk,, 


ri  öl     öl 

vJ   \  ^  dyi  ^  dxi 


dk 


1' 


143") 


14 


212  IV.  Ted.    Elektrieität  und  Magnetismus.    III.  Kap. 


Die  Diskussion  der  gewonnenen  Resultate  wollen  wir  dadurch 
Tereinfachen,  daß  wir  nunmehr  den  Raum  außerhalb  des  Systemes  2 
Tollständig  Ton  einem  homogenen  isotropen  Dielektricum  erfüllt  an- 
nehmen, also  jene  bisher  zugelassenen  äußeren  Körper  im  übrigen 
beseitigen.  Es  gelten  dann  die  obigen  Formeln,  wenn  man  die 
Integrationen  allein  über  das  System  2  inklusive  der  dasselbe  um- 
gebenden  Ubergangsschicht  erstreckt 

Die  Formeln  (143")  drücken  dann  die  magnetischen  Polarisa- 
tionen in  jedem  Punkte  des  Raumes  aus  durch  deren  Werte  im 
Innern  des  Systemes  2.  Sie  sind  von  großer  Allgemeinheit,  denn 
sie  ruhen  auf  den  wenigen  S.  207  u.  f.  zusammengestellten  Voraus- 
setzungen. 

Aus  der  Definition  (143)  der  Hilfsgrößen  u',  ö',  n)'  ergiebt  sich, 
daß  sie  Vektorkomponenten  sind,  da  Gleiches  von  91,  $,  S  gilt 
Wir  bezeichnen  den  ihnen  zugehörigen  resultierenden  Vektor  mit  i', 
setzen  also 
144)  i'=yu'2+t)'2+ip'2; 

die   Komponente  n'   von  i'  nach   einer   Richtung  n   bestimmt  sich 
hiemach  zu 

144')        n'=  i'  cos  (i',  n)  =  u'  cos  (n ,  :r)  +  \>'  cos  (n ,  y)  +  tt)'  cos  [n^z). 
Aus  (143)  folgt  femer,  daß  die  u',  t)',  »'  überall  der  Bedingung 

144")  ii!l  +  _^_5!_  r  li?!  =  0 

genügen,   überdies   verschwinden,  wo  die  magnetische  Polarisation 
ein  Potential  hat 

Integriert  man  die  letzte  Formel  über  ein  beliebiges  Volunieu 
und  bezeichnet  dessen  Oberfläche  mit  0,  so  ergiebt  sie 

144'")  Jn'do==0. 

Diese  Resultate  zeigen,  daß  man  u',  t>\  to*  als  die  Komponenten 
einer  stationären  Strömung  deuten  kann,  die  innerhalb  des  Leiter- 
systemes  JS*  verläuft,  und  deren  Dichte  nach  Größe  und  Richtung 
durch  den  Vektor  i'  dargestellt  wird.  Wir  wollen  sie  aus  später 
zu  erörternden  Gründen  eine  elektrische  oder  galvanische  Strö' 
mung  nennen  und  sie  von  einer  später  einzuführenden  wahre i^ 
speziell  als  freie  Strömung  unterscheiden. 

Über  ihre  Eigenschaften  giebt  das  System  (143)  Aufschluß.  D*^ 
auf  der  linken  Seite  desselben  stehenden  Aggregate (ö®/öy  — öS/ö-^i 
u.  s.  f.  kann  man  im  Anschluß  an  das  Bd.  I,  S.  192  Gesagte  d£^ 
Wirbelkomponenten  der  magnetischen  Polarisation  nennei>' 
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leselben  lassen  sich  zu  einer  Besultierenden  zusammensetzen,  deren 
röße  die  resultierende  Wirbelstärke  der  Polarisation,  und 
ren  Richtung  diejenige  der  ihr  entsprechenden  Wirbelaxe  angiebt. 
Die  Gleichungen  sagen  dann  aus,  daß  die  freie  elektrische 
:römung  i' dieser  Wirbelaxe  parallel  verläuft  und  mit  der 
'^irbelstärke  der  Polarisation  proportional  ist  — 

Bisher  haben  wir,  getreu  der  S.  209  eingeführten  Annahme,  die 
\)ergänge  zwischen  den  yerschiedenen  Teilen  des  Systemes  ^,  wie 
iejenigen  zwischen  ihm  und  der  Umgebung,  stetig  stattfindend  gedacht 
W^ir  wollen  jetzt  die  Modifikationen  untersuchen,  die  unsere  Resultate 
srleiden,  wenn  wir,  dem  in  Wirklichkeit  anscheinend  stattfindenden 
Fall  entsprechend,  die  Übergangsschichten  unendlich  dünn,  also  die 
Übergänge  selbst  unendlich  schnell  stattfindend  annehmen. 

Die  Formeln  (143),  welche  die  Hilfsgrößen  u',  \)\  m'  definieren, 
beziehen  sich  auf  die  Volumeneinheit;  wir  wollen  sie  mit  dem 
Volumenelement  multiplizieren  und  über  ein  Stück  einer  Grenzschicht, 
dessen  Grundfläche  do  sei,  integrieren.  Bezeichnen  wir  dann  das 
Element  der  Normale  innerhalb  der  Schicht  mit  dn  und  setzen 

fii'dk  =  doJvCdn  =  w'^do, 
80  erhalten  wir 

J  \dy        dx)  V 

^  ferner  bei  Einführung  zweier  Richtungen  s^  und  s^  normal  zu  n 

"07  =  ■ä^cö8('^jy)  +  -ä^co9Kjy)+  -g^cos(«2,y), 
■öT  =  -ö-iT  ^^^  (»^^  ^)  +  ö^cos(.„z)+  -^cos(.3,z) 

^  und  da  dd/ds^,  wie  d^lds^,  auch  bei  unendlich  kleiner  Dicke 
^®r  Schicht  endlich  bleibt,  so  ergiebt  sich  bei  Zufiigung  der  Formeln 
^^  t'  und  ID^  das  System: 

*»ru»       _  _  

V~  =(®»cos(n^,y)-SB^cos  (n^,  2r))  +  (G:^cos(n^,y)-95j^cos  (n^,  r)), 

l»H)«       _  _ 

V^  =(?l^cos  (n^,  ^)-SftCos(w^,  j:))  +  (a^cos  (n^,  2r)-S^  cos(w^,a-)), 

ntn^o      _  

V^ =(JB^cos(n^,  x)-\cos{nj^,i/))  +  (93fcC0s(n^,  ar)  -8l^cos  (n^,y)). 


145) 


^^^  Hj^  und  Wj^  die  inneren  Normalen  bezeichnen. 

Legt  man  die  ^-Axe  in  die  von  (A)  nach  (ä)  positiv  gerechnete 
^^^ale,  so  nehmen  diese  Formeln  die  einfachere  Gestalt  an 
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145')    i^  =  («,_ä,),  i^-=-(sr,-ä,),  i^"=0. 

Es  zeigt  sich  also,  daß  im  allgemeinen  neben  der  räumlichen 
Strömung  i'  noch  eine  in  den  Zwischengrenzen  verlaufende  i**  existiert, 
die  mit  der  ersteren  derartig  in  Wechselwirkung  steht,  daß  erst 
beide  zusammen  die  stationäre  Bewegung  in  den  Zwischengrenzen 
herstellen. 

In  der  That  würde  dort  die  Betrachtung  der  räumlichen  Strö- 
mung allein  auf  einen  nicht  stationären  Zustand  führen/  Denn 
wenn  man  die  Z-Axe  in  die  Normale  der  Zwischengrenze  an  der 
betrachteten  Stelle  legt,  so  wird  ip'  zur  Normalkomponeute  der 
Strömung,  und  da  die  Tangen tialkomponenten  der  magnetischen 
Polarisation,  d.  h.  hier  8  und  fö,  beim  Durchgang  durch  eine  Un- 
stetigkeitsfläche  springen,  so  ist  der  Wert  von  m'  auf  beiden  Seiten 
der  Fläche  verschieden. 

Die  oberflächliche  Strömung  i^  kommt  natürlich  auch  in  dea 
Formeln  (143')  und  (143")  zur  Geltung,  und  zwar  lassen  sich  erster© 
allgemein,   letztere   für  alle  in  endlicher  Entfernung  von   der  be— 
treflfenden  Grenzfläche  liegenden  Punkte  einfach  dadurch  erweitern., 
daß  man  die  oben  angegebenen  Glieder  auf  das  Innere  der  Körpe^"r 
bezieht  und  ihnen  gleichgebildete  für  die  Oberfläche  zufügt.    So  er- 
hält man  statt  (143') 

145")  U  =  l(/Üi^+/^) 

u.  s.  f.,  statt  (143") 


V 


h  ^^yJ      \     »M  *  dx,  1  dyj 


dOy^ 


u.  s.  f.,  worin  die  Integrale  im  allgemeinen  außer  über  das  System  -5* 
auch  über  die  Volumina  krystallinischer  und  inhomogener  und  über 
die  Oberflächen  aller  äußeren  Körper  zu  erstrecken  sind.  — 

Die  obigen  Resultate  über  u',  \)\  m'  und  u**,  t)**,  lo®  lassen  sich  i^ 
einer  bemerkenswerten  Weise  umgestalten,  wenn  man  nach  (124')  ^^ 
magnetischen  Polarisationen  9(,  ^,  ®  durch  die  Kräfte  J,  jB,  C  und  die 
Momente  cc,  ß,  y  ausdrückt.     Dann  ergiebt  sich  sogleich  aus  (143") 
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nach  (124")  bedeutet 


MS  diesen  Formeln  ist  zu  schließen,  daß  die  freie  Strömung  i' 
Anteil  enthält,  der  ganz  wesentlich  von  der  Magnetisier- 
t  der  Körper  abhängt  und  mit  derselben,  d.  h.  mit  a,  ß,  y  ver- 
idet;  man  kann  ihn,  wenn  man  will,  als  eine  sekundäre  Wir- 
der  magnetischen  Kräfte  betrachten,  die  ihrerseits  nach  S.  207 
en  elektrischen  Kräften  X,  JT,  Z  im  System  2  beruhen  und 
die  influenzierten  Momente  rückwärts  modifiziert  werden. 
Im  die  Formeln  (145)  umzuformen,  geht  man  passend  von  der 
llen  Form  (145')  derselben  aus;  bedenkt  man,  daß  die  Tan- 
Jkomponenten  der  magnetischen  Kraft  stetig  durch  die  Grenze 
,  so  erhält  man  speziell  zunächst 


lenmach  allgemem 
y»C08(n^,y)-^^C08(n^,z) 


He") 


+ 


y*co8(wt,y)-/StC08(»t,z) 


«»cos  (»A,  z)  -  rj,  cos  (n^,  x)  +  a^  cos  (»^,  z)  -  y^cos  (n^,  x") 
ß^cos{n^x)-u^coti{n^,tj)  +  ß^cos{n^,x)  -a^cos{n^,t/) 


,]  146") 


J     / 


)ies  zeigt,  daß  die  Flächenströme  sich  ganz  auf  den  von  den 
mten  abhängigen  Teil  reduzieren  und  demnach  bei  fehlender 
etisierbarkeit  selbst  völlig  verschwinden.  — 
)ie  eben  ausgeführte  Umformung  der  Strömungskomponenten 
;t  auch  die  durch  (145'")  dargestellten  Polarisationen  in  je  zwei 
,  deren  einer  von  der  Magnetisierbarkeit  des  Systemes  -2*  un- 
igig  ist,  deren  anderer  dagegen  mit  derselben  variiert,  eventuell 
verschwindet 

Uinliche  Verhältnisse,  wie  sie  hier  hervortreten,  haben  wir  in 
rorigen  Kapiteln  vorgefunden  bei  Aufstellung  der  allgemeinen 
rücke  für  die  Kräfte  und  die  Polarisationen  eines  Systemes,  welches 
J  Elektricität  oder  wahren  Magnetismus  enthält,  und  wir  haben 
•  wahre  Ladungen  —  die  von  den  Elektrisierungs-  und  Magneti- 
igszahlen  des  Systemes  unabhängig  waren  —  von  den  schein- 
n,  influenzierten  oder  gebundenen  —  die  mit  jenen  Zahlen 
bwanden  —  unterschieden  und  die  Summe  beider  als  freie 
Dgen  bezeichnet 
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Es  ist  daher  konsequent,  auch  die  oben  zunächst  erhaltenen 
Komponenten  u',  D',  tü\  wie  schon  S.  212  gesagt,  als  freie  Strom- 
dichten zu  bezeichnen  und  sie  gemäß  den  Formeln 

146'")  u'  =  u  +  u",    D'=b  +  D",    Ji)'=m  +  n)" 

in  wahre  und  influenzierte  oder  scheinbare  zu  zerlegen. 

Die  wahre  elektrische  Strömung  verläuft  ausschließlich  räumlich 
und  verhält  sich  hierin  durchaus  wie  die  Bewegung  einer  gewöhnlichen 
inkompressibeln  Flüssigkeit     Ihre  Komponenten  sind  gegeben  durch 

i^7\  ^   (^0       dB\      ,         V   IdA       dC\     ,  v   (dB      d A\ 

die  resultierende  Strömung  t  hat  also  eine  Dichte,  w^elche  mit  der 
Wirbelstärke  der  magnetischen  Kraft  proportional  ist,  und  eine 
Richtung,  welche  mit  derjenigen  von  deren  Wirbelaxe  zusammeuMt. 

Die  Formeln  (147)  für  u,  D,  m  entsprechen  durchaus  dem  System 
(143)  für  u',  \)\  lü';  die  wahren  Stromdichten  hängen  also  von  den 
magnetischen  Kräften  ebenso  ab,  wie  die  freien  von  den  magneti- 
schen Polarisationen.  Verglichen  mit  den  Formeln  (141)  ergiebt 
sich  sonach,  daß  die  Beziehungen  bei  den  Strömungen  gerade  um- 
gekehrt stattfinden,  wie  bei  den  Dichten  magnetischer  Ladungea- 

Aus  den  Definitionen  (147)  von  ii,  D,  m  folgt,  daß  innerhalb  S 
die  Bedingung  gilt 

147')  -JJL+  3»  +^=0, 

'  o  X        oy         o  X 

an  Zwischengrenzen  die  andere 

147")  "ä  +  i7,  =  0, 

und  an  der  äußeren  Begrenzung  die  dritte 

147'")  n  =  0. 

Die  Kiclitigkeit  der  letzten  beiden  Formeln  erkennt  man  leicht, 
wenn  man  wieder  die  Z-Axe  in  die  Normale  auf  der  Grenzfläche 
an  der  betrachteten  Stelle  legt;  dann  ist  w  die  Normalkomponente, 
und  da  A  und  B  stetig  durch  die  Grenze  gehen,  so  hat  dieselbe  zu 
beiden  Seiten  den  gleichen  Wert;  überdies  verschwindet  ii,  ü,  m  im 
Eaum  außerhalb  JS,  weil  dort  die  magnetische  Kraft  eine  Potential- 
funktion besitzt. 

Beiläufig  werde  bemerkt,  daß  die  wahre  elektrische  Strömung 
nach  den  für  sie  charakteristischen  Gleichungen  (147)  u.  f.  sich 
vollständig  in  Stromfäden  der  Bd.  I,  S.  266  betrachteten  Art  zer- 
legen läßt,  die  ihre  Gestalt  mit  der  Zeit  nicht  ändern,  und  für  deren 
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jeden  das  Produkt  aus  Querschnitt  und  Stromdichte  an  allen  Stellen 
den  gleichen  Wert  hat  — 

Die  scheinbare  oder  influenzierte  Strömung  verläuft  zum  Teil 
räumlich,  zum  Teil  flächenhaft.    Die  räumlichen  Komponenten  lauten 

"■-«(1^-'-').  •••-«(if-ii).  "-"-(ii-it)^  "«> 

ihre  Resultante  i"  ist  also  der  Wirbelstärke  des  magnetischen  Mo- 
mentes proportional  und  fällt  in  die  Richtung  von  deren  Wirbelaxe. 
Die  tiächenhaften  Komponenten,  die  sich  auf  eine  Grenze  zwischen 
zwei  Körpern  (A)  und  {k)  beziehen,  lassen  sich  je  in  zwei  Teile  zer- 
legen, die  je  nur  von  den  Konstanten  des  einen  Teiles  abhängen; 
setzen  wir  u**  =  uj  +  u^, . . .  so  gilt 


K  =  ^  [/ä  C08(n^,y)  -  i?^  cos  (w^,  z)]  , 
\>l^v  \^^  cos  (w^,  z)  -  ^^  cos (w^,  x)]  , 
K^'"  \ßh  cos  (n^,  ^)  -  ä^  cos  (n^,  y)]  . 


148') 


Die  Resultante  t®  verläuft  also  in  der  Grenzfläche  o^^^  normal 
^ö  der  Richtung  der  lokalen  magnetischen  Axe  A^;  ihre  Größe  ist 
«leich  i;^^sin(A^,  wj. 

Die  Komponenten  u",  D",  to"  erfüllen  die  Bedingung 

Aber   nicht  auch  die  den  Formeln  (147")  und  {147'")  entsprechenden 
einfachen  Grenzbedingungen.     An  Stelle  von  (147")  tritt  hier 

fW  +  ^k)  do,,  +  fnods  =  0 ,  148'") 

wobei  das  erste  Integral  über  ein  Stück  der  Zwischengrenze  Oj^j^  und 
^^   Zweite  über  dessen  Randkurve  s  zu  erstrecken  ist;  n**  ist  parallel 
^^r    äußeren,  in  ö^j^  liegenden  Normale  auf  s  genommen. 
Für  die  äußere  Begrenzung  o  von  JS  ergiebt  dies 

f^'do  +/n«  rf^  =  0.  -  148'"') 

Da  die  Magnetisierungszahlen  bei  allen  bekannten  Körpern  mit 
Au^x^jjmg  ^Qj,  ^jj^j  starkmagnetischen  Metalle  Eisen,  Kobalt,  Nickel 
ÄUöerordentlich  klein  sind,  so  ist  in  praxi,  wenn  man  jene  Körper 
*^^^hließt,  die  freie  von  der  wahren  elektrischen  Strömung  nur  un- 
i^'l^^'kUeh  verschieden.  Da  überdies  die  Behandlung  der  letzteren 
»ch  erheblich  einfacher  gestaltet,  als  die  der  ersteren,  so  werden 
"^^   im  folgenden    uns   vielfach   mit   Körpern   beschäftigen,    deren 


i 
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Magnetisierbarkeit  gleich  Null  gesetzt  werden  kann,  bei  denei 
allein  die  wahre  Strömung  in  Betracht  kommt  Hier  nehme 
Grundformeln  (143)  bis  {143")  die  folgende  Gestalt  an:") 

i.m  v(dC       dB\     ^        V   (BA        d  C\     ^       v   (dB 

149')   ü^  i-  r^^ ,  r=  1  r-'-"^^ ,  //'=  ^  r?^ , 

'  V  J      r     '  V  J      r     '  V  J      r     ' 


149") 


d  y         dx         V 


Die  Funktionen  U,  F,  /^  nennt  man  die  Vektorpotential 
wahren,  wie  U,  SS,  SB  diejenigen  der  freien  elektrischen  Stro; 

Beiläufig  möge  bemerkt  werden,  daB  in  einem  homogene 
tropen  Körper  der  Zusammenhang  zwischen  den  Komponente 
wahren  und  der  freien  Strömung,  die  auf  denselben  magnetis 
Kräften  beruhen,  sehr  einfach  ist  Da  in  einem  solchen  ni 
%  =  mA,  93  =  mj5,  E  =  mC  ist,  so  wird  auch  u'=  mu,  xi" 
ttj'  =  m  tt). 

Bei  den  obigen  Entwickelungen  ist  die  Anwesenheit  perma 
Magnete  und  damit  wahrer  Magnetismen  ausdrücklich  ausgescb 
worden.  Wir  können  sie  aber  leicht  zulassen,  ohne  die  Gesta 
erhaltenen  allgemeinen  Formeln  zu  verändern,  wenn  wir  die 
these  einführen,  daß  die  wahren  Magnete  Analoga  bilden  zi 
oben  betrachteten  Leitersystemen  JS,  daß  sie  also  in  Bezug  auf  i 
Punkte  sich  verhalten,  als  wenn  sie  wahre  Magnetismen  enth 
und  demgemäß  auf  jene  ein  Potential  ausüben,  —  daß  aber  in 
Innern  die  magnetischen  Kräfte  Wirbel  besitzen,  denen  gleic 
oben  zur  Einführung  der  elektrischen  Ströme  Veranlassung  g< 
haben. 

Eine  solche  Annahme  ist  zulässig,  weil  eine  Beobachtu 
Innern  eines  permanenten  Magneten  unmöglich  ist,  ein  angebr 
Hohlraum  eben  einen  äußeren  Kaum  darstellt  Wir  werd< 
ihre  Verfolgung  weiter  unten  zurückkommen. 
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§  23.  Leitenysteme,  welche  kein  elektrisches  Gleichgewicht  ge- 
itatten.  Die  allgemeinen  Gesetze  der  in  ihnen  wirkenden  elektri- 
ichen  Kräfte  und   ihre  Beziehungen  zu  den   ebenda   stattfindenden 

magnetischen. 

Wir  wenden  uns  nunmehr  zur  Ableitung  der  Gesetze  für  die 
elektrischen  Kräfte,  welche  von  den  im  vorigen  Paragraphen  be- 
trachteten Leitersystemen  ausgehen.  Da  die  Beobachtung  an  solchen 
mit  Sicherheit  wahre  elektrische  Ladungen  nachgewiesen  hat,  die  in- 
folge des  ZusammenfÜgens  der  zuvor  unelektrischen  Teile  zu  einem 
Ganzen  entstehen,  so  ist  offenbar  die  einfachste  Annahme,  die  man 
der  Entwickelung  zu  Grunde  legen  kann,  die,  daß  die  elektrischen 
Kräfte  durchaus  elektrostatischen  Charakter  besitzen,  also  eine 
Potentialfunktion  qp' haben.  Da  die  Folgerungen  aus  dieser  An- 
nahme der  Erfahrung  entsprechen,  so  sind  wir  hier  der  Komplika- 
tionen enthoben,  welche  das  analoge  Problem  der  Ableitung  der 
magnetischen  Kräfte  eben  dadurch  erfuhr,  daß  wegen  der  Ab- 
wesenheit wahrer  Magnetismen  die  Existenz  einer  magnetischen 
Potentialfunktion  für  den  ganzen  Raum  ausgeschlossen  war. 

Um  Näheres  über  die    elektrische  Potentialfunktion  qp'  zu    er- 
Wiren,  müssen  wir  Beobachtungsresultate  heranziehen.   Hier  liegt  die 
Schwierigkeit  vor,  daß  unmittelbare  Beobachtungen  über  das  Verhalten 
der  elektrischen  Kräfte  im  Innern  des  Leitersystemes  unmöglich,  wir 
also  an  dessen  Oberfläche  gebunden  sind  und  aus  den  dort  wahr- 
genommenen Erscheinungen  auf  das  Innere  schließen  müssen.    Diese 
un  allgemeinen  ungenügende  Methode  gestattet  jedoch  in  einem  Falle 
sichere  Schlüsse,  nämlich  in  dem  Falle  eines  fadenförmigen  Leiters 
von  unendlich  kleinem  Querschnitt,  den  wir  als  linearen  bezeichnen; 
"önn  hier  ist  jedes  innere  Raumelement  zugleich  an  der  Oberfläche 
gelegen.  Die  an  solchen  Leitern  insbesondere  durch  R.  Kohlrausch  ^*) 
^'haltenen    Resultate    liefern    unter    Zuhilfenahme,  der    oben    auf- 
^östellten  Annahme  die  Mittel  zur  Lösung  unserer  Aufgabe. 

Wir  betrachten  somit  weiterhin  ein  Leitersystem  2,  welches 
^^oildet  ist  aus  zu  einem  Ring  verbundenen  Stücken  homogener, 
^liiidrischer,  linearer,  zunächst  nicht  magnetisierbarer  Leiter,  deren 
J^'^^rschnitt  klein  ist  gegen  ihre  Länge  und  die  deshalb  wie  lineare 
^i^andelt  werden  können.  Man  stellt  einen  solchen  Leiterkreis  in  der 
fj^fachsten  Form  durch  Hintereinanderlöten  eines  Systemes  von 
^^^hten  dar,  deren  Lötstellen  verschiedene  Temperaturen  besitzen; 
^^H  erhält  ihn  aber  auch  durch  Aneinanderreihen  von  Metalldräliten 
^^^  Röhren,  welche  mit  leitenden  Flüssigkeiten  gefüllt  sind. 
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Verbindet  man  eine  beliebige  Stelle  eines  solchen  Ringes  durch 
einen  sehr  feinen  und  langen  Hilfsdraht  mit  dem  homogenen  Kon- 
duktor eines  Elektrometers,  so  übt  weder  der  Draht,  noch  der 
Konduktor,  gleichviel,  wie  geformt  und  angeordnet  sie  sein  mögen, 
magnetische  Kräfte  aus;  auf  ihnen  ist  also  elektrostatisches  Gleich- 
gewicht vorhanden  und  demgemäß  die  elektrische  Potentialfunktion, 
die  dort  (pu  heißen  möge,  konstant. 

Rückt  man  nun  den  Hilfsdraht  von  Stelle  zu  Stelle,  so  findet 
sich  die  Potentialfunktion  cpi,  die  am  Elektrometer  bestimmbar  ist, 
von  wechselnder  Größe,  und  zwar  ist  festgestellt,  daß  ihre  Änderung 
längs  des  Ringes,  d.  h.  dq>klds,  konstant  ist,  solange  man  auf  einem 
homogenen,  gleichtemperierten  Stücke  gleicher  Dicke  verharrt;  datt 
auf  cylindrischen  Stücken  von  gleicher  Substanz,  aber  verschiedenen 
Querschnitten  qdtf^jd  s  konstant  ist,  und  daß  endlich  för  cylindrische 
Stücke  von  verschiedener  Substanz  die  Werte  yöyi/ö#  konstante, 
nur  von  den  betreflfenden  Substanzen  abhängige  Zahlenverhältnisse 
besitzen.  Dies  alles  kann  man  dahin  zusammenfassen,  daß  für  die 
Teile  eines  linearen  einfachen  Leiterkreises  das  Produkt 

worin  I  eine  der  Substanz  des  Teiles  individuelle  Konstante  be- 
zeichnet, sich  von  gleicher  Größe  findet. 

Vergleicht  man  die  Werte  von  yi,  die  man  erhält,  wenn  man 
den  Hilfsdraht  zu  beiden  Seiten  einer  Grenze  zwischen  zwei  homogenen 
Teilen  des  Kreises,  und  zwar  in  deren  unmittelbarer  Nähe  anlegt, 
so  ergeben  dieselben  sich  im  allgemeinen  verschieden;  q>\  springt 
also  bei  dem  Überschreiten  der  Zwischengrenze,  und  der  Betrag 
dieses  Sprunges  ist  laut  der  Beobachtung  derselbe,  wie  in  dem  Falle, 
daß  der  Kreis  irgendwo  unterbrochen  ist,  d.  h.  wie  in  dem  Falle 
des  elektrischen  Gleichgewichtes  auf  demselben  Leitersystem.  Iß- 
folgedessen  springt  (f\  in  einer  Zwischengrenze  dann  nicht,  wenn 
das  Material  des  Hilfsdrahtes  und  der  beiden  benachbarten  Teile 
des  Leiters  zusammen  dem  Volta* sehen  Gesetz  folgen;  denn  die» 
würde,  wie  eine  einfache  Überlegung  zeigt,  im  Falle  elektrischen 
Gleichgewichtes  ebenfalls  nicht  geschehen. 

Wir  schließen  hieraus,  daß  der  Wert  der  Potentialfunktion  (f^ 
der  auf  dem  linearen  Leiter  selbst  herrscht  und  wegen  dessen  un- 
endlich kleiner  Dicke  als  auf  dem  Querschnitt  konstant  angesehen 
werden  darf,  hei  gestörtem  elektrischen  Gleichgewicht  sich  von 
demjenigen  yj.  des  Hilfsdrahtes  um  denselben  Betrag  unterscheidet« 
wie    bei    hergestelltem;    daß    also    auch    längs   eines   homogenen 
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Stückes  (A)  die  Differenz  yi  —  yi  gleich  der  früher  mit  P^j^  bezeich- 
neten, nur  der  Kombination  der  Substanzen  von  (A)  und  {k)  —  unter  (A) 
den  Konduktor  verstanden  —  individuellen  Konstante  sein  muß. 

Da  diese  Konstante  bei  einer  Differentiation  von  (f  nach  s  ver- 
schwindety  so  erhalten  wir  als  Resultat  der  oben  beschriebenen 
Beobachtung,  daß  für  alle  homogenen  Teile  eines  einfachen 
linearen  Leiterkreises  das  Produkt 

^  0  s 

denselben  Wert  besitzt,  und  daß  beim  Passieren  der  Grenze 
zwischen  zwei  Teilen  (A)  und  {i)  (f  um  den  konstanten  Be- 
trag P^.  springt,  den  wir  auf  S.  15  als  die  elektromoto- 
rische Kraft  der  Kombination  (A,  i)  bezeichneten.  — 

Mit  diesen  elektrischen  Eigenschaften  des  linearen  Leiter- 
beises verbinden  wir  nun  noch  eine  magnetische.  Um  dieselbe 
onznlnhren,  geben  wir  den  Gleichungen  (149")  für  die  Kräfte  J,  j5,  C 
vorerst  die  dem  vorliegenden  speziellen  Fall  entsprechende  Form. 
Wir  haben,  da  dk^^q^ds^  ist,  zunächst  ohne  weiteres  für  die  X- 
Komponente  der  magnetischen  Kraft 

worin  das  Litegral  über  die  Axenkurve  des  Leiterringes  zu  erstrecken 
ist  Nun  verläuft  aber  in  einem  linearen  Leiter  die  wahre  Strö- 
iiiiuig  i  parallel  dessen  Axe  ^,  es  ist  also 

tt  =>  i  cos  (*,  ar),    ö  =  t  cos  (ä,  y),    tt)  =  i  cos  (ä,  z)  ;  1 50') 

ferner  ist  des  stationären  Zustandes  wegen  die  durch  jeden  Quer- 
^itt  q^  fließende  Strömung  gleich,  d.  h.,  es  ist 

ii?i  =  /i,  150") 

*orin  die  Eonstante  7^  als  die  Stromstärke  des  linearen  Leiters 
iitteichnet  wird  und  in  demselben  Sinne  positiv  zu  rechnen  ist,  wie  «; 
"*ier  erbalten  wir  aus  (150)  unter  Zufiigung  der  analogen  Formeln 
'Sir  J  und  C 


-''4\w.^''-^^M' 


c 

Diese  Formeln,  die  nacb  ibrer  Ableitung  nur  für  Punkte  gelten, 


150'") 
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die  sich  in  endlicher  Entfernung  von  dem  linearen  Leiter  befindea- 
sind  nun  mit  der  Beobachtung  zu  vergleichen,  die  nach  den  Ina 
vorigen  Kapitel  erörterten  allgemeinen  Methoden  ausgeführt  wer- 
den kann. 

Das  Resultat  dieser  Vergleichung  ist  ein  doppeltes.  Es  bestätigt: 
einerseits  die  Richtigkeit  der  Überlegungen,  die  uns  zu  dem  Systenx 
(150'")  geführt  haben,  insofern  die  relativen  Werte  von  A,  -B,  C\ 
wie  sie  sich  durch  eine  Beobachtung  bei  ungeänderter  Zusammen- 
setzung des  Leitersystems,  aber  bei  verschiedener  Anordnung  des 
Versuches  erhalten  lassen,  durch  jene  Formeln  dargestellt  werden. 
Andererseits  zeigt  es,  daB  die  absoluten  Werte  der  A,  Bj  C  bei 
gleicher  Konfiguration,  aber  anderer  Zusammensetzung  des  Leiter- 
kreises abhängen  von  der  für  den  Leiterkreis  charakteristischen  Kon- 
stanten Iqdfp^lds,  nämlich  ihr  proportional  sind. 

Dies  führt  darauf,  daß  7j  mit  ^qi^cf' Ids^  proportional  sein  muß, 
und  wir  dürfen,  indem  wir  berücksichtigen,  daß  in  I  bereits  eine 
willkürliche  Konstante  enthalten  ist,  unter  Weglassung  der  Indices  1 
schreiben 

151)  /=-ly|^-, 

wobei    die   Wahl    des    negativen    Vorzeichens    sogleich    begründet 
werden  wird. 

Nun  ist  (f'  auf  dem  unendlich  kleinen  Querschnitt  des  Uneären 
Leiters  konstant,  mithin  ebensowohl  der  Wert  der  Potentialfunktion 
an  der  Oberfläche,  wie  im  Innern;  daher  stellt  — dff'jdi  die 
Komponente  der  elektrischen  Kraft  nach  der  Richtung  von  s  im 
Innern  des  linearen  Leiters  dar,  die  wir  mit  S  bezeichnen  wollen- 
Das  letzte  Resultat  ergiebt  uns  daher 

151')  I=^lqS,     i  =  I5. 

Setzen  wir  jetzt  ausdrücklich  fest,  daß  der  Ring  aus  isotrope^ 
Körpern  besteht  und  stetig  gekrümmt  ist,  so  läßt  sich  behaupten, 
daß  die  Richtung  der  resultierenden  elektrischen  Kraft  K  mit  *  ^' 
sammenfallen  muß;  denn  da  nach  der  Annahme  die  elektrische» 
Kräfte  die  Folge  einer  Ladung  des  linearen  Leiters  sind,  so  über- 
wiegen wegen  des  bekannten  Verhaltens  von  Kurvenpotentialen  die 
unendlich  nahen  Elemente  so  weit  die  Wirkung  der  ferneren,  da»* 
sie  für  die  Richtung  der  Kraft  allein  maßgebend  sind;  in  ihnen  ^ 
aber  die  Richtung  der  Axe  s  die  einzige  ausgezeichnete. 

Wir  können  demnach  schreiben 

151")  i==lK  und  xllK, 
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oder  symmetrisch  **) 

u  =  IX,    D  =  ir,    \r>  =  {Z.  151'") 

Diese  Besultate  können  wir  aber  von  dem  isotropen   linearen 

Lieiter  sogleich   auf  einen  isotropen  Leiter  von  beliebiger  Gestalt 

übertragen;  denn  einerseits  ist  der  Ursprung  der  elektrischen  Kraft 

offenbar  belanglos,  andererseits  kann  man  nach  dem  S.  21  Gesagten 

einen  Baum,  der  von  einer  wahren  Strömung  erfüllt  ist,  vollständig 

in  geschlossene  Stromfäden    auflösen,   die  dann  als  lineare  Leiter 

betrachtet  werden  dürfen. 

Zieht  man  also  noch  die  Werte  (149)  von  u,  D,  tt)  heran,  so  ist 
durch  (151'")   der   Zusammenhang   zwischen    den   elektrischen    und 
den  magnetischen  Kräften   innerhalb  eines  isotropen  Systemes  JS* 
I       Tollkommen  dargelegt  — 

Die  Erweiterung  dieser  Betrachtungen  auf  einen  homogenen 
Krystall  geschieht  in  der  schon  wiederholt  angewandten  Weise  durch 
Tergleichung  der  Formeln  (151'")  mit  den  in  §  12  des  zweiten  Teiles 
ftr  die  Strömung  eines  imponderabeln  Fluidums  abgeleiteten.  Denn 
die  Gleichungen  (151'")  gestatten  die  Strömimg  t  als  eine  von  jener 
Art  zu  betrachten,  die  durch  die  elektrische  Kraft  Ä"  in  einem  iso- 
tropen Körper  von  der  spezifischen  Leitfähigkeit  I  bewirkt 
^d,  und  die  wir  eben  deshalb,  ohne  damit  zunächst  eine  speziellere 
Torstellung  zu  verbinden,  schon  oben  eine  elektrische  oder  gal- 
vanische Strömung  genannt  haben. 

Demgemäß  wird  die  gesuchte  Erweiterung  sogleich  in  der  Form 
dargeboten 

tt)  =  I31X+ 13,  r+  133^,  ' 

^obei  die  I^^  die  elektrischen  Leitfähigkeitskonstanten  des 
l^trachteten  Krystalles  darstellen.  Auf  die  Bestimmung  des  nach 
S.  220  in  den  I^,^  enthaltenen  willkürlichen  Faktors  gehen  wir  weiter 
^ten  ein. 

Die  Formeln  (152)  gestatten  nach  der  Ableitung  ohne  weiteres 
^6 Übertragung  auf  inhomogene  Medien,  wenn  die  Inhomogenität 
^^  in  einer  stetigen  Veränderlichkeit  der  Konstanten  I^j^  mit  •  dem 
^  besteht  Indessen  wird  im  allgemeinen  die  von  Ort  zu  Ort 
^^hselnde  Substanz  des  Stromleiters  noch  eine  andere  Wirkung 
"*>en,  die  eine  genauere  Besprechung  verlangt;  bei  dieser  kann  nun 
*oer  von  der  Veränderlichkeit  der  l^j^  abgesehen  werden. 

Wie   nämlich   zwei   benachbarte   verschiedenartige   Teile   eines 
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linearen  Leiterkreises  auch  während  der  Strömung  auf  derjenigen 
Potentialdifferenz  verharren,  welche  sie  im  Zustande  des  elektrischen 
Gleichgewichtes  besitzen,  so  muß  auch  eine  mit  dem  Ort  stetig 
wechselnde  Substanz  auf  den  Verlauf  der  elektrischen  Potential- 
funktion eine  direkte  Wirkung  üben.  Diese  Wirkung  läßt  sich  aus 
dem  Verhalten  bei  unstetiger  Änderung  erschließen,  da  eine  stetige 
Änderung  als  eine  Folge  unendlich  vieler  und  unendlich  kleiner 
sprungweiser  angesehen  werden  kann. 

Denkt  man  sich  also  bei  dem  oben  vorausgesetzten  linearen 
Leiter  unstetige  Änderungen  der  Substanz,  und  demgemäß  Potential- 
sprünge von  dem  Betrage  d^a!^  in  Abständen  Ss  stattfindend,  so 
wird  die  ganze  Änderung  S(p'  von  q>*  innerhalb  Ss  sich  zusammen- 
setzen aus  dem  auf  dem  homogenen  Teil  stattfindenden  d\rf*  und  dem 
Sprung  8q(p\  sodaß  wird 

Dabei  gilt  auf  dem  homogenen  Teil  von  der  Länge  Ss 

und  somit 

n  Ss  j' 
hierin  bezeichnet  —d(p^lSs  =  —  d  (p'jd  «'die  wirklich  wirksame  Kraft -S» 
—  d^^fp'  jös  ist  die  negative  Summe  der  auf  die  Längeneinheit  redu- 
zierten Potentialsprünge,  welche  gleichfalls  mit  einer  elektrischen 
Kraft  iS^  äquivalent  ist.  Wir  erhalten  sonach  für  einen  linearen 
inhomogenen  Leiter 
152')  i  =  1(5-5«), 

für  einen  körperlichen  isotropen 

152")         u  =  I(X-A'^%     D  =  I(r-r^,     xo^\[Z-Z^, 

lur  einen  körperlichen  krystallinischen  *^ 

152-)      j     t)  =  (,,(X-.F)  +  (,a^-n  +  Ia3(^-^^, 

die  Verbindung  dieser  Formeln,  in  denen  X®,  T®,  Z^  als  gegebene 
Funktionen  des  Ortes  innerhalb  des  Leitersystemes  zu  betracht«ö 
sind,  mit  den  allgemeinen  Formeln  (1 49'"),  enthält  die  Lösung  des  vß^ 
Eingang  dieses  Kapitels  gestellten  Problems  im  denkbar  allgemeinsten 
Falle  eines  nicht  magnetisierbaren  Systemes.  — 

Handelt  es  sich  um  ein  magnetisi erbares  Leitersystem,  so  bietet 
sich  zunächst  die  prinzipielle  Frage,  ob  die  vorstehend  erhaltenen 
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esultate  sich  auf  die  wahre  oder  auf  die  freie  elektrische  Strömung 
eziehen.  In  Bezug  hierauf  werden  wir  später  zeigen,  daB  die  von 
inem  stromdurchflossenen  isotropen  linearen  Leiter  ausgehende 
aagnetische  Wirkung  —  singulare  Fälle  ausgeschlossen,  auf  die  wir 
üer  nicht  eingehen  —  von  dessen  Magnetisierbarkeit  unabhängig  ist, 
daB  somit  die  oben  beschriebenen  Beobachtungen  uns  über  die 
scheinbare  elektrische  Strömung  gar  nichts  ergeben.  Wir  dürfen 
daher  die  erhaltenen  Gesetze,  solange  wir  zu  keinen  Widersprüchen 
gelangen,  auf  die  wahren  elektrischen  Ströme  anwenden,  und  werden 
demgemäß  weiterhin  verfahren. 


{21    Allgemeines  über  elektrische  Ströme.     Dimensionen  und  Ein- 
heiten ihrer  Starke  und  Dichte. 

Die  in  dem  vorigen  Paragraphen  auftretenden,  mit  u,  ö,  tu  be- 
zeichneten Funktionen  sind  von  uns  als  die  Komponenten  einer 
stationären  Strömung  gedeutet  worden,  einmal,  weil  sie  Vektor- 
komponenten sind,  und  sodann,  weil  sie  in  allen  inneren  Punkten 
fe  Leitersystemes  2  nach  (147')  die  Bedingung  erfüllen 

ö£+  öü  +  ö"'.  =  o,  153) 

ox        dy         ox  '  ' 

die  für  eine  Zwischengrenze  oder  die  äußere  Oberfläche  des  Systemes 
*e  spezielleren  Formen  (147 ")  und  (147"')  liefert. 

Aus  genau  denselben  Gründen  waren  S.  62  die  elektrischen 
^nd  S.  183  die  magnetischen  Polarisationen  X,  ?),  3  ^^^  9t,  99,  K 
vorübergehend  mit  Strömungskomponenten  verglichen  worden.  Dennoch 
^^t  diese  Vergleichung  in  dem  uns  jetzt  vorliegenden  Falle  eine 
Öefere  Bedeutung  und  erweist  sich  wesentlich  fruchtbarer,  als  in 
ien  früheren. 

Dies  wird  besonders  durch  gewisse  Beobachtungsresultate  klar- 
gestellt, zu  deren  Besprechung  wir  uns  jetzt  wenden  wollen. 

Sind  zwei  identische  Konduktoren  (1)  und  (2)  mit  entgegen- 
gesetzt gleichen  wahren  Ladungen  ±  E  versehen,  also  auf  ent- 
g^ngesetzte  Potentiale  ±  ^  geladen,  so  wird  bei  ihrer  Verbindung 
d^rch  einen  langen  feinen  Draht  in  letzterem  ein  irgendwie  ver- 
l^fendes  Potentialgefälle  entstehen;  nach  kurzer  Zeit  haben  sich 
^ö  beiderseitigen  Potentiale  ausgeglichen,  die  Potentialfuiiktion  hat 
^  dem  ganzen  System  den  Wert  Null.  Diesen  Vorgang  kann  man 
^  konsequenter  Ausbildung  der  Vorstellung,  die  im  I.  Kapitel  zu 
"^  Begriff  der  elektrischen  Ladungen  geführt  hat,  dahin  aus- 
brechen, daß  die  mit  dem  Potentialgefälle  entstandene  elektrische 
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Kraft  eine  Bewegung  der  Ladungen  hervorruft,  die  so  lange  andau 
bis  die  Potentialfunktion  konstant,  die  elektrische  Kraft  also  gle 
Null  geworden  ist.  Man  sagt,  daß  in  diesem  Falle  die  elektris 
Kraft  elektromotorisch  wirkt. 

Die  erwähnte  Bewegung  hat  in  dem  vorausgesetzten  Falle 
Resultat,   daß   die  Ladung  des  Konduktors   an  jeder  Stelle  gb 
Null  wird;  über  ihren  Verlauf  im  einzelnen  ist  uns  indessen  ni( 
bekannt,  und  wir  sind   bezüglich   des  Bildes,   das   wir   uns    da 
machen  wollen,    zunächst   vollkommen   frei.     Wir   können    uns 
ganze  positive  Ladung  vom  positiven  zum  negativen,  oder  die  ga 
negative  vom    negativen  zum  positiven  Konduktor  wandern  dent 
wir  können    auch   annehmen,    daß  die  halbe  positive  Ladung 
ersteren,  die  halbe  negative  Ladung  den  letzteren  Weg  geht,   üb 
haupt  ist  für  das  Resultat   die  Bewegung   einer  positi 
Ladung  in  der  einen  Richtung  äquivalent  mit  derjenigen 
gleich  großen  negativen  in  der  entgegengesetzten  Richtu 

Das  obige  Experiment  gewinnt  an  Bedeutung  durch  die  siel 
Beobachtung,  daß  der  Verbindungsdraht  der  geladenen  Kondukte 
während  der  Ausgleichung  der  Potentiale  magnetische  Kräfte 
denselben  Eigenscliafteu  ausübt,  wie  die  im  vorigen  Paragrap 
vorausgesetzten  linearen  Leiter,  von  denen  wir  aussagten,  daC 
ihnen  ein  elektrischer  Strom  fließe. 

Es  zeigt  sich  hierdurch,  daß  die  Bewegung  einer  wah 
Ladung  einem  wahren  elektrischen  Strom  gleichwertig 
und  wir  dürfen  annehmen,  daß,  wenn  sich  diese  Bewegung  so  re 
ließe,  daß  durch  jeden  Querschnitt  des  Verbindungsdrahtes  in  posil 
Richtung  und  in  gleichen  Zeiten  dt  gleiche  positive  LadungeD 
gingen,  dieser  Vorgang  einem  Strom  von  einer  mit  dejdt  proportion 
konstanten  Stärke  1  äquivalent  wäre;  demgemäß  können  wir  schre 

153')  /=A-^4-  =  _A'^'-/'\ 

'  dt  2dt       ^ 

wobei  das  Gleichheitszeichen  nur  die  Äquivalenz  der  beiden 
gänge  ausdrücken  soll,  k  eine  Konstante  und  E^  resp.  E^  die  momen 
Ladung  des  Konduktors  (1)  resp.  (2)  bezeichnet,  zwischen  denen 
Strom  von  (1)  nach  (2)  verläuft.  Eine  Ladung  des  Drahtes  kann  hi€ 
außer  Betracht  bleiben. 

Es  liegt  nahe,  diese  Äquivalenz  nach  anderen  Seiten  hin 
zudehnen.     Speziell   erscheint  es  als  eine    direkte   Umkehrung 
Übertragung  der  vorstehenden  Betrachtungen,  zu  behaupten,  dafi 
folge    des  Vorganges,    den  wir   als    elektrischen  Strom    bezeich 
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im  Stromleiter  jederzeit  Ladungsändeningen  auftreten  müssen,  falls 
die  wahre  Strömung  t  nicht  stationär  ist,  und  es  entspricht  genau 
der  letzten  Formel,  für  die  Änderung  der  wahren  elektrischen  Dichte  q 
in  einem  räumlichen  Leiter  durch  Erweiterung  von  (153)  den  An- 
satz zu  machen 

|^  +  |1  +  ^  +  ä|£.  =  0.  153") 
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Wir  kommen  auf  diese  Überlegung  weiter  unten  zurück.  — 

Außer  der  vorstehend  erörterten  Erfahrungsthatsache  ist  noch 
eine  Reihe  höchst  merkwürdiger  Experimente  zu  erwähnen,  welche 
die  Auffassung  der  im  vorigen  Paragraphen  eingeführten  wahren 
elektrischen  Strömung  als  eines  Transportes  von  wahrer  elektrischer 
Ladung  von  einer  ganz  anderen  Seite  nahe  legen,  Experimente, 
welche  zeigen,  daß  die  Bewegung  eines  Konduktors  oder  eines 
Dielektricums  samt  der  an  ihm  haftenden  wahren  Ladung  magneti- 
sche Kräfte  hervorzurufen  imstande  ist.  Sie  sind  zuerst  von  Row- 
i^AKD  angestellt  und  darauf  mehrfach  wiederholt  worden.  *^ 

Diese  RowLAND'schen  Beobachtungen  benutzten  als  Konduktor 
einen  Stanniolring,  der  auf  einer  um  ihr  Centrum  in  ihrer  Ebene 
drehbaren  kreisförmigen  Glasplatte  aufgelegt  und  durch  radiale 
Schnitte  in  schmale  Streifen  zerlegt  war,  um  die  Ladung,  wenn  sie 
anders,  wie  eine  materielle  Flüssigkeit,  die  Neigung  haben  sollte, 
an  ihrem  Ort  im  Räume  zu  verharren,  zu  zwingen,  an  der  Rotation 
Teil  zu  nehmen.  Eine  magnetische  Wirkung  des  geladenen  und 
rotierenden  Ringes  ist  durch  das  Experiment  völlig  sichergestellt, 
wenngleich  eine  genaue  Messung  ihrer  Größe  bisher  nicht  befriedigend 
gelungen  ist. 

Inunerhin  ist  zu   betonen,  daß  diese  Experimente,  so  sehr  sie 
^iß  Vorstellung  nahe  legen,  daß  ein  wahrer  elektrischer  Strom  in 
"^r  Bewegung   wahrer   elektrostatischer  Ladungen  bestehe,   keines- 
^^  diese   Erklärung    zwingend    fordern.      Der   schon    S.  4    vor- 
genommene  Vergleich   zwischen    der   Elektrisierung    und    der   Er- 
wärmung eines  Körpers  zeigt,  wie  ein  physikalischer  Vorgang  sich 
^  mehrfacher  Beziehung  widerspruchslos  und  anschaulich  als  eine 
^üssigkeitsströmung  auffassen  läßt,  während  durch  ganz  schlagende 
^Experimente  —  dort  durch  die  mechanische  Erzeugung  von  Wärme  — 
abgewiesen  werden  kann,  daß  ein  solches  Fluidum  nicht  existiert. 
Bs  ist  in  der  That  auch  der  Nachweis  erbracht  worden,   daß   der 
Zusammenhang  zwischen  den  verschiedenen  Erscheinungen  sich  auf 
Gnmd  einer  allgemeinen  Theorie  herstellen  läßt,   welche   von   der 
Vorstellung   elektrischer   Ladungen    und   ihrer   Bewegung   gänzlich 
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unabhäugig  ist,  und  wir  wollen  demgemäß  die  Bewegung  einer  Ladung 
weiterhin  zwar  als  äquivalent,  aber  nicht  als  identisch  mit  einem 
elektrischen  Strom  betrachten.  Jedenfalls  rechtfertigen  aber  die  vor- 
stehend besprochenen  Beobachtungen,  daß  wir  die  althergebrachten, 
an  die  anschauliche  Vorstellung  einer  Strömung  anknüpfenden  Namea 
weiterführen  und  mit  den  Hilfsgrößen,  auf  die  sie  sich  beziehen, 
operieren. 

Dabei  bietet  sich  naturgemäß  zunächst  die  Aufgabe,  die  Dimen- 
sionen und  Einheiten  jener  Strömungsgrößen  festzusetzen  und  die 
Möglichkeit  ihrer  quantitativen  experimentellen  Bestimmung  zu  er- 
örtern. Hierzu  müssen  wir  an  die  Betrachtungen  anknüpfen,  durch 
welche  jene  Hilfsgrößen  oben  in  die  Theorie  eingeführt  worden 
sind.  — 

Blicken  wir   auf  dieselben  zurück,   so  bemerken  wir,   daß  die 

wahren  Strömungskomponenten  u,  d,  w  einerseits  mit  den  magne- 
tischen Kräften  A,  B,  C  durch  die  Formeln  (149)  bis  (149"),  anderer- 
seits mit  den  elektrischen  Kräften  JT,  Y,  Z  durch  die  Formehi  (152) 
bis  (152'")  in  Verbindung  gebracht  sind. 

Beide  Formelsysteme  enthalten  einen  willkürlichen  konstanten 
Faktor;  in  (149)  ist  er  ausdrücklich  durch  1/v  bezeichnet,  in  (152) 
ist  er  nicht  besonders  geschrieben,  sondern  steckt,  wie  S.  223  aus- 
gesprochen, in  den  Leitfähigkeitskonstanten  I^^^,  von  denen  bisher 
jederzeit  nur  die  Verhältnisse  benutzt  sind. 

Verfügen  wir  über  eine  dieser  beiden  Konstanten,  so  ist  damit 
Dimension  und  Einheit  für  die  elektrische  Strömung  festgesetzt  durch 
diejenigen  der  Kräfte,  mit  welchen  sie  die  betreffende  Konstante 
durch  die  Formeln  verbindet.  Da  weitere  Größen,  deren  Einheiten 
noch  willkürlich  sind,  in  den  Formeln  nicht  auftreten,  so  ergiebt 
sich,  daß  dann  die  andere  der  erwähnten  beiden  Konstanten  nach 
Dimension  und  Einheit  durch  die  Formeln,  in  denen  sie  enthalten 
ist,  bestimmt  ist,  daß  aber  ihr  universeller  Zahlenwert  nur  durch 
Messung  gefunden  werden  kann. 

Eine   naheliegende  Verfügung,    die  früher  getroffenen   paraU^^ 
geht^  ist  die,  für  die  magnetischen  Komponenten  die  Verfügungen  d^^ 
IL  Kapitels  beizubehalten,  dabei  aber  v  einer  absoluten  Zahl  und  zw»^ 
speziell  der  Einheit  gleich  zu  setzen.^^)    Die  Dimension,  welche  hie^' 
durch  für  die  Stroradichte  i,  wie  für  deren  Komponenten  geliefe^ 
wird,    geht  aus  (149)  hervor,    wenn  man  berücksichtigt,    daß  B  ^^^ 
auf  den  magnetischen  Einheitspol  bezogen,  die  Dimension  einer  Kr^^ 
dividiert  durch  eine  magnetische  Masse  hat,    daß  also  nach  (lO^  ") 
154)  [Ä]  =  m'W-".^-i 
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ist;   hieraus  ergiebt  sich  sogleich 

[i,^]  =  7ii*/t/-%^-i,  154') 

während  für  die  Stromstärke  folgt 

[/,J  =  wiVWV«ri.  154") 

In  diesem  sogenannten  elektromagnetischen  System,  welches 
durch  den  Index  ifi  angedeutet  werden  mag,  ist  also  das  Quadrat 
einer  Stromstärke  eine  Kraft,  [7,^]  nämlich  gleich  mlt"^.  Die 
Stromstärke,  die  sich  nach  dieser  Verfügung  und  bei  Benutzung  der 
absoluten  Einheiten  cm,  g,  sec  gleich  1/10  ergiebt,  führt  in  der  Technik, 
wo  dies  System  ausschließlich  benut&t  wird,  den  Namen  ein  Ampfere; 
wir  werden  weiter  unten  Mittel  finden,  sie  durch  ihre  elektromagne- 
tische Wirkung  anschaulich  zu  charakterisieren. 

Bezüglich  der  elektrischen  Kräfte  behält  jenes  technisch  wich- 
tige System  die  früher  im  I.  Kapitel  getroffenen  Festsetzungen  nicht 
bei,  da  dieselben  in  der  Anwendung  elektrostatische  Messungen 
fordern  würden,  die  im  allgemeinen  größere  Schwierigkeiten  bieten, 
als  die  magnetischen  und  elektromagnetischen;  es  entnimmt  die 
fiindamentalen  Definitionen  den  Gesetzen  der  Induktion,  auf  die  wir 
ini  nächsten  Kapitel  eingehen  werden,  wo  sich  dann  auch  die  Be- 
stimmung der  Ij^j.  ergiebt. 

Hierdurch  wird  dann  eine  Änderung  der  Dimensionen  aller 
dektrostatischen  Größen  bewirkt,  die  vorher  den  magnetischen 
durchaus  parallel  gingen. 

Das  elektromagnetische  Maßsystem  leidet  also  an  einer  Unsym- 
Dietrie,  die  seinen  wissenschaftlichen  Wert  herabdrückt;  es  besitzt 
aber  große  praktische  Vorzüge,  da  zu  Fundamental bestimmungen 
"wierhalb  seines  Rahmens  nur  relativ  leicht  und  genau  ausführbare 
Messungen  erfordert  werden.  — 

Ein  zweites,  dem  ersten  direkt  entsprechendes  Maßsystem  wäre 
"Ädurch  zu  gewinnen,  daß  man  über  den  willkürlichen  Faktor  ver- 
™gt,  den  die  Gleichungen  (152)  enthalten,   welche  die  Strömungs- 
komponenten   mit    den    elektrischen    Kraftkomponenten   verbinden, 
während  man   für  letztere  die  Festsetzungen  des  I.  Kapitels  beibe- 
"^t    Dies  würde   dadurch   geschehen,   daß  man   die  Dimensionen 
"®i'  Leit&higkeitskonstanten  überhaupt   und  außerdem  den  Zahlen- 
^ert  einer  von  ihnen,  am  besten  die  Leitfähigkeit  einer  isotropen, 
•J^^^rzeit  in  derselben  Reinheit  leicht  herstellbaren  Substanz,  z.  B.  des 
Wecksilbers,  festsetzte. 

Man  erkennt  leicht,   daß  eine  solche  Verfügung,   welche  eine 
^^M^se  Verwandtschaft    mit   der   SiEBCENs'schen   Festsetzung   einer 
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Widerstandseinheit  besitzt,  prinzipiell  noch  ungünstiger  ist,  als  die 
frühere,  die  t;  =  1  wählt,  da  sie  eine  Substanz  vor  allen  übrigen 
bevorzugt;  sie  hat  daher  keine  dauernde  Annahme  gefunden.  — 

Endlich  kommt  noch  ein  drittes  Maßsystem  in  Betracht,  welches 
für  alle  in  den  Kapiteln  I  und  11  auftretenden  elektrischen  und 
magnetischen  Größen,  insbesondere  für  die  Kräfte  K  und  7?,  di© 
früheren  Bestimmungen  beibehält  und  im  übrigen  auf  dem  Gedanken 
ruht,  daß  die  Bewegung  einer  elektrischen  Ladung  durch 
einen  linearen  Leiter,  wie  sie  oben  auseinandergesetzt  ist,  einer 
elektrischen  Strömung  äquivalent  ist;  dasselbe  ist  dadurch 
charakterisiert,  daß  in  der  Formel  (153')  die  Proportionalitätskon- 
stante A  ==  1,  also 

gesetzt  ist,  wobei,  wie  gesagt,  e  in  den  früheren  elektrostatischen 
Einheiten  gemessen  wird/®) 

Dieses  Maßsystem,  welches  man  das  elektrostatisch-magne- 
tische nennen  könnte,  empfiehlt  sich  durch  seine  Symmetrie,  wie 
durch  die  einfache  Verbindung,  die  es  zwischen  elektrischen  Gleich- 
gewichts- und  Strömungsvorgängen  herstellt;  es  knüpft  hierbei  aller- 
dings an  eine  spezielle  Erfahrungsthatsache  an,  setzt  aber  damit 
keineswegs  eine  spezielle  und  zweifelhafte  Vorstellung  über  den 
Mechanismus  der  elektrischen  Strömung  voraus.  Wegen  seiner  be- 
sonderen Bequemlichkeit  bei  allgemeinen  theoretischen  Eiitwicke- 
lungen  wollen  wir  es  weiterhin  unter  dem  kurzen  Namen  des  wissen- 
schaftlichen Maßsystemes  ausschließlich  benutzen,  wenn  wir 
gleich  noch  einmal  auf  seinen  Zusammenhang  mit  dem  technisch 
so  wichtigen  elektromagnetischen  System  eingehen  müssen,  das,  wie 
schon  oben  bemerkt,  hier  noch  nicht  vollständig  entwickelt  werden 
konnte. 

Eine  Beziehung  zwischen  den  beiden  Maßsystemen  können  wir 
allerdings  bereits  hier  aufstellen.  Da  nämlich  in  den  die  wahren 
Strömungen  definierenden  Formeln  (149)  bei  Anwendung  des  elektro- 
magnetischen Systemes  der  Faktor  v  gleich  Eins  gesetzt  war,  ^^ 
ergiebt  sich  sogleich 
155)  i  =  v'Uf,,      1=  vl.^j 

wobei,  wie  immer,  die  Buchstaben  ohne  den  Index  «/u  in  wissen- 
schaftlichen Einheiten  ausgedrückt  zu  denken  sind. 

Die  Dimensionen  einer  Stromstärke  /  und  einer  Stromdicbt©  * 
ergeben  sich  im  wissenschaftlichen  Maßsystem  aus  der  Dimension  (5/ 
der  elektrischen  Ladung  nach  (155),  wie  folgt: 
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[/]  =  mS/*.^-2  ,      [i]  =  m'^l-'^^t'^  .  155") 

Die  Konstante  i;  erhält  eine  Dimension,  die  man  aus  den  Grund- 
Qeln(149)  ableiten  kann,  wenn  man  die  in  (154)  gegebene  Dimension 
H  mit  dem  Resultat  (155")  für  t  verbindet;  es  gilt  nämlich 

[i;]  =  /^-S  155'") 

Konstante  i;  ist  in  unserem  Maßsystem  also  eine  Geschwin- 
;keit. 

Über  ihre  numerische  Bestimmung,  wie  über  die  Methoden 
f  Messung  von  Stromstärken  werden  wir  in  einem  folgenden  Para- 
iphen  handeln. 

Für  die  Konstanten  der  Leitungsfähigkeit  folgt  aus  den  Funda- 
intalformeln  (152),  da  die  Dimension  der  elektrischen  Kraft  A' 
eich  derjenigen  der  magnetischen  Ä  ist, 

[(,,]  =  f-i ;  155"") 

ire  Zahlwerte  sind  durch  Messung  zu  bestimmen.  — 

25.   Das  Biot-Savar  Tische  Elementargesetz.     Die  Wirkung  eines 
Aeiren  Stromlaufes  auf  einen  Magnetpol  und  die  eines  endlichen 

Magneten  auf  ein  Stromelement. 

Nachdem  durch  den  vorigen  Abschnitt  über  die  Konstanten  und  die 
Einheiten  unserer  Grundformeln  Klarheit  geschafft  ist,  gehen  wir  zu 
urer  Diskussion  und  Anwendung  über  und  beschäftigen  uns  hier 
Jeziell  mit  dem  Gesetz  der  magnetischen  Wirkung  wahrer  elektri- 
^er  Ströme,  welches  die  Formeln  (149")  aussprechen. 

Eine  sehr  naheliegende  Interpretation  dieser  Formeln  geht 
üiin,  die  Elemente  der  die  drei  Komponenten  A,  B,  C  definieren- 
5n  Integrale  als  die  Anteile  zu  betrachten,  welche  das  einzelne 
olumenelement  zur  Gesamtwirkung  beiträgt,  also  ein  Elementar- 
ösetz  der  elektromagnetischen  Wirkung  einzuführen,  welches 
ütet 

rf:^  =  l(^(z-zJ-n),(y-y,))^,S 


156) 


Diese  Zerlegung  des  Integrales  ist  als  mathematische  Operation 
derzeit  zulässig,  da  die  Formeln  (149")  bei  Berechnung  der  Wir- 
^%  auf  den  Einheitspol  in  Wirklichkeit  stets  nur  auf  das  ganze 
^tersystem  angewandt  vorkommen,  und  ein  isoliertes  stromdiirch- 
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flossenes  Volumenelement  nicht  möglich  ist;  sie  hat  aber  zunächst 
keine  allgemeine  physikalische  Bedeutung. 

Das  durch  (156)  gegebene  Elementargesetz  spricht  aus,  daß  die 
resultierende  Wirkung  cTR  normal  steht  auf  der  Richtung  der 
Strömung  i^ ,  sowie  auf  der  Richtung  der  Verbindungslinie  r  zwischen 
dk^  und  dem  Einheitspol,  und  daß  sie  eine  Größe  besitzt,  gegeben 
durch 

156')  rf'i?  =  iÄsin(i,r). 

Diese  Formel  führt  den  Namen  des  Biot-  und  SAVAEx'schen  Ge- 
setzes und  ist  von  Laplace  aus  Beobachtungen  der  genannten 
Physiker  deduziert.®^ 

Der  Sinn  der  Richtung  von  dCR  wird  durch  die  bekannte  Am- 
pfiRE'sche  Regel  dahin  angegeben,  daß  eine  mit  i^  vorwärts  schwim- 
mende Figur,  welche  den  Einheitspol  anblickt,  die  Richtung  von 
d!R  mit  ausgestrecktem  linken  Arm  markiert;  diese  Regel  läßt  sich 
leicht  aus  den  vorstehenden  Formeln  ableiten. 

Über  die  Analogie  der  Formeln  (149")  und  (156)  mit  denjenigen, 
welche  die  Geschwindigkeitskomponenten  innerhalb  einer  unendlichen 
inkompressibeln  Flüssigkeit  mit  deren  Wirbelkomponenten  verbinden, 
ist  Bd.  I,  S.  284  gesprochen  worden. 

Die  Übereinstimmung  ist  eine  rein  analytische  und  beruht  darauf 
daß  hier,  wie  dort,  Vektorkomponenten  nach  den  allgemeinen  Grund- 
sätzen in  §  23  des  I.  Teiles  durch  Aggregate  von  Dilferentialquotienten 
ausgedrückt  sind.  — 

Von  viel  größerer  Bedeutung  ist  eine  andere  Analogie,  welche 
die  Vergleichung  der  Formeln  (150"')  für  die  von  einem  linearen 
Leiterring  im  leeren  Raum  ausgeübten  Komponenten  mit  den  Ge- 
setzen der  Wirkung  einer  magnetischen  Doppelfläche  ergiebt,  die 
in  (110"")  enthalten  sind.  Beide  Formelsysteme  stimmen  bis  auf 
die  konstanten  Faktoren  vollständig  überein,  wenn  die  Axenkurve  des 
linearen  Leiters  die  Randkurve  der  Doppelfläche  bildet,  und  auch  diese 
Faktoren  werden  identisch,  wenn  zwischen  dem  Einheitsmoment  ^j 
der  Doppelfläche  und  der  Stromstärke  /^  die  Beziehung  besteht 

156")  1/,=  ^' 


V 


Für  die  richtige  Anwendung  dieser  Formel  ist  zu  berück- 
sichtigen, daß  v^  auf  diejenige  Normale  der  Doppelfläche  bezogen 
ist,  welche  von  der  Axenkurve  s^  in  positivem  Sinne  umlaufen  wird. 

Die  Relation  (156")  ist  von  um  so  größerer  Bedeutung,  als  sich 
zeigen  wird,  daß  sie  im  allgemeinen  auch  dann  noch  gilt,  wenn  sich 
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lineare  Leiter  nicht  im  leeren  Räume,  sondern  in  einer  unendlichen, 
logenen,  magnetisierbaren  Flüssigkeit  befindet  — 

Nach  dem  S.  210  Gesagten  besitzt  die  magnetische  Kraft  R 
^aßenraum  von  -5*  jederzeit  eine  Potentialfunktion,  und  Gleiches 

hiemach  bei  einem  linearen  Leiter  für  alle  Punkte,  die  ihm 
it  unendlich  nahe  kommen.  Den  Wert  der  Potentialfunktion 
8  hneären  Stromlaufes  können  wir  sogleich  angeben,  denn  sie 
gleich  derjenigen  der  ihm  äquivalenten  magnetischen  Doppel- 
le;  durch  Übertragung  der  Formel  (110")  erhalten  wir  somit 
j  weiteres 

=  -^>>i-  157) 

Hierin  bezeichnet  n^  die  Normale  auf  der  Doppelfläche  Oj, 
üv  in   dem  Sinne  gerechnet,  welcher  von  der  positiven  Rieh- 

#1  positiv  umlaufen  wird;  Wj  ist  die  Offiiung  des  von  dem 
leitspol  nach  dem  Stromlauf  konstruierten  Kegels,  positiv  oder 
tiv  gerechnet,  je  nachdem  innerhalb  desselben  die  Doppelfläche 

Einheitspole  die  positive  oder  negative  Normale  zuwendet. 
Die  vorstehenden  Betrachtungen  gelten  zunächst  nur  für  ein- 
3  lineare  Leiterkreise,  sogenannte  unverzweigte  Leiter;  sie 
n  sich  ohne  Schwierigkeit  auf  verzweigte  er  weitem,  da  diese, 
später  gezeigt  werden  wird,  jederzeit  als  die  Superposition 
■erer  unverzweigter  betrachtet  werden  können. 
Indessen  ist  zu  beachten,  daß  die  Übereinstimmung  zwischen 
Potentialfunktionen  eines  linearen  Stromlaufes  und  einer  magneti- 
1  Doppelfläche  nicht  ganz  vollständig  ist.  Gehen  wir  nämlich 
einem  der  einen  Seite  der  DoppelUäche  sehr  nahen  Punkte  aus, 
reisen  die  Randkurve  und  schreiten  bis  zu  dem  der  Ausgangs- 
j  auf  der  anderen  Seite  gegenüberliegenden  Punkte  fort,  so  ist 
nach  Bd.  I,  S.  173,  der  Wert  der  Potentialfunktion  um  ±4;r«/^ 
dem  Ausgangswert  verschieden;  beim  Durchdringen  der  Doppel- 
e,  die  man  sich  hierbei  wie  S.  162  passend  als  den  Grenzfall 
•  magnetischen  Schale  von  endlicher  Dicke  denkt,  geht  dieser 
rschied  allmählich  verloren,  sodaß  im  Ausgangspunkt  der  Aus- 
swert wieder  erreicht  wird.  Die  Potentialfuuktion  der  Doppel- 
e  ist  also  einwertig,  wie  dies  nach  der  Grunddefinition  der 
Qtialfunktion  eines  Magneten  nicht  anders  sein  kann. 
Anders  bei  dem  linearen  elektrischen  Stromkreis.  Auch  hier 
rt  sich  \ft  bei  einer  Umkreisung  der  Randkurve,  und  zwar  um 
korrespondierenden  Betrag   ±4;r/j/i';    aber   da  faktisch   eine 
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magnetische  Doppelfläche  nicht  vorhanden  ist,  so  wird  diese  Ändi 
rung  durch  keine  Ursache  aufgehoben;  die  Potentialfunktion  d< 
linearen  Stromkreises  ist  mehrwertig,  bei  jedem  Umlauf  des  Leite; 
um  4;r/j/i;  wachsend,  während  ihre  Differentialquotienten,  wie  nac 
ihrer  physikalischen  Bedeutung  als  Kraftkomponenten  und  den 
Änderungen  zu  erwarten,  einwertig  sind. 

Die  Mehrwertigkeit  von  ip  bedingt  eine  Erscheinung  von  sei 
großer  prinzipieller  Bedeutung.  Die  Arbeit,  welche  an  dem  Eii 
heitspol  bei  einer  unendlich  kleinen  Verschiebung  durch  die  v( 
dem  Leiter  ausgehenden  Kräfte  geleistet  wird,  ist  bestimmt  durc 

157')  S'a.=^  -dixfj, 

wobei  die  Variation  von  yj  nach  den  Resultaten  des  11.  Kapitels  h 
konstantem  magnetischen  Verhalten  des  Leitersystemes,  und  som 
bei  konstant  gehaltenem  Strom  /,  auszuführen  ist;  die  Arbeit  äußere: 
diese  magnetischen  kompensierender  Kräfte  bei  der  gleichen  R 
wegung  lautet  daher 
157")  ä^u^=  +Sjxp. 

Für  einen  Kreisprozeß,  welcher  den  Stromlauf  einmal  umschliefi 
erhält  man  demgemäß 

157'")  («j  =  (|)rf,^«±jl^, 

WO  das  Vorzeichen  von  der  Umkreisungsrichtung  abhängt,  D< 
Kreisprozeß  erfordert  also  positive  oder  negative  äußere  Arbei 
nach  dem  Prinzip  der  Erhaltung  der  Energie  kann  diese  aber  i 
der  Bewegung  des  Poles  nicht  aufgehen,  sondern  muß  am  Schlt 
derselben  als  in  anderer  Form  erhalten  nachgewiesen  werden  könne 
Wir  werden  uns  weiter  unten  ausführlich  mit  dieser  Frage  b< 
schäftigen.  — 

Weiter  machen  wir  darauf  aufmerksam,  daß  die  für  xp  in  (15 
erhaltene  Form  eines  Integrales  über  eine  beliebige,  durch  den  Uneärc 
Stromlauf  begrenzte  Fläche  eine  wichtige  Zerlegung  der  Potentia 
funktion  des  Stromlaufes  an  die  Hand  giebt  Zerlegen  wir  nän 
lieh  die  Fläche  o^  in  beliebige  Stücke  o^/*),  so  können  wir  d 
Formel  (157)  schreiben 

157"")  ^P  =  ^ 

Jedes  Glied  der  Summe  stellt  nun  aber  die  Potentialfunkti« 
eines  ein  Flächenstück  <?</»)  umlaufenden  Stromes  7j  dar,  und  hiera 
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folgt,  daß  man  einen  linearen  Stromlauf  s^  hinsichtlich  seiner 
elektromagnetischen  Wirkung  jederzeit  ersetzen  kann  durch 
ein  System  von  Strömen  gleicher  Stärke,  welche  die  Teile,  seien  sie 
nun  endlich  oder  unendlich  klein,  einer  durch  s^  begrenzten  Fläche 
sämtlich  in  gleichem  Sinne  umlaufen.  Wir  bezeichnen  dies  Resultat 
kurz  als  den  Satz  von  der  Äquivalenz  eines  linearen  Strom- 
kreises mit  seinen  Elementarströmen. 

Die  Formel  (157)  läßt  sich  benutzen,  um  die  Einheit  der  Strom- 
stärke in  einem  beliebigen  Maßsystem  anschaulich  durch  ihre 
Wirkung  zu  charakterisieren. 

Wir  nehmen  an,  dieselbe  umflösse  eine  ebene  Fläche  F^,  und 
auf  der  positiven  Normalen  n^  eines  ihrer  Punkte,  z.  B.  ihres  Schwer- 
punktes, befände  sich  in  sehr  großer  Entfernung  r  der  Einheitspol; 
dann  ist  (o^^F^lr^,  und  die  parallel  n^  gerichtete  magnetische 
Kraft  R  hat  den  Wert 

IT* 

Setzt  man  hierin  /^  gleich  Eins,  so  erhält  man  einen  einfachen  an- 
schanlichen  Wert  für  Ä,  der  das  Gewünschte  leistet;  bei  Benutzung 
des  elektromagnetischen  Maßsystemes  ist  i;  =  1 .  — 

Die  Berechnung  der  KegelöflFnung  co^  liefert  überhaupt  im  all- 
gemeinen die  einfachsten  Werte,  wenn  der  lineare  Stromkreis,  auf 
den  sie  sich  bezieht,  eben  ist 

Legen  wir  in  seine  Ebene  die  X^- Ebene  und  durch  den  Ein- 
l^eitspol  die  ^-Axe,  zerlegen  wir  dann  die  positiv  umlaufen  ge- 
dachte Fläche  F^  durch  Polarkoordinaten  e^  und  &^  in  Elemente  dF^, 
80  wird 

«1  =  J  — ,-  cos  (r,  z)  =  z^^  -'    y-^- ,  lo8) 

wobei  r«  =  <?J  +  z^  ist. 

Wegen  rdr  ^  e^de^  erhält  man  hieraus  sogleich 

(o^  =  -zJ\j\d&^, 

wo  ftr  r  die  Grenzen  einzusetzen  sind.  Umschlingt  der  Stromlauf 
einmal  den  Koordinatenanfang,  der  durch  die  Lage  des  Einheits- 
poles  Torgeschrieben  ist,  so  sind  die  Grenzen  fiir  r  resp.  z  und  f, 
^obei  f  die  Entfernung  des  Einheitspoles  von  dem  in  der  Rich- 
^^g  dj  liegenden  Stromelement  bezeichnet;  hier  gilt  dann 

2j€  2.T 

«1  =/(l  -j]d&,  =  2n-  zj^ .  158') 

0  0 
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Für  einen  Kreisstrom  vom  Radius  a^  um  den  Koordinatenanfaag 
als  Centrum  ist  r^  =i  a\  +  z^j  also  konstant,  und 

158")  «1  =  2;r  (l  -  J) ,  also  v-  =  ^  (^  "  j) ' 

Die  Kraft,  welche  der  Strom  auf  den  auf  seiner  Axe  liegenden 
Einheitspol  ausübt,  ist  nach  Symmetrie  jener  Axe  parallel,  ihre 
Größe  ist 

158-)  ^=  -  4^  =  ^^^(4  -  3  =  ^sin«/, 

worin  z/f  =  cos  /  gesetzt  ist;    für  den  im  Kreiscentrum  liegenden 
Pol  ergiebt  dies 

woraus  gleichfalls  eine  anschauliche  Deutung  der  Stromeinheit  ab- 
zuleiten ist. 

Für  einen  unendlichen  geradlinigen  Strom,  den  man  in  die  J -Axe 
legen  und  durch  einen  in  der  Jl'- Ebene  liegenden  unendlichen 
Halbkreis  geschlossen  denken  kann,  erhält  man  aus  (ISS') 

158"")  (o^  =  2  (;r  -  t^),  t//  =  -^  [n  -  ß) , 

worin  &  den  Winkel  zwischen  dem  senkrechten  Abstand  des  Ein- 
heitspoles  von  dem  geradlinigen  Strom  und  der  A'J*- Ebene  be- 
zeichnet. 

Liegt  der  Pol  der  umlaufenen  Fläche  Fy^  so  nahe,  daß  z  neben  l^ 
verschwindend  klein  ist,  so  kann  man  in  (158')  r  mit  i,  vertauschen 
und  erhält 
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.,  =  2n-.j^- 


0 

S.T  23X  2x 

0  ü  0 


woraus  man  ablesen  kann,  von  welcher  Ordnung  unendlich  klein  der 
Anteil  unendlich  ferner  Stromelemente  am  Potential  und  besonders 
an  den  magnetischen  Komponenten  wird.  — 

Aus  praktischen  Gründen,  deren  Auseinandersetzung  uns  später 
beschäftigen  wird,  benutzt  man  bei  der  großen  Mehrzahl  aller  Be- 
obachtungen über  elektromagnetische  Wirkungen  Stromleiter,  welche 
aus  einem  körperlichen  und  einem  —  nahezu  —  linearen  Teile  zw- 
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sammengesetzt  sind.  Der  körperliche  Teil  ist  aus  Terschiedenen  Sub- 
stanzen —  Metallen  und  Flüssigkeiten,  die  zusammen  das  YoLTA'sche 
Gesetz  nicht  befolgen,  —  gebildet,  der  lineare,  der  an  zwei  Stellen 
sich  an  ihn  anschließt^  ist  meist  ein  homogener  Metalldraht;  ersteren 
nennt  man  die  galvanische  Kette,  letzteren  die  Schließung. 
Stellt  man  die  Kette  in  bedeutender  Entfernung  Tom  3eobachtungsort 
auf  und  führt  die  Schließung  in  zwei  parallelen,  einander  äußerst 
nahen  Leitungen  nach  einer  Stelle  (0)  an  demselben  hin,  läßt  sie 
sich  dagegen  Ton  (0)  aus  beliebig  verzweigen,  so  zeigt  die  obige 
Formel  (157),  daß  man  die  Kette  und  die  Zuleitung  nach  der 
Stelle  (0)  hin  bei  der  Berechnung  der  von  dem  Leitersystem  ge- 
übten magnetischen  Wirkung  ganz  außer  Acht  lassen  und  allein 
das  Ton  (0)  ausgehende  Stück  des  linearen  Leiters  als  wirksam 
ansehen  kann.  Denn  denkt  man  sich  das  ganze  Leitersystem  in 
Stromfäden  aufgelöst,  so  zerfallen  die  von  den  einzelnen  Fäden  um- 
laufenen  Flächen  je  in  zwei  gesonderte  —  d.  h.  nur  durch  die  un- 
wirksame Doppelleitung  verbundene  —  Teile,  von  denen  der  eine, 
iü  der  Kette  verlaufende,  wegen  deren  vorausgesetzter  großer  Ent- 
fernung nur  eine  verschwindende  Kegelöffnung  liefert,  sodaß  also 
nur  die  im  Beobachtungsraum  liegende  eine  Wirkung  giebt. 

Dies  zeigt,  wie  man  nahezu  geschlossene  homogene  lineare  Leiter 
herstellen  kann,  in  denen  doch  eine  elektrische  Strömung  kreist 

Die  elektromagnetische  Wirkung  eines  linearen  Leiters  von  ge- 
gebener Länge  wird  in  vielen  Fällen  dadurch  gesteigert,  daß  man 
ihn  zu  einer  Rolle  windet;  eine  solche  ist  dann  angenähert  als  ein 
System  von  parallelen  ebenen  Stromläufen  zu  betrachten  und  die 
dem  ganzen  Leiter  entsprechende  Kegelöffnung  gleich  der  Summe 
der  nach  den  einzelnen  Windungen  hin  konstruierten  Kegelöft'nungen 
^  setzen.  Der  Stromlauf  wird  dann  am  vorteilhaftesten  angeordnet 
^d  aufgestellt  sein,  wenn  das  Gefälle  dieser  Summe  am  Be- 
^^JachtuDgsort  einen  möglichst  großen  Wert  besitzt.  — 

Während  wir  uns  in  diesem  Paragraphen  bisher  allein  mit  der 
»Wirkung  des  elektrischen  Stromes  auf  einen  Magnetpol  beschäftigt 
'^ben,  wollen  wir  zum  Schluß  noch  Einiges  über  die  umgekehrte 
»Wirkung  beibringen.  Deren  Komponenten  kann  man  aus  den  Formeln 
(l49")  für  die  auf  den  Einheitspol  ausgeübte  Wirkung  folgern,  wenn 
^ftn  Wirkung  und  Gegenwirkung  als  gleich  annimmt  und  demgemäß 
^ort  nur  die  Vorzeichen  der  rechts  stehenden  Integrale  umkehrt. 

Bezeichnet  man  dann  die  von  dem  Einheitspol  auf  das  System  2^ 
^^sgeübten  magnetischen  Komponenten   durch  S'j,  i/j,  Zj,   so  gilt 


ei*o^«i.Ai:^i. 
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159) 


Die  auf  S.  231  ausgeführte  Zerlegung  dieser  Integrale  in  Summe 
Ton  Elementarwirkungen  gewinnt  hier  eine  physikalische  Bedei 
tung,  denn  in  allen  den  Fällen,  wo  das  Stromsystem  nicht  a 
Ganzes,  sondern  in  einzelnen  Teilen  beweglich  gemacht  ist,  hande 
es  sich  um  die  Bestimmung  der  Komponenten  und  Momente,  welcl 
jene  Teile  erfahren,  und  diese  ist  nur  auf  Grund  eines  Elenienta 
gesetzes  ausführbar.  Eine  bekannte  experimentelle  Anordnung,  welcl 
hierher  gehört,  ist  die,  daß  ein  Stück  eines  linearen  Leiterkrei» 
mit  einem  Ende  an  einer  Axe,  um  diese  drehbar,  befestigt  ist  ue 
mit  dem  anderen  auf  einer  mit  Quecksilber  gefüllten  Rinne  rul 
welche,  wie  auch  die  Drehungsaxe,  einen  Teil  des  Leiterkreises  . 
bildet.  Nähert  man  diesem  beweglichen  Teil  das  eine  Ende  ein» 
langen  homogen  magnetisierten  Stabes,  so  stellt  man  Verhältnis: 
her,  die  ungefähr  den  oben  vorausgesetzten  entsprechen,  also  eii 
experimentelle  Prüfung  der  Frage  zu  gestatten  scheinen,  ob  d 
Kraft,  welche  der  bewegliche  Teil  des  Leiters  erf&hrt,  wirkUch 
Übereinstimmung  mit  der  Erfahrung  aus  der  letzten  Formel  dadun 
erhalten  wird,  daß  man  die  Integration  rechts  statt  über  das  gau: 
System  -2*  nur  über  seinen  beweglichen  Teil  erstreckt. 

Indessen  komplizieren  sich  die  Verhältnisse  in  der  Praxis  d 
durch,  daß,  wie  wir  später  zeigen  werden,  die  in  den  Formeln  (15 
enthaltenen  magnetischen  Kräfte  nicht  die  einzigen  sind,  welche  d« 
bewegliche  Teil  von  S  erfährt,  daß  vielmehr  auch  die  festen  Tei 
von  -2*  Wirkungen  ausüben,  die  sich  zu  jenen  summieren  ur 
schwer  der  Berechnung  zu  unterwerfen  sind.  Ferner  ist  die  B 
weglichkeit  eines  ])eiderseitig  in  leitender  Verbindung  mit  ändert 
Körpern  gehaltenen  Leiterstückes  nur  eine  unvollkommene,  und  ii 
folge  hiervon  sind  Messungen  über  die  Stärke  der  erlittenen  Wirkun 
jederzeit  ungenau.  Immerhin  sind  Widersprüche  zwischen  den,  v: 
oben,  berechneten  und  den  beobachteten  Werten  nicht  sicher  nacl 
gewiesen,  es  ist  also  von  dieser  Seite  ein  Bedenken  gegen  die  b 
sprochene  Zerlegung  der  Formeln  (159)  nicht  zu  erheben.  — 

Wir  kommen  der  Wirklichkeit  näher,  wenn  wir  die  Wirku; 
statt  nur  von  einem  Pol  von  einem  endlichen  Magneten  ausgeH 
denken.  Die  hierzu  nötige  Erweiterung  unserer  Formeln  gelii 
ohne  alle  Rechnung,  indem  wir  benutzen,  daß  — ö(l/r)/ÖJ:j, ...  • 
Komponenten  bezeichnen,    die   von  dem  Einheitspol   an  der  St€ 
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X,  y,  z  auf  einen  zweiten  in  d  k^  gedachten  ausgeübt  werden,  und 
die  Fonneln  (159)  über  die  von  allen  Teilen  des  Magneten  aus- 
gehenden Wirkungen  summieren.  Wir  erhalten  so,  falls  A,  B,  C  die 
Komponenten  der  Feldstärke  R  des  Magneten  bezeichnen,  für  die 
Gesamtkomponenten  ä,  äT,  Z,  welche  das  Leitersystem  2,  resp.  ein 
Teil  desselben  erfährt,  die  Ausdrücke 


S^^j[Cx>,^Bxr>,)dk,A 


150') 


Hat  der  Magnet  die  Gestalt  und  den  Charakter  eines  Rotations- 
körpers, und  fällt  seine  Axe  mit  der  Drehungsaxe  des  beweglich 
gedachten  Leiterstückes  zusammen,  so  wird  letzteres  bei  einer  Be- 
wegung seine  relative  Lage  zu  dem  Magneten  nicht  ändern,  die 
wirkende  Kraft  also  ihren  Wert  ungeändert  beibehalten.  Infolge- 
dessen ist  die  bei  einer  vollen  Umdrehung  seitens  der  Wechsel- 
wirkung geleistete  Arbeit  auch  nicht  gleich  Null,  ebenso  die  zu 
einer  Umdrehung  ohne  Beschleunigung  nötige  äußere  Arbeit.  Der 
Vorgang  bildet  eine  Art  Umkehrung  des  auf  S.  233  besprochenen, 
und  es  wird  für  ihn  ebenso,  wie  für  jenen,  weiter  unten  der  Ver- 
bleib der  anscheinend  verlorenen  Arbeit  nachzuweisen  sein.  — 

Bezieht  man  die  Formeln  (159')  auf  die  Volumeneinheit,  in- 
dem man  von  der  oben  besprochenen  Zerlegung  Gebrauch  macht, 
80  erhält  man 


F=|(Ct),-JruO, 


159") 


Diese  Komponenten   haben   eine  Resultierende  A'',   welche   normal 
steht  auf  der  Ebene  durch  i,  und  R  und  eine  Größe  besitzt 


'1 


X'=^ÄiiSin(Ä,  i,).  159'") 

Die  obige  Zerlegung,  die  sich,  wie  oben  gesagt,  durch  die  Be- 
obachtung bis  zu  einem  gewissen  Grade  rechtfertigen  läßt,  kann  auf 
theoretischem  Wege  in  eigentümlicher  Weise  begründet  werden. 

In  §  21  sind  aus  dem  Ausdruck  für  die  magnetische  Energie  V^ 
eines  Systemes  allgemeine  Formeln  für  die  innerhalb  desselben 
wirkenden  magnetischen  Kräfte  abgeleitet  worden,  welche  die  Eigen- 
tümlichkeit hatten,  auf  Druckkräfte  oder  Spannungen  zurückführbar 
ra  sein.  Für  die  Komponenten  A^,  ,  .  .  A^  dieser  Spannungen  in 
mem  nicht  magnetisierbaren  Medium,  z.  6.  dem  leeren  Raum,  folgt 
tos  den  dort  erhaltenen  Endformeln  (135')  durch  Vertauschung  von  m 
ait  Eins 
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u.  8.  f.  Nach  dem  auf  S.  208  Gesagten  dürfen  wir  mit  dem  früh 
Wert  der  Energie  auch  diese  Ausdrücke  für  die  inneren  Spannu 
auf  das  Gebiet  der  elektromagnetischen  Erscheinungen  übertrage 
Bilden  wir  aus  ihnen  nach  (134")  die  auf  die  Volumenei: 
des  Systemes  wirkenden  Komponenten  ä*,  /T,  Z\  so  erhalten  wir  1 

u.  s.  f.  In  diesen  Formeln  ist  der  Faktor  von  Ä  gleich  Null,  \ 
wie  wir  hier  vorausgesetzt  haben,  wahre  Magnetismen  nicht  vorha 
sind,  denn  im  leeren  Raum  sind  wahre  und  freie  Ladungen  idenl 
benutzen  wir  für  die  Faktoren  von  C  und  B  die  Formeln  (149 
erhalten  wir 

u.  s.  f.  in  vollkommener  Übereinstimmung  mit  (1 59").  Hierdurch  wur« 
aufgestellte  Elementargesetz  der  Wirkung  eines  magnetischen  Syst 
auf  das  Element  eines  stromführenden  Leiters  überaus  wahrsc 
lieh  gemacht;  indessen  ist  nicht  unberücksichtigt  zu  lassen,  daß  in 
Fall,  daß  es  sich  statt  des  leeren  Baumes  um  das  Innere 
magnetisierbaren  Körpers  handelt,  diese  Begründung  anschei 
versagt.     Wir  kommen  auf  diesen  Punkt  weiter  unten  zurück. 

§  26.  Wechselwirkung  zwischen  linearen  Stromläufen  und  endlj 

Magneten. 

Da  die  Wirkung  eines  Stromsystemes  auf  einen  magnetif 
Einheitspol,  sowie  letzterer  außerhalb  des  Stromleiters  liegt 
Potential  besitzt,  so  gilt  gleiches  auch  bezüglich  der  Wirkunj 
einen  endlichen  Magneten,  wenn  derselbe  in  keinem  Teil  vom  S 
durchflössen  wird. 

Bezeichnen  wir  das  Potential  auf  den  Einheitspol  odei 
Potentialfunktion  des  Stromsystemes,  wie  oben,  mit  t/»,  und  vers 
wir  unter  a,  ß,  y  resp.  ju  die  spezifischen  Momente  des  Magi 
unter  k  die  lokale  magnetische  Axe,  so  folgt  für  das  auf  ihn 
geübte  Potential  W^^  nach  (109")  die  Gleichung 

Dabei  bezeichnet  —  wie  auch  femer  stets  —  der  Index  1 
Größe  als  dem  Stromsystem,  der  Index  0  oder  fehlender  " 
eine  Größe  als  dem  Magneten  zugehörig. 
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t  man  die  Eomponeuten  yl,  J5,  C  der  magnetischen  Feld- 
des   Stromsystemes  an    der  Stelle  von    dk  ein,   so   kann 
I  auch  schreiben 

W^^==  -  J{aA  +  ß ß  +  yC)dk.  160') 

er  Magnet  sehr  klein  gegen  seine  Entfernung  vom  Strom- 
bezeichnet M  sein  Gesamtmoment,  A  die  Richtung  seiner 
rgiebt  der  letztere  Ausdruck,  analog  zu  (109""), 

'*'io=m||-.  160") 

ezug  auf  diese  Formeln  mag  im  Anschluß  an  das  früher 
ochmals  daran  erinnert  werden,  daß,  auch  wenn  die  magne- 
nd  elektrischen  Qualitäten  der  wechselwirkenden  Körper 
)n  ihrer  relativen  Lage  oder  Bewegung  abhängig  erweisen 

wie  dies  z.  B.  sicher  stattfindet,  wenn  der  Magnet  kein 
ter,  sondern  ein  durch  den  Strom  selbst  influenzierter  ist  — 
Komponenten  und  Drehungsmomente,  welche  der  Magnet 
Stromsystem  erfährt,  aus  diesen  Potentialen  jederzeit  so 
werden,  daß  man  die  Änderungen  berechnet,  welche  die- 
Parallelverschiebungen  nach  der  Richtung  der  Komponenten 
rehungen  um  die  Richtung  der  Axen  der  Momente  erleiden, 

diese  Qualitäten  konstant  erhalten  werden.  Wir 
lies  in  früherer  Weise  aus,  indem  wir  die  Arbeit  Sl^^  der 
irkung  schreiben 

^i/.=  -8jj,V^,^.-  160"') 

praktisch  weitaus  wichtigsten  Fall  elektromagnetischer 
irkung  bieten  die  zwischen  einem  linearen  geschlossenen 
etwa  der  S.  237   besprochenen  Art,  und  einem  endlichen 

stattfindenden  Kräfte.  Bildet  der  lineare  Leiter  einen 
Bing,  so  ist  in  ihm  die  Stromstärke  T^  überall  die  gleiche, 
r  1//  die  Formel  (157),  und  das  Potential  der  Wechsel- 
160)  nimmt  die  Form  an 

'^xo=^/(«4S+/?4?+y-^?)^A,  160"") 

die  Oflnung  des  von  dem  Volumenelement  dk  nach  dem 
*j  konstruierten  Kegels  bezeichnet 

end  die  Berechnung  von  o)^  bei  geeignet  gewählter  Form 
s  verhältnismäßig  leicht  ist  —  ein  Kreis  oder  ein  System 
Kreise,  wie  dieses  angenähert  durch  eine  Rolle  gegeben 
theoretisch  am  bequemsten  und  praktisch  am  genauesten 

ooretiBche  Physik.    II.  16 
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herstellbar  — ,  bietet,  wie  schon  S.  163  gesagt  ist,  die  Ermittelu 
der  Konstitution  des  Magneten,  d.  h.  der  Werte  a,  ß,  y,  grc 
Schwierigkeiten. 

Eine  häufig  sich  bietende  Aufgabe  ist  die,  aus  der  Größe  ( 
von  einem  linearen  Stromlauf  auf  einen  Magneten  ausgeübten  ^ 
kung  auf  die  vorhandene  Stromstärke  zu  schließen,  dieselbe  a 
mit  Hilfe  ihrer  elektromagnetischen  Wirkung  zu  messen.  Zur 
quemen  Ausführung  dieser  Beobachtungen  sind  eigene  Appar 
konstruiert,  bestehend  aus  einem  fest  aufgestellten  linearen  Lei 
und  einem  um  eine  —  meist  vertikale  —  Axe  drehbaren  Magnet 
welche  allgemein  als  Galvanometer  bezeichnet  werden;  die 
stellte  Aufgabe  geht  dann  auf  die  Theorie  dieser  Meßinstrume 
hinaus.  Zu  ihrer  Lösung  hat  man  drei  verschiedene  Wege  ein 
schlagen,  die  sich  insbesondere  durch  die  Art  unterscheiden,  wie 
die  oben  erörterte  Schwierigkeit  umgehen. 

Der  erste  Weg  besteht  darin,  den  Stromlauf  so  groß  und  ( 
Magneten  so  klein  und  so  aufgestellt  zu  wählen,  daß  man  se 
Dimensionen  als  verschwindend  neben  der  Entfernung  vom  Stn 
lauf  betrachten  kann.  Dann  gewinnt  die  spezielle  Formel  (1( 
Anwendbarkeit  und  lautet  in  unserem  Fall  eines  linearen  Leiter 

161)  w.^^Ji^^, 

Wir  wollen  uns  den  Stromlauf  nun  als  eben  und  vertikal  in  ( 
zur  Xif- Ebene  gewählten  magnetischen  Meridian  aufgestellt  denl 
den  Magneten  aber  mit  einem  seiner  Punkte,  z.  B.  mit  seinem  Scb 
punkt  in  die  Ebene  des  Stromes  gebracht  und  um  eine  vertil 
Axe  drehbar  befestigt  annehmen;  seine  magnetische  Axe  A  li 
horizontal  und  schließe  mit  dem  magnetischen  Meridian  den  Winb 
€in,  die  Stromstärke  werde  in  einepa  solchen  Sinne  positiv  gerech 
daß  die  +  T-Axe  mit  der  positiven  Normale  der  vom  Strom  i 
flossenen  Fläche  zusammenfällt. 

Da  «j  bei  einem  Fortschreiten  in  der  Ebene  des  Stromlai 
sich  nicht  ändert,   so  ist 

161)  V,,  =  -i--^^8m;r, 

wobei  der  Wert  von  dco^jdy  im  Schwerpunkt  des  Magneten 
nehmen  ist. 

Für  das  Drehungsmoment,  welches  der  Strom   ausübt,  erl 
man  hiemach 

161  )  yV/= V--  =  — 5—^  cos/  ; 
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der  Erdmagnetismus  giebt  nach  (103'') 

worin  E  die  Horizontalkomponente  der  erdmagnetischen  Kraft  be- 
zeichnet Sonach  befindet  sich  die  Magnetnadel  im  Gleichgewicht, 
wenn  die  Bedingung 

— ^ — ä— ^cosy  +  Hsiny  =  0 

erfüllt  ist,  die  M  nicht  enthält;  kennt  man  H  und  die  Gestalt 
des  line&ren  Stromes,  und  somit  dca^ldy,  so  ergiebt  sich  Jj  durch 
die  Formel 

dy 

die  im  Falle,  daß  der  Stromlauf  einen  Kreis  vom  Badius  r^  bildet, 
und  der  kleine  Magnet  in  seinem  Gentrum  liegt,  die  Gestalt  annimmt: 

Da  bei  Einführung  der  elektromagnetischen  Stromeinheit  i;  =  1 
^  80  gestattet  diese  Formel  eine  relativ  einfache  Bestimmung  von 
^1  in  diesen  absoluten  Einheiten. 

Das  vorbeschriebene  Instrument,  welches  von  W.  Webbe  ange- 
geben ist,  führt  den  Namen  der  Tangentenbussole,  weil  die 
Stromstoke  bei  demselben  durch  die  Tangente  des  Ablenkungs- 
^els  gemessen  wird*^) 

Die  Tangentenbussole  ist  nach  Seite  der  Theorie,  wie  der 
Praxis,  von  hervorragender  Einfachheit,  sie  hat  aber  den  Übelstand, 
wie  das  auch  die  letzte  Formel  deutlich  zeigt,  um  so  unempfindlicher 
^  werden,  je  mehr  bei  ihrer  Konstruktion  die  Voraussetzungen 
<Jep  obigen  Theorie  erflillt  sind;  denn  die  verschwindende  Kleinheit 
des  Magneten  gegenüber  der  Größe  des  Stromlaufes  wird  in  praxi 
stets  dazu  f&hren,  dem  letzteren  beträchtliche  Dimensionen  zu  geben, 
^  fj  groß  zu  wählen.  Mit  wachsendem  r^  nimmt  aber  bei  gleich- 
Weibendem  /j  die  Ablenkung  /  ab,  —  ganz  abgesehen  davon,  daß,  wie 
später  zu  zeigen,  die  Länge  des  angewandten  linearen  Leiters 
^nßerdem  schwächend  auf  den  Strom  einwirkt  Größere  Empfindlich- 
keit ist   demgemäß   das  Hauptziel  der  beiden   folgenden  Methoden. 

Der  zweite  Weg  erstrebt  die  Vermeidung  der  oben  erörterten 
öieoretischen  Schwierigkeit  und  zugleich  die  Erreichung  einer  ge- 
tigerten Genauigkeit  dadurch,  daß  der  gegebene  lineare  Leiter 
derartig  um  den  endlich  gedachten  Magnet  geführt  wird,  daß  in 

16* 
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der  Ausdehnung  des  letzteren  das  magnetische  Feld  des  Stromes 
als  konstant  betrachtet  werden  kann.  Dies  Ziel,  dem  oben  durch 
Verkleinerung  des  Magneten  nachgestrebt  ist,  läßt  sich  bei  beUebigen 
Dimensionen  desselben  durch  gewisse  Anordnungen  des  lineton 
Stromleiters  erreichen,  auf  die  wir  in  §  27  eingehen  werden. 

Wählt  man  die  Anordnung  des  Leiters  so,  daß  die  Kraftlinien  des 
elektromagnetischen  Feldes  normal  zu  denen  des  Erdmagnetismus 
und  zur  Drehungsaxe,  also  bei  der  oben  eingeführten  Orientierung 
des  Koordinatensystemes  parallel  der  T-Axe  verlaufen,  so  wird  das 
seitens  des  Stromes  /^  auf  den  Magneten  ausgeübte  Moment 

Nj=  Jj  Aj  M  cos  / , 

worin  Aj  eine  theoretisch    bestimmbare   Konstante,  Ij^  Aj  die  Stärke 
des  elektromagnetischen  Feldes  bezeichnet 
Die  Gleichgewichtsbedingung  lautet  hier 

/j  Aj  cos  /  —  if  sin  /  =  0 , 
woraus  folgt 

162')  ^i  =  f^fiX, 

eine  Formel,  die,  wie  (162'),  von  den  Qualitäten  des  Magneten  unab- 
hängig ist  und  ein  nach  den  erörterten  Grundsätzen  konstruiertes 
Instrument  als  eine  vollkommenere  Tangentenbussole  er- 
scheinen läßt. 

Der  dritte  Weg,  um  die  Schwierigkeit  zu  umgehen,  welche  die 
Unbekanntschaft  mit  der  Konstitution  des  Magneten  bewirkt,  zielt 
darauf  hin,  bei  allen  Beobachtungen  Stromlauf  und  Magnet  in  der* 
selben  relativen  Lage  zu  erhalten.  Dies  läßt  sich  z.  B.  erreichen, 
indem  man  den  Stromlauf  um  dieselbe  Axe  drehbar  befestigt,  wie  den 
Magneten,  und  ihn  demselben  in  jede  Gleichgewichtslage  nachfuhrt- 

In  der  Bedingung  für  das  Gleichgewicht  des  Magneten  unter 
gleichzeitiger  Einwirkung  von  Strom  und  Erdmagnetismus 

^^  +  ^M  sin  /  =  0 

ist  dann  das  erste  Glied  von/  unabhängig;  in  Rücksicht  auf  (160") 
können  wir  dafür  setzen  IiQlv,  wo  Q  eine  Konstante  bezeichnet^ 
deren  Wert  indessen  theoretisch  nur  bestimmbar  ist,  wenn  die  Kon- 
stitution des  Magneten  gegeben  ist,  und  erhalten  so 

162  )  /j= —     sm/. 

Beobachtet  man  unmittelbar  hintereinander  die  zwei  verschiede* 
nen,  durch  dasselbe  Leitersystem  geführten  Strömen  entsprechendea 
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gen  des  Magneten ,  so  kann  man  iT,  M,  Q  als  ungeändert 
1,  nnd  es  finden  sich  die  Stromstärken  den  Sinus  der  Ab- 
^winkel  proportional 

n  nach  dem  auseinandergesetzten  Prinzip  konstruiertes  Meß- 
lent,  welches  ersichtlich  im  allgemeinen  keine  absoluten 
gen,  sondern  nur  Vergleichungen  von  Stromstärken  gestattet, 
iinusbussole.  Ihm  nahe  verwandt  ist  eine  Anordnung,  bei 
r  der  Leiter  fest  steht,  und  der  bewegliche  Magnet  durch  ein 
•es  Drehungsmoment  in  der  Position  erhalten  wird,  die  er  vor 
knng  des  Stromes  besaß.  — 

e  obigen  Beispiele  behandeln  Drehungsmomente,  die  perma- 
tfagnete  von  Stromläufen  erfahren.  Wir  fügen  hieran  ein 
n  von  prinzipieller  Wichtigkeit,  welches  sich  auf  die  um- 
te  Wirkung  bezieht.  Der  Magnet  sei  die  Erde,  der  Strom- 
i  eben  und  um  eine  vertikale  Axe  drehbar  befestigt. 

diesem  Fall,  wie  in  ähnlichen,  ist  es  vorteilhaft,  den  Strom- 
irch  die  ihm  äquivalente  magnetische  Doppelfläche  zu  er- 
und  die  Formel  (109'")  für  das  Potential  der  Wechselwirkung 
Magnete  in  Anwendung  zu  bringen,  die  wir  schreiben 

ebnen  hierczj,  /9j,  y^  die  spezifischen  Momente  des  mit  dem  Strom- 
äquivalenten Magneten^  ^v  ^v  C^  die  von  dem  Magneten  (0) 
mden  Komponenten  an  der  Stelle  von  dky  Auf  eine  Doppel- 
1)  vom  Moment  v^  der  Flächeneinheit  angewandt  liefert  dies 
in 

^10=  -f^i^i  cos  (Wj,  Ri)do^ , 

2j  die  resultierende  magnetische  Kraft  und  Wj  die  positive  Nor- 
\d  do^  bezeichnet 

unserem  Falle  ist  R^,  die  erdmagnetische  Feldstärke,  nach 
Lg  und  Größe  auf  der  ganzen  Doppelfiäche  konstant;  da  der 
\xl{  als  eben  vorausgesetzt  ist,  können  wir  auch  die  Doppel- 
^j  als  eben,  also  n^  von  konstanter  Richtung  wählen.  Nach 
st  noch  i/j=  /j/v,  und  wir  erhalten 

'^io=-^^^4^co8>'i,  len 

\  die  von  /^  umlaufene  Fläche,  H  die  Horizontalkomponente 
und  /j  den  Winkel  zwischen  H  und  n^  bezeichnet. 
eraus  folgt  für  das  Drehungsmoment,  welches  der  Erdmagne- 
auf  den  Stromlauf  ausübt,  die  Formel 
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717-  It   Fx   H 

7Vj£=  — '—^ — siii;in; 

sie  zeigt,  daß  der  Strom  im  stabilen  Gleichgewicht  ist,  wenn  seit 
positive  Normale  nach  Norden  weist 

Wirkt  außer  dem  erdmagnetischen  noch  ein  mechanische 
Drehungsmoment  N  von  bekannter  Größe ,  wie  es  z.  B.  durch  d: 
Bd.  I,  S.  112  erwähnte  bifilare  Aufhängung  geliefert  wird,  so  \\ 
Gleichgewicht  vorhanden,  wenn 


162'"")  N=  kliR 


sm;Ki 


ist  Die  Beobachtung  von  X\  gestattet  also  bei  bekanntem  F^,  i 
und  H  gleichfalls  I^  in  absolutem  Maße  zu  bestimmen. 

Außerdem  bietet  aber  die  Kombination  der  beiden  Beobachtung^ 
methoden,  welche  zu  den  Formeln  (162)  resp.  (162')  und  (162" 
geführt  haben,  ein  Mittel,  um  gleichzeitig  I^  und  II  gesondert  z 
finden. 

In  der  That,  passiert  derselbe  Strom  hintereinander  die  Tangentei 
bussole  und  den  beweglich  aufgehängten  Leiter,  so  giebt  die  B* 
obachtung  an  ersterer  den  Quotienten /^/Ä,  die  an  letzterem  A 
Produkt /ji?,  und  man  kann  daher  auch  die  beiden  Größen  einze 
finden.  Hierin  liegt  ein  besonderes  Interesse  der  zuletzt  beschriebene 
Anordnung.®^  — 

Die  vorstehend  behandelten  Messungsmethoden  setzen  lineäi 
Ströme  voraus,  die  eine  erhebliche  Zeit  in  konstanter  Starke  e 
halten  werden  können;  sie  versagen,  wenn  es  sich  um  veränderlicl 
und  nur  kurze  Zeit  andauernde  handelt  Da  solche  indessen  eil 
sehr  große  praktische  Bedeutung  besitzen,  so  wollen  wir  schließlic 
noch  auf  eine  wichtige  Methode  eingehen,  welche  bis  zu  einem  g 
wissen  Grade  deren  Beobachtung  gestattet,  vorausgesetzt,  daß  d 
Veränderlichkeit  keine  derartige  ist,  daß  die  allgemeinen  Forme 
aus  §  22  und  23  ihre  Anwendbarkeit  verlieren.  Daß  letzteres  unt 
gewissen  Umständen  eintritt,  werden  wir  im  nächsten  Kapitel  zeige 

Wir  setzen  einen  Magneten  voraus,  der  um  eine  vertikale  A 
drehbar  befestigt  ist  und  sich  unter  der  Wirkung  des  Erdmagnet 
mus  in  seiner  stabilen  Gleichgewichtslage  befindet.  In  seiner  Na 
sei  ein  linearer  Leiter  —  z.  B.  eine  Drahtrolle  —  aufgestellt,  ( 
nunmehr  von  der  Zeit  ^  =  0  an  von  einem  kurzandauemden  \] 
variablen  Strom  durchflössen  wird ;  7j  bezeichne  wieder  dessen  Stä 
und  sei  jetzt  also  eine  unbekannte  Funktion  der  Zeit,  die  sei 
für  sehr  kleine  t  wieder  verschwindet 


§  26.    Die  Messung  von  Integralstromstärken.  247 


Bezeichnet  SR  das  Trägheitsmoment  des  Magneten,  x  seinen 
Ablenkungswinkel  aus  der  Buhelage,  N  das  ganze  auf  ihn  aus- 
geübte Drehungsmoment,  so  ist  für  ihn  die  Bewegungsgleichung  gültig 

2R-J^=;V.  163) 

Ist  3K  beträchtlich  und  die  Dauer  t^  des  Stromes  sehr  kurz, 
so  ^rd  während  seines  Bestehens  der  Magnet  die  Ruhelage  nicht 
merklich  verlassen,  das  Drehungsmoment  des  Erdmagnetismus  wird 
also  während  dieser  ersten  Periode  seiner  Bewegung  vernachlässigt 
werden  können.     Demgemäß  gilt  für  0  <  /  <  tj  die  Gleichung 

wobei  W^Q  die   frühere   Bedeutung   hat.      Hierin   können   wir,   wie 
oben,  schreiben 

worin  Q  eine  Funktion  der  relativen  Lage  von  Magnet  und  Strom- 
lauf bezeichnet  Da  während  der  ersten  Periode  der  Magnet  seine 
Position  nur  unmerklich  ändert,  so  dürfen  wir  während  derselben  Q 
als  konstant  betrachten  und  erhalten  aus  Formel  (163')  durch 
Integration  über  die  Dauer  ^  und  bei  Berücksichtigung  des  Um- 
standes,  daß  der  Magnet  zur  Zeit  ^  =  0  ruhte, 

0 

wofür  wir  kürzer  schreiben 

3R;^'=_i^.  163'") 

Die  Geschwindigkeit  des  Magneten  am  Ende  der  ersten  Periode  t^ 
ist  also  dem  Zeitintegral  /j  der  Stromstärke  —  der  sogenannten 
Integralstromstärke  —  proportional. 

Während  der  folgenden  Zeit  —  der  zweiten  Periode  des  Vor- 
ganges —  wirkt  nach  dem  Gesagten  nur  der  Erdmagnetismus,  gilt 
also  die  Gleichung 

9W^=  -  iffMsin/,  163"") 

die  zusammen  mit  der  Bedingung,  daß  am  Anfang  dieser  Periode 

dxjdt^X    ist,  die  Bewegung  des  Magneten  vollständig  bestimmt. 

Durch  die  Beobachtung  dieser  ferneren  Bewegung,  insbesondere 

durch  die  Messung  der  erreichten  größten  Elongationen,  kann  man 
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80  ist  das  Zeitintegral 


auf  x'  zurückschließen,  und  dessen  Kenntnis  vermittelt  nach  der 
Formel  (163'")  den  Wert  des  Zeitintegrales  /j,  falls  die  Konstante xi 
3)1  und  Q  des  Apparates  bekannt  sind.  Bei  Benutzung  des  elektro- 
magnetischen Maßsystemes  ist  v  gleich  Eins. 

Diese  Versuchsanordnung  gestattet  noch  eine  andere,  selir 
wichtige  Anwendung:  sie  erlaubt  nämlich,  wenn  e/j  bekannt  ist,  aus 
beobachtetem  /  auf  die  Größe  von  v  zu  schließen,  über  dessen  Be- 
deutung S.  228  u.  f.  gesprochen  worden  ist 

Wird  nämlich  der  variable  und  kurz  andauernde  Strom  /^ 
durch  die  Entladung  eines  Konduktors  nach  der  Erde  geliefert,  und 
benutzt  man  die  in  (155)  aufgestellte  Beziehung 

^1  ~  ~dJ ' 

0 

die  ganze  elektrostatisch  gemessene  Ladung,  welche  während  0</<^i 
den  linearen  Leiter  passiert,  also  eine  Größe,  die  nach  dem  8.226 
Bemerkten  der  anfänglichen  Ladung  des  Konduktors  gleich  ist  und 
nach  den  im  I.  Kapitel  entwickelten  Methoden  bestimmt  werden 
kann.     Die  Formel  (163'")  lautet  hier  also 

und  gestattet  die  Bestimmung  von  v,  welches  nach  (155"')  die  Di- 
mension einer  Geschwindigkeit  hat. 

Beobachtungen  nach  der  soeben   skizzierten  Methode  sind  von 
W.  Webee  und  R.  Kohlrausch  angestellt  worden.  ^^)     Sie   besitzen 
eine  epochemachende  Bedeutung,  nicht  nur,  weil  durch  sie  zum  ersten 
Male  eine   fundamentale   Konstante,   welche   die   quantitative  Ver- 
bindung   zwischen    elektrostatischen    und    elektromagnetischen  Er- 
scheinungen herstellt,  aufgefunden   worden  ist,   sondern   besonders- 
weil   der    erhaltene    Wert    von    v,    der    sehr    nahe    der    Li  cht  ^ 
geschwindigkeit  im  leeren  Raum  gleich  ist,  den  Anstoß  zu  der 
elektromagnetischen  Theorie   des  Lichtes   gegeben  hat,   auf  welche 
weiter  unten  eingegangen  werden  wird. 

Spätere  Beobachtungen  nach  anderen  Methoden,  zu  deren 
Theorien  uns  hier  die  Mittel  noch  fehlen,  haben  jenen  Zahlenwert 
noch  genauer  zu  bestimmen  erlaubt  und  jene  merkwürdige  über* 
einstimmung  bestätigt.  — 


§  27.    Äquivalenx  von  stromführenden  Rollen  mit  Magneten.        249 


1 87.     Folgerungen   aus   der  Äquivalenz   linearer   Stromlänfe   und 
nagnetischer   Boppelflächen.      Antdehnnng    der   Betrachtungen    auf 

flächenhafte  und  raumliche  Ströme. 

In  §  25  ist  nachgewiesen  worden,  daß  für  Pole,  welche  sich  in 
endlicher  Entfernung  von  ihm  befinden,  ein  linearer  Strom  I^  äquivalent 
ist  mit  einer  magnetischen  DoppelHäche,  deren  Randkurve  der  Strom- 
leiter *j  bildet,  deren  Gestaltung  aber  im  übrigen  willkürlich  ist,  aus- 
genommen, daß  sie  nicht  den  Einheitspol  enthalten  darf,  und  deren 
Einheitsmoment  v^  nach  der  Richtung  der  von  /^  positiv  umlaufenen 
Nonnale  gegeben  ist  durch 

Wir  wollen  von  diesem  Satz  einige  Anwendungen  machen  auf 
den  Fall  komplizierterer  linearer  Stromläufe,  und  zwar  besonders 
Äuf  solche,  die  durch  Aufwickelung  linearer  Leiter  zu  einer  so- 
genannten Rolle  entstehen.  Eine  Rolle  wollen  wir  dabei  im  all- 
gemeineren Sinne  des  Wortes  als  ein  beliebiges  System  von  Windungen 
aufiassen,  die  schraubenartig  verlaufen,  derart,  daß  sie  für  jeden  Pol, 
der  sich  in  einer  gegen  die  Schraubenhöhe  großen  Entfernung  von 
dem  Leiter  befindet,  durch  ein  System  getrennter  und  geschlossener 
paralleler  Stromlänfe  ersetzt  werden  können. 

Bilden  diese  Stromläufe  auf  einem  beliebig  gestalteten  Kern  nur 
eine,  diesen  völlig  bedeckende  Schicht,  verlaufen  sie  eben  und 
besitzen  ihre  Ebenen  konstante  gegenseitige  Abstände,  so  ist  das 
ganze  System  bezüglich  seiner  Wirkung  auf  äußere  Pole  mit  einem 
tomogenen  Magneten  äquivalent,  dessen  Begrenzung  mit  der  des 
Kernes  zusammenfällt,  dessen  Axe  in  der  positiven  Normalen  der 
Stromebenen  liegt  und  dessen  spezifisches  Moment  /ij,  wie  eine  ein- 
fache Überlegung  zeigt,  gegeben  ist  durch 

^orin  fj  die  Anzahl  der  Stromebenen  auf  der  Längeneinheit  ihrer 
Kormalen  bezeichnet. 

Hat  der  Kern  die  Gestalt  eines  geraden  Cylinders,  und  liegen 
^6  Stromebenen  normal  zu  seiner  Axe,  die  wir  zur  Z-Axe  wählen 
tollen,  so  ist  hiemach  die  Rolle  in  Bezug  auf  äußere  Pimkte  auch 
^tivalent  mit  einer  magnetischen  Belegung  der  beiden  Grundflächen 
d^  Cylinders,  von  denen  die  positive  die  magnetische  Flächen- 
dichte  /^fi/i;,  die  negative  diejenige  —  I^^^/v  besitzt. 
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Hat  der  Kern  die  Gestalt  einer  Kugel  vom  Radius  r^,  so  ist  d 
Bolle  in  Bezug  auf  äußere  Punkte  äquivalent  mit  einem  Doppi 
punkte  im  Eugelcentrum  von  dem  Moment  Mi=  4^/^  fi  rj/3i;. 

Liegt  der  Einheitspol  im  Innern  der  Bolle,  —  natürlich  in  a 
gemessener  Entfernung  von  den  Windungen,  —  so  ist  das  bisheri 
Verfahren  nicht  anwendbar,  weil  jedenfalls  eine  Doppelfläche  dur 
den  Pol  gehen  könnte.  Wir  konstruieren  daher  um  den  Einheitsj 
und  um  eine  durch  ihn  gelegte  und  der  ^-Bichtung  parallele  ^ 
einen  gegen  seine  Länge  unendlich  dünnen  Ejreiscjlinder  vom  Badius 
und  betrachten  denselben  als  eine  zweite  Begrenzung  des  Kern 
Dazu  ist  erforderlich,  daß  wir  auf  ihm  im  gleichen  normalen  i. 
stand  ebene  Stromläufe  anbringen,  wie  auf  der  äußeren  Oberfläc 
des  Kernes,  ihre  Stromrichtung  aber  der  äußeren  entgegengese 
wählen.  Der  so  modifizierte  Kern  kann  nun,  da  der  Pol  rela 
zu  ihm  im  Außenraume  liegt,  wie  früher  durch  einen  homogei 
Magneten  ersetzt  werden. 

Indessen  ist  das  soeben  eingeführte  Stromsystem  auf  dem  Kre 
cylinder  nicht  in  dem  ursprünglich  gegebenen  enthalten,  und  es  m 
demnach  seine  Wirkung  direkt  berechnet  und  wieder  in  Abzug  | 
bracht  werden,  —  oder  es  muß,  was  dasselbe  ist,  die  Potenti 
funktion  des  gleichsinnig  mit  der  äußeren  Begrenzung  lunflosseo 
Kreiscylinders  derjenigen  des  Magneten  zuaddiert  werden. 

Wir  geben  dem  Pol  die  Koordinate  z,  einem  beliebigen  Kre 
Strom  des  Cylinders  die  Koordinate  z^  und  erhalten  dann  uni 
Anwendung  des  Besultates  (158")  für  einen  Kreisstrom  die  Potenti 
funktion  des  ganzen  Cylinders 


^i> 


wobei    die    Integration   vom   negativen    Endquerschnitt  «,  =  c, 
zum  positiven  z^  =  c^  zu  erstrecken  ist    Man  erhält  so 

und    bei  Bücksicht   darauf,   daß  a^  klein  neben  (c,— z),  wie  nel 
[z  —  Cj)  ist,  und  die  Wurzeln  positiv  genommen  werden  müssen, 
auf  eine  irrelevante  additive  Konstante 

164')  iif^=  -  -i-'L/^  f^ ^  =  _  4;^^^  ^; 

hieraus  folgt  für  die  auf  den  inneren  Pol  seitens  des  Stromcylind 
ausgeübten  Komponenten 


§  27.     Wirkung  einer  Bolle  auf  innere  Punkte,  251 


1 


J,=  0,     ^,=  0,     C=  ^^  I.Cr^infi,.  164') 

Statt  der  Stromstärke  I^  and  der   Windungszahl  ^^   kann  man  in 
diesen  Resultaten  auch  die  Dichte  i^   der  Flächenströmung 

d.  L  die  durch  die  Länge  Eins  parallel  der  Axe  gehende  Strom- 
menge einführen. 

Nun  ist  die  Potentialfunktion  t//^  des  vollen  magnetischen  Kernes 
nach  Bd.  U,  S.  170  nur  unendlich  wenig  von  der  des  modifizierten 
Terachieden;  femer  geben  die  DiflFerentialquotienten  von  t//^  nach 
den  Koordinaten  die  Komponenten  A^,  £^,  C^,  welche  der  Pol  in 
dem  angenommenen  Hohlraum  seitens  des  magnetisch  gedachten 
Kemes  erfährt;  somit  erhalten  wir  für  die  effektive  Potential- 
fimktioD  tp  auf  einen  inneren  Pol 


V^  =  ^^  +  %=-^[j  :g{^dk,-4.nzj,  164'") 

Ar  die  effektiven  Komponenten 

A  =  A,,     B  =  B,,     (7=C+i^^^.—  164"") 

Hat  die  Rolle  speziell  die  Form  eines  geradenCylinders,  dessen 
Länge  groß  gegen  seinen  Querschnitt  ist,  so  wird  Ä^^  B^,  C^  för 
Punkte  in  hinlänglichem  Abstand  von  den  beiden  Endquerschnitten 
unendlich  klein,   also 

A  =  0,    5  =  0,     C=i^!^i^; 

die  auf  den  inneren  Pol  ausgeübte  Kraft  ist  also  unter  den  voraus- 
gesetzten Umständen  konstant  und  nach  dem   positiven  Ende  des 
yÜnders  hin  gerichtet,  gleich  als  wenn  dort,  statt  einer  positiven, 
^^e  negative  magnetische  Ladung  läge.     Nähern  wir  uns  mehr  und 
'^ölxr  dem  positiven  Endquerschnitt,  so  wird  die  Wirkung  der  nach 
^*  249  dort  befindlichen  positiven  Ladung  immer  merklicher,  und  für 
^eiU   Ende   sehr   nahe   innere   Punkte    beträgt   ihr   Anteil   an    der 
^^  IComponente  C«  =  — 2!7r/j  f^/v;  denn  es  gilt  die  Beziehung  (141') 
^it  dem  speziellen  Wert  ni  =  1 ,  und   nach  SjTnmetrie  müssen  hier 
^^    Normalkomponenten  C^  zu  beiden  Seiten  des  Endquerschnittes 
^^^ander  entgegengesetzt  gleich    sein.     Sonach  wird   in    der  Grenz- 
*^he  selbst 


V  ' 
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ein  Wert,  der  sich  dem  im  äußeren  Eaum  herrschenden  stetig 
anschließt. 

Diese  Darlegung  stellt  eine  wesentliche  Verschiedenheit  zwischen 
dem  Verhalten  eines  permanenten  homogenen  Magneten  von  cylindri- 
scher  Form  und  dem  einer  KoUe  von  gleicher  Gestalt  klar.  Zwar  auf 
äußere  Punkte  wirken  beide  durchaus  gleich,  wenn  die  Beziehung 
(164)  erfüllt  ist;  die  longitudinale  Kraftkomponente  des  Magneten 
wechselt  aber  beim  Durchgang  durch  die  Endquerschnitte  ihr 
Vorzeichen  und  nähert  sich  in  der  Nähe  der  Mitte  des  Cylinders 
umsomehr  dem  Wert  Null,  je  länger  der  Cy linder  im  Verhältnis  zu 
seinem  Querschnitt  ist,  —  während  bei  der  Rolle  dieselbe  Kompo- 
nente stetig  durch  die  Endquerschnitte  geht  und  bei  sehr  großer 
Länge  nach  der  Mitte  zu  den   konstanten  Wert  4nl^^^lv  erreicht 

Hiermit  hängt  zusammen,  daß  beim  Durchgang  durch  die 
Mantelfläche  des  Magneten  die  longitudinale  Ejraftkomponente 
stetig  ist,  während  sie  beim  Durchgang  durch  die  Windungslage  der 
Rolle  springt.  — 

Die  vorstehenden  Überlegungen  gestatten  auch  die  Anwendung 
auf  die  Theorie  der  sogenannten  Solenoide,  d.  h.  die  von  Windungs- 
systemen, welche  über  einen  beliebig,  aber  stetig  gekrümmten  faden- 
förmigen Kern  so  gewickelt  sind,  daß  die  einzelnen,  senkrecht  zur 
Fadenaxe  stehenden  Windungen  gegen  die  Fadenlänge  unendlich 
klein ,  aber  gegen  ihre  gegenseitigen  Abstände  selbst  wieder  unendlich 
groß  sind.  Ist  der  Querschnitt  g^  und  die  Windungszahl  Jj  pro 
Längeneinheit  konstant,  so  kann  man  jedes  Linienelement  des 
Solenoides  als  eine  Rolle  der  eben  betrachteten  Art  ansehen ;  hieraus 
folgt,  daß  die  magnetische  Wirkung  des  Solenoides  auf  äußere 
Punkte,  die  sich  in  endlicher  Entfernung  von  den  beiden  Endquer- 
schnitten befinden,  dieselbe  ist,  wie  die  zweier  Pole  von  der  Stärke 
i-^i^i^i/^  in  seinen  Endquerschnitten;  für  innere  Punkte  tritt 
hierzu  eine  parallel  der  Axe  des  Solenoides  gerichtete  Kraft  vom 
Betrage  4  7t  I^  ^^jv. 

Ist  das  Solenoid  geschlossen,  so  ist  seine  Wirkung  auf  äußere 
Punkte  streng  gleich  Null;  für  innere  Punkte  reduziert  sie  sich  auf 
eine  parallel  der  positiven  Axenrichtung  s  liegende  Kraft  R  von  der 
Größe  AnT^^^jVj  der  also  eine  Potentialfunktion 

entspricht,  wobei  s^  von  einem  beliebigen  Anfangspunkt  aus  gerechnet 
wird.     1/'.  ist  unendlich  vieldeutig. — 


§  27.    Fläehenhafte  Ströme,  ersetzt  durch  Doppelflächen,  253 


Aus  den  Resultaten  von  S.  163,  resp.  der  Gleichung  (173")  in 
Bd.  I,  S.  170,  geht  hervor,  daß  eine  homogen  auf  das  spezifische 
Moment  fi^  magnetisierte  Kugel  auf  innere  Punkte  eine  Bjraft  übt, 
die  der  magnetischen  Axe  Z  parallel  gerechnet  eine  Größe 

^« Y- 

besitzt  Hieraus  folgt,  daß,  falls  der  von  Windungen  der  oben  fest- 
gesetzten Art  umgebene  Kern  Kugelgestalt  hat,  die  auf  innere 
Punkte  ausgeübte  elektromagnetische  Wirkung  gleichfalls  konstant 
ist  und 

«rpebt  Ahnliches  gilt,  wie  beiläufig  bemerkt  werden  möge,  wenn 
der  Kern  die  Gestalt  eines  Ellipsoides  hat,  ein  Fall,  welcher  den 
des  unendlich  langen  Cjlinders  und  den  der  Kugel  als  spezielle  umfaßt. 

Die  vorstehenden  Resultate  geben  uns  ein  praktisch  wichtiges 
Mittel  an  die  Hand,  homogene  magnetische  Felder  von  erheblicher 
Größe  herzustellen ;  es  gentigt  dazu,  ein  Ellipsoid  mit  ebenen  Win- 
dungen zu  umgeben,  —  am  besten  normal  zu  einer  Axe  desselben 
gelegt,  —  deren  Ebenen  konstante  Abstände  voneinander  besitzen; 
fthrt  man  durch  sie  einen  elektrischen  Strom,  so  entsteht  im  Innern 
des  Ellipsoides  eine  magnetische  Kraft,  die  nach  Größe  und  Rich- 
tung konstant  ist,  so  lange  man  sich  den  Windungen  nicht  allzusehr 
Qähert  Felder  dieser  Art  sind  auf  S.  244  vorausgesetzt  und  werden 
2u  den  dort  erörterten  Zwecken  faktisch  benutzt  — 

Wir  haben  der  Untersuchung  bisher  ausschließlich  lineare 
Ströme  unterworfen,  wir  wollen  nunmehr  aber  auch  flächenhafte 
Uid  räumliche  in  Betracht  ziehen.  Auch  auf  sie  ist  die  im  Vor- 
^enden  benutzte  Methode  anwendbar,  da  sich  jeder  räumliche 
^er  flächenhafte  stationäre  Strom  in  ein  System  linearer  auflösen 
^t;  aber  sie  ist  hier  nur  dann  vorteilhaft,  wenn  die  Gestalten  der 
m  einzelnen  linearen  Strömen  zu  substituierenden  Doppelflächeu 
»urch  die  Umstände  des  Problemes  vorgeschrieben  sind. 

Ein  solcher  Fall  liegt  vor,  wenn  das  System  JS  die  Gestalt 
•^er  sehr  dünnen,  stetig  gekrümmten  Platte  hat.  Wählt  man  zwei 
'^riable  p^  und  p^  so,  daß  die  Gleichungen  p^  —  Const  und  p^  =  Const. 
|*5ammen  mit  der  Gleichung  /'=0  der  Plattenfläche  zwei  Systeme 
^'^der  überall  orthogonal  schneidender  Kurven  darstellen,  und 
^2eichnet  man  mit  a  und  b  die  ihnen  parallel  genommenen 
omponenten    der  flächenhaften  Strömung  in  der  Platte,   bezogen 
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auf  die  auf  der  Platte   markierte  Längeneinheit,   so  nimmt  die 
Bedingung  des  stationären  Zustandes  die  Gestalt 


d  Si         ds^ 

an,  wobei  ds^  und  ds^  die  dp^^  und  dp^  entsprechenden  Linien- 
elemente  sind.     Setzt  man,  um  ihr  zu  genügen, 

so  heißt  nach  Bd.  I,  S.  276,  @  die  Strömungsfunktion,  und  die 
Formel  ©  =  Const.  giebt  mit  f=  0  zusammen  die  Strömungs- 
linien an; 

worin  p  die  nach  größeren  Werten  ©  gerichtete  Normale  bezeichnet, 
bestimmt  die  Hächenhafte  Stromdichte  j ;  dabei  ist  j  in  der  Richtung 
positiv  gerechnet,  welche  den  Bereich  größerer  @  positiv  umkreist 
vorausgesetzt,  daß  die  positive  Normale  n  auf  der  Fläche  mit  den 
Linienelementen  ds^  und  ds^  zusammen  ein  direktes  Koordinaten- 
system s^,  s^,  n  bildet. 

Zwei  um  S®  verschiedene  Werte  von  @  geben  hiemach  die 
Begrenzung  eines  Stromfadens,  dessen  Stromstärke  d  I  den  Wert  bat 

Der  Stromfaden  muß  im  Endlichen  oder  Unendlichen  geschlossen 
sein  und  ist  demnach  ersetzbar  durch  eine  Doppelfläche  mit  dem 
Moment 

dr  =  -    -, 

V 

die  wir  passend  so  legen,  daß  sie  in  denjenigen  Teil  der  Platte  fallt 
auf  welchem  @  einen  größeren  Wert  hat,  als  in  dem  betrachteten 
Stromfaden. 

Führen  wir  diese  Operation  für  alle  Stromf&den  aus,  so  erhalten 
wir  an  Stelle  der  stromdurchflossenen  Platte  eine  nicht  homogene 
Doppelfläche  vom  Moment 

165)  ,-=®±®*-, 

worin  ©^  eine  Konstante  bezeichnet.  ©^  bleibt  unbestimmt  und  ist 
in  der  That  nach  den  bekannten  Eigenschaften  homogener  Doppel- 
flächen ohne  Einfluß  auf  die  ausgeübte  Wirkung,  falls  die  Fläche 
/'=  0  geschlossen  ist.  Ist  die  Fläche  nicht  geschlossen,  so 
bestimmt   sich   @^,    durch    das   Verhalten    des   Randes    der  Platte, 
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elcher  eine  Stromkurre   sein  muß;   fließt   in   der  Randkurve   ein 
nearer  Strom  von  der  Stärke  3>  so  muß  der  Bandwert  v  lauten 

v=  ^,  165') 

r  muß  also  verschwinden,  wenn  der  Randstrom  fehlt.    Für  ©^^  er- 
ält  man  hieraus  die  Formel 

obei  @  den  konstanten  Randwert  von  @  bezeichnet. 

Die  Potentialfunktion  \p  der  so  gebildeten  Doppelfläche  lautet, 
enn  wir  wieder  für  das  Stromsystem  den  Index  j  einführen, 


t// 


=  j^^öi^"i- 


'  springt  nach  Bd.  I,  S.  174,  beim  Durchgang  durch  die  Platte  von 
er  negativen  zur  positiven  Seite  um  4nv^\  seine  Differentialquo- 
enten nach  der  Normalen^  und  nach  den  Kurven  konstanter  Werte  v^ 
-d.h.  die  von  ihr  ausgehenden  magnetischen  Eraftkomponenten  nach 
!Qen Richtungen  —  bleiben  stetig;  die  Differentialquotienten  nach  der 
1  jenen  beiden  Richtungen  normalen  n*  springen  dagegen,  da  aus 

»Igt  _       

Für  eine  ebene  Platte,  deren  positive  Normale  mit  der  +Z'Axe 
isammenfällt,   ist  spezieller 


=j''^ii'^''^' 


ier,  wenn  man  die  ^•Koordinate  des  angezogenen  Poles  einführt, 

^=_   «    füi^^-ö*,  165") 

>bei  %  eine  neue  Bezeichnung  ist  und  die  Potentialfunktion  einer 
lÜEtchen  Flächenbelegung  von  der  Dichte  v^  bedeutet.  Zugleich 
^ebt  sich  hier 

^^.  =  +  2;r  Vi ,      ^-  =  -  2:ti/i  .  165'") 

Berbalb  der  Platte  sind  die  Komponenten  der  magnetischen  Kraft 
(eben  durch 
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j  dx"'^  dxdx'  dy~"^  dydx' 


166) 

I  r  =  ^         _   . 

dx  ö  *' 


Auf  die  Oberfläche  angewandt  können  wir  in  die  ersten  beiden  dieser 
Formebi   die  Werte  (165"')  einsetzen  und  schreiben 


166') 


^  oa?  oy 


während  gilt: 

In  der  Platte  gehen  A,  £,  C  stetig  von  dem  einen  dieser  Werte 
zum  anderen  über,   besitzen   daselbst   aber  —  da  in   Wirklichkeit 
keine  magnetische,  sondern  eine  Stromverteilung   vorhanden  ist  — 
keine  Potentialfunktion. 

Die   obigen   Eesultate   gestatten   nun   auch   die  Ableitung  dei^ 
Vektorpotentiale  U,  F,  /r,  die  der  betrachteten  Platte  entsprechen. 

Ersetzen  wir  A,  B,  C  durch  die  in  (149")  gegebenen  Ausdruck^ 

d  y         d  X  ■  "^   dx  dx  ^  dx  d y  ^ 

SO  genügt  man  den  Gleichungen  (166)  durch  die  Werte 

166")  ^^=4-*-,    r=-4^,    r=o, 

'  dy  dx  ^  ' 

in  denen  je  ein  additiver  Differentialquotient  derselben  Funktion 
nach  X.  y,  resp.  z  unbestimmt  bleibt  und  bleiben  darf,  da  er  auf  di^ 
Werte  von  A,  B,  C  nicht  influiert 

Von   diesen   hervorragend    einfachen   Ausdrücken    werden   wir 
weiter  unten  Gebrauch  machen. 

Beiläufig  sei  bemerkt,  daß  in  dem  Falle  einer  ebenen  Platte 
und  bei  Identifikation  von  s^  mit  x,  von  s^  mit  y  die  oben  eingeführten 
Größen  a,  b   nicht  mit  den  Strömungskomponenten  u,  t>   identisch 
werden,  sondern  nach  ilirer  Definition  mit  uA,  dA,  falls  A  die  Dicke 
der  Platte  bezeichnet.     Es  gilt  dann  also 

166'")  uA  =  -^-^,     t)Ä  =  -4^,     »  =  0, 

dy  ^  dx  ^  ' 

und  da  nach  (165)  bis  (165'") 
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st,  auch 


,A=JLy:±  =  _  -l!^,  öA  =  --''-^±  =  +  -!L«!*±._  166"") 
2n  dy  2ndydx^  2n    dx  2n  dxdx  ' 

Zu  einem  speziellen  magnetischen  System,  welches  in  Bezug 
lof  äußere  Punkte  einem  beliebigen  räumlichen  Stromsystem  ^ 
iquivalent  ist,  gelangen  wir,  indem  wir  an  die  Formeln  (149")  für 
He  Komponenten  der  magnetischen  Wirkung  des  letzteren  an- 
knüpfen. Für  die  Z- Komponente  geben  dieselben  z.  B.,  wenn  wir 
£e  Werte  der  Strömungskomponenten  aus  (149)  einsetzen, 


4nJ     [dxi        dxi)   ö*i        [dx         dyj    dy. 


dk 


1» 


ein  Ausdruck,  den  wir,  wenn  er  sich  auf  einen  äußeren  Punkt  be- 
zieht, ohne  weiteres  durch  teilweise  Integration  umformen  können  in 


=-4 


( Jj  COS  (n,  z)  —  Cj  cos  (n,  x)) 


ö*i 


-  (Äjcos  (n,  x)  -  A^  cos  (n,  y))  -^-^ 


do^ 


47t  dx  J   \   ^   dxi 


^Vi 


ö*i 


dk^ . 


Von  diesen  beiden  Integralen  hat  das  zweite  unmittelbar  die  Form 
der  I-Komponente,  welche  von  einer  innerhalb  ^^  liegenden  magne- 
tischen Verteilung  ausgeht;  die  spezifischen  Momente  derselben  lauten 

«=J-^,    ß^^-B,    r=^^-C. 

^  erste  ist  dagegen  nicht  als  die  Wirkung  einer  magnetischen 
^l^rflächenbelegung  zu  deuten,  und  die  Umformung  giebt  daher 
^  Lösung  der  Aufgabe  nur  dann,  wenn  das  Oberflächenintegral 
^'Bchwindet,  was  u.  a.  dann  geschieht,  wenn  die  resultierende 
^^gnetische  Kraft  E  normal  zu  der  Oberfläche  von  JS  steht. 

Auf  andere,  mit  räumlichen  Stromsystemen  äcjuivalente  magne- 
^he  Verteilungen  gehen  wir  weiter  unten  ein.  — 

Bisher  haben  wir  ausschließlich  gegebene  wahre,  also  rein 
Umliche  Stromsysteme  betrachtet  und  die  mit  ihnen  äquivalenten 

Voier,  TlMoratiMhe  Pbjdk.    IL  17 
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magnetischen  Verteilungen  aufgesucht;  indessen  hat  auch  das  ui 
gekelirte  Problem,  die  mit  einem  gegebenen  Magneten  äqu 
valenten  Ströme  aufzusuchen,  ein  großes,  sowohl  theoretiscln 
als  praktisches  Interesse. 

Seine  Lösung  geschieht  leicht,  wenn  wir  die  in  §  22  ei 
wickelten  allgemeinen  Formeln  auf  den  Fall  anwenden,  daß  ai 
schließlich  scheinbare  Ströme  vorhanden  sind.  In  diesem  Fa 
ist  nämlich  mit  den  wahren  Strömungskomponenten  u,  )?,  m  na 
(149)  tiberall 

dC       dB^dA        dC^dB        ^^^q. 
dy        dx  ""  dx        dx        dx        dy  ~      ' 

die  magnetische  Kraft  hat  also  überall  eine  Potentialfunktion,  u 
muß  sich  daher  auch  ganz  allgemein  auf  eine  magnetische  Verteilu 
als  Ursache  zurückführen  lassen. 

Die  Grundformeln  des  Problems  sind  dann  die  Ausdrücke  [U 
und  (148')  für  die  Komponenten  der  räumlichen  und  der  fläche 
haften  scheinbaren  Strömung,  welche  lauten®*) 

und 

|u''=  v\y  GO^{njy)  —  ß co^{ii,  z)|,  ü°=  i;|acos(n,z)  —  7'C0s(n,r 
167V  ^  _ 

I  x}f=v\ß  cos  (n,  x)'-a  cos  (/i,  y)  1 , 

sowie  die  Ausdrücke  für  die  magnetischen  Polarisationen,  die  ^ 
nach  (145'")  schreiben 


167")      9t  =- 


U.    S.    f. 

Setzen  wir  die  durch  die  Formeln  (167)  und  (167')  gegebei 
Werte  in  das  letzte  System  ein,  so  können  wir,  falls  wir  den  E 
heitspol  außerhalb  des  Magneten,  etwa  in  einer  homogenen  Flüss 
keit  von  der  Permeabilität  m  liegend  annehmen,  das  Bauminteg 
durch  eine  teilweise  Integration  umformen  und  erhalten  dann  lei 

167'")        mA^^^-^--,     m^  =  -^^-,     mC  =  --^, 

'  dx    ^  dy    ^  dx    ' 

worin 


fl    öl.        fll         al 
167"")         v'.=  Ji«.^  +  Ää^  +  yx^ 


dk^  • 
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Es  sind  also  A,  £,  C  wirklich  die  von  dem  Magneten  mit  den 
spezifischen  Momenten  a^,  ß^,  y^  ausgehenden  Kraftkomponenten, 
und  es  stellen  demgemäß  die  Gleichungen  (167)  und  (167')  die  Kom- 
ponenten der  räumlichen  und  der  flächenhaften  Strömungen  dar, 
die  mit  ihm  für  äußere  Punkte  äquivalent  sind. 

Hiermit  ist  dann  die  oben  gestellte  Aufgabe  vollständig  gelöst 
ungleich  der  umgekehrten,  früher  behandelten,  ist  sie  stets  völlig 
bestimmt;  es  giebt  sonach  jederzeit  ein,  und  nur  ein  Stromsystem, 
das  mit  einer  gegebenen  magnetischen  Verteilung  äquivalent  ist 

Wir  wollen  als  einziges  Beispiel  für  die  Anwendung  der  obigen 
Gleichungen  einen  unendlich  langen,  mit  seiner  Axe  in  die  Z-Axe 
Menden  Ejreiscylinder  betrachten,  der  cirkular,  und  zwar  speziell 
so  magnetisiert  ist,  daß  das  spezifische  Moment  /ti  allenthalben  nur  von 

fl  =  y?~+7^  abhängt 
Dann  ist 

und  man  erhält  aus  (167)  und  (167^) 

u"  =  t)^  =  o,  »*'=  -v'ia. 

Hieraus  folgt  die  ganze  Stromstärke  parallel  der  Cylinderaxe 

7=  J,p"rf^+ JtüVÄ^O.- 
Die  Gleichungen  (167)  und  (167')  gestatten,  wenn  man  sie  ohne 
Bücksicht  auf  ihre  Ableitung  betrachtet,  auch  die  Anwendung  auf 
^e  Ümkehrung  des  oben  besprochenen  Problems,  nämlich  auf  die 
Bestimmung  der  magnetischen  Verteilung,  die  in  Bezug  auf  einen 
äußeren  Pol  mit  einem  innerhalb  und  auf  der  Oberfläche  von  -2* 
verlaufenden  Stromsystem  äquivalent  ist 

Indessen  ist  dabei  zu  berücksichtigen,  daß  jene  Formeln  den 
Strömungen  gewisse  Bedingungen  auferlegen,  die  erfüllt  sein  müssen, 
«»mit  die  Lösung  der  Aufgabe  überhaupt  möglich  sei.  Man  erhält 
^eselben,  indem  man  aus  jenen  Gleichungen  a,  ß,  y  eliminiert,  in 
^er  Form 

/u"rfÄ  +  /u"rfo  =  0,    ft>''dk+J\)'do  =  0. 

17* 
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Will  man  also  speziell  nur  räumliche  Ströme  innerhalb  2  zulassen, 
die  dann  als  wahre  gedeutet  werden  können,  so  muß 

sein. 

Femer  können  die  obigen  Formeln  nur  dann  zum  Ziele  führen, 
wenn  die  Potentialfunktion  der  gegebenen  Strömung  im  Raimie  außer- 
halb -2*  einwertig  ist,  da  gleiches  von  der  Potentialfunktion  einer  inner- 
halb -2*  gelegenen  magnetischen  Verteilung  gilt.  Ersteres  hat  aber  mit- 
unter nicht  statt,  wenn  der  Baum  2  mehrfach  zusammenhängend 
ist  In  diesem  Falle  muß  man  dann  dem  gegebenen  System  eine 
Anzahl  linearer  Ströme  hinzufügen,  deren  jeder  mit  einer  Doppel- 
tiäche  äquivalent  ist,  und  sie  so  wählen,  daß  ihre  Potentialfunktion 
die  Mehrwertigkeit  der  ursprünglichen  kompensiert 

Ist  der  stromerfüllte  Raum  2  ein  Kotationskörper  um  die  ^Axe, 
und  verlaufen  die  Ströme  in  Kreisbahnen  um  dieselbe  Axe,  so  ist 

und  i  eine  Funktion  von  a  =  ]/^*  +  y*  und  z. 

Setzt  man  diese  Werte  in  (167)  ein,  so  erhält  man 

iy  _     (dy        dß\       ,     ia?  _      (da        d  r\     n-l^-i-- 
dieses  System  besitzt  eine  partikuläre  Lösung 

a 

u 
worin  f{z)  eine  willkürliche  Funktion  von  z  ist.     Zu  ihrer  Bestim- 
mung sind  die  Obertlächenbedingungen  heranzuziehen,    welche  bei 
verschwindenden  Flächenströmen  sich  jetzt  auf 

reduzieren,  also  auf 

wenn   durch   den   Index  o   bezeiclmet  wird,    daß  der  Wert  an  der 
Oberfläche  zu  nehmen  ist 

Ist  i  konstant,  so  giebt  dies 

/Tz  )  =  —  i  fl  . 

Da   y  eine  einwertige  Funktion   von   z  sein   muß,    so  gilt  gleiche» 
von  /';   die  Lösung  versagt  also  in  allen  Fällen,  wo  die  Oberfläche 


§  27.     Wirkung  von  Magneten  und  Strömen  auf  innere  Punkte.      261 


uüg  gestaltet  ist,  daß  einem  z^  mehrere  a^  entsprechen,  wie  z.  B. 
n  der  Rotationskörper  die  Gestalt  eines  Ringes  hat.  — 

Wir  haben  die  bisherigen  Untersuchungen  über  die  Vertausch- 
bit von  Magneten  und  Stromsystemen  ausschließlich  auf  Punkte 
lerhalb  des  Magneten  bezogen.  Dies  ist  in  der  That  der  wichtigste 
lund  bei  permanenten  Magneten,  in  deren  Innerem  die  magneti- 
m  Kräfte  nach  ihrer  Definition  keine  intluenzierende  Wirkung 
ern,  der  einzige  faktisch  in  Betracht  kommende. 

Will  man  die  Überlegungen  auf  innere  Punkte  ausdehnen,  so 
zunächst  zu  bemerken,  daß,  wenn  man  die  Wirksamkeit  perma- 
ter  Magnete,  wie  früher,  auf  das  Vorhandensein  wahrer  Magne- 
len  zurückführt,  diese  von  der  Betrachtung  überhaupt  aus- 
uhließen   sind.     Denn  die  Grundlage  der  Formeln  (167")  bildet, 

aus  den  Entwickelungen  des  §  22  erhellt,  die  Beziehung 

dx         dy         dx  ' 

setzen  also  voraus,  daß  in  dem  Punkte,  auf  den  sie  angewandt 
den,  wahrer  Magnetismus  nicht  liegt  Wir  müssen  also  entweder 
Betrachtung  auf  bloß  influenzierte  Magnete  beschränken,  oder 
müssen  die  Ursache  der  Wirkung  permanenter  Magnete  auf 
ere  Umstände  zurückführen,  als  bisher;  auf  letzteres  soll  am 
luß  dieses  Paragraphen  eingegangen  werden. 
Nehmen  wir  aber  an,  die  obige  Bedingung  sei  erfüllt,  so  kommt 
unser  Problem  weiter  in  Betracht,  daß  die  Kraftkomponenten  ^,  B,  C 
öiert  sind  mit  Hilfe  eines  cylindrischen  feinen  Hohlraumes, 
len  Längsrichtung  mit  der  lokalen  magnetischen  Axe  zusammen- 
,  und  der  den  Einheitspol  umschließt.  Die  Oberfläche  dieses 
Iraumes  ist  bei  der  Anwendung  der  obigen  Resultate  der  Be- 
zung  des  Magneten  zuzuzählen  und  ergiebt  sich  nach  den 
nein  (167')  gleichfalls  mit  Flächenströmen  bedeckt,  welche  die 
nderaxe  umkreisen  und  die  Dichtigkeit  1**=  i/ju  besitzen,  falls 
18  spezifische  Moment  an  der  betrachteten  Stelle  bedeutet. 
Dieses  Resultat  bedingt  eine  bemerkenswerte  Verschiedenheit 
chen  der  Lösung  des  gestellten  Problemes  für  äußere  und  für 
re  Punkte.  Für  alle  äußeren  Punkte  ist  der  Magnet  mit  dem- 
»en  Stromsystem  äquivalent,  für  jeden  inneren  mit  einem  anderen. 
Man  kann  diese  Differenz  aufheben,  wenn  man  die  magnetische 
5t  innerhalb  eines  Magneten,  die  wegen  der  Unmöglichkeit,  in 
m  solchen  zu  beobachten,  nur  eine  Rechnungsgröße  darstellt, 
ors  wie  bisher  definiert,  nämlich  dadurch,  daß  man  den  Einheitspol 
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nicht  in  einen  fadenförmigen  Hohlraum  einschließt,  sondern  in  eine  3 
dosen-  oder  spaltförmigen,  dessen  Grundflächen  normal  zur  lokale: 
magnetischen  Axe  liegen.  Ein  solcher  Hohlraum  trägt  dann  nacl 
Formel(10r")  auf  seiner  positiven  Grundfläche  die  äquivalente  magneti 
sehe  Dichte  0-+  =  —  /tt,  auf  der  negativen  die  Dichte  ö*.  =  +  (i,  un 
die  Wirkung  dieser  Belegungen  auf  den  Pol  ist  eine  parallel  X  gc 
richtete  Kraft  von  der  Größe  Anii\  die  Komponenten  Aj  JB,  Ä 
welche  der  Pol  in  diesem  Hohlraum  erfährt,  sind  also  nicht  durc 
die  Formeln  (121),  sondern  durch  die  Beziehungen 

dx  ^  '         dy  ^  '         0% 

gegeben.  Wir  bemerken  beiläufig,  daß  bei  dieser  Definition  in  de 
Oberfläche  eines  Magneten  die  normalen  Kraftkomponenten  steti 
sind,  die  tangentialen  aber  springen. 

Wenden  wir  nunmehr  wieder  die  Formeln  (167)  und  (167')  zu 
Bestimmung  des  äquivalenten  Stromsystemes  an,  so  ergiebt  sich  fü 
die  Grundflächen  des  Hohlraumes  keine  Flächenströmung  i";  die  i 
der  unendlich  niedrigen  Randfläche  auftretenden  sind  als  von  höher« 
Ordnung  ohne  Wirkung.  Bei  der  neuen  Definition  der  magnetische 
Kraft  für  innere  Punkte  ist  sonach  der  Magnet  in  jeder  Hinsiel 
durch  dasselbe  Stromsystem  ersetzbar.  Hierauf  kann  man  ein 
spezielle  Theorie  der  magnetischen  Erscheinungen  bauen,  indem  ma 
die  Hypothese  einführt,  daß  jene  nicht  auf  einem  eigenen  Agens  bi 
ruhen,  sondern  ausschließlich  Wirkungen  elektrischer  Ströme  unt< 
bestimmten  eigenartigen  Umständen  darstellen.**)  Eine  solche  Aa 
fassung  ist  nach  dem  oben  Gefundenen  unbedingt  zulässig  und  wed< 
eines  Beweises,  noch  einer  Widerlegung  mit  Hilfe  elektromagnetische 
Vorgänge  fähig,  da  sie  ja  nur  eine  spezielle  Interpretation  allgemeine 
Formeln  darstellt 

Man  kann  sie  ohne  weiteres  auch  auf  permanente  Magnete  au: 
dehnen,  da,  wie  mehrfach  betont,  über  deren  Verhalten  in  Bezu 
auf  innere  Punkte  nichts  bekannt  ist,  und  über  dasselbe  eine  wil 
kürliche  Annahme  eingeführt  werden  darf;  damit  ist  dann  die  Ex 
stenz  wahrer  Magnetismen  überhaupt  ausgeschlossen. 

Die  erörterte  Auffassung  empfiehlt  sich  dadurch,  daß  s 
mehrere  Erscheinungen  unter  einem  Gesichtspunkt  zusammenfaB 
indessen  leistet  sie  dies  nicht  so  vollständig,  wie  es  auf  den  erste 
Blick  scheinen  möchte,  da  die  durch  die  Beziehungen  (167)  ur 
(167)  den  Magnetismen  substituierten  Ströme  Eigenschaften  zeige 
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die  den  früher  betrachteten  wahren  Strömen  fremd  sind.  Es  kommt 
hier  nicht  so  sehr  ihre  zum  Teil  fläckenhafte  Natur  in  Betracht,  die 
allerdings  den  wahren  Strömen  stets  abgeht,  als  besonders  der  Um- 
stand, daß  sie  ohne  Arbeitsaufwand  von  selbst  konstant  fortbestehen. 
Während  die  wahren  Ströme  dies,  wie  wir  später  sehen  werden, 
nicht  vermögen.  Wir  sind  daher  jedenfalls  gezwungen,  den  oben 
eingeführten  iu|uivalenten  Strömen  eine  andere  Natur  beizulegen, 
wie  den  wahren. 

Im  letzten  Paragraphen  dieses  Kapitels  werden  wir  jedoch 
Mittel  gewinnen,  die  hierin  liegende  Schwierigkeit  zu  mindern,  indem 
wir  eine  Art  von  Strömen  kennen  und  untersuchen  lernen  werden, 
die  jene  fragliche  Eigenschaft  mit  den  äquivalenten  Strömen  ge- 
meinsam hat. 

Schließlich  sei  bemerkt,  daß  wir  die  im  vorstehenden  gegebene 
zweite  Definition  der  magnetischen  Kraft  nur  ihres  allgemeinen 
Interesses  wegen  erwähnt  haben,  weiterhin  aber  immer  die  frühere 
'>euutzen  werden. 


X  28.     Aiudehnung   der   allgemeinen   Theorie   auf  magnetisierbare 
I^iter.    Ein  Btrom^urchfloBsener  Cylinder;  lineare  Leiter.    Das  all- 
gemeine Elementargeseti  der  Wirkung  auf  ein  Stromelement. 

Wir  haben  uns  bisher  fast  ausschließlich  mit  der  Wirkung  von 
wahren  elektrischen  Strömen  innerhalb  eines  nichtmagnetisierbaren 
Systemes  beschäftigt,  und  nur  beiläufig  den  Fall  erwähnt,  daß  ein  oder 
Diehrere  lineare  Stromläufe  sich  innerhalb  einer  homogenen  unendlichen 
ii^agnetischen  Flüssigkeit  befänden.  Indessen  sind  unsere  in  §  22 
entwickelten  Formeln  so  allgemeine,  daß  sie  auch  die  Gesetze  der 
ii^agnetischen  Kräfte  umfassen,  die  in  einem  ganz  beliebigen  System 
durch  eine  vorgeschriebene  wahre  Strömung  erregt  werden.  Nur 
das  Vorhandensein  permanenter  Magnete,  deren  Wirkungsweise  im 
n^-  Kapitel  ausführlich  erörtert  ist,  war  ausgeschlossen;  doch  kann 
"*^^  auch  diese  Beschränkung  aufheben,  ohne  die  Formeln  zu 
»onipiizieren,  wenn  man  nach  den  Resultaten  des  vorigen  Ab- 
^hnittes  die  permanenten  Magnete  durch  die  ihnen  äquivalenten 
Stromsysteme  ersetzt,  was  namentlich,  wo  es  sich  um  ihre  Wirkung 
*^f  äußere  Punkte  handelt,  keine  Schwierigkeiten  bietet.  — 

Die  analytische  Aufgabe,  um  die  es  sich  bei  dem  vorstehend 
^^grenzten  Problem  handelt,  ist  die  folgende. 

Wir  gehen  aus  von  den  Formeln  (145'")  für  die  magnetischen 
Polarisationen  an  einer  beliebigen  Stelle  des  körperlichen  Systemes, 


i 
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und  schreiben  sie,  indem  wir  die  Integrale  über  alle  Volumina  und 
alle  Zwischengrenzen  durch  Summen  über  die  einzelnen  ersetzen, 


168) 


9t  = 


^1  V 


V 


+ 


dk. 


/^-«»*äiirf''i 


168") 


Weiter  denken  wir  gesetzt  nach  (146"') 

1 68')  u'  =  u  +  u",      D'  =  tj  +  D",      ro'  =  ro  +  ro", 

worin  u,  t),  ro,  die  wahren  Stromkomponenten,  vorgeschriebene  Funk- 
tionen des  Ortes  darstellen,  die  aber  nur  innerhalb  des  Leiter- 
systemes  -5*  von  Null  verschieden  sind. 

Für  u",  . .  und  u^  . .  gelten  nach  (148)  und  (148')  die  Formeln 

u**=  V  (y  cos  [n^y)"  ß  cos  (n,  z)) , .  .  . 
worin  n  die  innere  Normale  auf  dem  betreflfenden  Oberflächenstück 
bezeichnet,  und  n^  +  u*, . .  erst  zusammen  die  ganze  in  der  Zwischen- 
grenze o^j^  stattfindende  Strömung  angeben. 

Setzt  man  in  den  Formeln  (168)  links  nach  (123) 

und    rechts    nach    Einführung    der   Werte   (168')    und    (168")  ge- 
mäß (124") 

wobei  die  m^^  und  f^^  in  der  Regel  als  von  Ä  =  y/^*+-ß*+^ 
unabhängig  gelton  sollen,  so  enthalten  die  Formeln  rechts  und  links 
von  Unbekannten  nur  noch  Aj  B,  C:  sie  sind  also  die  Hauptgleichungen* 
denen  durch  eine  geeignete  Wahl  dieser  Größen  zu  genügen  ist  D^^ 
Nebenbedingungen  gehen  dahin,  daß  die  Tangentialkomponenten  der 
magnetischen  Kraft  stetig  durch  die  Zwischengrenzen  des  körper- 
lichen Systemes  gehen,  und  daß  die  magnetische  Kraft  selbst  itö 
rnondlichen  unendlich  klein  wird,  wie  die  Wirkung  ganz  im  End- 
lichen befindlicher  wahrer  Magnetismen,  falls  die  wahren  Strömt 
ganz  im  Endlichen  liegen. 

Beiläufig  sei  nochmals  darauf  hingewiesen,  daß  nach  den  For- 
meln (168")  die  scheinbaren  räumlichen  Strömungen  außerhalb  des 
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mes  -2*  nur  in  Teilen  entstehen,  die  entweder  inhomogen  oder 
Itrop  sind;  denn,  da  außerhalb  2  die  magnetischen  Kräfte 
'otential  haben,  so  verschwinden  u",  D",  id"  tiberall,  wo  sich  a,  /9,  y 
Aj  Bj  C  nur  durch  denselben  konstanten  Faktor  unterscheiden. 
Femer  werde  bemerkt,  daß  innerhalb  isotroper,  homogener  Teile, 
sie  nun  außerhalb  oder  innerhalb  des  Systemes  JS*,  die 
)hung 

|i!.  +  |£  +  «r  ^  0  168'") 

dz        dy        ax  ' 

It  ist;    denn   hier  unterscheiden  sich  a,  /9,  y  nur   durch    den- 
Q  konstanten  Faktor  von  9,  9,  S,  und  wahre  Magnetismen  sind 
Annahme  nicht  vorhanden. 

Endlich  ergiebt  sich,  daß,  wenn  der  ganze  Baum  von  einem 
letisch  homogenen  isotropen  Medium  erfüllt  ist,  und  in  ihm 
vorgeschriebene  wahre  Strömung  stattfindet,  die  von  ihr  aus- 
ide  magnetische  Kraft  von  der  Magnetisierbarkeit  des  Mediums 
hängig  ist 

In  der  That  sind  die  freien  Strömungen  nach  (143)  unter  den 
Qommenen  Umständen  auch  gegeben  durch 

u'=mu,     t)'=mt),    !ü'=mtt), 
Polarisationen  durch 

man  diese  Werte  in  die  Formeln  (168)  ein,  so  fällt  m  vöUig 
IS,  und  die  Ausdrücke  für  A^  B,  C  werden  dieselben,  wie  im 
D  Raum.  — 

Haben  ausschließlich  die  vom  Strom  nicht  durchflossenen  Teile 
körperlichen  Systemes  die  Eigenschaft  der  Magnetisierbarkeit, 
duziert  sich  das  Problem  auf  das  in  §  19  behandelte  und  läßt 
auf  dieselben  Formeln  zurückführen.  Denn  in  diesem  Falle 
a  die  von  dem  wahren  Stromsystera  ausgehenden  magnetischen 
Ä  innerhalb  aller  magnetisierbaren  Körper  eine  Potential- 
ion, die,  weil  sie  von  den  infiuenzierten  Magnetismen  unabhängig 
^nau  dieselbe  Rolle  spielt,  wie  früher  diejenige  vorhandener 
anenter  Magnete. 

Da  die  Magnetisierbarkeit  aller  anderen  Körper  neben  derjenigen 
Irei  sogenannten  stark  magnetischen  Metalle  nahezu  verschwindend 
80  kann  man,  wenn  das  System  Teile  aus  einer  dieser  Suh- 
len enthält,  die  Magnetisierbarkeit  aller  anderen  vernachlässigen. 
igemäß  fällt  z.  B.  die  Theorie  der  praktisch  so  wichtigen  Elektro- 
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magnete  faktisch  aus  dem  Bereich  der  hier  zu  behaudelnden  Aufgaben 
heraus  und  ist  vollständig  mit  Hilfe  der  im  II.  Kapitel  entwickelten 
Hilfsmittel  zu  erledigen ;  wegen  der  großen  Stärke  der  durch  Ströme 
herstellbaren  magnetischen  Felder  kommen  dabei  übrigens  die  S.168 
erörterten  Schwierigkeiten  in  hohem  Maße  zur  Geltung. 

Die  Erscheinungen,  für  welche  die  neuen  theoretischen  Hilfs- 
mittel notwendig  sind,  treten  hiernach  nahe  ausschließlich  dann  ein, 
wenn  ein  Körper  von  Eisen,  Nickel  oder  Kobalt  vom  Strom  durch- 
flössen wird.  Wir  werden  daher  die  Betrachtung  in  keiner  wesent- 
lichen Hinsicht  beschränken,  wenn  wir  sie  weiterhin  nur  auf  iso- 
trope Körper  richten  und  die  magnetisierenden  Kräfte  hinreichend 
schwach  voraussetzen,  um  den  einfachen  Ansatz  (124)  zu  benutzen.  — 

Für  ein  System,  welches  nur  homogene,  isotrope  Körper  ent- 
hält, kann  man  das  Problem  mit  Vorteil  direkt  auf  die  Aufsuchung 
der  Potentialfunktion  i/;"  der  scheinbaren  Strömungen,  oder,  was 
dasselbe  ist,  der  durch  die  wahren  Ströme  intiuenzierten  Magnetismen 
zuspitzen. 

Wegen  der  Gültigkeit  der  Beziehung  (168"')  ist  y  die  Potential- 
funktion nur  einer  tiächenhaften  magnetischen  Verteilung,  die  sich 
mit   der   Dichte    ö-^^^    in    den    Zwischengrenzen    o^^    der    einzeben 
homogenen  Teile  des  Systemes  befindet;  es  wird  also 
169)  ^.^  Jv..rfo.>  ^ 

worin  die  Integration  über  alle  Zwischengrenzen  erstreckt  ist. 
Dabei  gilt  für  o-^^  die  Formel 

169')  —  r7^^=  jU^  cos  (tIa,  h)  +  jWfc  cos  (Tlfc,  Afc)  , 

in  welcher  die  n  die  inneren  Normalen  und  die  A  die  lokalen  magneti- 
schen Axen  bezeiclinen,  die  magnetischen  Momente  ^  aber  durch  d^^ 
Beziehungen  (124)  für  ihre  Komponenten  definiert  sind. 

Die  in  denselben  auftretenden  magnetischen  Kraftkomponent^^ 
Ä,  B,  C  rühren  zum  Teil  von  den  wahren  Strömen  her,  und  die«^ 
Beträge  ^j,  Bj,  C)  drücken  sich  nach  (149")  durch  die  Vektorpotenti^^^ 
(/,  l]  /f'aus,  wie  folgt 

1  ßO"N      /__^^       ^^     j)        ö^^        dW     ^        dV        du 

die  anderen  Teile  folgen  aus  der  Potentialfunktion  i//'  der  intiu^^" 
zierten  Magnetismen.  Sonacli  nimmt  das  System  (124)  hier  *3^' 
spezielle  Gestalt  an 
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man  in  (169)  den  Wert  (169')  von  o-^^  und  in  das  Resultat 
7erte  der  nach  (169'")  bestimmten  Momente  fi,  so  ergiebt  dies 

r=-f{i,^n+KK)^'^',  170) 

die  N  die  Komponenten  der  gesamten  magnetischen  Kraft  nach 
betreffenden  inneren  Normalen  bezeichnen. 
BerQcksichtigt  man  die  erste  Formel  (121"),  nach  welcher  in 
Jrenze  »^^  bei  verschwindender  wahrer  Ladung 

rährend  nach  (118')  gilt 

inn  man  aus  (170)  eines  der  beiden  iV  eliminieren.     Es  wird 
ich 

h    h  *     k    k        471  m*      *         4nmh      * 
liiemach  auch 

^  J     4nmt       ^     ^  ' 

nur  zwei  Räume  (h)  und  (A)  vorhanden,  und  enthält  der 
1  (A)  die  wahre  Strömung,  was  wir  andeuten,  indem  wir  die 
es  k  und  A  mit  t  und  a  vertauschen,  so  hat  in  dem  Raum  (a) 

die  Wirkung  des  wahren  Stromes  eine  Potentialfunktion  i//;  es 
[so  dort 

(4).=-(f:).,  w).=-(if-)..  ic,)..-{^i, 

daher,  wenn  wieder  die  effektive  Potential  funktion  oder  die 
itialfunktion  der  freien  Ströme 

t^  -f.  t/;"  =  \p^ 
jfiihrt  wird, 

Beiläufig  mag  hierzu  bemerkt  werden,  daß  in  allen  Fällen,  wo 
Integral 


ttur  die  Potentialfunktion  xf)  der  wahren  Strömung  enthält,  ver- 
indet,  der  Bedingung  (170")  durch  die  Annahme 

i/;'^=0 
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genügt  werden  kann.  Dies  findet  unter  anderem  dann  statt,  wenn  iti 
jedem  Flächenelement  do  der  Zwischengrenze  dxpidn  für  sich  yer- 
schwindet,  d.  h.  wenn  die  Potentialflächen  tp  =  Const  die  Zwischen.- 
grenze  überall  normal  schneiden.  — 

Als  spezielles  Beispiel  für  die  allgemeine  Aufgabe  betrachtcM 
wir  einen  unendlich  langen  Cy linder  von  beliebigem  Querschnitt,  d^i 
von  einer  Strömung  von  der  konstanten  Dichte  i  parallel  seiner  A3c< 
durchflössen  wird  und  sich  in  einer  nach  außen  unbegrenzten  homo- 
genen magnetisierbaren  Flüssigkeit  befindet.  Der  Strom  muß  in 
Unendlichen  auf  irgend  eine  Weise  geschlossen  sein,  z.  B.  durcl 
einen  den  oben  genannten  Volley  linder  umschließenden  Hohlcylindör; 
aber  nach  den  auf  S.  236  erhaltenen  Resultaten  giebt  der  dort 
liegende  Teil  der  Schließung  keinen  Anteil  zu  dem  Werte,  den  N  in 
dem  Integral  (170')  im  Endlichen  besitzt,  und  letzterer  muß  dem- 
gemäß auch  längs  der  Axe  des  Cylinders  konstant  sein. 

Hieraus  folgt,  daß,  wie  Bd.  I,  S.  195  gezeigt,  in  unserem  Falle 
die  NBWTON'sche  Potentialfunktion  (170)  resp.  (HO'")  durch  eine  Inte- 
gration über  die  Länge  des  Cylinders  in  die  logarithmische  über- 
geführt werden  kann,  und  man  erhält 


170'")  v"=  C+J(f,A',+  f„iV;)/(a«)rfp=  C-  2^J-(||:)^/(«V/», 

worin  dp  das  an  der  Stelle  x^,  y^,  z^  befindliche  Element  der  Peri- 
pherie p  des  Cylinders  bezeichnet,  a*=  (ar  — Xj)*+  (y  — yi)*  ist,  vltx^ 
C  eine  Konstante  bedeutet. 
Zugleich  ergiebt  sich  auch 

170"')       (/=  0,  r=  0,   r=  l^J-'y^  =  ^"-  lfh^{^^^9i  y 

worin  C  eine  andere  Konstante  bezeichnet 

Ist   der  Querschnitt  des  Cylinders  ein  Kreis    vom  Radius   Hy 
und  denken  wir  den  Strom  durch  einen  koncentrischen  Hohlcylinder 
von  dem  sehr  großen  Radius  a^  geschlossen,  dann  erhält  man,  weDD 
die  Stromstärke   ;r  ap  =  / gesetzt  wird,   unter  Benutzung  der  B^ 
sultate  aus  Bd.  1,  S.  197, 


171) 


Der   letzte  Wert  von   //^  gilt  übrigens  auch,  wenn  i  in  beliebiger 
Weise  von  a  abhängig  ist. 
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Hierbei  ist  unter  a  die  Entfernung  von  der  Axe  des  Cylinders 
?erstanden.    Weiter  ergiebt  sich 


i^\  — 


also 


=  0, 


q  n 


also 


Vfl' 

2/ 


171) 


md  hieraus   folgt,    daß   die   vom   Strom  herrührende  magnetische 
Kraft  keinen  Anteil  zu  den  Komponenten  N^  und  N^  in  (171)  giebt, 
also  1/;"  gleich  Null  gesetzt  werden  kann. 
Wir  erhalten  somit  im  Innern  des  Cylinders 

«.  =  -^^4^,   A  =  +  ^^,  y.  =  o, 


also 

im  AuBenraum 


f^i  = 


2?!  tf<a 


V 


( 


_  27rtf.o; 


171") 


Für    die    äquivalenten    Stromdichten   erhält    man    aus    (167) 
"öd  (167'),  indem  man  i',  i",  i^  wie  i,  auf  die  ^-Richtung  bezieht, 
«;'=  t,;'=  0,    »;.'=  r=  4;rf.  i  =  (ni.-  l)i , 

u;'=b;'=tt)y=o, 

u^=  t)^=  ü,    tt)^=  i<;  =  2;ria,(f,-f,)  =  ii«i(m„-m,). 
ffieraus  folgt  für  die  freie  Strömung  eine  räumliche  Dichte 

i'=im.;  172) 

^^hrend  für  die  Dichte  der  Oberflächenströmung  gültig  bleibt 


if  =  i  i  öl  (m«-  in.)  =  g  na~  ("^«"  "'»'^ ' 


172') 


Auch  an  dem  Hohlcylinder  vom  Radius  o,  entsteht  eine  scheinbare 
*14chen8trömung;  dieselbe  besitzt,  wenn  der  Hohlcylinder  unmagneti- 
^^rtar  ist,  die  auf  die  ^-Richtung  bezogene  Dichte 


'2 


-;"iK-i) 


2  TT  a. 


("•„-1); 


172") 
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sie  ist  also  verschwindend,  während  die  ganze  oberflächliche  Strom- 
stärke endlich  ist 

Die  ganze  freie  Stromstärke,  die  in  und  auf  dem  Vollcylinder 
verläuft,  ist  also  gleich  /m^,  die  in  und  auf  dem  Hohlcyünder  in 
entgegengesetzter  Richtung  verlaufende  ist  ebenfalls  gleich  /m^;  die 
magnetische  Konstante  ni,.  kommt  in  diesen  Werten  nicht  vor. 

Das  Vektorpotential  SB  der  freien  Strömung  ist  durch  die 
Formeln  gegeben 


172'") 


SB 


»  v^i  ^        V     **    \a^/  ' 

V     «    \a^ 


Auch  diese  letztere  Formel  gilt  noch,  wenn  i  eine  beliebige  Funktion 
von  a  ist 

Die  Polarisationen  Ä,  93,  E  folgen  hieraus  gemäß  (142)  zu 


172"") 


81.  =  -  ^"^  im.y,  »^  =  +   /  im^x,  (£.  =  0, 
]  w 2 Jm^y      «   ^    .    ^^^^    e   =  0  • 


wie  notwendig,  unterscheiden  sich  die  ersteren  nur  durch  den  Faktor  ni,, 
die  letzteren  durch  m^  von  den  Ausdrücken  für  ^,  ^,  C  in  (171)  — 

Aus  der  Formel  (170")  wollen  wir  nunmehr  noch  einen  all« 
gemeinen  Satz  von  großer  Wichtigkeit  ableiten. 

Da  die  Potentialfunktion  t/;'  der  magnetischen  Ejraft  im  äußeren 
Kaum  die  Gleichung  A  t/^'  =  0  erfüllt,  so  gilt  hier,  wo  sie  von  : 
unabhängig  ist,  auch 

daraus  folgt,  daß  es  eine  Funktion  x  gi^bt,  für  welche  im  äußeren 
Riium 

d X  ^ y  '        öy  d X  ^ 

und  somit  auch 

Cfffa    _    OX» 
CM*  V  p 

ist,   wobei    dp   das  Element    der   die  i^Axe   positiv    umkreisenden 
Kandkurve  p  des  Cvlindeniuerschuittes  bezeichnet 
Die  Formel  (1T0*">  reduziert  sich  hiemach  auf 


4  .1  Hl.     J      dp       ^      '      ^ 


§  28,     Magnetisierhare  lineare  Stromleiter,  271 


r  wollen  sie  auf  Punkte  anwenden,  deren  Entfernungen  a  groß 
i  gegen  die  Querdimensionen  des  Cylinders.  Für  solche  Punkte 
a  bei  der  Integration  über  p  als  konstant  zu  betrachten,  und 
ler  reduziert  sich  die  obige  Formel  auf 

y  =  c^; 

r  influcnzierte  Magnetismus  übt  also  unter  den  voraus- 
setzten Umständen  überhaupt  keine  Wirkung. 

Dasselbe  Resultat  läßt  sich  nun  unter  einer  gewissen  Voraus- 
!ung  auch  bei  einem  beliebig,  aber  stetig  gekrümmten  linearen 
ter  von  stetig  veränderlicher  Dicke  für  Punkte  in  endlicher  Elnt- 
iung  nachweisen.  Bezeichnet  man  das  Element  der  Axenkurve 
Leiters  wieder  mit  ds ,  das  Element  seiner  Querschnittskurve 
dp^  so  kann  man  die  Formel  (170)  resp.  (170'")  zunächst  stets 
reiben 

nn  läßt  sich  das  Längselement  ds  des  Leiters  ebenso  behandeln, 

der  Cylinder  in  der  vorigen  Entwickelung,  falls  ihm  keine  anderen 

mente,  als  solche,  die  unendlich  wenig  verschiedenes  s  besitzen, 

endlich    nahe   liegen;    denn   nach    der  Eigenschaft   von  Kurven- 

entialen  ist  dann  der  Anteil,  den  das  betrachtete  Längselement  ds 

den  N  resp.  zu  rp'  liefert,  unendlich  groß  gegen  die  Anteile  der 

igen  Elemente.   Infolge  hiervon  läßt  sich  wieder  (ö  i///ö  n)^  auf  die 

italt  des  Differentialquotienten  einer  einwertigen  Funktion/  nach  p 

Igen;  es  läßt  sich  ferner  für  Punkte  in  endlicher  Entfernung  von 

a   betrachteten  Linieuelement   die  Größe  r   bei   der  Integration 

5h  p  als  konstant  ansehen,  und  es  verschwindet  infolge  hiervon 

Anteil  jedes  Längenelementes  d«  an  der  Potentialfunktion  t/;" 

sich. 

Hieraus  folgt  das  schon  S.  225  benutzte  Resultat,  daß  unter  der 
nachten  Voraussetzung  ein  linearer  Stromleiter  in  einer  un- 
dlichen  homogenen  Flüssigkeit  ein  magnetisches  Feld 
rstellt,  dessen  Natur  von  der  Magnetisierbarkeit  des 
romleiters,  wie  der  Flüssigkeit  unabhängig  ist. 
Dieser  Satz  gestattet  sofort  eine  weitere  Folgerung. 
Die  Potentialfunktion  einer  homogenen  DoppeWäche  von  dem 
>inente  v^  innerhalb  einer  Flüssigkeit  von  der  Permeabilität  m 
t  den  Wert 
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diejenige  des  wahren  linearen  Stromes   von  der  Stärke  7^,  der  in 
der  Bandkurve  fließt,  ist  dagegen  unter  den  gleichen  Verhältnissen 


Die  Doppelfläche  ist  also  innerhalb  derselben  Flüssigkeit  dem  Strom- 
lauf äquivalent,  wenn 
173)  A.  =  -Zi_ 

ist;  das  Moment  der  demselben  wahren  Strom  äquivalenten  Uoppel- 
fläche  ist  also  der  Permeabilität  der  umgebenden  Flüssigkeit  pro- 
portional. Dieses  Resultat  giebt  eine  Erweiterung  der  oben  soviel 
benutzten  Beziehung  (156"). 

Der  oben  ausdrücklich  ausgeschlossene  Fall,  daß  Elemente  eines 
linearen  Leiters,  die  endlich  verschiedenen  s  entsprechen,  einander 
unendlich  nahe  liegen,  bedarf  in  den  einzelnen  Problemen  immer 
einer  speziellen  Untersuchung.  Für  die  Theorie  der  Drahtrollen  ist 
zu  berücksichtigen,  daß  zwei  endliche  parallele  Drahtstücke,  deren 
Entfernung  d  von  der  Größenordnung  ihrer  Dicken  ist,  sich  gegen- 
seitig auf  spezifische  Momente  von  der  Ordnung  1/d  transversal 
magnetisieren,  aber  wegen  des  mit  cP  proportionalen  Querschnittes 
pro  Längeneinheit  doch  nur  ein  Gesamtmoment  von  der  Ordnung  d 
erhalten;  ähnliche  Momente  ergiebt  auch  die  Wirkung  auf  eine 
etwa  umgebende  magnetische  Flüssigkeit  Im  Innern  der  Windungs- 
systeme einer  Rolle  neutralisieren  sich  außerdem  noch  die  Wirkungen 
der  benachbarten  Windungen  gegenseitig  zum  größten  Teil,  und  es 
scheint,  als  ob  die  obigen  Resultate  auch  für  Rollen  anwendbar 
blieben,  solange  es  sicli  um  Punkte  handelt,  deren  Entfernungen 
von  den  Windungen  unendlich  groß  sind  gegen  deren  Dicke  und 
gegenseitigen  Abstand.  — 

Abschließend  sei  si)äterer  Anwendungen  wegen  noch  der  einfache 
Fall  eines  geschlossenen  Solenoides  behandelt,  das  über 
einen  magnetisierbaren  isotropen  Kern,  z.  B.  über  einen  Draht 
aus  weichem  Eisen,  gewunden  ist  Hier  liegen  die  Verhältnisse  so  ein- 
fach, daß  es  der  Anwendung  der  allgemeinen  Formeln  gar  nicht 
bedarf. 

Auf  das  Innere  des  Kernes  wirkt  nach  S.  252  eine  konstante 
Kraft  parallel  der  Solenoidaxe  und  von  dem  Betrage  inl^^JV) 
worin  /j  die  Stromstärke  im  Solenoid  und  f^  die  Anzahl  der  auf 
der  Längeneinheit  liegenden  Windungen  bezeichnet  Der  Kern  wird 
sonach  homogen  iongitudinal  magnetisiert,  und  diese  Erregung  giebt 
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ider  auf  innere  noch  auf  äußere  Pole  eine  Wirkung;  %p"  ist  daher 
iich  Null,  und  es  gilt  nach  (170"') 


d 


M,=  ^Ä=ijl'-/,f,. 


1  äußeren  Raum  entsteht  keine  Magnetisierung. 

Benutzt  man  die  Formeln  (167)  und  (167')  für  die  mit  einer 
ignetisierung  äquivalenten  Ströme  und  nimmt  an,  daß  überall 
r  Krümmungsradius  der  Axe  des  Solenoides  groß  ist  gegen  seinen 
lerschnitt,  so  erkennt  man,  daß  räumliche  Ströme  im  Kerne  nicht 
)Ben,  hingegen  eine  oberflächliche  Strömung  normal  zur  Axe  von 
r  Dichte 

Da  nun  der  wahre  Solenoidstrom  mit  einem  gleichgerichteten 
)erflächenstrom  von  der  Dichte  i^  = /j  ?i  äquivalent  ist,  so  er- 
ant  man,  daß  die  freie  Strömung  die  flächenhafte  Dichte  tn^i^ 
ützt  oder,  anders  ausgedrückt,  in  den  Solenoidwindungen  mit  der 
Irke  7j  m^  verläuft. 

Diese  Betrachtung  gilt  nach  S.  252  angenähert  auch  dann, 
nn  das  Solenoid  nicht  geschlössen,  aber  sehr  lang  gegen  seine 
dce  ist  Es  folgt  daraus,  daß,  während  ein  Solenoid  ohne  magneti- 
rbaren  Kern  auf  äußere  Punkte  in  hinreichender  Entfernung  wirkt, 
d zwei  magnetische  Pole  von  der  Stärke  ±I^^^q^lv  in  seinen  Enden, 
168  mit  magnetisierbarem  Kern  die  Polstärke  ±  /^  f  j  q^  mjv  besitzt  — 

Wir  haben  auf  S.  240  aus  den  allgemeinen  Formeln  für  die 
igneüschen  Druckkräfte  das  Elementargesetz  der  magnetischen 
"aft  abgeleitet,  die  ein  Yolumenelement  eines  nicht  magnetisierbaren 
Jrpers  im  magnetischen  Feld  erleidet,  wenn  in  ihm  ein  elektrischer 
rom  fließt,  und  haben  dasselbe  im  Einklang  mit  dem  Gesetz  von 
OT  und  Savabt  gefunden.  Wir  wollen  jetzt  die  Erweiterung  unter- 
chen,  welche  dieses  Gresetz  in  einem  magnetisierbaren  System  verlangt 

Aus  den  allgemeinen  Werten  der  MAXWELL'schen  Spannungen 
i...A^^j  die  in  (134'")  angegeben  sind,  erhält  man  gemäß  der 
•rmel  (134')  leicht  für  die  Z- Komponente  der  auf  die  Volumen- 
lieit  bezogenen  magnetischen  Kraft  den  Ausdruck 

ä'=  I  j^e  +  Ste'+  ~(Cb'-  ^tp')  +  ~  (eb-a3m)[ ;      173') 

lin  bezeichnen  q  und  q*  die  wahre  und  die  freie  magnetische 
undichte  I  u,  D,  19  und  u',  t>\  n>'  die  wahren  und  freien  elektri- 
m  Stromdichten.    Die  rechte  Seite  hat  eine  gewisse  formale  Ähn- 

''oiOT,  Tbeomttiche  PhTsfk.    II.  18 
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Uchkeit  mit  den  Elementarfonneln  (29'")  und  (116"")  für  das  Ge- 
setz  der  elektrostatischen  und  der  magnetischen  Wechselwirkung,  inso- 
fern das  erste  und  zweite  Glied  einerseits,  das  dritte  und  yierte 
Glied  andererseits  in  ähnlichen  Beziehungen  stehen,  wie  die  beiden 
Glieder  jener  Formeln. 

Schließt  man,  wie  in  diesem  Teil  zumeist,  das  Yorhandenseiii 
wahrer  Magnetismen  aus,  so  verschwindet  wegen  des  Faktors  q  isa 
erste  Glied  in  allen  Medien,  das  zweite  hingegen  nur  in  homogenen 
isotropen.  Im  allgemeinen  hat  q*  wegen  des  verschwindenden  ^ 
den  Wert 


■■-^••--(f:+lf+|j). 


173") 


+  ' 


worin  a,  ß,  y  die  intiuenzierten  magnetischen  Momente  bezeichnen 
Benutzt  man  dies  und  setzt  noch   fbr   die  freien  Strömungs- 
komponenten  ihre   Werte   aus    (143),   für   die   Polarisationen  ihre 
Werte  aus  (123),  so  erhält  man 

?=i.(c.-j>.)-i(^+4,.)(|f+|f+fi; 

das  erste  Glied  des  Ausdrucks  rechts  ist  mit  der  rechten  Seite  toe 
(159")  und  daher  mit  dem  durch  das  Biox-SAVARx'sche  Gesetz  ge- 
lieferten Wert  identisch,  das  zweite  giebt  also  die  Ergänzung  an 
welche  die  Magnetisierbarkeit  des  Mediums  verursacht 

Für  homogene  isotrope  Körper  ist  viel  einfacher,  da  9,  9^  t 
und  u',  b',  »'  sich  von  A,  J9,  67  und  u,  b,  lü  nur  durch  den  Faktor  8 
unterscheiden,  und  q*  mit  ^  verschwindet, 

173"')  5*'=-^  (67t) -5m). 

Nun  sind  aber  m  A,  m  B,  m  C  die  Komponenten,  welche  dieselb 
magnetische  Verteilung  im  leeren  Kaum  ausüben  würde,  und  so 
mit  steht  die  letzte  Formel  in  vollkommener  Übereinstimmung  nu 
dem  Resultat  von  S.  265. 

Für  die  allgemeine  Gleichung  (173'),  welche  die  Anwesenhe 
inhomogener  und  krystallinischer  Medien  zuläßt,  dürfte  eine  solcl 
Vergleichung  größere  Schwierigkeiten  bieten,  schon  deshalb,  weil 
hier  nicht  angängig  ist,  die  Kräfte,  welche  der  Strom  erfahrt,  na 
dem  Gesetz  der  Gleichheit  von  Aktion  und  Reaktion  aus  denjenig 
abzuleiten,  die  nach  (143")  der  Einheitspol  erleidet.  Denn  dui 
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den  wahren  Strom  entstehen  in  den  inhomogenen  und  krystallini- 
schen  Teilen  des  Systemes  scheinbare  Ströme,  die  ihrerseits  eben- 
Ms  aaf  den  Pol  wirken,  und  es  ist  nicht  ohne  weiteres  klar,  ob 
und  wie  man  deren  Wirkung  aussondern  kann. 

§  29.     Die   Chundfonneln   der  Elektrodynamik.     Die    magnetische 
Energie  eines  ans  Magneten  und  Strömen  bestehenden  Systemes. 

Die  im  vorstehenden  erörterte  Äquivalenz  zwischen  Stromläufen 
und  Magneten  bezieht  sich  ausschließlich  auf  die  auf  Magnete 
ausgeübten  Kräfte.  Sind  also  zwei  Magnete  (1)  und  (2)  gegeben, 
80  kann  man  bezüglich  seiner  Wirkung  auf  (2)  den  Magneten  (I), 
bezüglich  seiner  Wirkung  auf  (1)  den  Magneten  (2)  durch  ein  Strom- 
sptem  der  oben  bestimmten  Art  ersetzen;  es  ist  aber  damit  noch 
nicht  ausgesprochen,  daß  bei  gleichzeitiger  Vertauschung  von  (1) 
und  von  (2)  mit  den  äquivalenten  Stromsystemen  zwischen  ihnen 
überhaupt  eine  Wechselwirkung  stattfindet,  und  daß  dieselbe  der 
zwischen  den  beiden  Magneten  bestehenden  gleich  ist 

Zwischen  zwei  Stromläufen  wirkende  Kräfte,  welche  man  als 
elektrodynamische  bezeichnet,  sind  nun  allerdings  bald  nach  der 
^ufSüdung  der  elektromagnetischen  Wirkungen  von  AmpMe  ent- 
äeckt  worden,  und  damit  war  die  oben  angedeutete  erweiterte  Gültig- 
keit der  Äquivalenz  zwischen  Magneten  und  Strömen  überaus  wahr- 
scheinlich geworden;  den  experimentellen  Nachweis  derselben  hat 
F.  Neumann  dadurch  erbracht,  daß  er  die  elektrodynamische  Wechsel- 
^[irkung  zwischen  zwei  Stromläufen  maß  und  mit  der  aus  dem 
Aquivalenzprinzip  berechneten  verglich.®®)  Durch  diese  Untersuchung 
ist  der  Zusammenhang  zwischen  den  elektromagnetischen  und  den 
elektrodynamischen  Wirkungen  eines  Stromes  sicher  begründet. 

Wir  wollen  ihn  nun  auch  analytisch  ausdrücken  und  erreichen 
^es,  indem  wir  das  Potential  W^^  der  Wechselwirkung  zwischen  zwei 
liuearen  Stromkreisen  (I)  und  (2)  dem  der  beiden  äquivalenten 
iiu^etischen  Doppelflächen  gleich  setzen. 

Nach  (117)  gilt,  wenn  wir  die  Doppelflächen  von  den  Mo- 
o^enten  v^  und  v^  innerhalb  einer  unendlichen  magnetischen  Flüssig- 
l^t  von  der  Permeabilität  m  befindlich  denken,  für  deren  Potential 

Denn  ist  sowohl  v^  als  v^  gemäß  der  Fundamentalbeziehung  (173) 
nrch  die  äq&ivalenten  Sti*omstärken  zu  ersetzen,  und  es  sind  zu- 

18* 
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gleich,  um  nur  auf  die  Stromläufe  Bezügliches  in  der  Formel  zu 
belassen,  die  Integrationen  über  die  Doppelüächen  o^  und  o,  in 
solche  über  ihre  Randkurven  s^  und  s^  zu  verwandeln.  Diese  Um- 
formung ist  Bd.  I,  S.  179,  ausgeführt  und  ergiebt  in  unserem  Falle 

174-)  W,,=  -  A_^/' J|??^(^rf,^  ds,  ; 

bei  Einführung  der  Projektionen  dx^,  dy^y  dz^  von  ds^  und  c/ij, 
dy^,  dz^  von  ds^  verwandelt  sich  der  Ausdruck  in 

'  li  V*      J  J  r 

Dieses  im  Falle  des  leeren  ßaumes,  wo  m  =  1  ist,  von  F.  Neumank  ange- 
gebene elektrodynamische  Potential®^  hat,  gemäß  seiner  Ableitung 

aus  dem  magnetischen  (117),  die  Eigenschaft,  die  negativen  Krafl- 
komponenten  nach  beliebigen  Richtungen  und  die  negativen  Drehungs- 
momente um  beliebige  Axen,  welche  einer  der  starr  gedachten  Strom- 
läufe von  dem  anderen  erfährt,  zu  liefern,  wenn  man  es  bei  un- 
geänderten  Stromstärken  in  der  Weise  differentiiert,  wie  es  einer 
Verschiebung  des  .  betreffenden  Stromlaufes  nach  der  Richtung  der 
gewünschten  Kraftkomponente,  resp.  einer  Drehung  desselben  um 
die  Axe  des  gewünschten  Momentes,  entspricht 

Es  ist  sonach  die  Arbeit  der  Wechselwirkung  bei  einer  be- 
liebigen Verschiebung  und  Drehung  beider  Stromläufe 

174'")  3!A^^-3jW,^, 

diejenige  der  sie  kompensierenden  äußeren  Kräfte 
174"")  3Li,=  +äiW,,; 

hierbei  bezeichnet  der  rechts  an  S  angebrachte  Index  /,  daß  di* 
Variation  bei  konstant  gehaltenen  Stromstärken  ausgeführt  werden  sol 

Die  Gesamtarbeit,  welche  erforderlich  ist,  um  die  vorans 
gesetzte  Veränderung  bei  konstanten  Stromstärken  zu  bewirket 
kann  dabei  —  ähnlich  wie  bei  einem  korrespondierenden  Vorganj 
schon  S.  G  ausgeführt  ist  —  von  3L4^  verschieden  sein,  und  vir« 
es  jedenfalls  sein,  wenn  das  System  die  Eigenschaft  besitzt,  daß  ^ 
den  Verschiebungen  und  Drehungen  in  Wirklichkeit  eine  Verändc 
rung  der  Stromstärken  eintritt  Wir  kommen  auf  diesen  wichtige 
Punkt  weiter  unten  zurück. 

Der  Ausdruck  für  W^^  in  (174'")  oder  (174"")  eingesetzt,  stel 
die  bezüglichen  Arbeiten  auch  dann  noch  dar,  wenn  die  Veränderoi 
nicht  die  Dislokation   der   starr  gedachten  StromAufe    darstel 
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sondern  die  Deformation  der  biegsam  angenommenen.  Denn 
jeder  lineare  Stromlauf  ist  nach  S.  235  durch  Elementarströme  zu 
ersetzen,  welche  eine  durch  seine  Kurve  begrenzte  Oberfläche  er- 
Men,  und  jede  Deformation  des  ganzen  Stromlaufes  läßt  sich  auf 
eine  Dislokation  der  Elementarströme  ohne  Deformation  der  einzelnen 
zurückführen.  — 

Der  Ausdruck  (174')  für  das  elektrodynamische  Pontential  ist 
oben  abgeleitet  worden  aus  der  Hypothese,  daß  lineare  geschlossene 
Strome  auch  bezüglich  ihrer  Wechselwirkung  mit  magnetischen 
Doppelflächen  äquivalent  wären.  Dieser  Weg  giebt  zu  Bedenken 
Veranlassung,  wenn  es  nicht  möglich  ist,  die  magnetischen  Doppel- 
flachen  so  zu  legen,  daß  alle  ihre  Teile  sich  in  endlicher  Ent- 
fernung von  einander,  resp.  von  dem  anderen  Stromlauf  befinden, 
wie  z.  B.  dann,  wenn  die  zwei  Stromläufe  ineinander  geschlungen 
sind;  denn  im  Innern  der  Oberfläche  selbst  hört  der  Potential- 
wert (HO")  auf,  gültig  zu  sein.  Indessen  sind  diese  Bedenken  weniger 
schwerwiegend,  da  es  stets  möglich  ist,  zu  einem  der  beiden  Strom- 
länfe  ein  geeignetes  Stück  hinzuzufügen,  das  seinerseits  eine  Wirkung 
iof  den  anderen  Strom  nicht  übt,  aber  die  Yerschlingung  zu  lösen 
gestattet  Dazu  denken  wir  uns  den  einen  Stromlauf  aufgeschnitten 
und  mit  den  beiden  Enden  einem  linearen  Leiter  verbunden,  der  in 
zwei  parallelen,  unendlich  nahen  Bahnen  nach  einer  Stelle  des 
zweiten  Leiters  hin  und  dort  in  einer  unendlich  kleinen  Kurve  um 
ihn  herumgeführt  ist.  Dieses  dem  einen  Leiter  zugefügte  und  von 
demselben  Strom  durchlaufende  Stück  übt  auf  den  zweiten,  wie  leicht 
erkennbar,  nach  (174')  berechnet,  keine  Wirkung;  der  direkt  ge- 
gebene ist  also  dem  modifizierten  Stromlauf  äquivalent,  und  letzterer 
ist  durch  eine  magnetische  Doppelfläche  ersetzbar,  welche  von  dem 
wderen  Stromlauf  nicht  durchsetzt  wird.  Hiemach  ist  die  An- 
wendbarkeit der  Gleichung  (174')  auch  in  dem  Fall  wahrscheinlich, 
daß  die  Stromläufe  ineinander  geschlungen  sind.  — 

Die  Wechselwirkung  zwischen  zwei  stromdurchflossenen  linearen 
Leitern  kann  ebenso,  wie  dies  S.  242  u.  f.  für  die  Wechselwirkung 
zwischen  Stromläufen  und  Magneten  gezeigt  ist,  zur  Messung  von 
Stromstärken  verwandt  werden. 

Man  macht  zu  diesem  Zwecke  einen  Stromlauf,  etwa  eine  Draht- 
rolle, die  geeignet  mit  einer  galvanischen  Kette  verbunden  ist,  um 
eine  vertikale  Axe  drehbar,  setzt  ihn  der  Wirkung  eines  zweiten,  in 
]er  Nähe  aufgestellten  Leitersystemes  aus,  und  beobachtet  seine 
Neichgewichtslage,  einmal,  wenn  in  letzterem  ein  Strom  fließt,  ein- 
laly  wenn  ein  solcher  fehlt     Im  ersten  Falle  muß  die  Summe  der 


278  IV.  TeiL    Elektriciiät  und  Ma^fnetiamus,    IIL  Kap. 


Di*ehungsmomeute  der  Aufhängung,  der  erdmagnetischen  und  der 
elektrodynamischen  Wirkung  verschwinden,  im  zweiten  Falle  muß 
gleiches  für  die  Summe  nur  der  ersten  beiden  Momente  gelten. 
Der  Winkel  zwischen  den  beiden  Gleichgewichtslagen  hängt  von 
dem  Produkt  I^  I^  der  in  dem  festen  und  der  in  dem  beweglichen 
System  fließenden  Stromstärken  ab;  sind  beide  Systeme  in  denselben 
Leiterkreis  geschaltet,  so  ist  /j  =  /2>  ^^^  ^^®  Bestimmung  fährt 
direkt  auf  das  Quadrat  der  gesuchten  Größe  I^ ;  im  anderen  Falle 
erfordert  ihre  Bestimmung  die  Kenntnis  der  zweiten  Stromstärke  i^. 

Instrumente,  welche  nach  diesen  Prinzipien  angeordnet  sind, 
nennt  man  Elektrodynamometer.  Sie  bieten  den  früher  be- 
trachteten Galvanometern  gegenüber  einen  mitunter  wichtigen 
Vorteil.  Da  sich  in  dem  Falle,  daß  beide  Leiter  von  demselben 
Strome  durchflössen  werden,  die  Kraftwirkung  nicht  mit  der  Rich- 
tung des  Stromes  umkehrt,  so  reagieren  diese  Apparate  nämUch  auf 
sogenannte  Wechselströme,  welche  in  sehr  kleinen  Zeitintervallen 
ihre  Richtung  umkehren,  während  die  Galvanometer  unter  deren 
Einwiritung  in  ihrer  Ruhelage  verharren.  Da  periodische  Wechsel- 
ströme, deren  Integralstärke  J=fldt,  über  ein  Vielfaches  einer 
Periode  gebildet,  gleich  Null  ist,  vielfältige  praktische  Anwendung 
finden,  so  gilt  Gleiches  auch  von  den  Elektrodynamometem.  — 

Das  in  (174')  für  lineare  Stromläufe  gegebene  Gesetz  läßt  sich 
leicht  auf  räumliche  übertragen,  indem  man  dieselben  in  der  auf 
S.  221  benutzten  Weise  in  Systeme  linearer  Stromfäden  zerlegt 

Man  erhält  so  direkt 

und  wenn  man  die  Volumenelemente  dq^ds^  =  dk^y  dq^ds^^dk^i 
sowie  die  Komponenten  der  Strömungen  ij  und  i^  nach  den  Koordi- 
natenaxen,  nämlich  u^,  öj,  xo^  und  u^,  Öjj  ^i>  einführt«®). 


175) 


-  '-'^Ji^U,+t>,7,+xo,W,)dk^^ 


in  der  letzten  Formel  bedeuten  die   C/^,   Fj,  W^  die  Vektorpotentiale 
der  wahren  Strömung  i^. 

Diese  Ausdrücke  verhalten  sich  ähnlich,  wie  das  'NEwroN'scbe 
Potential  zwischen  zwei  räumlichen  Massenverteilungen;  man  kann 
daher,  wie  bei  jenem,  das  Potential  eines  Stromsystemes  auf  sich 
selbst  bilden,  indem  man  die  beiden  räumlichen  Integrationen  über 
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ze  System  erstreckt  und  dem  Integral  den  Faktor  \  zufügt 
1  erhält  man 


dkdki 


175') 


r  haben  uns  bisher  auf  den  Fall  beschränkt,  daß  die  Strom- 
3ht  magnetisierbar  und  nur  von  einem  unendlichen  homogenen 
a  magnetisierbaren  Medium  umgeben  sind ;  es  bietet  sich  nun- 
3  Frage,  wie  die  erhaltenen  Resultate  zu  verallgemeinern  sind, 
3  Natur  des  körperlichen  Systemes  ganz  beliebig  gelassen  wird.  • 
tr   müssen   notwendig    die    influenzierten   Magnetismen    be- 

in  Rechnung  gezogen  werden,   und   dies   geschieht  in   der 

ten  Weise,  wenn  wir  sie  wie  früher  durch  die  äquivalenten 

ersetzen. 

adelt  es  sich  um  die  Wechselwirkung  zwischen  zwei  magneti- 

n  Stromsystemen  (1)  und  (2),  welche  durch  den  leeren  Raum 

;  sind,  so  erhält  man  durch  einfache  Übertragung  der  Schlüsse, 

7  und  S.  187  bei  den  verwandten  Problemen  der  Wechsel- 

zwischen  elektrisch  oder  magnetisch  influenzierbaren  Körpern 
ung  gefunden  haben,  für   das   elektrodynamische  Potential 

*^i3 = -  i  //(«;  u;  +  f ;  »>;  +  roi «;)  '^ 

=  -  ^f(xt\  U,  + 1,\  «3  +  «;  SB,)  rf  Äi  [  1 75") 

If  ^hj  ^h  die  Komponenten  der  freien  Strömungen,  U;^,  83^  SB^ 
rch  (143')  definierten  Vektorpotentiale  bezeichnen, 
dem  Potential  V  eines  ganz  beliebigen  Stromsystemes  auf 
dbst  gelangt  man  durch  Anwendung  der  Schlüsse  von  S.  69 
189  und  erhält  so 


,v  dkdki 


*y=-  2^„i//("  u'  +  ö  ü'  +  ft  ro') 
•  =  -  /- f  ("  U  +  ö 53  +  ro SB)  rfA 
=  --^r(u'C^+ö'r+n>'r)rfÄ; 


175'") 


sind    beide   Integrationen   über   das    ganze   System    zu   er- 
u    Aus  V  gewinnt  man  dann  die  Arbeit  Sld^  der  Wechsel- 
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Wirkungen  bei  einer  Deformation  des  Systemes,  sowie  die  S'A^  der 
sie  kompensierenden  äußeren  Kräfte  gemäß  der  Formel 

175"")  <)^=  -  8'A^^  -  SiW.  - 

Während  durch  die  vorstehenden  Entwickelungen  das  Integral- 
gesetz der  Wechselwirkung  zwischen  zwei  Stromläufen  genügend  be- 
gründet ist,  gilt  Gleiches  keineswegs  für  die  Differential-  oder 
Elementargesetze.  Von  diesen  besitzt  eines,  das  die  Wechselwirkung 
zwischen  zwei  linearen  Stromelementen  ausdrückt,  ein  Elementar- 
gesetz zweiter  Ordnung,  praktische  Bedeutung  allerdings  gar 
nicht,  und  es  mag  nur  beiläufig  erwähnt  werden,  daß  Amp^be  von 
einem  solchen  ausgehend  zuerst  die  Grundgesetze  der  Elektro- 
dynamik abgeleitet  hat®®);  dagegen  kommen  Fälle  vor,  wo  die  Kraft 
beobachtet  wird,  die  ein  begrenztes  Stück  eines  linearen  Leiters 
seitens  eines  geschlossenen  linearen  Stromlaufes  erfährt,  und  deren 
Berechnung  erfordert  die  Kenntnis  des  Gesetzes  der  Wechselwirkung 
zwischen  einem  geschlossenen  Strom  und  einem  Stromelement,  also 
das  Elementargesetz  erster  Ordnung.  Es  ist  klar,  daß  das- 
selbe aus  unserem  Integralgesetz  (175)  ohne  neue  Hypotliese  nicht 
zu  gewinnen  ist;  daß  es  dagegen  glatt  aus  dem  verallgemeinerten 
Gesetz  von  Biot  und  Savabt  folgt,  dessen  Zulässigkeit  auf  S.  274 
mit  Hilfe  der  allgemeinen  Formeln  über  Spannungen  im  magneti- 
schen Felde  begründet  ist  wenn  man  die  Hypothese  der  Acjuivalenz 
von  Stromläufen  und  Magneten  bezüglich  ihrer  Wirkung  auf  Strom- 
läufe auch  auf  die  einzelnen  Stromelemente  ausdehnt 

Denn  die  Formel  (173'"),  welche  lautet  5"=  m((7ö  -  5n))/is 
giebt  die  X- Komponente  der  auf  die  Volumeneinheit  bezogenen 
magnetischen  Kraft,  welche  das  Volumenelement  dh  erfährt,  falls 
die  wahre  Stromdichte  i  in  ihm  die  Komponenten  u,  ö,  ro  besitzt, 
und  falls  das  wirkende  magnetische  System  ebenda  die  Kraftkomp^ 
nentcn  Aj  B,  C  ausübt  Setzt  man  hierin  für  die  letzteren  Größen 
diejenigen  Werte,  welche  von  einem  Stromsystem  ausgeübt  werden, 
so  ist  damit  das  gesuchte  Elementargesetz  erster  Ordnung  gebildet; 
seine  Diskussion  ist  im  wesentlichen  bereits  auf  S.  239  ausgeführt  -' 

An  den  Schluß  dieser  ganzen  Untersuchung  der  magnetischen 
Wirkungen  von  Stromsystemen  wollen  wir  eine  Betrachtung  der 
magnetischen  Energie  eines  ganz  beliebigen  körperlichen  Systemes 
stellen,  welches  nebeneinander  permanente  Magnete  und  magneti- 
sierbare  Körper  enthalten  und  von  beliebigen  Strömen  durchflössen 
werden  mag.  Dabei  mögen,  abweichend  von  früherem,  die  pennä^ 
uenten  Magnete  nicht  durch  die  äquivalenten  Ströme  ersetzt  werden, 
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lil  auf  diese  Weise  leichter  ihr  von  den  wahren  Stromsystemen 
weichendes  Verhalten  —  nämlich  ihre  absolute  Unveränderlich- 
it  —  zum  Ausdruck  gebracht  werden  kann.  Der  Bequemlichkeit 
Iber  denken  wir,  wie  früher  mehrfach,  alle  unstetigen  Übergänge 
rch  stetige  ersetzt 
Für  die  magnetische  Energie  schreiben  wir  nach  (HT') 


jg^=  öi  fi^^  +  93^  +  (SC)dk 


d  setzen  &üc  Ä,  Bj  C  ihre  Werte  ein;  soweit  dieselben  die  Wir- 
Dg  der  permanenten  Magnete  enthalten,  sind  sie  nach  (121)  ge- 
kn  durch 

Am=--ö^,    i^jf=--^-,      ^M=--ö^y 

rin  tff'  die  Potentialfunktion  der  wahren  und  der  durch  die  wahren 
laenzierten  Magnetismen  darstellt;  soweit  dieselben  die  Wirkung 
r  wahren  und  der  durch  sie  influenzierten  scheinbaren  Ströme 
iialten,  folgen  sie  aus  den  Formeln  (142),  welche  lauten 


dy         dx  '  d%         dx  ^  dx         dy  ' 

an  man  damit  kombiniert  das  mit  (123)  korrespondierende  System 


dem  tij^j^  =  rij^j^  ist. 


Man  erhält  so  nach  einer  einfachen  Umformung 

1  kann  diesen  Ausdruck  durch  teilweise  Integrationen,  bei  denen 
Integral  über  die  unendliche  Eugelfläche  verschwindet,   über- 
len  in 

'■-Ä/Kl7-lf)+''(4^-^T)+»(4l-#) 

Benutzt  man  hierin  die  Definitionen  (147)  der  wahren  Strom- 
Qponenten  u,  t),  m  und  die  Definitionen  (141)  der  wahren  magne- 
iken  Dichte  g,  so  erhält  man 

£;=  -^/(«U  +  bS  +  toW)dk  +  ^JiJtfj'dk.  176') 
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Hierin   ist   aber   das    erste   Integral   nach   (175"')    das   negative 
Potential  des  ganzen  mit  den  wahren  Strömen  in  Verbindung  stehen- 
den Stromsystemes  auf  sich  selbst,  das  zweite  Integral  nach  (127) 
das  positive  Potential  des   ganzen  mit   den  wahren  Ladungen  in 
Verbindung  stehenden  Systemes  von  Magnetismen   auf  sich  selbst. 
Charakterisieren  wir  diese  beiden  Teile  durch  die  unteren  Indices  / 
und  M,  so  erhalten  wir  somit 

176")  A:„=«^if-«^}; 

ein  Glied,  welches  sich  auf  die  Wechselwirkung  zwischen  den  beiden 
Systemen  bezieht,  kommt  hierin  nicht  vor. 

In  dem  speziellen  FaUe,  daß  das  System  magnetisierbare  Körper 
nicht  enthält,  treten  in (176') nur  die  wahren  Potentiale  U,  F,  H^^jXp,  V^ 
an  die  Stelle  der  freien  U,  S3,  SB,  t/;'  ^\     Sind  überdies  die  dann 
allein  vorhandenen  wahren  Stromläufe  und  die  permanenten  Mag- 
neten räumlich  gesondert,  so  ergiebt  der  gefundene  Wert  (176")  von 
E^  die  folgenden  Sätze. 

Eine  Verschiebung  nur  der  permanenten  Magnete  gegenein- 
ander erfordert,    da  sich  hier  V^j  nicht  ändert,    eine  äußere  Arbeit 

I 

was  mit  dem  auf  S.  153  erhaltenen  Resultate  übereinstimmt 

Eine  Verschiebung  permanenter  Magnete  gegen  konstant  erhaltene     i 
wahre  Ströme  erfordert,  da  ihre  Wechselwirkung  in  E^  nicht  auf- 
tritt, eine  gesamte  äußere  Arbeit 

Da  wir  nun  auf  S.  241  gezeigt  haben,  daß  die  Überwindung  der 
zwischen  den  räumlich  getrennten  Magneten  und  Stromläufen  wir- 
kenden Kräfte  eine  Arbeit 

S'A^  =  8mi  ^mi 
erfordert,  worin  Wmi  das  Potential  der  betrefiFenden  Wechselwirkung 
bezeichnet  und  die  Variation  bei  konstantem  magnetischen  und 
elektrischen  Verhalten  zu  nehmen  ist,  so  folgt,  daß  bei  der  Ver- 
schiebung anderweit  eine  Arbeit  von  dem  Betrage  —  ^jfjV^jf/ verbraucht, 
oder  im  Betrage  von   +Smi^mi  gewonnen  werden  muß. 

Eine  Verschiebung  konstant  erhaltener  wahrer  Ströme  gegö^ 
einander  erfordert  eine  Gesamtarbeit 

8;A^  =  -StWt. 

Nun  ist  aber  auf  S.  279  gezeigt,  daß  zur  Überwindung  der  elektro- 
dynamischen Wechselwirkung  die  Arbeit 

8'A=-^8tWt 
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nötig  ist;  es  folgt  hieraus,  daß  bei  der  Verschiebung  anderweit  eine 
Arbeit  im  Betrage  von  --  2  8jWi  verbraucht,  resp.  im  Betrage  von 
+  28iVj  gewonnen  werden  muQJ^ 

Über  den  Verbleib  dieser  Beträge  wird  im  folgenden  Kapitel 
Eechenschaft  abgelegt  werden. 

§30.    Die  allgemeinen  Gesetze  stationärer  elektrischer  Ströme. 
Widerstand  und  Leitfähigkeit  eines  homogenen  Körpers. 

Wie  wir  in  den  vorigen  Abschnitten  Folgerungen  aus  den  For- 
meln (149")  und  (143")  gezogen  haben,  welche  die  wahren  und  die 
freien  Strömungskomponenten  mit  den  magnetischen  Kräften  und 
Polarisationen  verbinden,  so  sollen  für  das  folgende  die  corre- 
spondierenden  Gleichungen  (152"'),  welche  den  Zusammenhang  der 
wahren  Stromkomponenten  mit  den  elektrischen  Kräften  aus- 
sprechen, die  Grundlage  bilden. 

Wir  stellen  also  an  die  Spitze  unserer  Entwickelung  das  System 

u  =  I„(Z-Z«')  +  I,,(7-7«)  +  Ii3(^-n  177) 


in  dem  die  (^  die  Leitfähigkeitskonstanten  des  Mediums,  X®,  Y^,  Z^ 
^e  Komponenten  einer  Gegenkraft  K^  zu  K  und  zugleich  die  Gh-enz- 
^erte  von  X,  Z,  Z  bei  verschwindendem  Strom  bezeichnen.  X'  =  —  J^, 
^==  —  J®,  ^=— ^  lassen  sich  dann  als  die  Komponenten  einer 
räumlichen  elektromotorischen  Kraft  K^  =  K^  deuten,  die  von 
^ör  mit  dem  Ort  stetig  wechselnden  Natur  des  Körpers  abhängt. 
Hiermit  kombinieren  wir  die  Bedingungen  (147')  bis  (147"'), 
Welche  f&r  jeden  Punkt  im  Innern  des  Leitersystemes  ergeben 

l^+aT  +  l?  =  ''  '"'^ 

^ngs  einer  Zwischengrenze  o^,  an  der  die  elektrischen  Eigenschaften 
^68  Leitersystemes  sich  sprungweise  ändern, 

^n  +  ^u  =  ^>  177") 

^d  längs  einer  Außengrenze 

n  =  0.  177'") 

Die  elektrischen  Kräfte  Z,  F,  Z  besitzen  nach  S.  219  eine  Po- 
^^^itialfunktion  (p\  haben  also  die  Form 

^^  kann  demgemäß  die  Lösung  des  Strömungsproblemes  auf  die 
^^inmiong   von   y'  zuspitzen.     Die  Hauptgleichung  für  qp'  folgt 
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aus  (177')  durch  Einsetzen  der  Werte  von  ii,  t),  to,  die  Bedingui 
für  die  Grenzen  gegen  Nichtleiter  aus  (177")  durch  die  gleicl 
Operation  bezüglich  n.  Betrachtet  man  die  Zwischengrenzen  inne 
halb  des  Leitersystemes,  wie  bisher,  als  Unstetigkeitsflächen  d< 
physikalischen  Verhaltens,  so  ist  in  gleichem  Sinne  die  Formel  (1 77")  z 
verwerten  und  außerdem  zu  benutzen,  daß  nach  S.  58  in  einer  solche 
Fläche  die  Potentialfunktion  um  eine  Konstante  P^,  die  fläch enhaft( 
elektromotorische  Kraft  der  Kombination  (Ä,A),  springt 

Wir  wollen  im  allgemeinen  diese  Betrachtungsweise  benutzen, 
indessen  doch  bemerken,  daß  es  mitunter  vorteilhaft  ist,  auch  in 
den  Zwischengrenzen  ein,  wenngleich  schnell,  so  doch  stetig  yer- 
änderliches  Verhalten  anzunehmen.  Dann  gilt  allenthalben  die 
Bedingung  (177')  und  die  Grenzschicht  ist  nur  durch  besonders 
große  Werte  der  Komponenten  X^,  7^,  Z^  resp.  T,  F,  Z"  ausgezeichnet. 

Es  ist  leicht  zu  erkennen,  wie  man  durch  Grenzübergang  die 
früher  erwähnten  Bedingungen  für  den  Fall  sprungweiser  Änderung 
hieraus  zurückgewinnen  kann.  Bezeichnet  man  nämlich  die  Kom- 
ponente von  K^  nach  der  Normalen  auf  der  sehr  dünnen  Über- 
gangsschicht  mit  iV^,  die  nach  einer  Tangente  mit  5^,  so  wird  im 
Grenzfall  N^  unendlich,  während  S^  endlich  ist;  die  Endlichkeit  der 
Strömung  verlangt  aber,  daß  hierbei  auch  N—  N^  endlich  bleibt  In- 
dem man  N=  —  dcp^ /dn  setzt  und  Endliches  neben  Unendlichem 
vernachlässigt,  kann  man  sonach  für  die  Übergangsschicht  schreiben 

an 

oder  nach  Multiplikation  mit  dn  und  Integration  über  die  Dicie 
der  Schicht  zwischen  zwei  stetig  veränderlichen  Teilen  (Ä)  und  («) 

177"")  9)i-7^;=  -fNUn=^f]^dn=^P^, 

(Ä)  (h) 

WO  nun  Pf^  der  Potentialsprung  in  der  Grenze  ist,  von  dem  ^ 
oben  ausgegangen  sind. 

Die    Betrachtung    stellt    den     Zusammenhang     zwischen   der 
flächenhaften  elektromotorischen  Kraft  Pjj.  und  der  räumlichen  A 
her;   sie  beleuchtet  auch  von  einer  neuen  Seite  her  die  Bedeutung 
der  Thatsache,  daß  P^  bei  gegebener  Temperatur  der  Kombination 
der  Substanzen  der  Teile  (A)  und  (k)  individuell  ist  — 

Durch  die  oben  formulierten  Bedingungen  ist  (p\  gleichviel  oh  das 
Leitersystem  J?  endlich  oder  unendlich  ist,  unwesentliche  extreme 
Fälle  ausgenommen,  bis  auf  eine  additive  Konstante  bestimmt,  di( 
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Berechnung  der  Strömungskomponenten  keine  Bedeutung 
und  allein  von  den  Ladungsverhältnissen  des  Systemes 
t 

ich  sie  ist  bestimmt,  wenn  der  Wert  von  (p*  für  irgend  eine 
las  Leitersystemes  vorgeschrieben  ist,  wie  das  z.  B.  dann  ein- 
irenn  diese  Stelle  in  direkte  leitende  Verbindung  mit  der 
gebracht  ist,  auf  der  man  nach  S.  14  die  Potential- 
1  gleich  Null  annehmen  kann.  Natürlich  darf  eine  solche 
lung  nur  für  einen  Punkt  bestehen;  im  anderen  Falle  würde 

Zuleitungen  ein  Strom  stattfinden,   und  es   wäre  die  Erde 
Bitersystem  zuzurechnen, 
ne  andere  Bestimmung  erhält  man,  wenn  das  ganze  System  JS 

und  seine  Gesamtladung  E  vorgeschrieben  ist.  Letztere  ist 
eil  räumlich,  zum  Teil  flächenhafb;  für  die  beiderseitigen 
1  gelten  nach  (42')  die  Formeln 

srstere  für  alle  inneren  Punkte,  deren  letztere  für  Zwischen- 
ißengrenzen  von  2  gilt 
Idet  man 

tören  sich  die  beiden  Integrale  zum  überwiegenden  Teil,  und 
bt  allein 


las  Integral  sich  nur  auf  die  äußere  Begrenzung  von  ^  be- 
md  5R^  den  Wert  der  normalen  Polarisation  im  umgebenden 
ricum  nächst  der  Oberfläche  o^  angiebt.  Die  Dielektricitäts- 
iten  des  Leitersystemes  sind  also  aus  dem  Ausdruck  voll- 
verschwunden. 

n  mit  Hilfe  des  gegebenen  Wertes  von  fJ  nun  die  noch  un- 
te  Eonstante  in  fp^  zu  bestimmen,  ist  für  den  ^'  umgebenden 
das  elektrische  Gleichgewichtsproblem  zu  lösen,  wozu  die 
gegebenen  Methoden  ausreichen,  da  das  Gesetz,  welches  tp^ 
Oberfläche  von  ^  befolgt,  und  das  bis  auf  jene  additiv« 
nte  bekannt  ist,  auf  deren  Anwendbarkeit  ohne  Einfluß  ist. 
rkennt,  daß  die  gesuchte  Eonstante  sich  durch  JtJ  und  die 
ricitätskonstanten  der  Eörper  außerhalb  2J  ausdrücken  wird. 
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Nachdem  wir  so  gezeigt  haben,  daß  das  dielektrische  Ver- 
halten des  ganzen  Systemes  zwar  auf  die  Ladungsverhältnisse,  uicht 
aber  auf  die  Strömung  influiert,  können  wir  weiter,  wo  wir  nur  die 
letztere  untersuchen,  von  dielektrischer  Erregbarkeit  voll- 
ständig absehen  —  dazu  etwa  annehmen,  daß  sich  das  System  2" 
im  leeren  oder  im  Luftraum  befinde  —  und  demgemäß  auch  f 
weiterhin  mit  (p  vertauschen.  — 

Das  Problem  der  stationären  elektrischen  Strömung  in  einem 
Leitersystem  stellt  sich  gemäß  den  charakteristischen  Gleichungen  (177) 
bis  (177"')  dar  als  ein  spezieller  Fall  des  Bd.  I,  S.  299  u.  f.  l)e- 
handelten  Problemes  der  stationären  Strömung  einer  imponderabeln 
Flüssigkeit  infolge  treibender  Kräfte,  sowie  infolge  räumUcher  und 
flächenhafter  Quellen.  Denn,  zerlegt  man  die  Formeln  (177)  filr 
u,  t),  to  gemäß  der  Gestalt,  welche  sie  zeigen,  in 

178)  u=n^+u^    t)  =  ö^4-t)^    io  =  tt)i+n)^ 

wo  u®,  tj",  ro®  nur  die  vorgeschriebenen  Komponenten  Z®,  F®,  Z^  ent- 
halten, so  nehmen  die  Gleichungen  (177')  und  (177")  die  Gestaltan 

178")  ni  +  ni  =  f,,, 

worin  r  und  f,^^^  die  Ergiebigkeiten  der  räumlichen  und  der  flächen- 
haften  Quellen  darstellen  und  vorgeschriebene  Funktionen  des  Ortes 
sind;  diese  Formeln  sind  aber  mit  (79')  auf  Bd.  I,  S.  300,  identisch, 
da  hier  für  u^  t)^  xo^  dieselben  Gleichungen  (76)  gelten,  welche  dort 
die  u,  ü,  xo  bestimmen. 

Das  neue  allgemeine  Problem  ist  hiemach  auf  das  schon  er- 
ledigte vollkommen  zurückgeführt ;  es  gestattet  daher  die  Anwendung 
aller  der  in  §  13  des  11.  Teiles  erhaltenen  Resultate,  und  wir  dürfen 
uns,  wie  früher  bei  ähnlichen  Gelegenheiten,  darauf  beschränken, 
das  aufzuzählen,  was  dem  hier  behandelten  Erscheinungsgebiet  in- 
dividuell ist. 

In  dieser  Hinsicht  mag  zunächst  im  allgemeinen  bemerkt  werden» 
daß  die  neuen  Entwickelungen  die  früheren  in  dem  Sinne  ver- 
vollständigen und  ergänzen,  als  sie  zeigen,  wie  man  die  ehemals 
ohne  Erklärung  angenommenen  räumlichen  und  flächenhaften  Quelle» 
in  dem  hier  vorliegenden  Falle  wirklich  hergestellt  denken  kann; 
denn  sie  drücken  deren  Ergiebigkeiten  durch  in  dem  Leitersysteiß 
vorhandene  elektromotorische  Kräfte  aus.  Daß  eine  solche  Herstellung 
praktisch  möglich  sei,  ist  damit  allerdings  noch  nicht  bewiesen.  — 
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Der  bei  weitem  wichtigste  spezielle  Fall  ist  der  eines  Systemes 
18  homogenen  Körpern,  in  welchem  Falle,  X^,  ¥%  Z^  und  dem- 
ujh  die  Ergiebigkeiten  r  und  f^^  verschwinden,  das  System  (177) 
so  die  Form 


179) 


inimmt,  während  die  Formeln  (177')  bis  (177'")  ungeändert  bleiben, 
abei  wird  in  der  Regel  der  Teil  des  Systemes,  welcher  die  für  die 
Tomstärke  in  erster  Linie  maßgebenden  elektromotorischen  Kräfte 
ithält  —  die  schon  auf  S.  287  erwähnte,  aus  nacheinander- 
schalteten Metall-  und  Flüssigkeitsmassen  gebildete,  galvanische 
ette  — ,  durch  zwei  Drähte,  welche  als  lineare  Leiter  betrachtet 
Jrden  dürfen,  mit  dem  Körper  k  verbunden,  in  dem  die  Strom- 
rzweigung  beobachtet  werden  soll;  der  Vorgang  in  der  Kette  wird 
bei  theoretisch  nicht  verfolgt,  sondern  es  wird  der  durch  den 
irper  k  fließende  Gesamtstrom  durch  ein  in  den  Yerbindungsdraht 
igeschaltetes  Meßinstrument  beobachtet  Infolgedessen  kann  der 
^rper  A,  sowie  er  hinreichend  ausgedehnt  ist,  um  die  Eintritts- 
Uen  des  Stromes  als  unendlich  klein  gegen  seine  Dimensionen 
xtushten  zu  können,  für  sich  allein  behandelt  werden;  denn  in 
sem  Falle  ist  die  Verteilung  der  Strömung  über  die  Eintritts- 
Uen  ohne  Einfluß  auf  den  Verlauf  der  Erscheinung,  wie  sie  sich 
überwiegenden  Teil  des  Leiters  darstellt,  ihre  Gesamtstärke 
3r  ist  durch  die  Messung  im  Leitungsdraht  bestimmt 

Das  Problem  lautet  also  hier  zunächst  auf  die  Bestimmung  der 
tentialfimktion  ^  für  den  Körper  k,  wenn  längs  seiner  ganzen 
>erfläche  n  =  0  und  nur  an  der  punktförmigen  Ein-  und  Austritts- 
ille/nj(/yi=  "F  ^  gegeben  ist  Indessen  ist  es  bequemer,  die  in 
e  Oberfläche  geführten  Zuleitungen  als  den  Grenzfall  von  im 
^nern  liegenden  sehr  kleinen  räumlichen  Quellen  anzusehen ;  denn 
i  dieser  Auffassung  gilt  an  der  ganzen  Oberfläche  u  =  0,  und  für 
fe  in  endlicher  Entfernung  liegenden  Punkte  sind  die  beiden  Zu- 
il^ningsarten  gleichwertig. 

Ist  das  Medium  homogen  krystallinisch  und  ohne  rotatorische 
Mität,  so  kann  man  durch  Einführung  eines  geeignet  orientierten 
oordinatensystemes  die  Formeln  (179)  auf  die  Gestalt  bringen 

u  =  Ij  X,    t)  =  Ij  r,    m  =  I3  Z, 


288  IV,  Teil.    Elektricität  und  MagneÜamus,    IIL  Kap. 


worin  die  1^  die  spezifischen  Hauptleitfähigkeiten  darstellen: 
femer  kann  man  durch  die  Substitution 

1790       *Vt"=lV"i;,  !/l/T=fiYT^,   zfi=^Yr^, 

worin 

gesetzt  ist,  den  Körper  k  in  einen  Körper  x  abbilden,  der  sich  be- 
züglich der  elektrischen  Strömung  isotrop  verhält. 

In  diesem  Räume  x  unterliegt  q>  nämlich  der  Bedingung 

179")  Ae,c?>  =  0, 

an  seiner  Oberfläche,  falls  deren  Normale  mit  p  bezeichnet  wird, 

der  weiteren 

179'")  ä^/öv  =  0, 

während  es  in  den  Bildern  der  punktförmigen  Zuftihrungen  oder 
Quellen  unendlich  wird,  wie  6J4;rIp^,  falls  p^  den  Abstand  de« 
variabeln  Punktes  und  Qj^  die  Ergiebigkeit  der  Quelle  (A)  bezeichnet 
Bei  einer  beliebigen  Anzahl  von  Quellen,  deren  Ergiebigkeiten 
unter  den  hier  gemachten  Voraussetzungen  der  Beziehung 

genügen  müssen,  kann  man  daher  (p  jederzeit  in  der  Form  schreiben 

180)  ^  =  _1_^(2^(J_  +  /;); 

hierin  sind  die  /]^  Funktionen  von  |,  rj,  f,  welche  den  Bedingungen 


180')  Af,f/,=  o,  ^  (/;  +  -!)  =  c, 

genügen,  in  denen  die  (7^  Konstanten  bezeichnen,  die  nach  {119") 

der  Formel 

180")  -^«»^»=0 

entsprechen  müssen  und  die  deshalb  aus  dem  Ausdruck  für  (p  heraus- 
fallen. 

In  dem  oben  vorausgesetzten  Fall  nur  zweier  Quellen  (1)  ^^^ 
(2),  welche  durch  lineare  Stromläufe  mit  der  Starke  /  hergestellt 
werden,  gilt  sonach 

also 

dafür  schreiben  wir  kurz 

181)  ^  =-/-/-, 
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fobei  nun  F  eine  Funktion  von  |,  47,  ^  bezeichnet^  welche  nach  den 
Bedingungen  (180')  keines  der  I^  enthält,  sich  überhaupt  ausschließ- 
ich  durch  die  Gestalt  des  Raumes  x  und  die  Lage  der  beiden 
Quellen  in  ihm  bestimmt. 

(f  wird  positiv  unendlich  in  der  Quelle  (1),  negativ  in  der  Quelle  (2); 
üe  Flachen  9  =  Const  werden  also  im  Räume  x,  und  demgemäß 
nch  in  Ay  für  sehr  große  und  für  sehr  kleine  Werte  der  Konstanten 
iese  beiden  Quellen  dicht  umschließen.  Geben  wir  der  Eonstanten 
inmal  den  Wert  qp«»  das  andere  Mal  den  Wert  (pßj  wobei  (pa>(pß 
Bin  mag,  so  sind  dadurch  zwei  Flächen  qa  und  qß  bestimmt,  die 
dt  der  äußeren  Fläche  von  k  zusammen  einen  bestimmten  Teil  haß 
on  kj  und  in  ihren  Bildern  analog  einen  Xaß  von  x,  begrenzen.  Der 
trom  tritt  dann  in  diesen  Teil  haß  in  einer  durch  die  Lage  der 
[uellen  gegebenen  Weise  ein  durch  die  Fläche  y«,  aus  durch  die 
l&che  qß. 

Nach  (181')  wird  hier 

forin  H^'aß  und  Daß  neue  Bezeichnungen  sind,  eine  von  der  Gestalt 
ind  der  Natur  des  Körpers  A,  der  Lage  der  beiden  Quellen  und 
IwWahl  der  beiden  Flächen  (a)  und  (ß)  abhängige,  stets  positive 
fröße  sein. 

Man  nennt  dabei  Waß  den  Widerstand,  Daß  die  Leitfähig- 
eit  des  Stückes  haß  für  den  bestimmten  durch  die  Lage  der  Quellen 
«gebenen  Strom.  Ihre  Dimensionalgleichung  lautet  nach  (5"") 
nd  (155") 

[/A|=    -Jl  =/jf-i.  181'") 

Um  die  Eigenschaften  dieser  Funktionen  an  einem  Beispiel  zu 
riÄutem,  betrachten  wir  den  Fall,  daß  das  stromführende  Medium 
iQgsum  unbegrenzt  ist,  wo  dann  nach  Bd.  I,  S.  303  die  /J^  gleich 
'uU  sind,  also 

9)=/r(-^    -    ^)  181"") 

• 

^.  Charakterisieren  wir  dann  die  beiden  Flächen  y„  und  qß  durch 
^  Schnittpunkte  a  und  ß  mit  der  Verbindungslinie  der  beiden 
'^^llen  (1)  und  (2)  und  bezeichnen  die  Entfernungen  zwischen  diesen 
^f  Punkten  durch  doppelte  Indices  an  den  q,  so  ergiebt  (181") 

"'^  Kß  ^^^Vla  (flß  V2«  (f2ß/ 

Voigt,  Theoretische  PhTsik.    IT.  19 


290  IV.  Teü,    Elektridtät  und  Magnetismus.    III.  Kap. 


um  dies  auf  den  gegebenen  Raum  h  zu  beziehen,  benutzen  wir  dii 
Substitution  (179')  und  erhalten  zunächst 

=  '213^-^.)'+  hh^yK-yiY+  hU^^H-^i?^ 

oder  bei  Einfi\hrung  der  gegenseitigen  Entfernung  r^.  der  Punkt 
(Ä)  und  (i)  und  ihrer  Richtungscosinus  a,  b,  c,  die  für  alle  /*  und 
die  gleichen  absoluten  Werte  besitzen,  auch 

worin  S  eine  Abkürzung  ist. 

Setzen  wir  diesen  Wert  in  den  Ausdruck  für  //'«/?  ein,  so  » 
giebt  sich  schließlich 

«/^       Daß       4n2[r,^       r,^       ^2«  "*"  V ' 

Das  erhaltene  Resultat  hat  zunächst  keine  praktische  Bedeutung,  4 
die  Herstellung  punktförmiger  Quellen  im  Innern  eines  unendliche 
Mediums  nicht  ausführbar  ist  Da  aber  die  Bedingung  (179'")  läim 
jeder  ganz  von  Stromlinien  gebildeten  Fläche  erfüllt  ist,  so  ka:i 
man  das  Medium  durch  dergleichen  begrenzen  und  dann  doch  no4 
die  früheren  Betrachtungen  anwenden. 

Bezeichnet  man  die  OflFhung  des  in  einem  Quellpunkt  (h)  s 
diese  Oberfläche  gelegten  Tangentenkegels  mit  co,^,  so  tritt  in  de 
abgegrenzten  Teil  des  unendlichen  Mediums  nur  der  Teil  Qj^(oJ4 
der  ganzen  Ergiebigkeit  der  Quelle;  hieraus  folgt,  daß  auch  in  (181'" 
7  mit  AniJG)  zu  vertauschen  ist,  worin  i  die  effektiv  eintretea^^ 
Stromstärke  bezeichnet.  Aus  demselben  Grund  ist  auch  in  dei 
schließlichen  Wert  von  IF^ß  der  Faktor  XjAnZ  mit  1/«öS  zu  ve 
tauschen;  der  Widerstand  ist  somit  in  demselben  Verhältnis  ve 
größert,  als  die  Stromstärke  verkleinert 

Eine  solche  mögliche  Grenzfläche  ist  eine  Ebene  durch  d 
beiden  Quellen  (1)  und  (2),  die  nach  dem  Obigen  auch  die  Punfc 
(a)  und  (/?)  enthält  Hier  ist  4^/g)  =  2,  und  somit  der  Widersta^ 
das  Doppelte  von  dem  oben  für  das  unbegrenzte  Medium  3 
rechneten.  — 

Für  isotrope  Körper,  die  auch  aus  verschiedenen  homogen^ 
Teilen  zusammengesetzt  sein  können,  ist 

182)       u  =  IX  =  -l-f^,   t)  =  ir=-l4-^,   iü  =  I^  =  -l4^, 
^  dx^  dy  ^  ox 

worin  nach  S.  223  I  die  spezifische  Leitfähigkeit  oder  derLeitfahigkeits 
coeffizienten  des  Mediums  heißt     Hier  folgen  aus  (177')  bis  (177' y 
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unmittelbar   die  Bedingungen   für   g>   im  Innern   eines   homogenen 
Teiles,  an  Zwischen-  und  an  Außengrenzen  in  der  Gestalt 


^'.^  =  0,   U^^  +  V|^  =  0,   y,-9.,  =  P,„   -^-=0;     182') 

der  £aum  A  wird  hier  also  mit  dem  Baum  x  identisch,  und  die 
oben  für  den  letzteren  erhaltenen  Besultate  sind  bei  Vertauschung 
der  griechischen  mit  den  lateinischen  Buchstaben  sogleich  auf  den 
ersteren  übertragbar. 

Da  in  homogenen  isotropen  Körpern  die  Polarisationen  sich  nur 
durch  einen  konstanten  Faktor  von  den  Kräften  unterscheiden,  so 
ergiebt  die  erste  Formel  (182'),  daß  im  Innern  jener  Körper  auch 
bei  einer  stationären  Strömung  weder  wahre,  noch  freie  Ladungen 
Torhanden  sind.  Dieselben  befinden  sich  in  unserem  Falle  vielmehr 
allein  auf  den  Zwischen-  und  den  Außengrenzen  des  Systemes  ^, 
und  zwar  auf  den  ersteren  in  Gestalt  von  doppelten,  auf  den 
letzteren  in  Gestalt  von  einfachen  Belegungen.  — 

Übertragen  wir  in  der  oben  angegebenen  Weise  die  Formel 
(181")  auf  einen  homogenen  isotropen  Körper,  so  ergiebt  sie  den 
Widerstand  Waß  eines  durch  zwei  Potentialflächen  und  die  Außen - 
grenze  umschlossenen  Teiles  k^ß  desselben  indirekt,  seine  Leitfähig- 
keit D^ß  direkt  mit  l  proportional.  Hierauf  beruht  ein  Verfahren, 
^  I  für  Körper  zu  bestimmen,  welche  die  Anwendung  einfacherer, 
später  zu  behandelnder  Metlioden  nicht  gestatten;  dasselbe  setzt 
allerdings  die  Auffindung  der  obigen  Funktionen  /J^,  und  somit  die 
Kenntnis  von  F  voraus.  Man  beobachtet  an  der  Oberfläche  des 
Körpers  in  zwei  festen  Punkten  {a)  und  {ß)  mit  Hilfe  eines  Elektro- 
Dieters  die  Potentialwerte  9«  ^i^d  (pß,  berechnet  für  sie  die  Kon- 
s^tenwerte  F^  und  Fß  aus  der  Formel  für  F,  bestimmt  schließlich 
^  früher  erörterter  Weise  die  den  Körper  passierende  Stromstärke 
«iid  erhält  dann 

1=  ^^«~:^f..  182") 

Wie  man  die  Bestimmung  von  I  auch  ohne  die  Hilfsmittel  der  Elektro- 
^tik  ausfiihren  kann,  wollen  wir  später  erörtern. 

Die  in  (181")  enthaltene  Definition  des  Widerstandes  ist  nur 
^  lange  anwendbar,  als  die  Flächen  g^  und  qß  sich  in  endlicher 
^'^iitfemung  von  den  beiden  Zuleitungsstellen  (1)  und  (2)  befinden ; 
^^nn  nur  in  diesem  Falle  kann  man  die  Zuleitungsstellen  als  punkt- 
^rmig  und,  obwohl  der  Oberfläche  des  Körpers  k  sehr  nahe,  doch 
^^  seinem  Innern   gelegen   ansehen.     Sowie   man   ihnen   unendlich 

19* 
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nahe  rückt,  gewinnt  auf  die  Gestalt  der  Flächen  q^  ^ßd  9ß  die 
Verteilung  des  Stromes  über  die  Eintrittsflächen  Einfluß,  deren 
Gesetz  nicht  ohne  Schwierigkeiten  bestimmbar  ist.  Daher  ist  es 
auch  unmöglich,  auf  dem  obigen  einfachen  Wege  den  sogenannten 
Gesamtwiderstand  eines  Körpers  zu  bestimmen,  der  —  da  das 
Wort  ohne  nähere  Bestimmung  keinen  Sinn  hat  —  präziser  als  der 
Widerstand  desjenigen  Bereiches  von  k  zu  definieren  wäre,  das 
zwischen  der  äußeren  Begrenzung  von  k  und  zwei  mit  den  Eintritts- 
flächen möglichst  nahe  zusammenfallenden  Flächen  konstanter  Werte  (p 
liegt  Diese  Größe  spielt  überhaupt  wegen  der  theoretischen  Schwierig- 
keiten, die  ihre  Berechnung  bietet,  in  der  Praxis  keine  Rolle,  während 
für  die  Bedeutsamkeit  des  oben  definierten  IFaß  ein  Beweis  schon  im 
Vorstehenden  geliefert  ist  — 

Die  mitgeteilten  Entwickelungen  lassen  sich  ohne  weiteres  auf 
den  Fall  ausdehnen,  der  allerdings  praktisch  nur  geringe  Bedeutung 
besitzt,  daß  die  Zuleitung  des  Stromes  zu  dem  betrachteten  homo- 
genen, und  insbesondere  isotropen  Körper  nicht  durch  nur  zwei 
Quellen,  sondern  durch  beliebig  viele  geschieht,  im  Grenzfall  in  ge- 
gebener Weise  durch  endliche  Stücke  der  Oberfläclie.  Dabei  behält 
auch  das  Aggregat 


die  Bedeutung  des  Widerstandes  des  zwischen  den  beiden  Flächen 
(p  =  (f,^  imd  (f  =  (pß  liegenden  Stückes  k^ß  des  Körpers,  falls  nur 
innerhalb  desselben  keine  Quellen  liegen,  und  1  die  durch  beide 
Flächen  von  (cc)  nacli  (ß)  gehende  Gesamtstromstärke  bezeichnet 

Hat  der  isotrope  Körper  die  Form  eines  beliebigen  Cylinders, 
und  ist  die  Stromzuleitung  so  reguliert,  daß  die  Strömung  mit 
überall  konstanter  Dichte  der  Cylinderaxe  parallel  verläuft,  so  ist 
l(p  =z  c—  Tzjq,  worin  c  eine  Konstante  bezeichnet,  und  z  der  Axe 
parallel  gerechnet  wird;  hieraus  folgt  für  den  Widerstand  eines  durcli 
die  Ebenen  2  =  r„  und  z  =  Zß  begrenzten  Stückes:  ir^ß^  [zß  —  r„)/l  g. 

Ist  hingegen  der  betrachtete  Teil  des  Körpers  von  zwei  con- 
centrischen  Kreiscylindern  und  zwei  zu  diesen  normalen  Ebenen 
begrenzt,  und  verläuft  die  Strömung  in  radialer  Richtung  mit  auf 
jeder  Cy linderfläche  konstanter  Dichte,  so  ist  (p  von  der  Form 
c  +  bl{ii\  worin  h  und  c  Konstanten  sind,  und  n  die  Entfernung  von 
der  Cylinderaxe  bezeichnet  Für  die  Stromdichte  ergiebt  sich  hier 
der  Wert  1^/a,  und  die  Stromstärke  /  wird  2n\hh^  wobei  //  den 
Abstand  der  parallelen  Begrenzungsebenen  angiebt    Der  Widerstand 
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Waß  des  zwischen  den  Cy linderflächen  von  den  ßadien  a«  und  aß  lie- 
genden Stückes  wird  demgemäß  gleich  {l{aß)  —  l{a^)) j2it\h.  — 

Um  eine  elektrische  Strömung  mit  zwei  gegebenen  Niveau- 
flächen (p  =  (p^  und  (p  =  (pß  herzustellen,  wie  sie  z.  B.  in  den  eben 
besprochenen  speziellen  Fällen  vorausgesetzt  ist,  kann  man  sich 
vorteilhaft  der  Kombination  mehrerer  Körper  von  sehr  verschiedenen 
spezifischen  Leiträhigkeiten  I  bedienen.  Besitzt  nämlich  der  eine  (A) 
eine  viel  kleinere  spezifische  Leitfähigkeit,  als  der  andere  (ä),  so 
folgt  aus  der  zweiten  Bedingung  (182'),  daß  sich  in  dem  letzteren 
die  Potentialfunktion  viel  weniger  ändert,  als  in  dem  ersteren,  bei 
sehr  starken  Unterschieden  daher  im  Körper  (ä)  angenähert  als 
konstant  betrachtet  werden  kann. 

Begrenzt  man  also  speziell  einen  Körper  von  der  Art  (ä),  außer 
durch  Nichtleiter,  noch  durch  zwei  Körper  von  der  Art  (ä),  führt 
dem  einen  von  diesen  [k^)  in  beliebiger  Weise  den  Strom  zu  und 
leitet  ihn  von  dem  anderen  {k^)  in  beliebiger  Weise  ab,  so  stellen 
die  Grenzflächen  (A,  k^)  und  (A,  k^)  angenähert  Potentialflächen  für 
die  hervorgebrachte  Strömung  dar,  und  die  Formel  (181")  bestimmt 
den  Widerstand  des  zwischen  ihnen  liegenden  Körpers  (A),  falls  man 
nur  für  y«  den  konstanten  Potentialwert  in  (AJ,  für  (fß  denjenigen 
in  (A3)  einsetzt. 

Auch  wenn  sie  nicht  direkt  mit  der  Kette  verbunden  sind,  wie 
oben  angenommen,  liefern  Körper  von  sehr  hoher  spezifischer  Leit- 
fähigkeit, in  solche  von  niederer  eingesenkt,  durch  ihre  Außengrenze 
angenähert  Niveaufiächen  für  eine  das  System  durchsetzende  Strömung. 

Schlechte  Elektricitätsleiter  sind  die  meisten  Flüssigkeiten, 
sehrgutedie  meisten  Metalle;  man  kann  daher  für  die  Strömung 
in  einer  Flüssigkeit  bestimmte  Potentialflächen  vorschreiben,  wenn 
man  in  dieselbe  Metallkörper  einsenkt,  deren  Oberflächen  die  ver- 
langten Gestalten  besitzen,  und  sie  eventuell  mit  den  Polen  der  gal- 
vanischen Kette  verbindet  So  wird  eine  Flüssigkeitsmenge,  die  einen  Cy- 
linder  erfüllt,  von  konstanten  Strömen  parallel  ihrer  Axe  durchlaufen, 
wenn  man  Zuleitung  und  Ableitung  durch  zwei  hinreichend  starke  ebene 
Metallplatten  vermittelt,  die  den  Cylinder  an  beiden  Enden  begrenzen; 
und  in  der  Flüssigkeit  eines  sogenannten  galvanischen  Elementes, 
welche  durch  dessen  beide  Metalle  in  zwei  concentrischen  Cylinder- 
flächen  begrenzt  wird,  verläuft  die  Strömung  sehr  nahe  radial.  — 

Nach  Bd.  I,  S.  294  kann  das  Strömungsproblem  auf  zwei  Arten 
zu  einem  ebenen  werden,  einmal,  indem  alle  Nebenbedingungen 
des  Problems  von  einer  Koordinate  —  sagen  wir  von  z  —  unab- 
hängig werden,  sodaß  auch  rp  nur  x  und  1/  enthält,  sodann,  indem 
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nahe  rückt,   gewinnt   auf  die  Gestalt  der  Flächen  y«  und  qß  die 
Verteilung  des   Stromes    über    die   Eintrittsflächen   Einfluß,   dereB 
Gesetz    nicht   ohne   Schwierigkeiten   bestimmbar  ist    Daher  ist  es 
auch  unmöglich,   auf  dem  obigen  einfachen  Wege  den  sogenannten 
Gesamtwiderstand  eines  Körpers  zu  bestimmen,  der  —  da  das 
Wort  ohne  nähere  Bestimmung  keinen  Sinn  hat  —  präziser  als  der 
Widerstand   desjenigen   Bereiches   von   k    zu   definieren  wäre,  das 
zwischen  der  äußeren  Begrenzung  von  k  und  zwei  mit  den  Eintritts- 
flächen möglichst  nahe  zusammenfallenden  Flächen  konstanter  Werte  9^ 
liegt  Diese  Größe  spielt  überhaupt  wegen  der  theoretischen  Schwierig- 
keiten, die  ihre  Berechnung  bietet,  in  der  Praxis  keine  Rolle,  während 
für  die  Bedeutsamkeit  des  oben  definierten  Waß  ein  Beweis  schon  im 
Vorstehenden  geliefert  ist  — 

Die  mitgeteilten  Entwickelungen  lassen  sich  ohne  weiteres  auf 
den  Fall  ausdehnen,  der  allerdings  praktisch  nur  geringe  Bedeutung 
besitzt,  daß  die  Zuleitung  des  Stromes  zu  dem  betrachteten  homo- 
genen, und  insbesondere  isotropen  Körper  nicht  durch  nur  zwei 
Quellen,  sondern  durch  beliebig  viele  geschieht,  im  Grenzfall  in  ge- 
gebener Weise  durch  endliche  Stücke  der  Oberfläche.  Dabei  behält 
auch  das  Aggregat 

die  Bedeutung  des  Widerstandes  des  zwischen  den  beiden  Flächen 
(p  =  (p^  und  (f  =  (fß  liegenden  Stückes  haß  des  Körpers,  falls  nur 
innerhalb  desselben  keine  Quellen  liegen,  und  /  die  durch  beide 
Flächen  von  («)  nach  (ß)  gehende  Gesamtstromstärke  bezeichnet 

Hat  der  isotrope  Körper  die  Form  eines  beliebigen  Cylinders, 
und  ist  die  Strorazuleitung  so  reguliert,  daß  die  Strömung  mit 
überall  konstanter  Dichte  der  Cylinderaxe  parallel  verläuft,  so  is^ 
ty>  =  c—  Izjq,  worin  c  eine  Konstante  bezeichnet,  und  z  der  Ax^ 
parallel  gereclinet  wird ;  hieraus  folgt  für  den  Widerstand  eines  durch 
die  Ebenen  z  =  r„  und  z  =  Zß  begrenzten  Stückes:  fF^ß  =  {zß  —  rj/l?* 

Ist  hingegen  der  betrachtete  Teil  des  Körpers  von  zwei  con- 
centrischen  Kreiscylindern  und  zwei  zu  diesen  normalen  Ebenen 
begrenzt,  und  verläuft  die  Strömung  in  radialer  Richtung  mit  auf 
jeder  Cylinderfläche  konstanter  Dichte,  so  ist  tp  von  der  Form 
c  +  fßl(a\  worin  />  und  c  Konstanten  sind,  und  a  die  Entfernung  von 
der  Cylinderaxe  bezeichnet  Für  die  Stromdichte  ergiebt  sich  hier 
der  Wert  l/>/a,  und  die  Strorastürke  /  wird  2  7ilbhj  wobei  h  den 
Abstand  der  parallelen  Begrenzungsebenen  angiebt    Der  Widerstand 
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¥^ß  des  zwischen  den  Gylinderflächen  von  den  Radien  a^  und  aß  lie- 
genden Stückes  wird  demgemäß  gleich  (/(a^)  — /(aa))/2;rl  A.  — 

um  eine  elektrische  Strömung  mit  zwei  gegebenen  Niveau- 
Sachen  q>^g>^  und  (pz=(pß  herzustellen,  wie  sie  z.  B.  in  den  eben 
besprochenen  speziellen  Fällen  vorausgesetzt  ist,  kann  man  sich 
vorteilhaft  der  Kombination  mehrerer  Körper  von  sehr  verschiedenen 
ipezifischen  Leitfähigkeiten  I  bedienen.  Besitzt  nämlich  der  eine  (A) 
)ine  viel  kleinere  spezifische  LeitTähigkeit,  als  der  andere  {k),  so 
blgt  aus  der  zweiten  Bedingung  (182'),  daß  sich  in  dem  letzteren 
lie  Potentialfunktion  viel  weniger  ändert,  als  in  dem  ersteren,  bei 
sehr  starken  unterschieden  daher  im  Körper  (A)  angenähert  als 
konstant  betrachtet  werden  kann. 

Begrenzt  man  also  speziell  einen  Körper  von  der  Art  (A),  außer 
durch  Nichtleiter,  noch  durch  zwei  Körper  von  der  Art  (A),  führt 
dem  einen  von  diesen  (A^)  in  beliebiger  Weise  den  Strom  zu  und 
leitet  ihn  von  dem  anderen  (Ag)  in  beliebiger  Weise  ab,  so  stellen 
die  Grenzflächen  (Ä,  A^)  und  (A,  k^)  angenähert  Potentialflächen  für 
die  hervorgebrachte  Strömung  dar,  und  die  Formel  (181")  bestimmt 
den  Widerstand  des  zwischen  ihnen  liegenden  Körpers  (A),  falls  man 
öur  für  qPa  den  konstanten  Potentialwert  in  (AJ,  für  (pß  denjenigen 
in  (*j)  einsetzt 

Auch  wenn  sie  nicht  direkt  mit  der  Kette  verbunden  sind,  wie 
oben  angenommen,  liefern  Körper  von  sehr  hoher  spezifischer  Leit- 
fthigkeit,  in  solche  von  niederer  eingesenkt,  durch  ihre  Außeugrenze 
angenähert  Niveauflächen  für  eine  das  System  durchsetzende  Strömung. 

Schlechte  Elektricitätsleiter  sind  die  meisten  Flüssigkeiten, 
sehr  gute  die  meisten  Metalle;  man  kann  daher  für  die  Strömung 
^  einer  Flüssigkeit  bestimmte  Potentialflächen  vorschreiben,  wenn 
Dwm  in  dieselbe  Metallkörper  einsenkt,  deren  Oberflächen  die  ver- 
langten Gestalten  besitzen,  und  sie  eventuell  mit  den  Polen  der  gal- 
vanischen Kette  verbindet  So  wird  eine  Flüssigkeitsmenge,  die  einen  Cy- 
linder  erfüllt,  von  konstanten  Strömen  parallel  ihrer  Axe  durchlaufen. 
Wenn  man  Zuleitung  und  Ableitung  durch  zwei  hinreichend  starke  ebene 
Metallplatten  vermittelt,  die  den  Cylinder  an  beiden  Enden  begrenzen; 
ttnd  in  der  Flüssigkeit  eines  sogenannten  galvanischen  Elementes, 
Welche  durch  dessen  beide  Metalle  in  zwei  concentrischen  Cylinder- 
flichen  begrenzt  wird,  verläuft  die  Strömung  sehr  nahe  radial.  — 

Nach  Bd.  I,  S.  294  kann  das  Ströraungsproblem  auf  zwei  Arten 
zu  einem  ebenen  werden,  einmal,  indem  alle  Nebenbedingungen 
las  Problems  von  einer  Koordinate  —  sagen  wir  von  z  —  unab- 
läogig  werden,  sodaß  auch  rp  nur  x  und  y  enthält,  sodann,  indem 


i 
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die  eine  Strömungskomponente  —  liier  also  \ü  —  durch  die  Nebeu- 
bedingungen  zum  Verschwinden  gebracht  wird.  Der  letztere  Fall 
tritt  ein,  wenn  der  leitende  Körper  die  Gestalt  einer  sehr  dünnen, 
ebenen  Platte  besitzt,  in  deren  eine  Grenzfläche  wir  die  Xr« Ebene 
legen  wollen. 

Auf  diesen  letzteren  Fall,  welcher  der  praktisch  weitaus  wich- 
tigere ist,  wollen  wir  uns  hier  beschränken.  Wir  setzen  demgemäß 
in  (179)  U)  gleich  Null,  eliminieren  Z  und  erhalten  aUgemein 


183) 


1 


j.   __     Ml  *83  —  Ul  U8  "Fl      .   »«  'm  ""  M8  ''s«     y 

Is8  ^38 

w    __     Ul  ^88  ~  ^81  *t8  JT     I     JmJsS  "iJst  *88^    y 

In»  I« 


'88  '83 

was  wir  abkürzen  wollen  in 

Da  Z  nicht  gleich  Null  ist,  so  ist  auch  d(pjdz  von  Null  Ter- 
schieden;  die  Niveauflächen  stehen  also  nicht  senkrecht  zur  Platte, 
und  gegenüberliegende  Punkte  der  beiden  Grundflächen  besitzen 
eine,  wenngleich  wegen  der  geringen  Dicke  sehr  kleine,  Potential- 
differenz. 

Ist  die  Substanz  der  Platte  homogen  krystallinisch  und  ohne 
rotatorische  Qualität,  d.  h.,  ist  I^^  =  I^^,  und  daher  auch  S^  ^^iv 
so  kann  man  durch  Wahl  eines  geeigneten  A^'Z-Axensystemes  die 
Gleichungen  auf  die  Form 

bringen.     Durch  die  Substitution 

1831      ^yi  =  iysi,  yyT=^fs2.  woi*=SiS3 

ist,  kann  man  dann  die  XZ- Ebene  auf  eine  ääT- Ebene  abbiW^D» 
innerhalb  deren  der  gegebenen  homogen  krystallinischen  Platte  f 
eine  andere  n  entspricht,  die  sich  isotrop  verhält,  so  daß  auf  ihr  die 
elektrische  Potentialfunktion  (fj  die  Bedingung 

183")  A|,y^  =  0 

erfüllen  muß,  an  dem  durch  Nichtleiter  hergestellten  Band  aber  die 

andere 

183'")  d(f'ldv  =  0, 

in  welcher  v  die  Normale  auf  der  Bandkurve  von  n  in  der  Ebene  5^fl 
bezeichnet.   Liegen  auf  der  Platte  p  punktförmige  Quellen  (A),  so  BV& 
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in  ihren  Bildern  auf  n  die  Funktion  (p  unendlich  werden,  wie 
Qi,l[^)l2n\d\  hierin  bezeichnet  «^  die  auf  n  gemessene  Entfernung 
des  Tariabeln  Punktes  von  der  Quelle  (Ä),  d  die  Dicke  der  Platte; 
Q^  ist  die  Ergiebigkeit  der  betreffenden  Quellen,  und  zwar  nicht, 
wie  Bd.  ly  S.  305,  auf  die  Länge  Eins  parallel  der  Z-Axe  bezogen, 
sondern  auf  die  Dicke  d  der  Platte.  Q^schieht  die  Stromzuführung 
nur  durch  die  Quellen  (A),  so  muß  die  Summe  der  Ergiebigkeiten 
Tcrschwinden. 

Hiemach  entspricht  bei  dem  vorliegenden  ebenen  Problem  der 

Ansatz 

^ — -ä^'ü-^'«  ('(«*)+/;)  184) 

genau  dem  oben  für  das  räumliche  Problem  gemachten  Ansatz  (180); 
fiir  die  Funktionen  /J^  bestehen  die  Bedingungen 


Af,/;  =  0,    -^  if,+ l{>^)  =  C„  184') 

worin  die  CJ^  Eonstanten  bezeichnen,   die  willkürlich  sind   und  nur 

allein  der  Bedingung 

:SQiCf,^0  184") 

entsprechen  müssen. 

An   den  Ansatz  (184)   lassen   sich   dieselben  Folgerungen   an- 
knüpfen, wie  an  (180);  speziell  stellt  der  Ausdruck 

^aß=^^^^  184'") 

den  Widerstand  des  Stückes  paß  der  Platte  zwischen  den  Niveau- 
kurven qp  =  y«  ^^^  V^^ß  ^^^  ^^^  Randkurve  für  den  von  cc  nach  ß 
▼erlaufenden  Gesamtstrom  /  dar  und  läßt  sich  in  der  Weise,  die 
S.  289  angewandt  ist,  leicht  für  den  speziellen  Fall  vollständig 
^rechnen,  daß  die  Platte  seitlich  unbegrenzt  ist.  — 

Für  isotrope  Platten,  die  nun  auch  aus  verschiedenen  homo- 
Senen  Stücken  zusammengesetzt  sein  können,  gilt 

u  =  IX=-l|^,     t)  =  I7=-I-^-^,  185) 

ox  ay 

^ixd  für  9>  gelten  die  Bedingungen 


A.,9>=0,    l,dJ^^+\,d,ll=Q,  <p,-^,,=P,„    f;;=0,    185') 

deren   erste   sich   auf  Punkte   im  Innern   eines   homogenen  Teiles, 
deren  zweite  und  dritte  sich  auf  Zwischengrenzen,  deren  letzte  sich 
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auf  die  äußere  Begrenzung  bezieht    d^^  ist  die  Dicke  des  Platten. 

teiles  {h)   und  von  einem  Teil  zum  anderen  veränderlich   gedacht— 

ihr  Auftreten  in  der  zweiten  Formel  leitet  sich  leicht  mit  Hilfe  de 

auf  eine   Zwischenschicht   zwischen   zwei   Teilen  {h)  und  (A)   ang 

wandten  Formel  fndo  =  0  ab. 

Die  Auffindung  spezieller  Fälle,  in  denen  das  vorstehend  fo 

mulierte  Problem  der  Stromverzweigung  in  der  Ebene   lösbar  is 

wird  dadurch  so  außerordentlich  erleichtert,  daß  der  reelle,  wie  d 

imaginäre  Teil  einer  Funktion  von  x  +  iy  der  Hauptgleichung  (18 

genügt     Setzt  man 

185")  nx  +  iy)=^(p  +  ia 

und  faßt  (p  als  Potentialfunktion  einer  ebenen  Strömung  auf,  so  ist 
mit   der  schon  S.  254  eingeführten   Strömungsfunktion  ©  pr-"^ 
portional,  welche  konstant  gesetzt  die  Gleichung  der  Stromlinien  a.:» 
giebt,   unter   denen  auch   die  Grenzkurve   des  stromdurchflossen^^r 
Gebietes  mit  enthalten  sein  muß. 

Vertauscht  man  in  der  letzten  Formel  x  +  iy  mit  f^  [x^  +  iy^), 
so  wird  dadurch  ein  Teil  der  Ebene  SH  konform  auf  einen  T?ei/ 
einer  Ebene  S^  H^  abgebildet,  und  die  so  erhaltenen  Funktionen  y^ 
und  <7j  stellen,  wenn  man  sie  als  von  x^  undyj  abhängig  betrachtet,  ^e 
Strombewegung  innerhalb  des  Abbildes  desjenigen  Bereiches  dar,  in  wel- 
chem (p  und  (T  als  Funktionen  von  xundy  das  Entsprechende  leisteten. 

Durch  ein  analoges  Abbildungsverfahren  kann  man  auch  die 
Untersuchung  der  Stromverzweigung  in  gekrümmten  Platten  auf 
diejenige  in  ebenen  zurückführen.  ^^)  — 

Ähnlich,  wie  für  die  räumliche  Strömung  auf  S.  293  erörtert 
ist,  kann  man  auch  bei  der  flächenhaften  bestimmte  Niveaukurven 
vorschreiben,  indem  man  die  Platte/?  seitlich,  außer  durch  Nichtleiter, 
durch  Platten  von  viel  größerer  spezifischer  Leitfähigkeit  begrenzt 
Um  ein  Bereich  zu  erhalten,  welches  der  zu  (184'")  gemachten  An- 
nähme  entsprechend  von  einem  Teil  der  Außengrenze  und  zwei 
Niveaukurven  (p  =  (p^  und  ip  =  ipß  umschlossen  wird,  genügt  es  also, 
längs  der  letzteren  Kurven  Platten  von  hoher  Leitfähigkeit  anzuftigeD 
und  den  Strom  durch  die  eine  zu-,  durch  die  andere  abzuführen. 

Dasselbe  läßt  sich  auch  erreichen,  wenn  man  diese  besser 
leitenden  Platten  durch  Leiter  von  derselben  Substanz,  wie  /?,  aber 
von  viel  größerer  Dicke  ersetzt.  Ist  beispielsweise  ein  dünnes 
Kupferblech  an  zwei  beliebig  gestaltete  massive  Eupferklötze  (*i) 
und  (A3)  angelötet,  und  wird  durch  letztere  der  Strom  zu-  imd  ab- 
geführt, so  sind  die  Grenzkurven  gegen  die  Kupferklötze  sehr  nahez» 
Niveaulinien   für   die  Strömung  innerhalb   des  Kupferbleches,  u^d 
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[184'")  giebt  den  Widerstand  desselben  an,  wenn  man 
fß  die  Potentialwerte  auf  [k^  und  (ä,)  setzt  — 
Dbachtung  zugänglich  ist  bei  dem  Vorgang  der  räum- 
flächenhaften  elektrischen  Strömung,  außer  den  schon 
iten  Größen,  besonders  der  Verlauf  der  Niyeaukurven 
luf  der  Oberfläche  des  stromdurchflossenen  Leiters.  Ein 
,  dessen  Enden  den  Körper  in  zwei  Punkten  derselben 
leitend  berühren,  wird  nämlich  von  einem  Strom  nicht 

werden,  da  in  ihm  ein  Potentialgefälle  unter  diesen 
licht  eintreten  kann.  Legt  man  also  das  eine  Ende  des 

der  Oberfläche  des  Leiters  fest  und  verschiebt  das 
derselben  solange,  bis  ein  in  ihn  eiAgeschaltetes  Gal- 
einen  Strom  anzeigt,  so  befinden  sich  jetzt  beide  Enden 
n  Niveaukurve.  Hiermit  ist  ein  Mittel  gegeben,  um  den 
ir   Niveaukurve   in   beliebiger  Vollständigkeit   zu    kon- 

len  stromdurchflossenen  Platten  kann  man  zu  demselben 
verwerten,  daß  nach  Symmetrie  auf  ihren  Flächen  die 
1  Erafüinien  mit  Niveaukurven  zusammenfallen.  ^^) 
inzelten  speziellen  Fällen  kann  man  auch  die  Dichte, 
die  Strömung  in  eine  Fläche  konstanter  Potential- 
ritt, beobachten.  Wenn  nämlich  der  Leiter  eineFlüssig- 
Iche  —  worauf  später  zurückzukommen  —  durch  den 
zt  wird,  und  wenn  eine  Niveaufläche  in  der  oben  be- 
weise durch  die  Oberfläche  einer  mit  der  Flüssigkeit 
g  stehenden  Metallmasse  hergestellt  ist,  bo  schlägt  sich 
ersetzungsprodukte  auf  der  metallischen  Oberfläche  in 
romdichte  an  jeder  Stelle  proportionalen  Menge  nieder, 
>nge  kann,  wenn  das  Zersetzungsprodukt  ein  fester  durch- 
rper  ist,  nach  gewissen  optischen  Phänomen  —  Farben 
chten  —  die  sie  veranlaßt,  beurteilt  werden.  Indessen 
)thode  der  sogenannten  NoBiLi'schen  Farben  in  mehr- 
cht  sehr  unvollkommen.^*)  — 

e  mit  rotatorischen  Qualitäten  haben  wir  im  Vorstehenden 
achtung  ausdrücklich  ausgeschlossen ;  in  der  That  bieten 
les  Interesse  nicht,  weil  es  bisher  nicht  gelungen  ist, 
in  der  Natur  aufzufinden;  dagegen  werden  wir  weiter 
den  interessanten  Fall,  in  welchem  einem  isotropen 
)  Qualitäten  künstlich  erteilt  werden  können,  näher  ein- 
en. — 
lie   zweite  Spezialisierung   des   Strömungsproblemes   zu 
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einem  linearen  kann,  wie  die  erste,  auf  mehrere  Weisen  bewirkt 
werden.  Entweder  können  alle  Nebenbedingungen  des  Problemes 
von  zwei  der  drei  Koordinaten  —  sagen  wir  von  y  und  z  —  un- 
abhängig sein,  in  welchem  Falle  auch  €p  nur  x  enthalten  kann, 
oder  aber  es  können  durch  die  umstände  des  Vorganges,  etwa  weil 
der  Körper  die  Gestalt  eines  dünnen  Cylinders  parallel  der  J-Axe 
besitzt,  die  Strömungskomponenten  t)  und  xo  verschwindend  sein; 
auch  eine  Kombination  von  zwei  derartigen  Wirkungen  ist  möglich, 
wie  z.  B.,  wenn  die  Strömung  in  einer  ebenen  Platte  stattfindet  und 
dabei  9?  nur  von  einer  Koordinate  abhängt  Der  erste  und  dritte 
Fall  ist  nach  dem  Vorstehenden  sehr  leicht  zu  erledigen,  wichtiger 
ist  der  zweite;  für  ihn  erhält  man,  indem  man  in  (179)  b  und  lo 
gleich  Null  setzt  und  Y  und  Z  eliminiert, 

1 85"'^    u  =  X—-         ""  * ~  *it  +  ^8  ^81  ^i» "^  Ui  ^1»  ^iJ . 

*tf  *M  ~*  *i8  *8J 

der  Faktor  von  X  ist  als  der  Leitfähigkeitskoef&cient  des  Cylinders 
in  der  Richtung  der  X-Axe  anzusehen.  Die  Bedingung  (177')  giebt, 
für  den  Cylinder  angewandt,  u  =  Const,  und  somit  muß  (p  längs  des 
Cylinders  eine  lineare  Funktion  von  x  sein.  Da  aber  Y  und  7j 
nicht  verschwinden,  so  sind  die  Flächen  konstanten  Potentiales  nicht 
der  JT^- Ebene  parallel,  sondern  gegen  dieselbe  geneigt;  gegenüber- 
liegende Punkte  der  Oberfläche  des  Cylinders  besitzen  also  eine, 
wenngleich  der  geringen  Dicke  des  Cylinders  wegen  sehr  kleine, 
Potentialdifferenz. 

Beiläufig  mag  darauf  hingewiesen  werden,  wie  anders  der  Leit- 
fähigkeitskoefficient  eines  linearen  krystallinischen  Leiters  für  die 
Wärme  sich  darstellt,  wenn,  wie  Bd.  I,  S.  559  angenommen,  durch 
die  Seitenflächen  eine  Ausstrahlung  stattfindet,  als  oben  der  für  die 
elektrische  Strömung,  die  an  den  Cylinder  gebunden  ist  — 

Dies  genüge  hier  in  Betreff  der  linearen  Leiter  von  krystalliW" 
scher  Substanz;  solche  aus  isotroper  sollen  in  §  32  ausführlich  be- 
handelt werden. 

§  31.    Thermische,  mechanische  und  magnetische  Einwirkungexi  vif 

die  Leitfahigkeitskonstanten. 

Die  Leitfähigkeitskonstanten  I^^j^  eines  homogenen  Körpers  sind 
von  thermischen,  magnetischen  und  mechanischen  Einwirkungen? 
denen  der  untersuchte  Körper  ausgesetzt  wird,  außerordentlich  stark 
abhängig,  und  auf  diese  ihre  Eigenschaften  soll  hier  kurz  eingegangen 
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rden;  sie  geben  zwar  nicht,  wie  die  analogen  der  elektrischen 
1  der  magnetischen  Permeabilitäten,  Veranlassung  zu  reciproken 
rknngen,  aber  sie  gestatten,  gewisse  komplizierte  und  interessante 
cheinungen  einfBich  zu  erklären. 
Das  geringste  theoretische  Interesse  bietet  die  Abhängigkeit 
Ij^j  von  der  Temperatur,  da  deren  Änderung,  solange  sie  den 
zen  Körper  gleichmäßig  betrifft,  seine  Natur  nicht  wesentlich 
riert,  isotrope  Medien  isotrop  beläßt,  krystallinische  bezüglich 
jr  Symmetrien  nicht  modifiziert  u.  s.  f.  Doch  soll  erwähnt  wer- 
,  daß  bei  den  Metallen  die  Leitfähigkeit  mit  abnehmender  Tem- 
atur  so  stark  wächst,  daß  sie,  wenn  man  den  Verlauf  der  Ver- 
[enmg  durch  Extrapolation  nach  der  Seite  negativer  Tempera- 
3n  hin  fortsetzt,  schon  vor  Erreichung  des  absoluten  Nullpunktes 
273®  C)  unendlich  werden  würde.  — 

Was  die  Abhängigkeit  der  I^^  von  mechanischen  Verände- 
igen  des  Körpers  anbetrifft,  so  beschränken  wir  uns  auf  vollkommen 
ätische  Körper  und  dürfen  dann  den  Einfluß  der  Deformationen 
derselben  Weise  durch  lineare  Funktionen  der  Deformations- 
ßen  darstellen,  wie  dies  S.  100  bei  den  Dielektricitätskonstanten 
chehen  ist     Wir  setzen  also 

hk  =  ikk  +  l^l^,  +  \flyy  +  .  . .  +  li'l^,  186) 

i  können  uns,  da  die  betreffenden  Erscheinungen  bei  Krystallen 
'  Beobachtung  kaum  zugänglich  scheinen,  auf  die  Behandlung 
troper  Körper  beschränken. 

Um  die  Spezialisierung  des  allgemeinen  Ansatzes  vorzunehmen, 
rächten  wir  die  Funktion 

F=vlX+)oY+\oZ,  186^) 

nach  ihrer  Bedeutung  als  das  Aggregat  K'\  cos  (jf,  t)  notwendig 
Skalar  sein  muß.    Setzt  man  in  F  für  u,  ö,  xo  ihre  Werte  nacli 
9),  so  erhält  man  zunächst 

>  einen  Ausdruck,  in  dem  die  Konstanten  I^^  und  I^^  nur  in 
er  Verbindung  auftreten.  Um  für  sie  einzeln  gültige  Beziehungen 
ehalten,  muß  man  noch  zu  Bjlfe  nehmen,  daß  nach  Bd.  I,  S.  216 
Volumenelement  eines  beliebig  deformierten  isotropen  Körpers 
1  physikalische  Symmetrie  besitzt,  die  durch  ein  EUipsoid  charakte- 
Tt  wird,  also  mit  derjenigen  eines  rhombischen  holoedrischen 
Stalles  übereinstimmt    Es  giebt  daher  für  jedes  Volumenelemeut 
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ein  Koordinatensystem,  auf  welches  bezogen  in  den  Formeln  (I79j 
die  \j^  für  h^k  yerschwinden;  daraus  folgt,  wie  eine  einfache 
Rechnung  zeigt,  daß  für  beliebige  Axen  die  Beziehung 

I     =1 

erfüllt  sein  muß.     Hiemach  nimmt  also  F  die  Form 

186")     /'=I„X*  +  I„r«  +  l33^»  +  2!,37^+2I„^X+2I„.n 

an,   und  wenn  wir  setzen 

so  besitzt  die  Funktion  F—F^  den  Bd.  I,  S.  142  als  yierten  be- 
zeichneten Tyi)us  skalarer  Funktionen  F.  Schreibt  man  insbe- 
sondere 

so  erhält  man  wegen  der  Bd.  I,  S.  217  erörterten  Transformations- 
eigenschaften  der  Deformationsgrößen  x^, . . .  x  genau  die  am  ange- 
führten Orte  vorausgesetzte  Form;  nach  S.  144  ebenda  reduziert 
sie  sich  für  isotrope  Köq)er  auf 

186'")  F-F^=V^)&K^+  l(^){xJ^+y^¥^+z^Z^+yJZ+zJX+XyXn 

worin  1^^)  und  1^2)  den  dort  vorkommenden  c^  und  c^  entsprechende 
neue  Konstanten  sind,  K  die  resultierende  elektrische  Kraft  und  «^ 
die  räumliche  Dilatation  bezeichnet. 
Hieraus  folgt  dann 

186"")  t)  =  (l'+  I^^^.'^  +  I'2)y;r+  i^2)(y^^+y^x), 

wodurch  die  allgemeinen  Formeln  für  isotrope  Medien  erhalten  sind; 
sie  enthalten  außer  der  Leitfähigkeit  V  im  Normalzustände  nur 
noch  die  beiden  Konstanten  I^^^  und  P),  welche  allein  die  Wirkungen 
der  Deformationen  auf  den  Vorgang  der  Strömung  messen. 

Ist  der  stromdurchflossene  Körper  ein  Kreiscylinder,  der  um 
seine  in  die  -^-Axe  des  Koordinatensystems  fallende  Axe  tordien 
ist,  so  wird 


'x=yy=^z='^  =  ^y=^»  y«=^*7  ^x=-y* 
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»rill  8  die  Drillung  der  Längeneinheit  bezeichnet;  sind  gleichzeitig 
und  Y  gleich  Null,  und  ist  Z  konstant,  so  wird  allen  Bedingungen 
r  n,  D,  m  genügt,  und  man  erhält 

e  DriUung  bewirkt  hier  also  neben  dem  ursprünglichen  longitu- 
lalen  noch  einen  zirkulären  Strom,  der  den  Draht  zu  einem 
lenoid  macht,  ihn  also,  wenn  er  auch  nicht  merklich  magnetisierbar 
,  als  homogenen  Linearmagneten  erscheinen  läßt,  und  wenn  er 
ignetisierbar  ist,  faktisch  longitudinal  erregt  — 

Den  Einfluß  magnetischer  Kräfte  auf  die  Leitfähigkeitskon- 
mten  I^^^  wollen  wir,  ähnlich  wie  den  der  Deformationen,  dadurch 
rücksichtigen,  daß  wir  die  I^^^  linearen  Funktionen  der  jene  Wir- 
ingen  charakterisierenden  Funktionen,  hier  also  der  magnetischen 
raitkomponenten  A,  B,  C,  gleich  setzen  und  schreiben 

hk  =  lÄ  +  Kk  Ä  +  U',  B  +  U'i  C.  187) 

^ir  beschränken  uns  aber,  wie  früher,  bei  der  Entwickelung  der 
onneln  auf  den  einzig  praktisch  interessanten  Fall  isotroper 
örper. 

Jedes  Volumenelement  hat  infolge  der  in  ihm  wirkenden  magne- 
schen  Kraft  R,  die  übrigens  im  allgemeinen  sowohl  von  äußeren 
ermanenten  als  von  inneren  influenzierten  Magnetismen  herrührt, 
ine  ihr  parallele  ausgezeichnete  Richtung,  nämlich  eine  unendlich- 
Üdige  Symmetrieaxe  erhalten.  Legen  wir  die  Z-Axe  in  die  Richtung 
on  Ä,  so  wird  ^  =  ^  =  0,  (7=7f;  wir  können  also  schreiben 

xo^\'Z^C{\-X+V;,Y+\-Z), 

md  dürfen  diese  Formeln,  welche  jetzt  mit  dem  System  (152') 
^•I,  S.  137  übereinstimmen,  nach  dem  dort  gegebenen  Schemall 
^  die  hier  vorliegende  Symmetrie  spezialisieren.  Den  Charakter 
'Öles  Rotationskörpers  besitzen  bei  Erscheinungen,  welche  den 
^tierten  Formeln  (152')  folgen,  die  KrysüiUgruppen  der  fünften, 
'lebenten  und  neunten  Reihe;  wir  erhalten  daher  durch  Übertragung 
^^  f6r  sie  geltenden  Formeln  auf  unseren  Fall  zunächst 

n  - 1«  .Y  =  c  (i';;  A-  + 1;'^  y)  , 
\>-ior=c{-QX+v;{r), 
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Nun  haben  wir  aber  Ursache,  so  wie  dies  bereits  auf  S.  205  erwähnt  -. 
ist  und  im  nächsten  Kapitel  näher  begründet  werden  soll,  dem  magna-  - 
tischen  Feld  in  jedem  Volumcnelement  außer  der  unendlich- zählige 
Axe  noch  ein  Symmetriecentrum,  aber  keine  durch  die  Ax 
gehende  Symmetrieebene  beizulegen,  seine  Symmetrie  also  de»- 
eines  ebenen  Kreisstromes  gleich  zu  setzen,  welcher  nach  S.  232  dar^ 
Feld  zu  erzeugen  vermag. 

Benutzen  wir  dies,  so  ergiebt  sich,  daß  die  ümkehrung  der  Rich^K^ 
tung  von  R  äquivalent  ist  mit  einer  ümkehrung  der  Richtung  ( 
Kreisstromes,  oder  mit  der  Vertauschung  der  positiven  Umlaufung  vo 
R  mit  der  negativen.    Es  dürfen  deshalb  bei  gleichzeitiger  Ersetzu 

von  u,  Xj  C  durch  —  u,  —X,  —C  die  letzten  Formeln  ihre  Gesta 

nicht  ändern.     Die  Bedingung  hierfür  ist  das  Verschwinden  von 
und  I33,  und  es  folgt,  wenn  man  noch  Ij^  mit  —  T  vertauscht, 
das  vorausgesetzte  spezielle  Koordinatensystem  schließlich 

187')         u  =  («x-rc7r,    t)  =  rcx  +  i«r,    iü  =  i«z. 

Ist  r=  0,  die  in  dem  Volumenelement  wirkende  elektrische  Krcz^af 
also  der  X-Axe  parallel,  so  zeigt  die  zweite  Formel,  daß  die  Stc — ö- 
mung  infolge  der  magnetischen  Kraft  eine  Komponente  nach  Y  h  ^jL 
In    derselben   Richtung   würde    ein   zur   X-Axe   paralleler   lineäacr^er 
Stromleiter  durch  die  magnetische  Kraft  -ß=  (7 getrieben  werden;  m.  äid 
hat  deshalb  diese  von  Hall  entdeckte  und  nach  ihm  benannte  HCr- 
scheinung  mitunter  dahin  gedeutet ,  daß  die  Stromlinien,  der  magm^e- 
tischen  Kraft  folgend,  in  der  Richtung  normal  zu  Strom  und  ILxrsSi 
verschoben   würden.     Diese  Auffassung   ist   natürlich   mit   unser-cnj 
prinzipiellen  Standpunkt,  alle  Kräfte  auf  ponderable  Massen  wirkc^urf 
zu   denken,  unvereinbar;   sie  ist  auch  von  dem  Experiment  wider- 
legt,  welches  gezeigt   hat,  daß    der   Sinn  jener   Verschiebung    der 
Stromlinien  für  einige  Körper   der  AMPtiRE'schen  Regel   entsprici^ 
für  andere  aber  der  entgegengesetzte  ist^^) 

Führen  wir  ein  willkürliches  Koordinatensystem  und  die  Kom- 
ponenten A,  £,  C  von  R  nach  diesen  Axen  ein,  so  nimmt  das 
System  (187')  die  Gestalt  an 


187") 


beide  Formen  zeigen,  daß  ein  isotroper  Körper  in  einem  magneti- 
schen Felde  rotatorische  Qualitäten  annimmt,  und  daß  in  jedem  Vo- 
lumenelement die  Rotationsaxe  mit  der  Richtung  der  magnetischen 
Kraft  zusammenfallt 
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Die  Bestimmung  der  Strömung  ist  im  allgemeinen  Falle,  daß 
cüe  magnetische  Feldstärke  ü  von  Ort  zu  Ort  nach  Größe  und  Richtung 
^arürty  außerordentlich  schwierig.  Dagegen  ist  das  praktisch  allein 
^chtige  Problem  einer  Platte,  innerhalb  deren  JB  konstant  ist  und 
überall  normal  zu  den  Begrenzungsebenen  steht,  mit  Hilfe  der  Bd.  I, 
S.  306  u.  f.  angegebenen  Mittel  in  vielen  Fällen  ziemlich  einfach  zu 
erledigen. 

Hier  bleiben  aus  (187')  nur  die  beiden  ersten  Formeln,  welche 
nach  Einführung  der  Potentialfunktion  (p  lauten 

-u  =  I«^-I'c4^,    -t,  =  t«l^  +rci-^.        187'") 
Setzt  man  hierin 

rc/io=tgd, 

so  kann  man  das  Resultat  der  Bd.  I,  S.  306  angestellten  Unter- 
suchung dahin  aussprechen,  daß,  wenn  irgend  eine  Potential- 
funktion (p  der  Hauptgleichung  a  qp  =  0  entsprechend  gegeben  ist, 
^d  man  die  ihr  konjugierte  Strömungsfunktion  g  flir  eine  rotations- 
lose Strömung  bestimmt  hat,  dann  die  Funktionen 

<^'  =  qp  +  (7  tg  ^,     o"'  =  o"  —  qp  tg  ^ 

fiir  die  gleiche  Potentialfunktion  (f  eine  Strömung  mit  Rotation 
darstellen,  insofern  die  Bewegung  hier  normal  zu  Kurven  qr>'=  Const 
und  parallel  zu  Kurven  ^7'=  Const  in  einer  Stärke 


verläuft;. 

Umgekehrt  kann  man  aus  einer  vorgeschriebenen  Strömungs- 

funktion  </,  die  z.  B.  so   gebildet  ist,   daß   sie   die  Begrenzung  der 

Bewegung  durch  gegebene  Kurven  gestattet,  die  Potentialfunktion  y 

^er  Strömung  bestimmen,  indem  man  zunächst  die  zu  o-'  konjugierte 

-^Onktion  9'  aufsucht  und  aus  beiden  bildet 

y--a-tg3 
f"    i  +  tgM  • 

öie  nach  diesem  Verfahren  berechneten  speziellen  Fälle  haben  sich 
^Is  mit  der  Beobachtung  im  Einklang  ergeben,  und  dies  Resultat 
^^weist  indirekt  die  Zulässigkeit  der  dem  System  (187')  zu  Grunde 
hegenden  Annahmen. 

Wir  wollen  von  den  obigen  Regeln  nur  insofern  Gebrauch  machen, 
^  wir  in  einem  speziellen  Falle  untersuchen,  inwieweit  sich  der 
tuu^h  8.  291  gemessene  Widerstand  eines  von  zwei  parallelen  Graden 
begrenzten  Streifens  im  magnetischen  Felde  ändert. 
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Die  Vergleichung  dieses  Resultates  mit  (181")  zeigt,  daß  die  linke 
Seite  als  das  Reciproke  der  Leitfähigkeit  dD^^ß  des  Stronifadens 
zwischen  {a)  und  {ß)  aufgefaßt,    daß  also  geschrieben  werden  kann 

188")  di^„^=__l?«_; 


(«) 

dJ)aß   ist   unendlich    klein,   sein   Reciprokes,    der    Widerstand   des 
Stromfadens,  unendlich  groß. 

Erstreckt  man  das  Integral  über  den  ganzen,  notwendig  in  sich 
zurücklaufenden  Stromfaden  und  setzt  die  so  genommene  Summe 

188'")  SA»=^^ 

und  den  in  gleicher  Weise  genommenen  Ausdruck  (188")  gleich  dJJ, 

so  erhält  man 

188"")  dl^ZdJD. 

Wir  wollen  nun  voraussetzen,  daß  die  Enden  («)  und  (/:?)  des 
Fadens  auf  zwei  NiveauHächen  (p  =  (f^  und  rp  =  (pß  liegen,  welche 
keine  Zwischengrenze  des  Leitersystemes  treffen,  sondern  ringsum 
durch  die  äußere  Oberfläche  des  Leitersystemes  begrenzt  werden, 
und  nennen  deren  Größen  y«  und  gß.  Wir  nehmen  femer  au,  daß 
alle  Stromfäden,  die  ^„  passieren,  auch  qß  durchsetzen,  und  um- 
gekehrt; endlich  setzen  wir  fest,  daß  die  auf  ilmen  zwischen  (a)  und(/:?) 
liegenden  Potentialsprünge  für  alle  die  gleiche  Summe  L^ß  ergeben. 

Dann  kann  man  die  Gleichung  (188')  in  der  Form 

dlafi='  {ffa—  Vß+  I'aß)dDnß 

über  Qa  integiieren  und  erhält,  da  nach  der  Annahme  die  Klamni(3r 
konstant  ist, 

189)  I^ß  =  (y,,-  ffß  +  Kß)  Kß\ 

hierin  bezeichnet  I^ß  den  ganzen  von  q^  nach  qß  verlaufenden  Strom, 

189')  2>„^=y_'^?-__ 


/ 


d8 

äqa 


a-" 


(n) 

die    Leitfähigkeit    des    zwischen    qa    und   qß    liegenden    Teiles    des 
Leiters,  und 

seinen  W^iderstand. 
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Dabei  gilt  ersichtlich 

Iaß=    —  ^ßa7       J^aß=    —  J^ßaj       -l^aß=  ^^ßaj        ^a/?=    ^ßa'       189") 

Kann  man  speziell,  ohne  mit  den  Voraussetzungen  in  Wider- 
spruch zu  kommen,  den  Querschnitt  qß  in  der  Eichtung  des  Stromes 
soweit  von  y„  fortrücken,  daß  er  wieder  mit  qa  zusammenfallt,  daß 
also  zwischen  y«  und  qß  jetzt  der  ganze  Stromleiter  liegt,  so  folgt 
aus  (189)  einfacher 

I=LD  =  -^,  189'") 

worin  Z,  wie  oben,  die  Summe  aller  auf  jedem  Stromfaden  liegenden 
Potentialsprünge  oder  elektromotorischen  Kräfte,  und  J)  resp.  /f"  die 
Leitfähigkeit  resp.  den  Widerstand  des  ganzen  Leiterkreises  be- 
zeichnet 

D  und  fT  sind  hier  ersichtlich  von  der  Lage  des  Quersclmittes  qa 
unabhängig,  sie  bestimmen  sich  nach  (189')  vollständig  durch  die 
Konfiguration  des  Leitersystemes  und  die  Leitfähigkeitskonstanten  I 
seiner  Teile. 

Das  in  der  Formel  (189")  enthaltene  Gesetz  ist  für  den 
speziellen  Fall  eines  einfachen  linearen  Leiterkreises  von  Ohm  ge- 
geben und  trägt  auch  in  der  allgemeinen  obigen  Fassung  seinen 
Namen.  ^®)  — 

Wir  benutzen  diese  Gleichungen  zunächst,  um'  einen  einfachen 
allgemeinen  Satz  abzuleiten. 

Bezeichnet  qy  einen  dritten  Querschnitt,  der  dieselbe  Natur  hat, 
wie  qa  und  qß,  so  kann  man  (189)  entsprechend  auch  bilden 

^ßY=  iV^ß^^Y+  ^ßY)^ßY' 

Die  Kombination  dieser  beiden  Formeln  ergiebt,  da  Iaß=^  Ißy=  lay  ist, 

^'"^  [llß  +  Oßy)  =  ('/^«  -9Y+J^ar), 
also 

wobei 

/i,  =  ihß  +  Wr^     ""^  '**^''"    '^-^^  ^'"'+  '^'k^ 
ist 

Hieraus  ist  zu  schließen,  daß,  wenn  man  einen  wie  oben  be- 
grenzten Leiter  durch  Querschnitte,  welche  mit  Flächen 
konstanten  Potentiales  (p  zusammenfallen,  in  Stücke  zer- 
legt, dann  der  Widerstand  des  Ganzen  gleich   der  Summe 

der  Widerstände  seiner  Teile  ist 

20* 
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Dieser  Satz  gilt  natürlich  nur  für  Ströme,  welche  gleichgelegeno 
Potentialflächen  besitzen,  und  hat  deshalb  allgemeine  praktische 
Bedeutung  nur  da,  wo  dies  durch  die  ganze  Anordnung  für  alle 
Ströme  gewährleistet  ist 

Hierher  gehört  insbesondere  der  Fall  eines  Systemes  von  lauter 
hintereinander  geschalteten  linearen  Leitern,  oder  von  zwischen 
lineare  Leiter  geschalteten  körperlichen  Leitern,  wenn  die  Art  der 
Einschaltung,  von  der  nach  S.  292  der  Widerstand  eines  körper- 
lichen Leiterstückes  stark  abhängen  kann,  unverändert  ist.  In 
linearen  Leitern  ist  nämlich,  abgesehen  von  den  Endstücken,  unter  allen 
Umständen  ein  normaler  Querschnitt  als  Potentialfläche  zu  betrachten. 

Dem  vorstehenden  ersten  Satz  können  wir  auf  Grund  der  in 
(189')  enthaltenen  Definition  der  Leitfähigkeit  Daß  sogleich  einen 
zweiten  zuordnen,  der  dahin  geht,  daß,  wenn  man  den  Leiter 
zwischen  den  Flächen  q^  und  qß  in  Stücke  zerlegt,  die  durch 
Stromlinien  begrenzt  sind,  dann  die  Leitfähigkeit  des 
Ganzen  gleich  der  Summe  der  Leitfähigkeiten  seiner 
Teile  ist 

Beim  Hintereinanderschalten  summieren  sich  sonach  die  Wider- 
stände, beim  Nebeneinanderschalten  die  Leitfähigkeiten.  — 

Die  Voraussetzungen,  unter  denen  die  Formeln  (180)  bis  (189") 
gelten,  sind  stets  erfüllt  bei  einem  sogenannten  einfachen  Ring, 
d.  h.  bei  einem  System  leitend  verbundener  Körper,  von  denen  jeder 
mit  zwei  anderen  zusammenhängt,  von  denen  aber  nirgends  drei  in 
einer  Linie  zusammentreffen.  Hier  können  wir  jede  zwei  Flächen 
(f  =  Const,  welche  keine  Zwischengrenzen  treff'en,  für  y^  und  qß 
wählen  und  auf  sie  die  Formel  (189)  anwenden;  ebenso  gilt  stets 
die  Gleichung  (189'").  Der  einfachste  Fall  ist  der,  daß  der  Leiter 
zwischen  den  Querschnitten  y«  und  qß  als  aus  hintereinander  ge- 
fügten linearen,  homogenen,  cylindrischen  Stücken  l)estehend 
angesehen  werden  kann,  deren  Längen  mit  /^,  deren  Querschnitte 
mit  q^y  deren  spezifische  Leitfähigkeiten  mit  I^  bezeichnet  werden 
mögen.   Hier  gilt  daim  nach  (189') 

^  Ugh 

und  es  wird  M'^,  der  Widerstand  des  Aten  Stückes,  in  Tborcin- 
stimmung  mit  dem  S  292  Gefundenen,  durch  die  einfache  Formel 
gegeben 


190')  /f 


h 


Ug*' 
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Auf  ihr  beruht  die  Möglichkeit,  den  Widerstand  in  irgend  einem 
Leiter  durch  Einschaltung  von  Stücken,  deren  Länge,  Querschnitt 
und  spezifische  Leitfähigkeit  bekannt  ist,  in  einer  vorgeschriebenen 
oder  genau  meßbaren  Weise  zu  yergröÜem.  Die  Apparate,  die  zu 
be(iuemer  Ausführung  dieser  Operation  konstruiert  sind,  nennt  man 
Rheostaten.  — 

Besteht  der  einfache  Kreis  aus  einer  galvanischen  Kette  und 
einem   homogenen  Schließungsdraht,  so  ergiebt  die  Formel  (189'") 

worin  sich  /f„  auf  die  Kette,  /^^  auf  die  Schließung  bezieht,  und 
L^  die  Summe  der  in  der  Kette  x  enthaltenen  Potentialsprünge, 
d.  h.  ihre  gesamte  elektromotorische  Kraft  bezeichnet 

Besteht  die  Kette  aus  n  gleichen  Systtunen,  sogenannten  gal- 
vanischen Elementen,  die  hintereinander  in  den  einfachen 
Ring  gesclialtet  sind,  so  wird 


/  = 


n  Lk  Lm 


n  \V^+  W„         jj^  ^Wa' 

Wh  + 


n 

sind  dagegen  m  gleiche  Elemente  nebeneinander  geschaltet  und  ge- 
meinsam durch  den  Widerstand  H^„  geschlossen,  so  wird,  weil  sich  nach 
dem  zweiten  Satz  S.  308  bei  nebeneinander  geschalteten  Leitungen 
mit  gleichen  (elektromotorischen  Kräften  die  Leitfähigkeiten  summieren, 

/  = 


mDx        Da  m 

Im  ersten  Fall  wird  durch  die  Benutzung  von  n  Elemente  statt  einer 
im  Vergleich  zu  (190")  der  Widerstand  der  Schließung  auf  den 
nten,  im  zweiten  Fall  durch  m  Elemente  der  Widerstand  des  Ele- 
mentes auf  den  mten  Teil  reduziert 

In  dem  allgemeinen  Falle,   daß  n.m  Ketten  in  m  Zweigen  zu 
je  71  benutzt  w^erden,  erhält  man 


T=: 


m        n 


Ist  n,m  —  a  vorgeschrieben,  so  kann  man  leicht  die  Anordnung 
finden,  welche  bei  gegebenem  /F^  und  fF„  das  größte  /  liefert ^^)  — 

Wir  haben  uns  bisher  auf  den  praktisch  wichtigsten  Fall  be- 
schränkt^ daß  das  betrachtete  Leitersystem  aus  homogenen  Stücken 
bestellt.     Indessen  bietet  gewisser  Analogien  wegen,  die  im  nächsten 
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Kapitel  hervortreten  werden,  wenigstens  für  lineare  Leiter  auch  der 
Fall  stetig  yeränderlicher  isotroper  Substanz  ein  Interesse. 
Hier  gilt  nach  Formel  (152') 

191)  i  =  1(5-5«),    worin  5=-^ 

ist  und  nach  S.  283  —  S«=5'  die  Tangentialkomponente  der  räum- 
lichen elektromotorischen  Kraft  darstellt;  w  ist  längs  s  einwertig 
und  auch  stetig,  wenn  von  sprungweisen  Änderungen  der  Substanz 
ganz  abgesehen  wird.  Da  nun  die  Stromstärke  I  =  ig  längs  des 
ganzen  Leiters  konstant  ist,  so  erhält  man  durch  Multiplikation  mit 
ds/l  und  Integration  über  den  ganzen  geschlossenen  Kreis 

191')  //f;-  =  -/5«rf,. 

Diese  Formel  ist  die  Erweiterung  von  (189'")  auf  unseren  all- 
gemeineren Fall, 

191")  J~  =  r 

ist  nach  (190)  der  Widerstand  des  ganzen  Kreises, 

191'")  -  JS^ds  =^f8'dg  =  Z 

das  Linienintegral  der  auf  ihm  liegenden  räumlichen  elektromotori- 
schen Kräfte,  und  es  gilt  wie  früher 

IW  =  Z. 

Beschränkt  sich  die  Veränderlichkeit  der  Substanz  auf  die 
Zwischenschichten  zwischen  den  homogenen  Teilen  des  Leiterkreises 
und  ist  demgemäß  nur  in  ihnen  5'  von  Null  verschieden,   so  wird 

WO  jedes  Integral  der  ersten  Summe  über  eine  solche  Zwischen- 
schicht zu  erstrecken  ist  Man  gewinnt  dann  die  Formel  (189'")  für 
einen  aus  homogenen  Teilen  bestehenden  Leiterkreis  zurück.  — 

Wir  wenden  uns  nun  zu  der  Theorie  der  galvanischen  Strö- 
mung in  einem  verzweigten  System  linearer  Leiter.  Unter 
diesem  Namen  verstehen  wir  eine  Anzahl  linearer  Leiter,  die  der- 
artig verbunden  sind,  daß  von  einzelnen  Punkten  —  den  Knoten- 
punkten —  mehr  wie  zwei  ausgehen. 

In  den  Knotenpunkten  sollen  dabei  nur  solche  Leiter  zusanimen- 
treflfen,  die  dem  VoLTA'schen  Gesetz  folgen,  denn  nur  in  diesem 
Falle  kann  man  überhaupt  von  Knotenpunkten  reden;  im  anderen 
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mübten  die  Teile,  in  welchen  die  verschiedenen  Leiter  zusammen- 
hängen, als  körperlich  behandelt  werden,  da  die  Strömung  dann 
von  ihrer  gegenseitigen  Anordnung  abhängig  ist. 

Der  praktisch  wichtigste  Fall  ist  der,  daß  in  den  Knotenpunkten 
selbst  keine  Potentialsprünge  stattfinden,  und  man  kann  den  oben 
vorausgesetzten  allgemeineren  auf  ihn  zurückführen,  indem  man  die 
Grenzpunkte  heterogener  Teile  ein  wenig  von  dem  Knotenpunkt 
hinwegrückt,  was  auf  den  Verlauf  der  Ströme  einen  Einfluß  nicht 
übt  Endlich  darf  man  nach  dem  S.  308  Gesagten  die  zwischen 
zwei  Knotenpunkten  liegenden  Zweige  des  Systemes  auch  dann 
noch  nach  den  für  rein  lineare  Leiter  geltenden  Formeln  behandeln, 
wenn  in  sie  körperliche  Leiter  derartig  eingeschaltet  sind,  daß  sie 
nur  je  eine  Zuleitungs-  und  eine  Ableitungsstelle  besitzen. 

Zweige,  die  nur  mit  dem  einen  ihrer  Enden  mit  dem  System  ver- 
bunden, mit  dem  anderen  aber  frei  sind,  führen  keinen  Strom  und 
können  deshalb  außer  Betracht  bleiben. 

Verstehen  wir  weiterhin  unter  {a),  (ß),  (/)•••  Knotenpunkte, 
so  ist  nach  (189)  für  jeden  Zweig  des  Systemes  eine  Gleichung  von 
der  Form 

^^  nßlaß  =  ^'a  "  ^ß  +  I^aß 

gültig.  Da  nach  der  Annahme  in  den  Knotenpunkten  keine  Potential- 
sprünge liegen,  so  kann  man  aus  jedem  System  derartiger  Formeln 

^aßlaß=^  (fa—  (pß+  I^aßj 

fi^ßylßy=     (pß-(py+LßyJ 


welche  sich  auf  Zweige  beziehen,  die  zusammen  eine  geschlossene 
Kurve  darstellen,  die  Potentialwerte  y«  •  •  •  y«  eliminieren,  indem 
man  diese  Formchi  addiert.    Dfis  Resultat  schreiben  wir  kurz 

indem  wir  mit  fx  und  v  die  Ordnungszahlen  der  Knotenpunkte  be- 
zeichnen, die  in  {^  in  der  Reihenfolge  zu  nehmen  sind,  wie  sie  bei  der 
Umkreisung  getroffen  worden;  eine  Gleichung  dieser  Art  gilt  für 
jeden  innerhalb  des  Systemes  zu  bildenden  geschlossenen  Kreis. 

Hierzu  kommt  eine  zweite  allgemeine  Formel,  die  man  erhält 
durch  Anwendung  der  für  den  stationären  Zustand  charakteristischen 
Bedingung,  daß  für  jedes  Volumen  die  Summe  aller  Einströmungen 
verschwinden  muß,  auf  ein  Rereich,  welches  einen  Knotenpunkt  ent- 
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hält  und  dunjli  Querschnitte  durch  alle  von  ihm  ausgehenden  linearen 
Leiter  begrenzt  ist.     Sie  lautet 

192')  ^h^^Oy 

X 

wobei  die  Summe  über  alle  nach  dem  Knotenpunkt  fx  hingehenden 
Stromstärken   unter  Rücksicht  auf   das  Vorzeichen    zu    nehmen  ist. 

Diese  Formeln  heißen  die  KiRCHiiOFP'schen  Sätze  ^^);  bildet  man 
sie  für  sämtliche  mögliche  Kreise  und  für  sämtliche  Knoteni)unkte, 
so  findet  man  sie  nicht  alle  voneinander  unabhängig;  die  unab- 
hängigen genügen  aber,  um  7  für  jeden  Zweig  zu  berechnen.  — 

Eine  andere  Darstellung  der  Theorie  für  verzweigte  lineare  Leiter, 
die  sich  durch  Symmetrie  vor  der  vorigen  auszeichnet,  rührt  von 
Maxwell  her.^")  Sie  geht  davon  aus,  daß  alle  Knotenpunkte  («),(/?), ... 
mit  einander  verbunden  sind  und  auch  von  außen  gegel)ene  Strom- 
stärken la,  Tß, . . .  zugeführt  erhalten,  die  übrigens  des  vorausgesetzten 
stationären  Zustandes  wegen  über  alle  Knotenpunkte  summiert  Null 
ergeben  müssen. 

Die  Grundformeln  des  Problems  sind  nach  (189)  und  (192') 

193)  laß  =  (qPa  -Vß+  J^aß)  Kß  , 

193')  /a=2^«- 

y(a) 

in  der  letzteren  betriflFt  die  Summe  nach  v  alle  Knotenpunkte  mit 
Ausnahme  von  (a). 

Für  Verbindungen,  die  in  Wirklichkeit  fehlen,  ist  U^ß  gleich 
Null  zu  setzen,  wodurch  auch  das  entsprechende  I^ß  zum  Ver- 
schwinden gebracht  wird. 

Setzt  man  in  die  letzte  Gleichung  T^y  aus  der  vorletzten  ein 
und  kürzt  ab 

193")  y,J)a.  =  -I^aay 


so  erhält  man 


rio) 


via) 

oder  auch 

198'")  /a  -  S^-i«.  =  -2^»-^-» 

v(a)  y 

WO  nun  links  nur  gegebene  Größen  stehen. 

Solcher   Gleichungen   giebt   es   soviel,   als  Knotenpunkte,   aber 
wegen  der  Bedingung 

2^  =  0 

ist  eine  von  ihnen  die  Folge  der  übrigen. 

Die  Gleichungen  (193'")  reichen  also  nicht  zur  Berechnung  aller 
(fr  aus,  wie  dies  nach   dem   S.  285  Gesagten  begreiflich  ist;    denn 
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unsere  Fundamentalbedinguugeu  lassen  in  (p  eine  additive  Eonstante 
willkürlich.  Indessen  bedarf  man  auch  zur  Berechnung  der  eigent- 
lich gesuchten  Größen,  der  Stromstärken  I^ß,  nach  Formel  (193) 
gamicht  der  absoluten,  sondern  nur  der  relativen  Werte  der  (py\ 
man  kann  also  für  diesen  Zweck  (p  für  einen  Knotenpunkt  will- 
kürlich gleich  Null  setzen  und  wird  dann  der  Symmetrie  halber  die 
auf  denselben  Knotenpunkt  bezogene  Gleichung  (193")  bei  der  Be- 
rechnung ausschließen.   — 

Wir  macheu  von  dem  Gesagten  eine  Anwendung  auf  die  Theorie 
der  sog.  WuEATSTONE'schen  Brücke®*^.  Dieselbe  stellt  ein  System  von 
der  behandelten  Art  dar  mit  vier  Knotenpunkten  (a),  (ß),  (y),  {S)y  die  wir  so 
in  die  Ecken  eines  Parallelogrammes  gelegt  denken  wollen,  daß  sie 
in  der  angegebenen  Reihenfolge  bei  einer  positiven  Umkreisung  be- 
rührt werden.  Die  Seiten  des  Parallelogrammes  sind  durch  lineare 
Leiter  gebildet,  ebenso  die  Diagonale  (/9  d'),  die  sogenannte  Brücke; 
{ay)  fehlt,  es  ist  also  Bay  =  0.  {a)  und  {y)  enthalten  äußere  Zulei- 
tungen; wir  setzen  Ia=  I,  Iy  =  —  L  In  der  Brücke  (// ^)  liege  eine 
elektromotorische  Kraft  Lß^,  auf  allen  anderen  Zweigen  nicht,  cp^ 
setzen  wir  gleich  Null,  haben  also  nach  (193'")  die  drei  Gleichungen 
aufzustellen 

—  T=  ffa  B^^  +  (fß  Baß  , 
J^ßi^ßd  =   y«  I>ßa   +   fpß  Jißß  +  ff'y  Dßy  j 

/=  (pßByß+      (PyByy, 

worin  ist 

i>aa  =  -(^«/?  +  A<j),  Bßß=^{Bßa+Bßy+Bßs),  Byy=^^{Byß+By^). 

Für  die  praktische  Anwendung  handelt  es  sich  um  die  Be- 
stimmung von 

^ßs  =  iVß  —  ya  +  ^ßd)  ^ßd  j 

also,  da  q>s  =  0  gesetzt  und  Zßs  gegeben  ist,  um  die  von  (pß.  Hier- 
für erhält  man  leicht  die  Gleichung 


ßy)  +  ^aa^yy^ßdJ^ßd  1 

^BßßByy    —    B^ßByy       —     BßyBaa)j         ] 


I{ByyBß,  -  BaaJ)ßy)  +  Daa  Dyy  Bß,  Lß, 

=  <rß  W 


194) 


welche  somit  die  Lösung  des  gestellten  Problemes  liefert. 

Ist  in  der  Brücke  keine  elektromotorische  Kraft  Lß^  vorhanden, 
so  verschwindet  darin  auch  der  Strom,  wenn  (pß  r=  0  ist;  die  Be- 
dingung hierfür  lautet 

^aa^ßy  =  ByyBß^j 

oder  nach  Einsetzen  der  Werte  von  Bau  und  Byy 
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194')    D.,D,,  =  D,,B,.  resp.  A«-^  = -|f  und   '^^='^, 

was  einen  einfachen  und  anschaulichen  Satz  ausspricht.  Sind  zwei 
der  Leitfähigkeiten  oder  Widerstände  auf  den  vier  Seiten  des  Paral- 
lelogrammes  {aßyS)  bekannt  und  eine  meßbar  veränderlich,  so  kann 
man  hiernach  die  vierte  bestimmen,  indem  man  durch  die  ver- 
änderliche  den  Strom  in  der  Brücke  zum  Verschwinden  bringt. 
Hierin  liegt  eine  wichtige  Methode  zur  Bestimmung  von  Leitfähig- 
keiten oder  Widerständen. 

Auf  andere  Anwendungen  dieser  Anordnung  werden  wir  im 
folgenden  Kapitel  eingehen.  — 

Ist  in  der  Brücke  eine  elektromotorische  Kraft  Lß^  vorhanden, 
so  kann  man  bei  genügend  großem  /  trotzdem  den  Strom  daselbst 
zum  Verschwinden  bringen.  Die  Bedingung  hierfür  ist  nach  (193) 
und  weil  cps  verschwindet:  ffß  =  —  Lß^,  so  daß  die  Gleichung  (104) 
liefert 

I{J),,Dß,^D,,Dß^) 

oder  nach  Einsetzen  der  Werte  (193") 
^Q^..lI{^a,J)rß-DaßDrs) 

M  =  +  ^^ßS  (DaßJ)a6{Dyß  +  Dyö)  +  Dyß  DyS  [^aß  +  ^uö))  • 

Kennt  man  also  die  Leitfähigkeiten  der  vier  Seiten  des  Parallelo- 
grammes  (ctßyS),  und  ist  I  gemessen,  so  kann  man  hierdurch  Lß^ 
berechnen. 

Die  Formel  (194")  vereinfacht  sich  sehr,  wenn,  wie  meist  bei 
der  Anwendung,  zwei  der  vier  Leitfähigkeiten  einander  gleich  ge- 
macht sind;   ist  z.  B.  -Da/?  =  -^ßr^  ^^  erhält  man 

194'")     /(i>„,  -  D,,)  =  Lß,  (Daß{Daö  +  Dys)  +  2D^,Dy,). 

Da  es  galvanische  Elemente  giebt,  deren  elektromotorische  Kraft 
sich  allmählich  ändert,  wenn  ein  Strom  hindurchgeht,  so  liegt  ein 
besonderer  Vorteil  der  Methode  darin,  daß  in  dem  Zweig,  der  L^f, 
enthält,  bei  der  zu  seiner  Bestimmung  gemachten  Beobachtung  kein 
Strom  fließt,  «i) 

Auf  andere  Methoden  zur  Bestimmung  von  Widerständen  und 
elektromotorischen  Kräften  einzugehen,  liegt  außerhalb  des  Planes 
dieses  Buches;  die  vorstehenden  gehören  zu  den  wiclitigsten  und 
fügen  sich  als  Beispiele  der  allgemeinen  MAXWELi/schon  Tlicorie  am 
natürlichsten  der  Entwickelung  ein.  — 
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Zum  Schluß  dieses  Abschnittes  mögen  noch  einige  allgemeine 
Sätze  über  die  Strömung  in  verzweigten  linearen  Systemen  mitge- 
teilt werden  y  die  sich  leicht  aus  den  allgemeinen  Formeln  (193'") 
ergeben. 

Indem  wir  abgekürzt 

/a-2^^«vAv=-^«  195) 

v(a) 

setzen,   nehmen  sie  die  Gestalt  an 

//«  =  2Tv^av;  195') 

die  Summe  ist  über  alle  n  Knotenpunkte  zu  nehmen,  wobei  indessen 
das  auf  den  wten  bezügliche  Glied  durch  Nullsetzen  von  (p^  zum 
Verschwinden  gebracht  ist;  für  a  nehmen  wir  1,  2, ...  n  —  1.  Diese 
Gleichungen  lassen  sich  nach  ffy  auflösen  und  geben 

<f>y^^H,Mya,  195") 

a 

worin  My^  die  konstanten  Koefficienten  des  Gleichungssystemes  be- 
zeichnen. 

Nun  ist  aber  wegen  B^ß  =  Dß^  auch 

M^ß^Mß^,  195'") 

und  diese  Formel  gestattet  einige  einfache  Folgerungen.®^ 

Es  enthält  nämlich  //«  nach  seiner  Definition,  mit  anderen  Glie- 
dern subtraktiv  verbunden,  die  dem  Bjiotenpunkt  {a)  von  außen  zu- 
geführte Strömung;  es  ist  daher 

was  aussagt,  daß  der  Potentialwert  q)y  im  Knotenpunkt  {v)  mit  der 
dem  Knotenpunkt  (ju)  von  außen  zugefuhrten  Strömung  /^  ebenso 
wächst,  wie  r/)^  mit  ly. 

Mögen  nun  außer  den  Knotenpunkten  (/i)  und  (y)  noch  die  zwei 
(a)  und  (ß)  betrachtet  werden,  und  zwar  unter  der  Voraussetzung,  daß 

^o  =  —  'n  j    ^ß  "^  —  ^v 
ist    Dann  gilt  auch 

a  p 

und  durch  Kombination  mit  (195"")  folgt 
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ein  Satz,  der  eine  besondere  Bedeutung  gewinnt,  wenn  elektro- 
motorische Kräfte  in  dem  System  niclit  wirken,  und  die  Zulei- 
tungen /a  und  7^4  resp.  Iß  und  ly  je  die  einzigen  vorhandenen  sind; 
hier  reduziert  er  sich  nämlich  auf 

"  i,    -    X    • 

Femer  enthält  //«  nach  (195)  das  Aggregat  J^yi^t^LavIKv]  hegt 
also  nur  in  dem  einen  Zweige  (ßy)  eine  elektromotorische  Kraft  7/, 
so  ist  IIa  gleich  Null,  weini  u  weder  gleich  ß  noch  gleich  y  ist; 
dagegen  ist  es  gleich  Lß^  Bßy  für  a  =  ß,  und  gleich  Lyß  Dyß 
^  —  LßyLßy  für  u  =  y. 

Daher  wird  nun  auch 

und  wenn  man  von  äußeren  Zuleitungen  absieht,  also  alle  /„  gleich 
Null  setzt,  so  folgt  hieraus 

Vertauscht  man  hierin  fi  und  /9,  v  und  y,  so  folgt  aucli 

Tß  —  V'y  =  A'  »•  ^/* »'  W/«  —  ^ßy  —  ^^v'  +  ^^^y  »• ) ' 
oder,  da  bei  fehlendem  L^^y 

bei  fehlendem  Z^y 

^ßy  ^fiy 

Diese  Formel  sagt  aus,  daß  in  dem  äußerer  Zuleitung  haaren 
System  eine  elektromotorische  Kraft  Zßy  in  (ji  v)  einen  Strom  erregt, 
der  proportional  ist  dem  durch  L^^y  in  (ßy)  erregten;  ist  7^^=/)^,^, 
so  sind  beide  Ströme  identisch. 

Erregt  speziell  Lßy  keinen  Strom  in  {fiv\  so  auch  7^,,.  keinen 
in  iß  r)- 
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§  33.    Die  elektrische  Arbeit  an  einem  stromdurohflossenen  Körper. 

Die  JoüLE-,  Peltier-,  Thomsok -Wärmen. 

Die  allein  aus  den  Beobachtungen  gewonnenen  Grundformelu  (1 77) 
für  die  wahren  Stromkomponenten  u,  \>,  >ü,  nämlich 

u  =  ij,  (X -  x«)  + 1,,  (r -  r«)  + 1,3 [z  -  zo) ,         196) 


gestatten  in  Verbindung  mit  den  Bedingungen  (177')  bis  (177'"), 
diese  Größen  als  die  Quantitäten  einer  imponderabeln  Flüssigkeits- 
menge aufzufassen,  welche  in  der  Zeiteinheit  durch  eine  Kraft  K 
mit  den  Komponenten  X,  Y,  Z  entgegen  einer  Gegenkraft  K^  mit 
den  Komponenten  X®,  Z^,  Z^  in  einem  Widerstand  leistenden  Me- 
dium parallel  den  Koordinatenaxen  durch  die  Flächeneinheit  ver- 
schoben werden,  und  wir  haben  von  dieser  Auffassung  bereits  wieder- 
holt Gebrauch  gemacht 

Wenn  wir  diese  Vorstellung  festhalten,  so  gewinnt  der  Aus- 
druck 

a;=uXj+bri+n)iri  196') 

die  Bedeutung  der  von  einer  in  dem  Leitersystem  wirkenden  elektri- 
schen Kraft  K^  an  der  Volumeneinheit  der  Flüssigkeit  während  der 
Zeiteinheit  geleisteten  Arbeit  und  ist  als  solche,  wie  schon  auf 
S.  299  beiläufig  benutzt,  eine  Skalargröße,  d.  h.  vom  Koordinaten- 
system unabhängig. 

Hierbei  ist  zu  bemerken,  daß  die  Formel  (196'),  auf  dasselbe 
Flüssigkeitsquantum  bezogen,  nurftireinZeitelement  anwendbar  ist; 
denn  im  nächsten  Zeitmoment  hat  das  Quantum  eine  andere  Position 
erreicht,  wo  die  Komponenten  der  Kraft  iTj,  wie  der  Stromdichte  i 
andere  Werte  besitzen.  Dagegen  gestattet  sie  bei  stationären  Vor- 
gängen die  Anwendung  auf  beliebig  lange  Zeiten,  wenn  man  sie  auf 
alle  nacheinander  in  demselben  Volumen  befindlichen  Flüssigkeits- 
quanta  bezieht;  in  diesem  Sinne  genonmien  kann  man  dann  a\  als 
die  von  K^  in  der  Volumeneinheit  des  Leiters  während  der  Zeitein- 
einheit an  der  strömenden  Flüssigkeit  geleistete  Arbeit  auffassen. 

Es  mag  indessen  hervorgehoben  werden,  daß  diese  Deutung  von 
a[  keineswegs  zwingend  ist,  wie  sich  durch  Heranziehung  der 
schon  wiederholt  in  ähnlichem  Sinne  verwerteten  Analogie  zwischen 
einem  elektrischen  und  einem  Wärmestrom  klarstellen  läßt.  Auch 
im  Gebiet  der  Wärmelehre  gelten  nach  Bd.  I,  S.  551  Formeln  von 
der  Gestalt  (196);  (X—  X®) , . . .  sind  hier  ersetzt  durch  die  Temperatur- 
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gefalle  öt /dxj  ,  ,  ,  ,  nach  den  Koordinateuaxen ;  die  Temperatur  r 
nimmt  also  nahezu  die  Stelle  des  elektrischen  Potentiales  (p  ein. 
Man  kann  demgemäß  auch  in  jenem  Gebiet  eine  Funktion  a[  ge- 
mäß (196')  bilden;  sie  besitzt  hier  indessen  nicht  die  Bedeutung  der 
Arbeit,  welche  an  der  strömenden  Flüssigkeit  geleistet  wird,  ja 
diese  Strömung  erfordert  überhaupt  keinen  Arbeitsaufwand.  Dem- 
gemäß ist  auch  die  Deutung  des  Ausdruckes  (196')  in  unserem  Ge- 
biete zunächst  hypothetisch;  sie  wird  nahegelegt  durch  den  Um- 
stand, daß  nach  (154)  und  (155")  a[  wirklich  die  Dimension  einer 
auf  die  Zeit-  und  Volumeneinheit  bezogenen  Arbeit  hat,  insofern  gilt 

196")  [a']  =  m/-i^, 

und  sie  läßt  sich  rechtfertigen  durch  die  Übereinstimmung  der  theoreti- 
schen Folgerungen,  die  wir  aus  ihr  ziehen  werden,  mit  der  Er- 
fahrung. Eine  in  mancher  Hinsicht  noch  vollständigere  Begründung 
werden  wir  im  nächsten  Kapitel  gewinnen,  wo  wir  zeigen  werden, 
daß  unter  Umständen  eine  mechanisch  geleistete  Arbeit  von  dem 
Betrage  a[  den  Strom  von  der  Dichte  i  zu  erhalten  vermag. 

Dem  Arbeitsaufwand  der  ganzen  bei  der  Strömung  wirk- 
samen Kraft  £  pro  Volumeneinheit,  nämlich 

196"')  a=-viX+\)r+\oZ, 

entspricht  für  ein  beliebiges  Bereich  k  eines  Leitersystemes  der  Auf- 
wand ^',  gegeben  durch 

197)  ^'=fadk  =  f{nX+r)l+\vZ)dk, 

Hierin  wollen  wir,  um  den  Ausdruck  möglichst  weitgehend  anwenden 
zu  können,  in  früher  benutzter  Weise  das  physikalische  Verhalten, 
und  somit  u,  b,  m,  A^,  i",  iT  innerhalb  des  ganzen  Systcmes  als  stetig 
veränderlich  annehmen. 

Denken  wir  die  Formel  (197)  zunächst  auf  ein  Stück  eines 
Stromfadens  angewandt,  deasen  Querschnitt  mit  y,  dessen  Axe 
mit  s  bezeichnet  werden  mag,  und  dessen  konstaute  Stromstärke 
i  y  =  2  gesetzt  werde ,  so  ergiebt  sie 

^'  =JiSqds==iJSds\ 

das  Vorzeichen  von  ^'  hängt  also  hier  ausschließlich  von  dem  des 
Integrales  fSds  ab. 

Da  Ä=  —  dfpjds  ist,  unter  (p  die  elektrische  Potentialfunktion 
verstanden,  und  da  (p  bei  allen  bisher  behandelten  Fällen  einwertig 
ist,  nämlich  sich  als  die  Wirkung  einer  elektrostÄtischen  Verteilung 
darstellt,  so  ist  fSds  =  X,  über  den  ganzen  Stromfaden  integriert. 
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gleich  Null,  es  muß  sonach  jederzeit  Bereiche  geben,  innerhalb 
deren  S  negativ  ist 

Diese  liegen  innerhalb  isotroper  Systeme  jedenfalls  nicht  da,  wo 
der  Stromfaden  in  einem  homogenen  Teil  verläuft,  denn  dort  gilt 
nach  (151')  i  =  lqS,  es  ist  also  mit  i  notwendig  S  positiv;  dagegen 
befinden  sie  sich  innerhalb  inhomogener  Teile,  speziell  in  den 
Ubergangsschichten  zwischen  homogenen  Stücken,  denn  dort  gilt 
nach  (152')  i  =  lq{S  —  S%  und  das  Vorzeichen  von  S  folgt  aus 

ist  also  bei  negativem  S^  und  somit  positivem  S'  von  einer  bestimmten 
Größe  desselben  an  jedenfalls  auch  negativ. 

Hieraus  ergiebt  sich,  daß  in  den  homogenen  Teilen  die  Wirkung 
des  elektrischen  Potentiales  die  allein  treibende  Ursache  dar- 
stellt, daß  dieselbe  aber  in  inhomogenen  Teilen  unter  Umständen 
geradezu  verzögernd  wirkt,  nämlich  dann,  wenn  die  räumlichen 
elektromotorischen  Kräfte  K\  die  von  dem  Strome  unabhängig 
sind,  für  sich  allein  eine  größere  Stromstärke  bewirken  würden,  als 
in  den  homogenen  Teilen  des  Stromfadens  stattfindet.  Letzteres  gilt 
in  den  Zwischenschichten  jederzeit,  wenn  dort  die  fiächenhafben  elektro- 
motorischen Kräfte  einen  positiven  Potentialsprung  veranlassen.  — 

Die  in  dem  Volumenelement  andauernd  geleistete  Arbeit  (197) 
kommt  dem  als  bewegt  gedachten  Fluidum  nicht  zu  Gute,  da  das- 
selbe nach  den  Grundformeln  (196)  sich  als  imponderabel  darstellt, 
also  eine  endliche  kinetische  Energie  nicht  anzunehmen  vermag. 
Die  nächstliegende,  aber  nicht  die  einzig  mögliche  Annahme  ist  die, 
daß  diese  Arbeit  der  ponderabeln  Materie  zugeführt  wird,  die 
dasselbe  Volumenelement  erfüllt  Die  elektrische  Strömung  in  einem 
homogenen  Medium  würde  hierdurch  in  eine  Analogie  treten  zu 
dem  Bd.  I,  S.  544  behandelten  Durchgang  einer  Flüssigkeit  durch 
einen  porösen  Pfropfen,  falls  man  dort  die  Bewegung  so  langsam 
annimmt,  daß  die  ihr  entsprechende  kinetische  Energie  vernach- 
lässigt werden  kann;  auch  dort  wird  zunächst  die  Arbeit  an  der 
Flüssigkeit  geleistet  und  kommt  schließlich  doch  dem  ruhenden, 
Widerstand  leistenden  Mittel  zu  Gute. 

Indem  wir  aber  diese  Anschauung  einführen  und  a  weiterhin 
als  die  an  der  Volumeneinheit  des  Leiters  geleistete  Arbeit 
auffassen,  betonen  wir  nochmals  das  Hypothetische  dieser  Deutung. 
Man  kann  eine  Stütze  derselben  suchen   in  folgender  Überlegung. 

Sei  ein  Konduktor  von  der  Kapacität  C  gegeben,  der  durch  die 
Ladung  (£  auf  das  Potential  P  gebracht  ist,  und  der  hinlänglich  weit 
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von  der  Erdoberfläche  entfernt  ist,  um  die  Wechselwirkung  zwischen 
Erde  und  Konduktor  zu  ignorieren;  es  ist  dann  die  elektrische 
Energie  £"=  \®P  =  \CF^,  Nun  werde  durch  einen  dünnen  Draht 
das  Element  der  Ladung  £/@  zur  Erde  abgeführt;  es  ändert  sicli 
dann  E  um  dE  ^  CPdP=  Pd{&.  Geschieht  diese  Ableitung  stetig 
während  dt,  so  ist  —  d®jdt=  i,  d.  h.  gleich  der  Stromstärke,  mit 
welcher  die  Elektricität  abströmt,  und  es  wird 

dt  '^  ' 

worin  P  als  die  PotentialdiflFerenz  zwischen  Konduktor  und  Erde 
aufgefaßt  werden  kann.  Nimmt  man  an,  daß  dieser  Verlust  an 
elektrischer  Energie  durch  eine  Abgabe  derselben  an  den  Ver- 
bindungsdraht bewirkt  wird,  so  kommt  man  dazu,  letzterem  einen 
Gewinn  an  Energie  im  Betrage  iP  zuzusprechen, —  ein  Wert,  der  mit 
dem  obigen  ifSds  übereinstimmt,  wenn  man  berücksichtigt,  daß 
S  =  —  dffjds  ist,  und  qp  längs  s  von  P  bis  Null  abnimmt 

Indessen  ist  diese  theoretische  Begründung  offenbar  nicht 
zwingend,  und  auch  die  allgemeinen  Untersuchungen  des  folgenden 
Kapitels,  so  sehr  sie  auf  diese  Vorgänge  ein  neues  Licht  werfen, 
stellen  die  Zulässigkeit  der  eingeführten  Deutung  nicht  vollkommen 
fest  Um  so  mehr  Bedeutung  gewinnt  die  experimentelle  Prüfung 
der  auf  sie  gegründeten  theoretischen  Resultate.  — 

Wir  kehren  nunmehr  zu  der  allgemeinen  Formel  (197)  zurück, 
die  uns  jetzt  die  an  einem  beliebigen  Bereich  k  des  Leitersystemes 
geleistete  Arbeit  bestimmt,  setzen  darin  für  X,  }',  Z  ihre  Ausdrücke 
durch  die  Potentialfunktion  qp  und  erhalten  nach  einmaliger  teil- 
weiser Integration  unter  Berücksichtigung  der  Bedingung  (177)  des 
stationären  Zustande» 

197')  A'  =^J\\^do; 

hierin  bezeichnet  n  die  Komponente  der  Stromdichte  i  nach  der 
inneren  Normalen  auf  do. 

Von    dieser   Formel  machen   wir  drei  spezielle    Anwendungen. 

Erstens  wählen  wir  für  k  einen  ganz  innerhalb  eines  homogenen 
Körpers  liegenden  Teil,  der  außer  durch  Flächen,  welche  von  Strom- 
linien erfüllt  sind,  wie  z.B.  die  äußere  Oberfläche  des  ganzen 
Systemes,  nur  noch  durch  zwei  Flächen  konstanter  Potential- 
funktion (p  =  (p^  und  (f  =  (fß  begrenzt  ist;  bezeichnen  wir  dann  die 
durch  erstere  Fläche  eintretende  Stromstärke  friadoa  mit  /„^,  so 
ergiebt  sich  wegen  fx[ßdoß=  —  T^^ß 

197")  Au=^Iaß{(Fa-(pß)> 
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Zweitens  wählen  wir  für  k  eine  unendlich  dünne,  über  eine 
Zwischengrenze  o^.  konstruierte  Schicht  und  erhalten,  falls  n^^  die 
von  (Ä)  nach  [i)  gerechnete  normale  Stromdichte  ist, 

also,  wenn  die  beiden  Teile  (h)  und  (i)  homogen  sind,  und  /^.  die 
durch  Of^.  gehende  Stromstärke  bezeichnet, 

^A*=--P**Ar  197'") 

Endlich   erstrecken   wir  k   über   das   ganze   Leitersystem   und 

finden 

^'=0.-  .  197"") 

Wenn,  wie  vorausgesetzt,  ui'  eine  an  der  ponderabeln  Materie 

innerhalb  k  geleistete  Arbeit  ist,  sq  bietet  sich  die  Frage  einerseits 

nach  ihrer  Herkunft,  andererseits  nach  ihrem  Verbleib.    Zu  ihrer 

Beantwortung   ziehen   wir   die   allgemeine  Knergiegleichung  heran, 

welche  lautet 

dE^dlA  +  d'Si,  198) 

und  in  welcher  unter  E  die  Energie  des  Systemes,  unter  dlä  und 
d^Sl  die  von  ihm,  —  etwa  während  dt  —  aufgenommene  Arbeit 
und  mechanisch  gemessene  Wärme  verstanden  ist;  ihre  Anwendung 
auf  die  Zeiteinheit  ergiebt 

~=^A'+Q',  198') 

und  zwar  sind  hier  A'  und  fl'  in  demselben  Sinne  zu  verstehen, 
wie  oben  A\ 

Auf  die  Volumeneinheit  angewandt  geben  beide  in  verständ- 
licher Bezeichnung 

rfa  =  d'a  +  d'(ü  198") 

und 

41-  =  «'+«'.  198'") 

dt  ' 

Diese  Formeln  bilden  den  Ausgangspunkt  für  die  folgenden  Ent- 
wickelungen. 

Wir  ziehen  aus  ihnen   zunächst  eine  allgemeine  Folgerung. 

Für  jede  Veränderung  eines  Teiles  k  des  Systemes  -2",  welche 
die  Energie  dieses  Teiles  ungeändert  läßt,  muß  gelten 

A'-\-  ß'=0,  199) 

d.  h.,  es  muß  ein  der  aufgenommenen  Arbeit  A'  gleicher  Betrag 
—  Ü'  an  mechanisch   gemessener  Wärme  frei,   resp.   ein   der  auf- 

VoiOT,  Theorotische  Physik.    II.  21 
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genommenen  Wärme  £i'  gleicher  Betrag  —  ^'  an  Arbeit  gewonnen 
werden. 

Die  Anwendung  dieses  Satzes  bietet  in  unserem  Falle  insofern 
eine  Schwierigkeit,  als  nur  das  Experiment  darüber  entscheiden 
kann,  unter  welchen  Umständen  der  Zustand  des  Teiles  k  bei  durch- 
gehendem elektrischen  Strome  sich  mit  der  Zeit  nicht  ändert.  Die 
Erfahrung  zeigt  nun  vollkommen  unzweideutig,  daß  innerhalb  der 
sogenannten  Leiter  zweiter  Klasse,  die  nach  S.  21  dadurch 
charakterisiert  sind,  daß  sie  das  VoLTA'sche  Spannungsgesetz  nicht 
befolgen,  der  Strom  dauernde  Veränderungen  bewirkt,  auch  wenn 
man  ihre  Temperatur  konstant  erhält;  diese  Leiter  werden  durch  den 
elektrischen  Strom  chemisch  zerlegt,  und  die  Zersetzungsprodukte  er- 
scheinen an  den  Austritts-  und  Eintrittsflächen  des  Stromes.  Solche 
Körper  sind  also  von  vornherein  von  der  Anwendung  der  Formel  (199) 
ausgeschlossen;  höchstens  können  von  ihnen  Volumina  in  Betracht 
kommen,  welche  ganz  im  Innern  eines  homogenen  Teiles  liegen. 

Leiter  erster  Klasse  zeigen  derartige  chemische  Verände- 
rungen nicht;  es  ist  daher  von  vornherein  wahrscheinlicli,  daß 
bei  konstant  erhaltener  Temperatur  die  Energie  jedes  Volumeii- 
elementes  auch  bei  andauernder  Strömung  konstant  bleibt.  Nehmen 
wir  dies  vorläufig  hypothetisch  an,  so  ergiebt  sich  für  jedes  Volumen- 
element eines  homogenen  Körpers  die  Beziehung 

199')  uX+t)r+\\)Z=  --CO] 

für  ein  zwischen  zwei  Potentialflächen  rp  =  (f^  und  rp  =  ffß  liegendes 
Stück  kaß  ergiebt  sich  nach  (197") 

199")  /«/?(y«-y'/»)=-fli, 

und  spezieller,  wenn  k^ß  homogen  ist,  bei  Heranziehung  der  Defini- 
tion (181")  des  Widerstandes  fK,ß 

199"')  nß  /^,^=  -  ßi; 

femer  folgt,  wenn  kaß  einen  Teil  der  Grenzschicht  zwischen  zwei 
Kön)em  (Ä)  und  (i)  darstellt,  aus  (197"') 

199"")  /..A.=  +  ßi.. 

Dagegen  ergiebt  sich  aus  (197"")  für  ein  jedes  ganz  aus  Leitern 
erster  Klasse  bestehende  System  ß'=  0. 

Das  erste  dieser  Gesetze  ist  von  Joule  aus  Beobachtungen  ge- 
schlossen®'); es  findet  sich  bei  Leitern  erster  Klasse  sehr  vollständig 
bestätigt,  wenn  dieselben  in  ihrer  ganzen  Ausdehnung  gleich  tem- 
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periert   sind,   stimmt   aber   nicht  mehr  genau   mit  der  Erfahrung, 
wenn  längs  des  untersuchten  Stückes  die  Temperatur  variiert 

Dem  zweiten  Gesetze  entspricht  qualitativ  eine  von  Peltieb  ent- 
deckte Wärmeerzeugung  in  den  Zwischengrenzen  eines  Leitersystemes; 
eine  quantitative  Übereinstimmung  hat  sich  aber  nur  bei  vereinzelten 
Kombinationen  (ä,  i)  von  Leitern  erster  Klasse  ergeben.®*)  — 

Es  bietet  sich  nunmehr  die  Frage  einerseits  nach  dem  Grunde 
für  die  Abweichungen  zwischen  der  Erfahrung  und  den  Formeln  (199'") 
und  (199""),  und  andererseits  nach  den  Gesetzen,  die  den  Thatsachen 
wirklich  entsprechen.  Da  die  direkt  und  am  sichersten  beobachtbare 
Größe  die  bei  konstanter  Temperatur  frei  werdende  Wärmemenge 
ist,  und  da  sich  keinerlei  sonstige  Veränderungen  an  den  Leitern 
erster  Klasse  zeigen,  so  ergiebt  die  Betrachtung  der  Formeln  (198) 
bis  (198"')  nur  zwei  Möglichkeiten  der  Erklärung:  entweder  ist  der 
Ausdruck  (196'")  für  die  Arbeit  a  nicht  allgemein  richtig,  oder  es 
existiert  noch  eine  weitere  Art,  die  Energie  eines  Körpers  zu  ver- 
mehren, als  die  durch  Zuführung  von  Arbeit  und  Wärme. 

Wir  wollen  die  letztgenannte  Auffassung  näher  verfolgen,  da 
sie  ein  allgemeines  Interesse  bietet  und,  wie  wir  sehen  werden,  die 
bezüglichen  Erscheinungen  in  einer  anschaulichen  und  wahrschein- 
liehen  Weise  deutet  überdies  erscheint  der  Ausdruck  (196'")  für  a 
so  naturgemäß,  daß  es  bedenklich  scheint,  ihn  ohne  zwingende 
Gründe  fallen  zu  lassen. 

Da  von  einer  anderen  Energieform,  als  den  in  den  Formeln 
schon  aufgenommeneu  der  Wärme  und  des  Elektromagnetismus,  die 
Beobachtung  nichts  nachweist,  so  werden  wir  am  wenigsten  von  der 
direkten  Wahrnehmung  abweichen,  wenn  wir  einer  dieser  Energien 
selbst  eine  Beweglichkeit,  eine  Strömung  innerhalb  des  Leiters  zu- 
sprechen. Bezeichnen  wir  dann  den  der  Volumeneinheit  durch  eine 
Art  von  Leitung  zugeführten  Energiebetrag  durch  d^ß,  so  tritt  an 
Stelle  von  (198")  die  Gleichung 

da  =  d'a  +  d'ß  +  d'o}.  200) 

Fassen  wir  aber,  wie  gesagt,  d^ß  als  das  Resultat  einer  Energie- 
strömung auf,  HO  muß  es  die  Form  eines  vollständigen  Differen- 
tiales  dß  einer  Funktion /S  haben,  welche  die  räumliche  Dichte  der 
strömenden  Energie  bedeutet.    Wir  können  die  letzte  Formel  sonach 

schreiben 

d{6-ß)  =  d'cc  +  d'o},  200') 

und   erhalten    somit   eine   Beziehung,    die    sich    von    der   Energie- 
gleichung (198")  nur  dadurch  unterscheidet,  daß  «  mit  6-/9  ver- 

21* 
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tauscht  ist     Dieselbe  giebt  in  unserem   Falle  des  stationären   Zu- 
st^ndesy  wo  £  konstant  ist, 

200")  -dß  =  d'a  +  d'o}, 

und  bei  Beziehung  auf  die  Zeiteinheit 

200'")  --||-  =  a'+o/. 

Weitere  Folgerungen  kann  man  aus  dieser  Formel  ohne  eine 
neue  Hypothese  nicht  ziehen.  Eine  solche  gicbt  die  Beobachtung 
an  die  Hand,  daß,  während  in  einem  homogenen  Leiter  erster  Klasse 
Ton  konstanter  Temperatur  die  gesamte  frei  werdende  Wärme  von 
der  Richtung  des  Stromes  unabhängig  ist,  in  einem  inhomogenen 
oder  ungleicli  temperierten  ein  Anteil  sein  Vorzeichen  mit  der 
Stromrichtung  umkehrt  Es  liegt  somit  nahe,  anzunehmen,  daß  die 
mit  der  Energieströmung  verbundene  Erscheinung  jenen  thermo- 
dynamisch  umkehrbaren  Vorgang  darstellt,  der  sich  über  den  nicht 
umkehrbaren  lagert®*^) 

In  diesem  Falle  nimmt  dann  nach  Bd.  I,  S.  515  d'ro  die 
Form  Tdi]  an,  worin  fj  die  Entropie  der  Volumeneinheit  bezeichnet, 
und  die  Formel  (200")  erhält  die  Gestalt 

200"")  -dß  =  d'a  +  rdf]. 

Wir  wollen  uns  nun  einen  umkehrbaren,  stationären,  elektrisclien 
Strömungsvorgang  denken,  der  sonach  bei  konstanter  Temperatur  T 
und  bei  einer  konstanten  Kraft,  deren  Komponenten  jetzt  A',  Y\  Z^ 
heißen  mögen,  verläuft,  und  wollen  in  stetiger  Folge  auf  ihn  elek- 
trische und  kalorische  Einwirkungen  ausüben,  kraft  deren  aus  dem 
gegebenen  ein  anderer  gleichfalls  stationärer  Zustand  entsteht  Die 
Formel  (200"")  wird  hierauf  angewendet,  indem  wir  sie  bei  konstantem 
X,  Y,  Zy  T  nach  der  Zeit  diflerentiieren.     Wir  erhalten  dadurch 

201)         -^(4{)=^'-'+^^(4-;)' 

wobei  offenbar 

d'a  =  Tdn+  rdt)  +  Z'dxv 

die  Veränderung  der  in  der  Zeiteinheit  zugeführten  Arbeit 

201')  a  =  nr+r)r+\x>Z\ 

und  d{dßld{)j  d{drjldf)  die  Änderungen  der  Geschwindigkeiten 
von  ß  und  rj  gegenüber  den  bei  dem  gegebenen  Vorgang  statt- 
findenden bezeichnen. 
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Schreibt  man  die  Formel  (201) 

worin  I'  eine  Abkürzung  ist,  so  tritt  |'  in  ToUständige  Analogie  zu 
der  in  §  6  des  III.  Teiles  und  später  benutzten  freien  Energie  |j 
der  Volumeneinheit;  denn  es  gilt 

Diese  Gleichungen  würden  Aufschluß  geben  über  umkehrbare 
thermisch-elektrische  Umsetzungen,  die  Ton  der  Temperatur  selbst 
abhängen.  Sie  versagen  aber,  wenn  jene  Vorgänge  wesentlich  durch 
die  Temperaturgefälle  bestimmt  werden,  wie  dies  in  unserem 
Falle  nach  der  Beobachtung  stattfindet  und  schon  S.  323  er- 
wähnt ist 

Nehmen  wir  nämlich  ^  als  Funktion  Ton  u,  ö,  w,  T,  ö  T/ö  jr=  T^ 
d  Tldy  =  7;,  d  TIdz  =  7;  an,  so  wird 


^       du  ÖD  öttJ 


201"") 


und  die  Form  der  rechten  Seite  weicht  ab  Ton  derjenigen  in  Glei- 
chung (201"). 

Man  kann  indessen  die  Übereinstimmung  wiederherstellen,  wenn 
man  die  Formel  (201")  statt  auf  die  Volumeneinheit  auf  ein  be- 
liebiges Volumen  k  anwendet  und  die  Annahme  macht,  daß  nicht 
nur  dem  Innern  von  L  sondern  auch  seiner  Oberfläche  eine  Entropie 
eignet     Man  erhiüt  so  zunächst  statt  (201") 

f{di')dk  =f(rdn  +  rdt)  +  z'dxo  -  ^dT)dk  -/(4y  ^)  ^""^ 

und  wenn  man  links  den  Wert  (201"")  einsetzt  und  durch  teilweise 
Integration  die  drei  letzten  Glieder  umformt, 


+>r 


r  ~  äi  \bf,]  ~  d^  [TtJ  ~  äl  [dT.l)  '^ ''  J  *  * 

Vergleiclit  man  diesen  Ausdruck  (Qr /{d^dk,  indem  n  die  innere 
Normale  auf  do  bezeichnet,  mit  dem  vorhergehenden,  so  findet  man 
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202) 


"*•  ~  öi'     ^   ~  dt>'     ^  ~  dm' 

dn. a«'      ö  (di\     J_(di'\       d  /öf'\ 

dt  ~       df'^dx\dTj'^dy  [d  Tj  '^  dx\d  T.j  ' 
-^f  =  ^-^  COS  (n,  x)  +  -^^-  cos  (w,y)  +  ^-^^  cos  (n,  z) . 


Was  die  ersten  dieser  Resultate,  die  für  X\  P,  Z^  gefundenen 
Ausdrücke  betrifft,  so  stellen  sie,  wie  schon  früher  bemerkt,  die 
Kraftkomponenten  dai*,  welche  zur  Erhaltung  des  umkehrbaren  Strö- 
mungsvorganges erforderlich  sind.  Ihnen  entsprechen  auf  den  Tem- 
peraturverhältnissen beruhende  Gegenkräfte  von  gleicher  CTrr)ße  und 
entgegengesetzter  Richtung.     Setzen  wir  demgemäß 

202')  J5.=  _5i;,   7o__|i:    z^     _^^ 

'  öu'  öö'  ölt)' 

80  stellen  diese  Ausdrücke  Teile  der  allgemeinen,  in  den  Formeln 
(196)  auftretenden  X",  7«,  Z^  dar,  und  X\  T,  Z'  sind  daher  als 
die  Komponenten  der  räumlichen  thermo-elektromotorischen 
Kräfte  aufzufassen,  die  in  dem  System  wirken. 

Was  ferner  die  gefundenen  Formehi  für  die  Entropien  angeht, 
so  bemerken  wir,  daß  die  Hächenhafte  Entropie  i]^  mit  der  Richtung 
der  Normalen  n  ihr  Vorzeichen  wechselt.  Es  hat  dies  die  Bedeu- 
tung, daß  die  beiden  Seiten  der  Grenzfläche  o^.  zwischen  zwei  Be- 
reichen k^  und  Äj.  die  entgegengesetzte  Entropie  besitzen,  die  Fläche«,^, 
im  ganzen  also  überhaupt  keine  trägt;  dies  muß  in  der  That  so 
stattfinden,  da  die  Begrenzungen  o^^  völlig  willkürlich  vorgeschrieben 
werden  können,  und  somit  keine  singulären  physikalischen  Eigtm- 
schaften  besitzen  dürfen;  sie  sind  nur  eingeführt,  um  das  Problem 
in  eine  Gestalt  zu  bringen,  welche  die  Anwendung  früherer  Prinzi- 
pien in  einem  Falle  ermöglicht,  der  ohne  diesen  Kunstgriff'  ihn^r 
Anwendung  widerstrebt. 

Der  flächenhaften  und  räumlichen  Entropie  entspricht  nun  eine 
flächenhafte  und  räumliche  Wärmeaufnahme ;  erstere  wird  ])ro  Flächen- 
einheit durch  Tdrj^/dt,  letztere  pro  Volumeneinheit  durch  Tdrj^jdf 
gegeben  sein,  und  wir  erkennen,  daß  die  Summen  der  in  einer  (Trenze^y,^. 
aufgenommenen  Wärmen  ebenso  verschwinden,  wie  die  der  daselbst 
vorhandenen  Entroi)ien. 

Da  nach  der  vorstehenden  Entwickelung  für  die  Betrachtung  die 
eine  Seite  der  01)erfläche  untrennbar  mit  dem  umschlossenen  Vohi- 
men  verbunden  zu  behandeln  ist,  so  wird  die  von  k  im  «.'anzcn  aiif- 
genommen(»  Wärme  gegeben  sein  durch 
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sie  läßt  sich  auf  die  Volumeneinheit  beziehen,  und  man  erhält  dann 

-'=-(l?^+IÄ'^.+  l^n+IS'^.)--       202") 

Die  bisherige  Betrachtungsweise  versagt,  wenn  längs  einer 
Fläche  o^.  das  Temperaturgefälle  unstetig  wird,  wie  dies  z.  B.  immer 
dann  stattfindet,  wenn  diese  Fläche  die  Grenze  zwischen  Körpern  von 
verschiedenem  thermischen  Verhalten  bildet.  Hier  werden  T^,  T , 
T^  unbestimmt,  und  es  läßt  sich  daher  für  eine  solche  Fläche  gar 
keine  Funktion  |'  angeben. 

Wir  können  aber  die  Fläche  durch  zwei  ihr  unendlich  nahe 
einschließen  und  annehmen,  daß  in  der  so  gebildeten  unendlich  feinen 
Schicht  T}^  endlich  bleibt;  es  wird  dann  die  räumliche  Wärmeauf- 
nahme verschwindend  klein  und  bleibt  nur  die  flächenhafte  übrig, 
die  auf  die  Flächeneinheit  bezogen  ergiebt 

^Hi  =  T  [(11^  cos  (n,  z)  +  . .  .)^  +  (1^  cos  (n,  x)  +  ..  .)^  ]  ;    202"') 

liierin  bedeutet  n,  wie  leicht  zu  übersehen,  die  äufsere  Normale 
auf  dem  durch  den  Index  h  resp.  i  bezeichneten  Teil. 

Auch  die  Ausdrücke  für  die  Komponenten  JT,  Y*,  Z'  der  thermo- 
elektromotorischen  Kräfte  werden  in  der  eben  betrachteten  Unstetig- 
keitsfläche  unbestimmt;  indessen  ist  dies  ohne  Belang,  da  die  ein- 
tretende elektrische  Strömung  ja  nur  von  dem  Linienintegral  der 
elektrischen  Kraft  über  die  ganze  Stromlinie  abhängt,  und  hierauf 
der  innerhalb  der  Fläche  unbestimmt  werdende  Anteil  verschwindenden 
Einfluß  übt;  ein  endlicher  Einfluß  könnte  nur  dann  eintreten,  wenn 
die  Kraft  in  der  Grenzfläche  unendlich  würde,  und  dazu  liegt  eine 
Veranlassung  nicht  vor,  da  die  Temperaturgefälle  dort  nicht  unend- 
lich, sondern  nur  unbestimmt  werden.  — 

Die  erhaltenen  Formeln  wenden  wir  nun  an  auf  den  denkbar 
einfachsten  Fall,  daß  |'  die  Gestalt  einer  bilineären  Funktion  der 
Argumente  u,  b,  lö  und  T  ,  T ,  T  hat,  welche  die  Symmetrie  eines 
isotropen  Körpers  besitzt    Eine  solche  Funktion  ist  gegeben  durch 

r  =  0'(u  T,+  ü  T^+  m  T.)  =  ©'(ulfH-  b||+  m|D,      203) 

worin  0'  eine  Funktion  der  Temperatur  bezeichnet,  die  im  Falle 
eines  inhomogenen  Körpers  auch  noch  die  Koordinaten  direkt  ent- 
halten wird:  wir  wollen  setzen 
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wo  dann  0  analoge  Eigenschaften  hat,  wie  0\ 

Wegen  des  oben  Gesagten  reduziert  sicli  der  Ausdruck  für  |' 
innerhalb  eines  homogenen  Körpers  auf 

203')  r=«||  +  t.^,^  +  «^,f.    ■ 

Für  die  Komponenten  der  räumlichen  thermo-elektrisclien  Gegen- 
kräfte folgt  bei  Kombination  von  (203)  mit  (202')   allgemein 

203")      j:5.=  -0'|-,     J1.=  -0'^^,     ^=-0'^^; 

ihre  Resultante  Ay  liegt  sonach  normal  zu  den  Oberflächen  konstanter 
Temperatur.     In  homogenen  Körpern  wird  noch  einfacher 

203'")  ^YJ=-|-^     ^r=-|^,     ^^=-'t. 

Setzt  man  diese  Werte  in  die  Formeln  (152")  für  isotrope  Körper 
ein  und  versteht  unter  X^,  Y^\  Z^  die  Komponenten  einer  Gegen- 
kraft K^  nicht  thermischen  Ursprungs,  so  erhält  man 


"=-«fr:-^4l+^")- 


Wendet  man  dies  auf  einen  Stromfaden  an,  dessen  Axe  durch  s^ 
dessen  Querschnitt  durch  q,  dessen  Stromdichte  parallel  s  durch  i 
bezeichnet  werde,  so  folgt 


^=-'(l7-®'ll  +  ^)' 


wobei  /S^,  wie  früher,  die  Komponente  von  K^  nach  der  Richtung 
von  s  bezeichnet,  und  bei  Multiplikation  mit  dsj{  und  Integration 
über  die  geschlossene  Kurve  ,v,  wobei  (f-  aus  der  Formel  verschwindet, 


^rT,-so-s^^-- 


hierin  ist  die  Stromstärke  xq  =  i  gesetzt. 

Das  letzte  Integral  hat  nach  (191"')  die  Bedeutung  der  Summe  // 
der  elektromotorischen  Kräfte  nicht  thermischen  TJrsj)runges,  der 
Faktor  von  i  hat  die  Bedeutung  des  Widerstandes  w  des  Stroni- 
fadens;  das  erste  Glied  rechts  nimmt  in  dem  wichtigsten  Falle,  daß 
das  System  aus  einer  Reihe  liomogener  Körper  zusammengesetzt  ist, 
die  Gestalt  §(0;^— 0^)  an,  wobei  die  Summe   über  alle  von  .v  pas- 
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sierten  Grenzflächen  o^^  zwischen  zwei  homogenen  Teilen  {h)  und  (i) 
zu  nehmen  und  die  Richtung  des  Durchganges  von  (A)  nach  (i)  ge- 
rechnet ist.    Hiemach  erhält  man  bei  Benutzung  der  Definition  (191'") 

der  Strom  findet  also  ebenso  statt,  als  wenn  in  jeder  Grenze  o^j 
eine  flächenhafte  thermo-elektromotorische  Kraft 

P,,=  ö,-0,  203"") 

wirksam  wäre.  Das  Gesetz,  nach  welchem  sich  die  Temperatur 
längs  der  in  homogenen  Teilen  des  Leitersystemes  verlaufenden 
Strecken  von  s  ändert,  fällt  aus  dem  Resultat  heraus;  letzteres  er- 
scheint ausschließlich  von  den  in  den  Zwischengrenzen  stattfindenden 
Temperaturen  abhängig.  — 

Gehen  wir  nun  zur  Bestimmung  der  räumlich  aufgenommenen 
Wärmemengen  über,  so  ergiebt  die  Formel  (202"),  die  innerhalb 
stetig  veränderlicher  Teile  des  Systemes  gültig  ist,  für  den  Wert  (203) 
von  I'  nach  einer  einfachen  Reduktion 

Wenden  wir  sie  auf  einen  homogenen  Körper  an,  was  den  allein 
wichtigen  Fall  darstellt,  so  folgt  aus  ihr 

ö>  =  —    u— ^ h  ö--ä- h  tu-  ^ .  204) 

Dieser  Ausdruck  läßt  sich  in  zwei  Teile  o)[  und  «g  von  verschiedener 
Bedeutung  zerlegen,  deren  Wert«  gegeben  sind  durch 


(O 


204") 


Vergleicht  man  w^  mit  der  Formel  (201')  für  a  unter  Berück- 
sichtigung von  (203"'),  so  erkennt  man,  daß 


—  Wj  =  a 


ist;  —  (o[  stellt  also  nach  (199)  in  unserem  Falle  allein  die  Kompen- 
sation der  in  dem  Volumenelement  bei  der  Überwindung  der  thermo- 
elektrischen  Gegenkraft  geleisteten  Arbeit  dar;  es  hat  durchaus 
den  Charakter  einer  JouLE'schen  Wärme,  kehrt  aber  mit  dem  Vor- 
zeichen von  u,  \),  \v  das  seinige  um,  weil  die  Komponenten  X^,  Y^,  Z^ 
von  demselben  unabhängig  sind.  Dagegen  bildet  die  frei  werdende 
Wärme   —  (o[^  nicht  die  Kompensation  für  einen   sich  in  demselben 
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Volumenelement  abspielenden  Vorgang,  sie  hat  also  den  Charakter 
jener  oben  eingeführten,  in  das  Volumen  einströmenden  Energie;  ja 
sie  ist  damit  identisch,  denn  aus  der  Beziehung  (200"') 

folgt  wegen 

a  +  (o[  =  0 
sogleich 

,        dß 

Es  hindert  also  nichts,  den  Energiestrom  direkt  als  einen  Wärme- 
strom aufzufassen,  der  niclit  infolge  der  thermisclien  Leitfähigkeit, 
sondern  ganz  unabhängig  von  dieser  infolge  des  elektrischen  Stromes 
auftritt 

Dies  wird  nocli  anschaulicher,  wenn  man  dßjdt  unter  Benutzung 
der  für  stationäre  Strömungen  geltenden  Bedingung  (177')  auf  die 
Form  bringt 

204  )  ^-_-ro,  =  -^-^^   +_._  +  __j, 

worin 

hier  stellen  sich  also  u  7^,  t)JP,  roP  als  die  Komponenten  des 
Energiestromes  dar,  dessen  Richtung  sich  der  des  elektrischen  Stromes 
parallel  und  dessen  Stärke  sich  dem  Produkt  i  P  gleich  ergiebt. 

Daß  eine  solche  scheinbare  Mitführung  der  Wärme  durch  den 
elektrischen  Strom  eintritt,  ist  zuerst  von  W.  Thomson  aus  all- 
gemeinen thermodynamischen  Grundsätzen  geschlossen  und  nachher 
auch  durch  die  Beobachtung  bestätigt  worden.®^  — 

Für  die  Wärmeaufnahme  in  der  Grenze  verschiedener  Körper 
liefert  die  Kombination  der  Gleichungen  (202'")  und  (203)  den  Ausdruck 

205)  (üÄ.=  T{(^Uh+ eini), 

worin  n^  und  it^.  die  Komponenten  der  elektrischen  Strömung  nach 
den  äußeren  Normalen  bezeichnen.  Da  dieselben  nach  (177")  ent- 
gegengesetzt gleiche  Werte  besitzen,  so  können  wir  das  obige  Re- 
sultat bei  Einführung  der  von  (Ä)  nach  (i)  gerichteten  Strömungs- 
komponente 

auch  schreiben 

205')  «;,.=  rn,,(ö;-f5;.). 

Vergleicht  man  dies  Resultat  mit  (203"")  und  benutzt  die  Bedeutung 
von  ö',  so  erhält  man 
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'»i*=  "»*''' -^§^.  205") 

oder  wenn  man  berücksichtigt,  daß  in  der  Grenze  noch  eine  von 
der  Temperatur  unabhängige  elektromotorische  Kraft  Q^^.  wirken 
kann,  auch 

«*.•  =  "ac  T-^-%±r-^^ ;  205'") 

«ii  ist  also  der  Änderung  der  ganzen  in  ö^.  wirkenden  elektro- 
motorischen Kraft  mit  der  Temperatur  proportional.  Auch  dieses 
Gesetz  ist  von  W.  Thomson  angegeben.  ®^  — 

Für  alle  erhaltenen  Erscheinungen  ist  die  Funktion  0  maß- 
gebend, die  in  den  Gleichungen  (203"")  und  (205')  nur  für  zwei 
Terschiedene  Medien  kombiniert,  in  (204')  aber  für  ein  einzelnes  ge- 
nommen auftritt.  Die  Beobachtung  der  Abhängigkeit  der  Thomson- 
Wärme  von  der  Temperatur  würde  also  ihre  experimentelle  Be- 
stimmung gestatten. 

Von  Interesse  ist  der  spezielle  Fall,  daß  0__eine_jineäre 
Funktion  ist.  Hier  wird  P  gleich  Null,  die  TbaoMSON- Wärme  ver- 
schwindet, und  die  in  der  Zwischengrenze  o^^  aufgenommene  Wärme 
ö)Äi  erhält  den  Wert 

wird  also  mit  dem  der  thermo  -  elektromotorischen  Kraft  F..  ent- 
sprechenden  Anteil  an  der  Peltier- Wärme  identisch. 

Endlich  sei  noch  darauf  hingewiesen,  daß  aus  den  Werten 
(204')  und  (205)  bei  Summation  über  das  ganze  System  sich  ergiebt 


205"") 


wobei  die  Summe  JS  über  alle  homogenen  Teile  {k),  die  Summe  JS"' 
über  alle  Grenzflächen  (A,  2)  zwischen  zwei  dergleichen  zu  er- 
strecken ist. 

Diese  beiden  Formeln  gestatten  eine  interessante  Deutung.  Die 
erste  sagt  aus,  daß  der  Überschuß  aller  vom  System  aufgenommenen 
Wärmen  von  den  Gattungen  Wg  und  «J^-  über  alle  abgegebenen  den 
Wert  der  von  den  Kräften  X*,  T*,  Z^  geleisteten  Arbeit  hat,  die 
zweite,  daß  dieser  Überschuß  faktisch  in  jene  Arbeit  umgesetzt  wird. 
In  der  That  stimmt  die  letztere  Formel  mit  der  Bd.  I,  S.  506  für 
einen  umkehrbaren  Kreisprozeß  abgeleiteten  Bedingung  (9")  formal 
vollständig  üborein;  der  einzige  Unterschied  liegt  darin,  daß  in  der 
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früheren  Formel  derselbe  Körper  nacheinander  die  verschie- 
denen Temperaturen  T  besaß  und  die  betrefifeudeu  Wärmen  auf- 
nahm, während  jetzt  gleichzeitig  verschiedene  Teile  desselben 
Körpers  verschiedene  Temperaturen  besitzen  und  verschiedene  Auf- 
nahmen vollziehen ;  indessen  ist  dieser  Unterschied  sehr  wahrschein- 
lich ohne  wesentliche  Bedeutung. 

Adoptiert  man  daher  die  entwickelte  Deutung,  so  ergiebt  sich 
durch  die  Formeln  (205"")  der  S.  321  verlangte  Nachweis  über  die 
Herkunft  der  in  einem  System  von  homogenen  und  verschieden  tem- 
perierten Leitern  erster  Klasse  dauernd  verbraucliten  Arbeit  Denn 
dieser  Betrag  ist,  da  die  elektromotorischen  Kräfte  Qj^.y  als  mit  dem 
VoLTA'schen  Gesetz  im  Einklang,  keinen  Anteil  liefern,  nach  Formel 
(197'")  in  der  That  gleich  2' f  P^.w^.d o^.,  und  mit  diesem  Wert 
stimmt  überein  der  in  Arbeit  verwandelte  Betrag  von  Wärme.  — 

Bei  krystallinischen  Leitern  treten,  wenn  in  ihnen  ein  Tem- 
peraturgefälle und  ein  elektrischer  Strom  zusammenwirken,  außer 
jenem  Thomson  -  Effekt  noch  andere  spezifische  Erscheinungen  auf. 
Um  die  Verhältnisse  nicht  zu  sehr  zu  komplizieren,  wollen  wir  für 
ihre  theoretische  Ableitung  |'  als  nur  von  7'^,  T ,  7'.,  nicht  aber 
von  T  selbst  abhängig  annehmen;  damit  wird  das  Auftreten  der 
Thomson -Wärme  ausgeschlossen,  was  um  so  mehr  geschehen  kann, 
als  dieselbe  bei  Krystallen  noch  nicht  beobachtet  worden  ist. 

Die  Erweiterung  des  Ausdruckes  (203)  auf  krystallinische  Medien 
wird  unter  dieser  Voraussetzung  liefern 


206)      j 


l'=  («11  u  +  w,3  ü  +  Wj3  m)  7;+  (nji  u  +  W22  tJ  +  Waa  ^^Y'^ 

+  Kl  "  +  ^32  0  +  «38  11))  7;  , 


worin  die  n^^  Konstanten  bezeichnen.  Da  |'  eine  Skalargröße  dar- 
stellt, und  sowohl  u,  D,  tu  einerseits,  als  7'^,  7\  T.  andererseits 
Vektorkomponeuten  sind,  so  spezialisiert  sich  dieser  Ansatz  auf 
die  verschiedenen  Krystallgruppen  gemäß  dem  Schema  II  in  Bd.  I, 
S.  137. 

Für  die  thermo-elektrischen  Gegenkräfte  ergiebt  die  Anwendung 
der  Beziehungen  (202') 

2060  ^T  =-(«,!  'i\  +  «21  '^;  +  «31  '^J 


diese  Werte  unterscheiden  sich  nur  dadurch  von  den  in  (203'")  für 
isotrope  Körper  angegebenen,  daß  ihre  Resultierende  nicht  mehr  nor- 
mal zu  den  Oberflächen  T  =  Const.  steht.  Für  die  kr)rperlich  auf- 
genommene Wärme  erhält  man  nach  (202") 


§  33.    Der  Thomson-  und  Peltieb- Effekt  in  Krystaüen,  333 


(w  =  -I  =  -  «; 

dieselbe  hat  durchaus  den  Charakter  der  JouLE'schen  Wärme.  Für 
die  fiächenhafte  Wärmeaufnahme  liefert  die  Formel  (202'") 

«ii=  ^[((nii  u  +  »13  ü  +  »13  m)^  cos  (w^,  j:)  +  .  .  .)      ] 

.     [      206") 
+  (Kl  u  +  »12  Ö  +  »13  m).  cos  (n.,  ar)  +  .  .  .)J  ;  J 

ist  das  Medium  (i)  ein  Nichtleiter  oder  speciell  der  leere  Raum,  so 
verschwindet  das  zweite  Glied  der  Klammer,  aber  das  erste  bleibt 
übrig,  trotzdem  an  der  Grenze 

«A  cos  (n^,  x)  +  ü^  cos  (w^,  y)  +  \r>^  cos  K,  z)  =  0 

ist  Dies  spricht  eine  neue,  spezifisch  krystall-physikalische  Er- 
scheinung aus:  Das  Auftreten  einer  Art  von  Peltieb -Wärme  in  einer 
Fläche,  die  vom  Strom  nicht  durchsetzt  wird,  sondern  längs  deren 
er  nur  hinfließt 

Ist  die  Grenzfläche  der  XJT- Ebene  parallel,  somit  to  an  der- 
selben verschwindend,  so  erhält  man  spezieller 

Auch  diese  Gesetze  sind  zuerst  von  W.  Thomson  angegeben 
worden.  ®®) 

Man  kann  die  letzteren  Resultate  auf  den  Fall  übertragen,  daß 
der  betrachtete  Körper  nicht  von  Natur  krystallinisch  ist,  sondern 
nur  infolge  auf  ihn  ausgeübter  äußerer  Einwirkungen  seine  Isotropie 
verloren  hat  Unter  letzteren  interessiert  besonders  die  Wirkung 
eines  magnetischen  Feldes,  da  sichere  Beobachtungen  darüber  vor- 
liegen, daß  in  einem  solchen  bei  gewissen  Körpern  durch  ein  Tem- 
peraturgefälle eine  elektromotorische  Kraft,  durch  einen  elektrischen 
Strom  eine  Wärmebewegung  erregt  wird.  ®®) 

Bezeichnet  man  die  Komponenten  der  magnetischen  Feldstärke 
mit  Äj  Bj  C  und  versteht  unter  h  eine  Konstante,  so  stellt 

l'  =  A  ((t)  C  -  to  ^  T,  +  (to  ^  -  u  C)  Ty  +  (u  5  -  ü  ^)  T;) 

eine  Funktion  dar,  welche  der  Symmetrie  eines  ursprünglich  iso- 
tropen Körpers  entspricht,  sich  als  ein  spezieller  Fall  des  An- 
satzes (206)  auffassen  läßt  und  Vorgänge  der  beschriebenen  Art 
ausdrückt. 

Man  kann  auch  das  Vorzeichen  von  h  so  bestimmen,  daß  der  Sinn 
der  einen  Erregung  mit  der  Beobachtung  übereinstimmt;  es  gilt  dies 
dann  aber  im  allgemeinen  nicht  zugleich  für  den  Sinn  der  anderen, 
reciproken,  und  man  hat  hieraus  zu  schließen,  daß  die  erwähnten 
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Erscheinungen  komplizierter  sind,  als  die  zuvor  bei  Krystallen  be- 
handelten. Insbesondere  dürfte  bei  ihnen  sich  geltend  machen,  daß 
das  magnetische  Feld  im  Innern  des  betrachteten  Körpers  durch 
den  hindurchgeschickten  Strom  beeinflußt  wird,  und  weiter,  daß  die 
Gesetze  der  Elektricitäts-  und  Wärmeleitung,  wie  S.  301  und  304 
erörtert,  sich  im  Magnetfeld  verändern. 

§  34.  Die  elektrolytische  Leitung.  Die  elektromotorische  Gesamt- 
kraft in  umkehrbaren  Ketten.  Diffusion  und  elektromotorische  Kräfte 
innerhalb   der  Lösung  eines  Elektrolyten  und  in  ihrer  Grenzfläche 

nach  einem  Leiter  erster  Klasse. 

Alle  die  in  den  früheren  Abschnitten  dieses  Kapitels  angestellten 
Untersuchungen  nahmen  auf  die  Eigenschaften  der  Leiter  zweiter 
Klasse  nur  insoweit  Rücksicht,  als  sie  benutzten,  daß  dieselben 
weder  untereinander,  noch  in  Verbindung  mit  Leitern  erster  Klasse 
das  VoLTA'sche  Spannungsgesetz  befolgen.  Die  hiermit  ofifenbar  in 
Verbindung  stehende  weitere  Eigenschaft,  daß  sie  die  Elektricitäts- 
leitung  in  ganz  anderer  Weise  bewirken,  als  die  Leiter  erster  Klasse, 
nämlich  indem  sie  eine  Zersetzung  in  gewisse  chemische  Kompo- 
nenten erleiden,  ist  nur  beiläufig  gestreift  worden.  In  der  That 
liegen  die  hierauf  beruhenden  Erscheinungen  gewissermaßen  abseits 
von  dem  Wege,  den  wir  in  diesem  Kapitel  verfolgt  haben,  und  be- 
sitzen auch  verhältnismäßig  wenig  Wechselbeziehungen  zu  den  sonst 
hier  behandelten  Vorgängen;  es  möge  demgemäß  genügen,  jetzt  am 
Schluß  der  die  stationären  Strömungen  behandelnden  Entwickelungen 
nur  das  wichtigste  aus  diesem  Gebiet  beizubringen. 

Die  Grundthatsache,  von  der  wir  auszugehen  haben,  ist  die  soeben 
erwähnte,  daß  bei  Leitern  zweiter  Klasse  die  Leitung  der  Elektri- 
cität  stets  mit  einem  Transport  von  Materie  verbunden  ist;  die  Lei- 
tung findet  demgemäß  in  erheblicher  Stärke  nur  im  flüssigen  oder 
wenigstens  durch  Temperatursteigerung  erweichten  Zustande  statt. 
Führt  man  den  elektrischen  Strom  der  leitenden  Flüssigkeit  durch 
eine  Metallmasse,  eine  Elektrode  zu,  durch  eine  andere  ab,  so  er- 
scheint an  der  einen  der  eine,  an  der  anderen  der  andere  Bestand- 
teil der  gelösten  oder  verflüssigten  Substanz,  die  sogenannten  Ionen 
des  Elektrolyten;  durch  sekundäre  chemische  Wirkungen  derselben 
auf  die  Elektroden  oder  auf  das  Lösungsmittel  können  die  Substanzen 
der  letzteren  dabei  noch  in  Mitleidenschaft  gezogen  werden. 

Für  das  Verständnis  des  Vorganges  ist  es  dabei  von  funda- 
mentaler Wichtigkeit,  daß  gemäß  der  Beobachtung  die  Elektricitäts- 
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leitung  der  Elektrolyte  nicht  etwa  erst  bei  bestimmten  Größen  der 
treibenden  elektrischen  Kräfte,  sondern  auch  bei  beliebig  schwachen 
in  proportionaler  Stärke  einsetzt,  überhaupt,  abgesehen  von  singu- 
lären  Vorgängen  an  der  Eintritts-  und  Austrittsstelle  des  Stromes, 
den  einfachen  Gleichungen  (182)  fiir  isotrope  Leiter  folgt 

Man  darf  hieraus  schließen,  daß  die  Wirkung  des  elektrischen 
Feldes  nicht  in  einer  Überwindung  der  chemischen  Kräfte  zwischen 
den  Komponenten  des  Elektrolyten  besteht,  die  nach  sonstigen  An- 
zeiclien,  auf  die  wir  unten  kommen  werden,  vielmehr  sehr  beträcht- 
liche Größen  besitzen,  sondern  daß  in  den  leitenden  Flüssigkeiten, 
zu  denen  insbesondere  die  wässerigen  Lösungen  von  Salzen  und 
Säuren  gehören,  mindestens  bei  einem  Teil  des  Elektrolyten,  jene  Kräfte 
bereits  durch  andere  Ursachen,  über  deren  Mechanismus  sichere 
Vorstellungen  bisher  fehlen,  außer  Thätigkeit  getreten  sind,  sodaß 
die  Komponenten  sich  im  freien  Zustande  befinden.*^  Diesen  Vor- 
gang bezeichnet  man  als  elektrolytische  Dissociation,  da  er  in 
Parallele  steht  zu  der  Teil  III,  §  15  besprochenen  chemischen 
Dissociation,  die  in  nichtleitenden  Lösungen  und  Dämpfen 
stattfindet;  er  gestattet  demgemäß  auch  eine  ähnliche  theoretische 
Behandlung,  wie  sie  dort  gezeigt  ist.  Die  Dissociation  findet  sich 
hiemach  und  im  Einklang  mit  der  Erfahrung  um  so  vollständiger 
realisiert,  je  verdünnter  die  Lösung  des  Elektrolyten  ist,  und  die 
Untersuchung  stark  verdünnter  Lösungen  hat  denn  auch  die 
besonders  einfachen  Gesetze  geliefert,  von  denen  weiter  zu  sprechen 
sein  wird. 

Aber  die  elektrolytische  Dissociation  unterscheidet  sich  doch 
auch  wesentlich  von  der  chemischen,  einmal  dadurch,  daß  die  Kom- 
ponenten, in  welche  sie  einen  bestimmten  zusammengesetzten  Körper 
zerlegt,  andere  sind,  als  die,  welche  derselbe  im  vergasten  Zustande 
bei  steigender  Temperatur  oder  in  einer  nicht  leitenden  Lösung  bei 
steigender  Verdünnung  liefert;  sodann  und  besonders  dadurch,  daß, 
während  die  Zersetzungsprodukte  bei  der  chemischen  Dissociation 
allem  Anschein  nach  elektrisch  neutral  sind,  dieselben  bei  der  elektro- 
lytischcn  Dissociation,  um  die  Erscheinungen  erklären  zu  können,  als 
elektrisch  geladen  gedacht  werden  müssen. 

Wir  wollen  diese  letztere  Vorstellung  näher  entwickeln,  da- 
bei aber  absehen  von  der  Erörterung  der  an  sich  gewiß  wichtigen 
Frage,  wie  es  zu  verstehen  ist,  daß  Körper,  die  sich  unter  gewöhn- 
lichen Bedingungen  elektrisch  neutral  verhalten,  in  der  Lösung 
eines  Elektrolyten  mit  sehr  starken  elektrischen  Ladungen,  und  zwar 
mit  der  gleichen  in  allen  ihren  Teilen  auftreten.    Die  Versuche,  mit 


336  IV.  Teil.     Elektrieitäi  und  Magnetismus.    HI.  Kap. 


Hilfe  spezieller  Vorstellungen  ein  solches  Verhalten  zu  deuten,  sind 
noch  nicht  zu  befriedigenden  Resultaten  gelangt  und  fallen  jeden- 
falls außerhalb  des  Rahmens  dieser  Darstellung,  welche  spezielle 
Hypothesen  nach  Möglichkeit  vermeidet 

Betrachten  wir  ein  Grammolekül  einer  Verbindung,  die,  z.  B. 
in  einer  sehr  verdünnten  wässerigen  Lösung,  vollständig  dissociiert 
ist,  so  entstehen  aus  ihm  gewisse  Mengen  der  Ionen,  die  im  all- 
gemeinen Vielfache  von  deren  Grammolekülen  sein  werden,  da  nicht 
notwendig  die  aus  einem  Molekül  des  Elektrolyten  entstandenen  Ionen 
je  nur  ein  Molekül,  bez.  Atom,  bilden.  Die  Ionen  (1)  und  (2)  tragen 
dann  gewisse  elektrische  Ladungen  E^  und  E^j  und  es  muß  offenbar 
gelten,  weil  die  ursprüngliche  Verbindung  neutral  war. 

Sind  vom  Ion  (A)  n,^  Grammoleküle  entstanden,  so  sind  die  lia- 
dungen  ^^  der  einzelnen  gegeben  durch 

E^s  ist  aber  zu  bemerken,  daß  auch  die  spezifische  Ladung  «^  eines 
Grammoleküles  dem  bestimmten  Ion  nicht  unter  allen  Umständen 
individuell  ist,  sondern  stets  nur  dann,  wenn  es  aus  gleichartigen  Ver- 
bindungen abgeschieden  wird ;  im  anderen  Falle  kann  Cj^  verschieden 
sein.  Auch  hierin  liegt  für  die  Vorstellung  eine  Schwierigkeit,  die 
noch  nicht  beseitigt  ist. 

Da  sich  indessen  die  Ionen  in  ganz-  und  kleinzahl  igen  Verhält- 
nissen zu  neutralen  Verbindungen  vereinigen,  so  müssen  in  allen 
Elektrolyten  ganz  allgemein  die  spezifischen  Ladungen  e^^,  wie  auch 
die  £j^,  in  ganz-  und  kleinzahligen  Verhältnissen  stehen.  — 

Wird  nun  ein  dissociierter  Elektrolyt  der  Wirkung  eines  elektri- 
schen Feldes  ausgesetzt,  so  setzen  sich  seine  kleinsten  Teile  inner- 
halb des  Lösungsmittels  parallel  den  elektrischen  Kraftlinien  in  Be- 
wegung; da  aber  die  Beobachtung  für  diese  Bewegung  bei  kon- 
stanter Feldstärke  keine  beschleunigte,  sondern  eine  konstante 
Geschwindigkeit  nachweist,  so  muß  dieselbe  gegen  eine  starke  Wider- 
standskraft der  Bd.  I,  S.  289  besprochenen  Natur  stattfinden,  die 
man  als  eine  Reibung  der  bewegten  Ionen  gegen  das  Lösungs- 
mittel und  eventuell  die  unzerlegten  Teile  des  Elektrolyten  deuten 
kann.  Die  Bewegung  der  Ionen  findet  ihr  Ziel  an  den  Elektroden, 
deren  Grenzen  nach  der  Flüssigkeit  hin,  wie  S.  293  gesagt,  an- 
genähert als  Potentialflächen  betrachtet  werden  können.  Lagern 
sich  die  Ionen  hier  ab,  ohne  weitere  Veränderungen  zu  erleiden, 
was  einen  in  mancher  Hinsicht  besonders  einfachen  Fall  repräsentiert, 
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so  binden  die  an  ihnen  haftenden  Ladungen  gleiche  und  entgegen- 
gesetzte Elektricitäten  innerhalb  der  Elektroden,  und  die  frei  ge- 
wordenen gleichnamigen  Ladungen  stellen  innerhalb  deren  Schließung 
einen  Strom  dar,  dessen  Stärke  /  nach  (155)  durch  die  Beziehung 

j de 

""57 

gemessen  wird,  wenn  de  die  algebraische  Summe  der  in  der  Zeit  dt 
durch  jeden  Querschnitt  gehenden  Ladungen  bezeichnet,  und  dabei 
die  Ladungen,  die  in  der  Richtung  ihres  Vorzeichens  wandern, 
positiv,  die  übrigen  negativ  gerechnet  werden. 

Die  in  diesem  Falle  auf  der  Oberfläche  der  Elektroden  ent- 
stehende Doppelschicht  kommt  in  Wegfall,  wenn  das  daselbst  er- 
scheinende Ion  mit  der  Substanz  der  Elektrode  oder  mit  dem 
Lösungsmittel  eine  chemische  Verbindung  eingeht,  die  dann  eine 
elektrisch  neutrale  Substanz  liefert 

Diese  Vorstellung  wird  gestützt  durch  die  von  Fabaday  fest- 
gestellten Erfahrungsthatsachen,  daß  an  den  beiden  Elektroden  der- 
selben Zersetzungszelle  korrespondierende  Mengen  der  Ionen  auf- 
treten, daß  diese  Mengen  der  Stromstärke  und  der  Dauer  ihrer 
Wirksamkeit  proportional  sind,  und  daß  an  den  Elektroden  einer 
Reihe  hintereinander  geschalteter  Zersetzungszellen,  welche  ähnlich 
konstituierte  Elektrolyte  enthalten,  in  derselben  Zeit  durch  einen  Strom 
chemisch  äquivalente  Mengen  der  Ionen  ausgeschieden  werden.*^) 

Sind  die  Elektrolyte  verschieden  konstituiert,  so  werden  die  in 
den  verschiedenen  Zellen  ausgefällten  lonenmengen  nach  dem  S.  336 
Gesagten  zwar  immer  noch  elektrisch  äquivalent  sein  müssen, 
aber  nicht  unter  allen  Umständen  auch  chemisch. 

Beiläufig  werde  bemerkt,  daß  man  auf  die  Proportionalität  der 
in  gleichen  Zeiten  abgeschiedenen  Menge  eines  Ions  aus  einem  be- 
stimmten Elektrolyten  mit  der  Stromstärke  in  leicht  ersichtlicher 
Weise  eine  Methode  zur  experimentellen  Bestimmung  der  letzteren 
gründen  kann.  Die  zur  Ausführung  solcher  Messungen  konstruierten 
Instrumente  nennt  man  Voltameter.  — 

Wir  wollen  nun  näher  auf  den  Mechanismus  der  Elektricitäts- 
bewegung  in  einem  Elektrolyten  eingehen  und  setzen  hierbei  zu- 
nächst den  einfachsten  Fall  voraus,  daß  die  abgeschiedenen  Ionen 
nicht  auf  die  Substanz  der  Elektroden  oder  das  Lösungsmittel  wirken. 
Bezeichnen  wir  die  mit  dem  positiven  Ion  in  positiver  Richtung 
durch  die  Querschnittseinheit  in  der  Zeiteinheit  geführte  positive 
Ladung  —  d.  h.  die  durch  das  positive  Ion  bewirkte  Stromdichte  — 
mit  tj,  die  analoge  Größe  für  das  negative  Ion  durch  t,,  wobei  beide 
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Größen  auf  die  Richtung  der  Feldstärke  K  bezogen  werden 
mögen,  so  ergiebt  sich 

207)  ii=IiJf,    i,=  I,Ä:, 

wobei  Ij,  Ij  die  im  allgemeinen  von  einander  verschiedenen  Leit- 
fahigkeitskonstanten  für  die  beiden  Ionen  bezeichnen.     Da 

207-)  i,  +  «s  =  i 

nach  der  Definition  die  resultierende  Stromdichte  bezeichnet,  so 
kann  man  statt  (207)  auch  schreiben 

207"^  i  —  — ^lL_         i  —  __Jl} 

^^^  ^  'i-  i,+  r, '     '2-  i^+i^- 

Nun  ist  aber  die  Elektricitat  an  die  ponderable  Masse  der 
Ionen  gebunden,  und  demgemäß  ihre  Bewegung  nur  mit  einer  Be- 
wegung ponderabler  Masse  möglich.  Bezeichnet  w^  diejenige  pon- 
derable Masse  des  Ions  (Ä),  welche  die  absolute  elektrische  Ladung 
Eins  trägt,  so  wird,  wenn  wir  die  auf  die  Richtung  d,er  Kraft  Ä' 
bezogenen  Strömungskomponenten  J^  der  Ionen  einführen, 

208)  j^=m^\^={^m^K,    j^=  -  m^\^=^  -^\m^K\ 

das  negative  Ion  (2)  geht  in  einer  der  Kraft  Ä  entgegengesetzten 
Richtung,  und  dem  entspricht  das  negative  Zeichen  in  der  zweiten 
Formel. 

Die  Konstanten  w^  gestatten  die  Bestimmung  mit  Hilfe  der 
Beobachtung.  Denn  wenn  auf  der  Flächeneinheit  einer  Elektrode 
während  der  Zeiteinheit  die  Masse  M^^  des  Ions  {h)  abgeschieden 
wird,  so  gilt  nach  dem  FARADAY'schen  Gesetz 

208')  Mj^=\m^. 

In  der  That  ist  diese  Menge  erforderlich,  um  in  der  Zeiteinheit 
auf  den  beiden  Elektroden  die  gesamten  Ladungen  ±/i  t^y  =  ±  /  frei 
werden  zu  lassen,  deren  Ausgleich  eine  Stromstärke  1  außerhalb 
des  Elektrolyten  verlangt;  bezeichnet  b  einen  echten  Bruch,  so 
kann  dann  dieser  Strom  darin  bestehen,  daß  während  der  Zeitein- 
heit ^  /  in  positiver,   —  (1  —  ^)  /  in  negativer  Richtung  Hießt. 

Die  Beobachtung  von  ^  hat  nun  zu  dem  Resultate  geführt, 
daß  die  Größen  m^  für  alle  Ionen  überaus  klein  sind,  daß  also  nach 
den  entwickelten  Vorstellungen  jede  meßbare  Menge  eines  Ions  eine 
ganz  ungeheure  elektrische  Ladung  trägt  Da  der  Strom  von 
1  Ampere  in  einer  Stunde  4,025  g  Silber  abscheidet,  und  da  dieser 
Strom  nach  S.  229  u.  f.  im  wissenschaftlichen  Maßsystem  die  Stärke 
0,1 /v  hat,  so  ergiebt  sich  der  Wert  des  dem  Silber  entsprechenden 
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m  gleich  0,01 12/i;  =  0,37  .10-12;    ähnliche  Größen  finden  sich  für 
andere  Körper. 

Wir  schließen  hieraus,  daß  es  unmöglich  ist,  wäghare  Mengen  eines 
geladenen  Ions  zu  isolieren;  dieses  Resultat  ist  von  großer  prinzipieller 
Bedeutung  für  die  Anwendungen  der  oben  erörterten  Vorstellungen. 

Die  in  (208)  und  (208')  ausgesprochenen  Resultate  geben  Ver- 
anlassung zu  einer  merkwürdigen  und  wichtigen  Folgerung. 

Die  Masse  3/^  des  Ions  (ä),  welche  sich  in  der  Zeiteinheit  auf 
der  Flächeneinheit  der  Elektrode  [h)  abscheidet,  setzt  sich  aus  zwei 
verschiedenartigen  Teilen  zusammen.  Nur  der  Bruchteil  j^=i^iii^ 
wird  nach  (208)  durch  die  elektrische  Zuführung  geliefert;  der  Teil 
(t— t^wi^  muß  also  der  benachbarten  Lösung  entnommen  werden. 
Da  gleichzeitig  eine  die  Ladung  (i  —  i^)  tragende  Masse  des  anderen 
Ions  durch  den  elektrischen  Strom  nach  der  anderen  Elektrode 
geführt  wird,  so  verschwindet  aus  der  Umgebung  der  betrachteten 
Elektrode  [h)  in  der  Zeiteinheit  pro  Flächeneinheit  eine  die  Ladung 
±  (i  —  tj  tragende  Masse  des  ganzen  Elektrolyten;  demnach  speziell 
an  der  positiven  Elektrode  (1),  wo  das  Ion  (1)  ausgeschieden  wird, 
die  Masse  mit  der  Ladung  ib  ig  ^  an  der  negativen  (2)  die  mit  der 
Ladung  ±  \y 

Hieraus  folgt,  daß  in  dem  vorausgesetzten  Falle  an  beiden 
Elektroden  eine  Abnahme  der  Konzentration  der  Lösung  eintritt, 
die  verschieden  sein  muß,  wenn  die  Leitungsfähigkeiten  I^  und  I^ 
verschieden  sind.  Ihre  Beobachtung  gestattet  nach  (207")  einen 
Rückschluß  auf  die  Werte  der  Verhältnisse 

"^=irri7'  "3=-i^'  208") 

die  man  nach  Hittobf,  dem  man  die  Untersuchung  dieser  Verhält- 
nisse verdankt,  die  Überführungszahlen  der  Ionen  nennt®*) 

Da  die  Summation  der  beiden  Formeln  (207)  unter  Rücksicht 
auf  (207')  die  Beziehung 

i  =  ai  +  yA^  209) 

ergiebt,  so  ist 

Ii+I,=  I  209') 

die  spezifische  Leitfähigkeit  des  Elektrolyten,  worin  sich  ein  ein- 
faches Gesetz  ausspricht  Für  dessen  Vergleichung  mit  der  Be- 
obachtung ist  wohl  zu  beachten,  daß  die  Größen  I^  nicht  den  Ionen 
allgemein  individuelle  Konstanten  darstellen,  sondern,  wie  das  die 
ganze  Darstellung  erkennen  läßt,  wesentlich  von  dem  Grade  der 
Konzentration  und  der  Dissociation  abhängen. 

22* 
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Nimmt  man  an,  daß  die  Widerstandskraft,  welche  der  Be- 
wegung der  Ionen  entgegenwirkt,  ganz  tiberwiegend  von  dem  Lösungs- 
mittel herrührt,  und  daß  der  Einfluß  des  unzerlegten  Elektrolyten,  wie 
der  freien  Ionen  hierbei  vernachlässigt  werden  kann,  so  ergeben 
sich  die  I^  mit  der  Masse  des  dissociierten  Elektrolyten  in  der 
Volumen einheit  proportional.  Bezeichnet  v  die  Anzalil  der  Gramm- 
moleküle des  Elektrolyten  in  der  Volumeneinheit  der  Lösung  und 
ß  den  dissociierten  Bruchteil,  so  wird  man  hiernach  setzen  können 

209")  is=ß^n,    K=  /  =  /?I^ 

wobei  \l  nunmehr  eine  dem  Ion  (h)  individuelle  Konstante  bezeichnet, 
und  A^  den  Namen  des  molekularen  Leitungsvermögens  trägt 
Wegen  (209')  gilt  dann  auch 
209'")  l  =  /9vl^     A  =  /9l^ 

Bei  sehr  stark  verdünnten  Lösungen  ist  die  Dissociation  merk- 
lich vollständig,  ß  also  gleich  Eins;  hier  wird  I  einfach  der  Kon- 
zentration V  proportional,  wie  dies  die  Beobachtungen  von  F.  Kohl- 
RAUSCH  in  der  That  gezeigt  haben.  **) 

Bezeichnet  man  den  dem  Grenzfall  verschwindender  Konzen- 
tration entsprechenden  Wert  von  A^  durch  Ajl,  so  wird  dies  mit  1% 
identisch  sein;  daher  gilt 

A    =  Äj  +  ^2  > 

und  bei  Benutzung  von  (208")  auch 

es  ist  daher  möglich,  durch  die  Beobachtung  der  Leitfähigkeit  X^ 
und  des  Verhältnisses  der  Überführungszahlen  die  einzelnen  AJJ  zu 
bestimmen.  **) 

Daß  die  für  sie  gefundenen  Zahlwerte  sich  von  der  Verbindung, 
in  welcher  das  Ion  (Ä)  auftritt,  bis  zu  einem  gewissen  Grade  unabhängig 
ergeben,  dient  zur  Stütze  der  auseinander  gesetzten  Auffassung.  — 

über  die  Abhängigkeit  des  Dissociationsgrades  ß  von  der  Ver- 
dünnung geben   die  Resultate   von  §  15  des  III.  Teiles  Aufschluß. 

Verstehen  wir  wieder  unter  v  die  Anzahl  Grammoleküle  des 
Elektrolyten  in  der  Volimieneinheit,  unter  Vq  die  der  unzerlegten 
hiervon,  unter  v^  und  v^  die  der  Ionen,  endlich  unter  v'  diejenige 
des  Lösungsmittels,  und  entstehen  aus  a^  Grammolekülen  des  Elektro- 
lyten «j  und  «j  der  beiden  Ionen,  so  ergiebt  die  Formel  (111") 
auf  S.  598  des  I.  Bandes  unter  Rücksicht  auf  das  S.  602  über  ver- 
dünnte Lösungen  Gesagte,  daß 
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Vi    ^2 


=  A 


eine  nur  Ton  Druck  und  Temperatur  der  Lösung  abhängige  Größe 
sein  muß. 

In  dem  wichtigsten  Falle,  daß  aus  einem  Grammolekül  des 
Elektrolyten  je  eines  von  beiden  Ionen  entsteht,  ist  a^=  aj=  cfj  =  l, 
ifj=ifjj,  und  die  letzte  Formel  ergiebt 

2 

Führt  man  hierin  den  Dissociationsgrad  ß  ein,  indem  man  setzt 

n  =  «'s  =  /^«'»     «'o=(l-/^«'^ 
und  definiert  die  relative  Konzentration  y  durch  die  Formel 


so  erhält  man 

worin  k  wegen  y  >  0,  l>/9>0  notwendig  positiv  sein  muß.  Von 
den  beiden  Wurzeln  für  ß,  die  sich  hieraus  ergeben,  genügt  nur  die 
eine  der  letzteren  Ungleichung. 

Setzt  man  für  ß  den  aus  X^=zßXh  folgenden  Wert  ein,  so  er- 
giebt diese  Formel 

Ä  = 


Hr 


und  dies  stellt  die  Abhängigkeit  der  molekularen  Leitfähigkeiten  Xj^ 
resp.  X  von*  der  Konzentration  y  dar,  eine  Abhängigkeit,  deren  Gesetz- 
mäßigkeiten man  leicht  in  allgemeinen  Sätzen  ausdrücken  kann.®*)  — 

Wir  haben  uns  bisher  nur  mit  dem  speziellen  und  sehr  seltenen 
Fall  beschäftigt,  daß  beide  Ionen  sich,  ohne  weitere  Reaktionen  zu 
veranlassen,  auf  den  Elektroden  niederschlagen,  weil  hier  die  charakte- 
ristischen Erscheinungen  fast  vollkommen  rein  hervortreten;  höchstens 
können  sie  durch  die  Diffusion,  welche  als  Folge  der  Konzentrations- 
änderungen auftritt,  und  die  wir  weiter  unten  in  Betracht  ziehen 
wollen,  quantitativ  modifiziert  werden.  Außerdem  ist  allerdings  zu 
bemerken,  daß  die  Abscheidung  der  Ionen,  indem  sie  einen  neuen 
Körper  zwischen  Lösung  und  Elektrode  schiebt,  den  Widerstand  und 
die  elektromotorische  Kraft  im  Stromlauf  —  wie  man  sagt,  durch  elektro- 
lytische Polarisation  —  verändert,  und  daß  es  besonderer  Maß- 
regeln bedarf,  um  demungeachtet  die  Stromstärke  konstant  zu  erhalten. 

Bedeutendere  qualitative  Änderungen  treten  gegenüber  dem 
oben  erörterten  Grundschema  auf,  wenn  sekundäre  Reaktionen  sich 


342  IV.  Teil.    Ekktriettät  und  Magnetismus,    lU,  Kap, 


über  die  Ausscheidung  der  Ionen  lagern.  Ein  Beispiel  liefert  die 
Zerlegung  des  Wassers  bei  der  Elektxolysierung  wässeriger  Lösungen 
von  Säuren  mittels  unangreifbarer  Elektroden  durch  Reaktion  des 
negativen  (Säure-) Ions  mit  dem  Wasser  der  Lösung;  eine  anderen 
Charakters  die  Auflösung  einer  metallischen  Elektrode  in  der  elektro- 
lysierten  Lösung  eines  ihrer  Salze. 

In  dem  letztgenannten  speziellen  Falle  stellen  sicli  dann  wiederum 
einfache  Verhältnisse  ein.  Das  negative  Ion  (2),  welches  nach  S.  338 
an  der  Elektrode  (2)  pro  Zeit-  und  Flächeneinheit  in  der  Menge  i  m^ 
auftritt,  verbindet  sicli  hier  mit  der  elektrisch  äquivalenten  Menge 
der  Substanz  der  Elektrode  und  liefert  sonach  der  Lösung  die  mit 
±  i  geladene  Menge  des  Elektrolyten;  es  kompensiert  hierdurch  nicht 
nur  den  auf  S.  339  bestimmten  Verlust,  sondern  bewirkt  sogar,  daß 
jetzt  die  ±  is  tragende  Quantität  des  Elektrolyten  der  Lösung  zuge- 
führt wird.  Hier  steigt  also  die  Konzentration  an  der  Elektrode  (2) 
um  ebenso  viel,  als  sie  gleichzeitig  an  der  Elektrode  (1)  abnimmt; 
die  Gesamtkonzentration  bleibt  deshalb  in  der  Zersetzungszelle 
konstant  — 

Nach  der  im  Anfang  des  vorigen  Paragraphen  abgeleiteten  Formel 
^197'")  ist  die  Arbeit  ^üi,  welche  an  der  ponderabeln  Substanz  einer 
ÜbergangsschichtO;^.  bei  der  Erhaltung  einer  von  (A)  nach  (i)  gehenden 
Stromstärke  7^^.  pro  Zeiteinheit  geleistet  werden  muß,  gleich  —  Ij^iPf^^, 
wenn  Pj^^  die  im  gleichen  Sinne  wie  7^^.  gerechnete  flächenhafte 
elektromotorische  Kraft  bezeichnet.  Für  die  Energieänderung  dieser 
Schicht  ergiebt  sich  somit,  falls  ß'  die  zugeführte  Wärme  bezeichnet, 

^•^**  =  P'— 7  P 

Wir  wollen  diese  Formel  auf  die  Summe  der  in  den  beiden 
Grenzschichten  (ä,  i)  und  (i,  k)  zwischen  einem  Elektrolyten  (i)  und 
seinen  Elektroden  (Ä)  und  [k)  stattfindenden  Umsetzungen,  und  somit 
auf  die  ganze  elektromotorische  Kraft  P^j+  P^j^=  L^  der  Zersetzungs- 
zelle anwenden,  soweit  letztere  in  den  Grenzflächen  ihren  Sitz  hat; 
die  in  der  Flüssigkeit  selbst  infolge  wechselnder  Konzentration  ent- 
stehende Kraft,  auf  die  wir  unten  eingehen  werden,  können  wir,  als 
gering  neben  Z^,  hier  außer  Betracht  lassen.  Damit  die  Temperatur 
konstant  bleibe,  wird  eine  Wärmezufuhr  oder  -entnähme  nötig  sein, 
die  mit  7^^  oder  i^.^,  was  wir  kurz  gleich  7  setzen  wollen,  propor- 
tional ist;  schreiben  wir  ß'=  70^,  ^^,.+  ^ik=  ^o>  ^^  ^^^^  hiemach 

210)  ^^  =  I{P4- Z,); 

68  ist  also  auch  dE^jät  mit  7  proportional. 
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Nun  kann  man  dieselbe  chemische  Umsetzung,  die  in  der 
Zelle  stattfindet,  direkt  oder  indirekt  ohne  Mitwirkung  des  elektri- 
schen Stromes  auch  auf  rein  chemischem  Wege  bewirken;,  erfordert 
sie  hier  den  Arbeitsaufwand  I^[,  den  Wärmeaufwand  I£i[  pro 
Zeiteinheit,  so  ist 

4J;  =fl;  +  ^;  =  ß^-i„.  210') 

Spielt  sich  der  chemische  Prozeß  nur  zwischen  festen  und  flüssigen 
Körpern  ab,  so  ist  ^[  verschwindend;  man  würde  sonach  —  ß^  =  Z^, 
und  damit  eine  Bestimmung  der  ganzen  elektromotorischen  Kraft 
der  Flüssigkeitszelle  erhalten,  wenuß^',  gleich  Null  wäre,  wenn  also 
eine  flächenhafte  Wärmeaufnahme  in  den  Ubergangsscliichten  ent- 
weder nicht  stattfände  oder  in  Summa  Null  ergäbe. 

Dieses  findet  aber  nur  in  vereinzelten  Fällen  statt,  und  die  Be- 
rechnung der  elektromotorischen  Kraft  Z^  aus  der  Wärme- 
tönung  —  i2[  ist  somit  im  allgemeinen  nicht  möglich. 

Indessen  gelingt  es  doch,  in  einem  Falle  aus. allgemeinen  thermo- 
dynamischen  Prinzipien  einen  Satz  über  das  Verhalten  der  in  einem 
System  wirkenden  elektromotorischen  Gesamtkraft  abzuleiten;  näm- 
lich dann,  wenn  der  in  dem  System  sich  abspielende  chemische 
Prozeß  ein  umkehrbarer  ist,  also  durch  die  entgegengesetzte 
elektrische  Strömung  rückgängig  gemacht  werden  kann.  Systeme 
dieser  Art  sind  die  früher  erwähnten  galvanischen  Elemente,  welche 
aus  zwei  Metallen  und  zwei  Flüssigkeiten  zusammengesetzt  sind, 
falls  die  beiden  Elektrolyte  das  nicht  metallische  Ion  gemeinsam 
haben ;  ein  Beispiel  bietet  das  ÜANiELL'sche  Element,  welches  Kupfer 
in  Kupfersulfat,  Zink  in  Zinksulfat  enthält  Hier  löst  ein  von  Zink 
zu  Kupfer  gehender  Strom  Zink  auf  und  scheidet  Kupfer  ab;  der 
umgekehrte  leistet  das  Entgegengesetzte. 

Wir  gehen  aus  von  der  Energiegleichung  für  die  Volumenein- 
heit des  betrachteten  Systemes,  welche  unter  Voraussetzung  eines 
umkehrbaren  Prozesses  lautet 

de  =  d'a+  Tdfj, 

wenden  sie,  wie  dies  S.  324  mit  der  analogen  Formel  (200"")  ge- 
schehen ist,  auf  einen  konstanten  elektrischen  Strom  an,  führen  die 
Geschwindigkeit  der  freien  Energie 


dt 


ein  und  erhalten  demgemäß 


d  ^  yi         ^  ^'   yn         d  S'   __  yi  d  $'   djj^ 

öu  ~      '      äö  ""      '      dto~      '      dT"        dt 
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Sollen  die  elektromotorischen  Kräfte,  und  somit  JT,  F,  2P  von 
der  Strömung  unabhängig  sein,  so  muß  ^  linear  von  u,  D,  \d  ab- 
hängen; ^ann  wird  aber  |'  mit  a  =  uX^+\)Y^+tDZ^  identisch,  und 
es  gilt 

«  =  +  T57  =  -  Tg^  =  -  T^., 
unter  abermaliger  Heranziehung  der  Energiegleichung  folgt  auch 

und   bei  Integration    über   ein   beliebiges   gleichmäßig   temperiertes 

Bereich  k 

210")  ß'=_T^',     ^  =  ^'_t1^. 

Wir  wählen  fllr  das  Bereich  k  die  Ubergangsschichten  zwischen 
den  Elektrolyten  und  den  Metallen  der  Kette  —  können  auch  die 
Grenzschicht  zwischen  den  beiden  Elektrolyten  mit  einbeziehen,  die 
nur  einen  geringen  Anteil  zu  dem  Resultat  liefert  —  und  erhalten, 
indem  wir,  wie  auf  S.  342,  die  Änderung  ihrer  Energie  mit  dE^jätj 
die  Summe  der  flächenhaften  elektromotorischen  Kräfte  in  ihnen 
mit  L^j  die  durch  sie  gehende  Stromstärke  mit  /  bezeichnen. 

Gemäß  den  Betrachtungen  auf  S.  343  setzen  wir  hier 

wobei  A[  und  Sl[  die  Aufwendungen  an  Arbeit  und  Wärme  be- 
zeichnen, die  erforderlich  sind,  um  die  von  der  Stromeiuheit  in  der 
Zeiteinheit  bewirkte  chemische  Umsetzung  ohne  Mitwirkung  des 
Stromes  hervorzubringen.     Wir  erhalten  dadurch 

-(^;  +  ßO  =  ^-7'^§.  210'") 

Findet  der  letztere  Vorgang  nur  zwischen  festen  und  flüssigen 
Körpern  statt,  so  ist  A[  zu  vernachlässigen,  und  wir  erhalten 

-fl;  =  ^-T^%  210"") 

was  den  gesuchten  Satz  und  einen  merkwürdigen  Zusammenhang 
zwischen  der  Wärmetönung  —  Si[  des  chemischen  Prozesses  und 
der  elektromotorischen  Kraft  ausspricht.  ®^  Ist  il[  als  Funktion  von 
T  bekannt,  so  kann  man  L^  als  ebensolche  erhalten,  da  sich  findet 
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/ 


wobei  C  eine  Integrationskonstante  bezeichnet  — 

Während  nach  dem  Vorstehenden  die  vollständige  theoretische 
Bestimmung  einer  elektromotorischen  Kraft  aus  allgemeinen  thermo- 
dynamischen  Prinzipien  nicht  gewonnen  werden  konnte,  gelingt  die- 
selbe in  ziemlich  allgemeinen  Fällen  mit  Hilfe  speziellerer  Vor- 
stellungen, zu  deren  Entwickelung  wir  nunmehr  tibergehen. 

Mit  der  Elektrolyse  steht  in  nahem  Zusammenhang  der  Vor- 
gang der  Diffusion  eines  Elektrolyten  innerhalb  seines  Lösungs- 
mittels ohne  Mitwirkung  eines  elektrischen  Stromes,  wenn  seine  Dichte 
eine  Funktion  des  Ortes  ist.  Wir  wollen  denselben  theoretisch  ver- 
folgen, uns  dabei  aber  auf  den  Fall  beschränken,  daß  die  Kon- 
zentration in  Ebenen  normal  zur  Z-Axe  konstant  ist 

Benutzen  wir  die  Bd.  I,  S.  59  u.  f.  über  den  osmotischen  Druck 
angegebenen  Resultate,  so  werden  wir  jedes  der  Ionen  (A)  annehmen 
müssen  als  unter  der  Wirkung  seines  osmotischen  Partialdruckes  pj^ 
und  unter  der  Wirkung  des  elektrischen  Feldes  stehend,  welches  die 
nicht  streng  gleiche  Dichte  des  positiven  und  des  negativen  Ions  an 
derselben  Stelle  verursacht,  und  dessen  Kraftlinien  im  betrachteten 
Falle  der  Z-Axe  parallel  liegen. 

Wir  erhalten  sonach  durch  Erweiterung  von  (207)  für  die 
Stromdichten  i^  der  mit  den  ponderablen  Ionen  bewegten  Ladungen 

Hierin  bezeichnen  die  p^  die  räumlichen  Dichten  der  an  den 
Ionen  haftenden  Elektricitäten,  d.  h.  die  in  der  Volumeneinheit  auf 
jedem  von  ihnen  liegenden  Ladungen;  da  das  Ion  (1)  das  positive, 
(2)  das  negative  ist,  so  wird  gelten  Qi>  0,  P2  <  ^* 

Die  Größen  p^  stehen  mit  den  oben  eingeführten  m^  in  einem 
einfachen  Zusammenhang.  Bezeichnet  q\  die  ponderable  Dichte  des 
Ions  (A)  in  der  Lösung,  so  gilt  ersichtlich 

es  ist  also  jedes  p^  aus  m^  und  pi  bestimmbar,  und  die  außer- 
ordentliche Kleinheit  der  m^  bedingt  bei  nicht  ganz  verschwin- 
denden pi  eine  höchst  bedeutende  absolute  Größe  der  p^. 

Infolge  hiervon  kann  niemals  ein  Ion  in  merklichem  XJberschusse 
über  das  andere  in  einem  Volumenelement  der  Lösung  vorhanden 
sein;   denn   andernfalls   würde   ein   elektrisches  Feld   von   enormer 
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Stärke  entstehen,  dem  Kräfte  entsprechen,  welche  binnen  kürzester 
Zeit  die  vorhandene  DiiFerenz  beseitigen. 

Demgemäß  können  wir  einerseits  die  Summe  der  Dichtig- 
keiten pj  und  pj  neben  dem  absoluten  Wert  einer  jeden  von  ihnen 
vernachlässigen,  andererseits  auch  die  Summe  der  beiden  Strom- 
komponenten \  und  tj  neben  jeder  einzelnen  ignorieren;  dies  drückt 
sich  aus  in  den  Formeln 

Weiter  benutzen  wir,  daß  nach  Bd.  I,  S.  607  in  verdünnten 
Lösungen  die  osmotischen  Partialdrucke  7?^  von  der  Anzahl  Gramm- 
moleküle Vf^  der  in  der  Volumeneinheit  gelösten  Substanzen  {h)  ab- 
hängen gemäß  der  Formel 

worin  R  eine  universelle  Konstante  und  T  die  absolute  Temperatur 
bezeichnet  Es  folgt  hieraus,  wenn  die  Dissociation  vollständig  ist,  und 
P=Pi  +  P2  den  ganzen  osmotischen  Druck  und  v  =  v^  +  v^  die  ganze 
Anzahl  Grammoleküle  in  der  Volumeneinheit  der  Lösung  bezeichnet 

die  Gleichungen  (211)  aber  nehmen,  da  die  Verhältnisse  v^\v  und 
v^\v  nach  dem  Obigen  an  allen  Stellen  die  gleichen  sein  müssen, 
die  Gestalt  an 


211')      i,  =  -i,  =  i,(i:-;^|^)  =  _(,(A:  +  ^^ 


bp 


V  Q   d  X 

Hieraus  können  wir  K  eliminieren  und  erhalten  zunächst 


Führen  wir  noch  die  Masse  m  ==  m^  +  m^  des  Elektrolyten  ein, 
welche  die  elektrische  Ladung  ±  1  trägt,  und  setzen  die  Dichte  der 
Strömung  des  Elektrolyten 

so  gewinnnen  wir 

.  _  tw li  Ig     dp 

Weiter  führen  wir  das  Molekulargewicht  /i  des  Elektrolyten 
durch  die  Beziehung 

ein,  in  der  p'  die  Dichte  des  Elektrolyten  in  der  Lösung  bezeichnet, 
die  Ladung  ±  e,  welche  ein  Grammolekül  desselben  trägt,  durch 
die  andere 
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e  =  fA/m , 
und  können  dann,  wegen  p  =  R  Tvj  auch  schreiben 

Bei  Einfuhrung  der  molekularen  Leitfähigkeiten  X^  durch  die 
Formel  I^  =  i^  A^,  in  der  wegen  der  vollständigen  Dissociation  ß  gleich 
Eins  gesetzt  ist,  folgt  hieraus  wegen  der  leicht  erkennbaren  Beziehung 

QJv  =  e 
schließlich 

;  —  _  ^t  ^«  ^  ^  ^g*  211"! 

Da  nun  ersichtlich  bei  der  Diffusion 

dt  '^  dx  "^  e«(^  +  >t,)"ö*« 
ist,  so  stellt  der  Faktor  von  d^Q^ldz^  den  Diffusionskoeffici- 
enten  der  Lösung  dar,  der  durch  diese  Betrachtungsweise  in  eine 
merkwürdige  Beziehung  zu  elektrischen  Größen  gebracht  ist;  eine 
Beziehung,  die  der  Erfahrung  ziemlich  vollständig  entspricht*^  — 
Die  Formeln  (211')  gestatten  nun  auch,  die  oben  angekündigte 
wichtige  Folgerung  zu  ziehen;  durch  Elimination  von  i  ergiebt  sich 
nämlich  nach  Ersetzung  der  I^  durch  die  X,^ 

und  hierdurch  ist  die  räumliche  elektromotorische  Kraft, 
welche  in  der  Lösung  eines  Elektrolyten  von  wechselnder  Kon- 
zentration herrscht,  bestimmt 

Vertauscht  man  in  diesem  Resultat  q  mit  seinem  Wert  ve^pejRTy 
und  K  mit  dem  Potentialgefälle  —dfpjdz,  so  erhält  man 

_   d^  _    y,  A,  ~  y,  Aa   BT  dp 
ö *  ""     y (^  +  A,)     pe   dx' 

eine  Gleichung,  die  sich  sogleich  integrieren  läßt,  da  der  erste  Faktor 
rechts  von  z  unabhängig  ist,  und  T  bei  kleinen  Temperaturände- 
rungen auch  als  konstant  betrachtet  werden  kann.  Bezeichnet  man 
die  Grenzen  der  Integration  durch  die  Indices  a  und  ß,  so  erhält  man 

^  vßi-hi;)       e        \Pßl 

Dieses  Resultat  gestattet  auch  die  Anwendung  auf  die  Bestim- 
mung des  Potentialsprunges  oder  der  flächenhaften  elektromoto- 
rischen  Kraft  Paß  =  (pß—  (fai    die    in    einer    dünnen  XJbergangs- 
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Schicht  zwischen  zwei  Bereichen  {a)  und  {ß)  konstanter  Konzentrationen 
resp.  konstanter  osmotischer  Drucke  pa  und  pß  stattfindet. 

In  dem  speziellen  Falle,  daß  aus  einem  Grammolekül  des 
Elektrolyten    nur   je    ein    Grammolekül    der    Ionen    entsteht,    ist 

^i  =  ^»  =  i^- 

Diese  merkwürdigen  Beziehungen,  welche  die  erste  Bestimmung 

einer  elektromotorischen  Kraft  auf  dem  Wege  der  Theorie  darstellen, 
verdankt  man  W.  Nbrnst.®®)  Die  Methode  gestattet  ersichtlich  eine 
Erweiterung  auf  den  Fall,  daß  in  demselben  Lösungsmittel  gleich- 
zeitig zwei  Elektrolyte  vorhanden  sind,  und  somit  auch  auf  die  Be- 
stimmung der  elektromotorischen  Bjraft  in  der  Grenze  zwischen 
den  Lösungen  zweier  Elektrolyte  in  demselben  Mittel;  denn  nächst 
dieser  Grenze  findet  eben  eine  Diffusion  der  beiden  Lösungen  in- 
einander statt. — 

Eine  analoge  Bestimmung  der  flächenhaften  elektromotorischen 
Kraft  Pf^.  zwischen  einem  Metalle  (h)  und  einem  Elektrolyten  {i)  ist 
ohne  neue  spezielle  Hypothesen  nicht  möglich.  Relativ  einfach 
liegen  die  Verhältnisse  in  dem  Falle,  daß  die  Berührung  zwischen 
einem  Metalle  und  der  Lösung  eines  seiner  Salze  stattfindet  Man 
schließt  seine  Betrachtung  möglichst  nahe  an  die  obigen  Ent- 
wickelungen  an,  indem  man  die  Vorstellung  benutzt,  daß  zwischen 
den  beiden  Körpern  ein  stetiger  Übergang  stattfindet,  das  Metall 
also  spurenweise  in  Lösung  geht,  und  gemäß  den  Formeln  (211) 
ausdrückt,  daß  eine  merkliche  Strömung  des  metallischen  Ions 
nicht  möglich  ist,  weil  sonst  starke  Ladungen  entständen,  welche 
dieser  Strömung  entgegenwirken  und  ihr  momentan  ein  Ziel  setzen 
würden. 

Es  folgt  hieraus,  daß  gelten  muß 

212)  A"---  -f^-  =  0, 

worin  K  die  frühere  Bedeutung  hat,  p  den  osmotischen  Druck  der 
Metall-Ionen,  und  q  die  Dichte  der  mit  ihnen  verbundenen  Ladungen 
innerhalb  der  Übergangsschicht  bezeichnen. 

Führt  man,  wie  auf  S.  346  u.  f.,   ein 
212')  9  =  v€,      p  =  RTv, 

worin  v  die  Anzahl  der  Grammoleküle  des  Metall-Ions  in  der  Lösung, 
und  e  die  Ladung  eines  jeden  bezeichnet,  so  giebt  dies 

212")  A=  ---^  =  ^^^f^, 

'  o  Xr  pe    ox 
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also  bei  einer  Integration  über  die  Dicke  der  Ubergangsscbicht 

(Jj;  ^  212-) 


P..^—l 


hi        g 


hierin  bezeichnet ;?.  den  osmotischen  Druck  des  Metall-Ions  innerhalb 
des  homogenen  Elektrolyten,  p^  seinen  Wert  im  Metall,  d.  h.  eine 
diesem  individuelle  Konstaute,  welche  die  Tendenz  des  Metall-Ions, 
in  Lösung  zu  gehen,  mißt  und  welche  aus  dem  Experiment  zu  be- 
stimmen ist. 

Die  direkteste  Prüfung  dieser  Formeln  liefert  die  Beobachtung 
der  Potentialdiflferenz  P^.  bei  verschiedener  Konzentration  derselben 
Lösung,  wo  /?.  in  einfacher  Weise  angebbar  ist;  dieselbe  ist  befrie- 
digend ausgefallen.  Hiernach  sind  also  auch  die  elektromotorischen 
Gesamtkräfte  von  konstanten  Elementen,  welche  zwei  Metalle  inner- 
halb wässeriger  Lösungen  ihrer  Salze  enthalten,  theoretisch  ziemlich 
vollständig  angebbar.®®) 

Es  ist  indessen  zu  betonen,  daß  die  letzten  über  elektromoto- 
rische Kräfte  erhaltenen  Resultate  wesentlich  auf  der  Annahme  ruhen, 
daß  ein  elektrischer  Strom  das  System  nicht  durchsetzt.  Diese  Voraus- 
setzung schließt  nun  zwar  eine  prüfende  Messung  nicht  aus,  wie  die 
S.  314  entwickelte  und  hier  anwendbare  Beobachtungsmethode  zeigt; 
aber  eine  Übertragung  der  erhaltenen  Ausdrücke  auf  Fälle,  wo  ein 
Strom  durch  den  Elektrolyten  Hießt,  würde  in  hohem  Grade  hypo- 
thetisch sein.  — 

Wir  schließen  an  die  thermodynamischen  Betrachtungen,  welche 
in  den  beiden  letzten  Paragraphen  eine  so  wesentliche  Rolle  spielen, 
noch  eine  allgemeine  Bemerkung  an. 

Bisher  ist  als  einzige  Arbeitsleistung  an  dem  stromdurchflossenen 
System  diejenige  angenommen,  welche  die  elektrischen  Kräfte  bei 
der  Strömung  leisten,  und  welche  durch  die  Gleichung  (196'")  bestimmt 
ist;  es  kann  aber  nach  dem  Inhalte  der  Paragraphen  25  bis  29  als 
sicher  gelten,  daß  auch  magnetische  Kräfte  eine  Arbeit  an  dem 
System  leisten,  wenn  dasselbe  gegen  andere  Stromleiter  oder  gegen 
Magnete  verschoben  wird.  Unterscheiden  wir  diese  beiden  Arbeiten 
als  elektrische  und  magnetische  durch  die  Indices  e  und  m,  so  würde 
an  Stelle  der  Gleichung  (198'")  jetzt  treten 

da  ,  ,  f 

^y  =  «e  +  «m   +  «  • 

Die  Integration  über  ein  endliches  Bereich  des  Stromleiters  liefert 

^^  =  ^:  +  ^:  +  ^2',  213) 
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und,  wenn  das  Bereich  den  ganzen  Stromleiter  umfaßt,  wegen  des 
hier  stattfindenden  Wertes  ^e  =  0, 

213')  _^  =  ^;  +  ß'. 

Findet  in  dem  System  selbst  keine  Veränderung  statt,  besteht 
es  z.  B.  nur  aus  Leitern  erster  Klasse,  und  wird  es  auf  konstanter 
Temperatur  erhalten,  so  ist  dEldt=  0,  also 
213")  ^;  +  fl'=0, 

und  die  zugeführte  Arbeit  muß  vollständig  in  der  Gestalt  von  Wärme 
gewonnen  werden. 

Auf  diese  Beziehungen   wird  im  folgenden  Kapitel   zurückzu- 
greifen sein. 

§  35.  Hicht-stationäre  Ströme.   Polarisations-  und  Eonvektionsströme. 
Die  allgemeinste  Gestalt  der  elektromagnetischen  Grundgleichimgen. 

Die  Größen  u,  U,  w,  die  wir  auf  S.  21G  durch  die  Gleichungen 
214)   :^f|^-^]  =  «,  ^(i---T-)  =  ^'   ffi^-|^)=» 

'     4tn\dy        dx)  '47r\ö»         dxj  ^    ^n\dx        dy) 

eingeführt  hatten,  genügen  nach  ihrer  Definition  der  Grundformel 

stationärer  Strömungen.     Es  kann  indessen  nach  dem  an  ver- 
schiedenen Stellen  dieses  Kapitels  Bemerkten  nicht  zweifelhaft  sein, 
daß   den   bisher  betrachteten   verwandte  Vorgänge   in  der  Natur 
vorkommen,  die  den  Charakter  stationärer  Zustände  nicht  besitzen. 
Die  auf  S.  225  erwähnte  Entladung  von  Konduktoren  giebt  ein  Bei- 
spiel  dafür.     Es  ist  nun  die  Frage,   in  welcher  Weise    die  obigen 
Formeln  für  u,  t),  1ü  zu  erweitem  sind,  um  dergleichen  Vorgänge 
mit  zu  umfassen.     Bei  ihrer  Behandlung  wollen  wir  in  der  früher 
benutzten  Weise  die  sprungweisen  Übergänge,  die  etwa  in  dem  betrach- 
teten körperlichen  System  vorkommen,  durch  stetige  ersetzt  denken. 
Einen  Fingerzeig  zu  ihrer  Lösung  geben  uns  die  auf  S.  225  u.  f. 
angestellten  Überlegungen,  die  zu  dem  Schlüsse  führten,  daß  laut 
der  Beobachtung  nicht -stationäre  Ströme  notwendig  mit  Verände- 
rungen der  Ladungsverhältnisse  im  durchflossenen  Leiter  verbunden 
sind,  und  daß  demgemäß  zwischen   den  wahren  Stromkomponenten 
u,  t),  m  und  der  wahren  elektrischen  Dichte  q  die  Beziehung  (158") 
stattfinden  muß.    Wir  schreiben  diese  letztere,  indem  wir  die  elektri- 
schen wahren  Dichten  nunmehr  zum  Unterschied  von  den  magneti- 
schen durch  den  Index  e  auszeichnen,   und  indem  wir  nach  S.  230 
die  Konstante  k  im  wissenschaftlichen  Maßsystem  gleich  Eins  setzen: 
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|iL  +  |l  +  |»+  ö?^  =  0.  214") 

dx       oy       dx         o  t  ' 

Nun  haben  wir  aber  auf  S.  62  einen  Ausdruck  für  die  wahre 
räumliche  Dichte  durch  die  Komponenten  X,  ?),  3  der  elektrischen 
Polarisation  K  abgeleitet,  nämlich  in  Formel  (41")  erhalten 

was  allerdings  zunächst  nur  für  Dielektrica  Geltung  hatte.  Indessen 
haben  wir  durch  die  Überlegungen  von  S.  89  erkannt,  daß  die 
absolut  isolierenden  Dielektrica  im  Sinne  der  zweiten  Hälfte  des 
I.Kapitels  ebensowohl  ideale  Grenzfälle  sind,  wie  die  absolut  guten 
Leiter,  mit  denen  wir  uns  in  dessen  erster  Hälfte  beschatügi  nahen, 
und  daß  wahrscheinlich  alle  Körper  gleichzeitig  die  elektrische  Lei- 
tung und  die  dielektrische  Polarisation  zulassen. 

Indem  wir  jetzt  zuerst  die  wichtigen  Konsequenzen  aus  jener 
Auffassung  ziehen,  betrachten  wir  die  Beziehung  (214'")  als  eine 
vollständig  allgemeingültige  und  bringen,  indem  wir  sie  berück- 
sichtigen, die  Gleichung  (214")  auf  die  Form 

Dieselbe  erscheint  nunmehr  als  eine  Erweiterung  der  Formel 
(214'),  welche  dadurch  erhalten  ist,  daß  die  Größen  u,  ö,  tu  vertauscht 
sind  mit  den  Aggregaten 

die  oiFenbar  als  Strömungskomponenten  aufgefaßt  werden  können, 
da  gleiches  von  u,  ü,  w  gilt. 

Die  neue  Strömung,  deren  Resultante  wir  mit  j  bezeichnen,  hat 
mit  der  früheren  gemein,  daß  sie  die  Gleichung 

^Ä  +  .Jl  +  ^L  =  0  215") 

dx        ay         dx  * 

erfüllt,  welche  aussagt,  daß  durch  die  Oberfläche  eines  jeden  Vo- 
lumens in  jedem  Zeitmoment  das  gleiche  Quantum  des  bewegten 
Fluidums  aus-  und  eintritt;  sie  ist  aber  in  der  Hinsicht  von  der 
früheren  verschieden,  daß  die  Komponenten  y,  5,  j  selbst  mit  der 
Zeit  variieren,  und  insofern  kann  sie  stationär  im  gewöhnlichen 
Sinne  des  Wortes  nicht  genannt  werden.  Da  sie  aber  in  jedem 
Moment  dem  Gesetz  (215")  einer  stationären  Strömung  folgt,  so 
kann  man  sie  passend  als  quasi-stationär  bezeichnen,  und  wir 
wollen  diesen  Namen  weiterhin  beibehalten. 
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Die  quasi-stationäre  Strömung  j  beschränkt  sich  keineswegs  auf 
Leiter,  sondern  erfüllt  den  ganzen  Raum  mit  Ausnahme  etwaiger 
Leiter,  auf  denen,  —  soweit  dergleichen  möglich  ist  —  elektrisches 
Gleichgewicht  herrscht;  sie  gestattet  wegen  der  Gültigkeit  der  Be- 
dingung (215")  jederzeit  die  Zerlegung  in  Stromfäden,  die  im  End- 
lichen oder  im  Unendlichen  geschlossen  sein  müssen,  aber  ihre  Lage 
und  Gestalt  von  Moment  zu  Moment  ändern. 

Den  laut  den  Formeln  (215')  unter  Umständen  zu  dem  Leitungs- 
strom i  hinzutretenden  neuen  Teil,  der,  wie  wir  später  zeigen  werden, 
nur  unter  ganz  speziellen  Umständen  merkliche  Wirkungen  giebt, 
nennt  man  kurz  den  ?olarisationsstrom;  über  seine  Eigenschaften 
geben  die  Werte  seiner  Komponenten  nach  den  Koordinatenaxen 
Aufschluß. 

Bezeichnet  man  nämlich  die  Resultierende  aus  den  Polarisations- 
geschwindigkeiten dUldtj  d^jdt,  dQldt  mit  S',  setzt  also 


'■•'m'^m^m'' 


so    ist   die  Richtung  des  Polarisationsstromes  mit  ffi'  parallel,   und 
seine  Dichte  gleich  ^/in. 

Indem  man  sich  vorstellt,  daß  in  den  Dielektrica  elektrische 
Ladungen  zwar  nicht  von  Volumenelement  zu  Volumenelement  wan- 
dern, aber  innerhalb  des  Volumenelementes  durch  elektrische  Kräfte 
verschoben  werden  können,  und  indem  man  weiter  voraussetzt,  daß 
die  bei  einer  Änderung  von  S  durch  die  Querschnittseinheit  normal 
zu  S'  hindurchtretende  Ladung  gleich  Sl'jin  ist,  kann  man  das 
Zustandekommen  eines  Polarisationsstromes  sich  veranschaulichen. 
Auf  Grund  dieser  Deutung  stellt  man  ^'j4:n  wohl  auch  als  den 
Verschiebungsstrom  dem  Leitungsstrom  i  gegenüber.  Indessen 
ist  diese  Auffassung  nichts  weiter,  als  eine  andere  Form  des  Aus- 
druckes für  die  Thatsache,  daß,  wie  36,  %  3>  so  auch  dULjdt^  d^jdt, 
dS/dt  in  den  Dielektrica  einer  gewissen  Bedingungsgleichung  ge- 
nügen, und  bietet,  auf  Leiter  mit  Polarisationen  angewandt,  der 
Vorstellung  solche  Schwierigkeiten,  daß  wir  sie  auch  als  Hilfsmittel 
für  die  Anschauung  nicht  benutzen  wollen. 

Mit  den  oben  zusammengestellten  Folgerungen  aus  der  Grund- 
formel (215)  verbinden  wir  nun  die  fundamentale  Hypothese,  daß 
der  Polarisationsstrom,  der  sich  in  der  Gleichung  (215) 
dem  Leitungsstrom  addiert,  die  nämlichen  elektrischen 
und  magnetischen  Wirkungen  übt,  wie  jener.  ^®^) 

In  Bezug  auf  die  magnetischen  Kräfte,  die  uns  in  diesem  Ab- 
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schnitt  allein  beschäftigen,  drücken  wir  dies  analytisch  aus,  indem 
wir  die  Formeln  (214)  durch  die  Zufiigung  der  Polarisations- 
geschwindigkeiten erweitern,  also  schreiben 

(dC       dB\        .  ,    ÖX         (dÄ        dC\        .     u   .    ÖD     ^ 

(dB       dÄ\       .     ^   ,    ö8  I 

es  nehmen  dann  die  Ausdrücke  (149")  für  A,  B,  C  die  Form  an 

Die  so  erhaltenen  Formeln  sind  im  Einklang  sowohl  mit  den 
im  ersten  Kapitel  entwickelten  Gesetzen  der  Elektrostatik,  als 
auch  mit  den  in  diesem  Kapitel  abgeleiteten  für  stationäre  Zu- 
stände; denn  in  beiden  Gebieten  sind  die  Kräfte,  und  somit  die 
Polarisationen,  als  zeitlich  unveränderlich  betrachtet.  Die  vorge- 
nommene Erweiterung  bringt  also  keinen  Widerspruch  mit  einer  der 
früher  behandelten  Thatsachen  hervor. 

Was  die  Prüfung  des  erhaltenen  Eesultates  durch  die  Beobach- 
tung angeht,  so  können  Änderungen  von  K,  wie  sie  hier  voraus- 
gesetzt sind,  nämlich  in  einem  ruhenden  Volumenelement  sich  ab- 
spielend, nur  durch  Veränderungen  im  Außenraum  bewirkt  werden, 
am  einfachsten  durch  Transport  von  wahren  Ladungen.  Die  Be- 
obachtungen von  Heetz,  welche  einigermaßen,  aber  nicht  genau,  hier- 
her gehören,  haben  Wirkungen  der  Art,  wie  die  Formeln  sie  verlangen, 
nachgewiesen,  gestatten  aber  keine  quantitative  Verwertung.  ^®^)  — 

Die  im  Vorstehenden  ausgeführte  Erweiterung  unserer  Grund- 
formeln (214)  hört  auf  zu  genügen,  wenn  das  körperliche  System 
in  Bewegung  befindlich  ist;  denn  in  diesem  Falle  ist  die  Ausgangs- 
formel (214'')  offenbar  unvollständig.  Wenn  nämlich  an  derselben 
Stelle  des  Raumes  noch  durch  andere  Ursachen,  als  infolge  der 
Strömung,  die  Dichte  variiert,  so  tritt  an  ihre  Stelle  die  Gleichung 

l^+l7+-i:-)''^+-Ä(^«''^)=«'       216) 

worin  dk  ein  zu  jeder  Zeit  dieselbe  bestimmte  Portion  der  ponde- 
rabeln  Materie  umfassendes  Volumenelement  bezeichnet,  und  der 
totale  Differentialquotient  nach  t  alle  möglichen  Ursachen  der  Ver- 
änderung von  dk  und  o^  berücksichtigt. 

Von  solchen  Ursachen  kommen  in  unserem  Falle  außer  der 
früher  allein  behandelten  zeitlichen  Änderung  von  q^  in  jedem  Baum- 
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punkt  noch  zwei  als  denkbar  in  Betracht:  die  Translation  des 
Volumenelementes  nach  einer  Stelle,  wo  gleichzeitig  ein  anderes  q^ 
herrscht,  und  die  Dilatation,  welche  seine  Ladung  auf  einen  größeren 
Kaum  verteilt. 

Bezeichnet  man,  wie  früher,  mit  u,  v',  m?'  die  Komponenten 
der  Translationsgeschwindigkeit  y  des  Volumenelementes  dk,  mit  &' 
seine  Dilatationsgeschwindigkeit,  so  wird  die  Formel  (216)  zu 

ox        ay         0%         o  t         ox  oy  öx  ^^ 

und   läßt  sich   bei  Rücksicht   auf  die  Werte   von    o    und  &'  auch 

schreiben 

(  S  (    ,        ,  ,     1    öj\   ,    ö   /.    ,        ,  ,     1    a?)\ 

216')        )ä^r  +  ^«"  +  4^ä7j  +  äi;r  +  P'''+4;^T.) 

Man  kann  hiemach  die  Grundgleichungen  (215"')  auf  eine  Ge- 
stalt bringen,  in  welcher  sie  mit  der  Bedingung  (216')  im  Einklang 
sind,  indem  man  den  rechten  Seiten  noch  die  Glieder  ^iiq^u\ 
inpy,  4nQ^w'  hinzufügt  Dieselben  würden  aussprechen,  daß  einem 
Leitungsstrom  in  elektromagnetischer  Hinsicht  außer  dem  Polari- 
sationsstrom auch  äquivalent  ist  der  Transport  wahrer  Ladungen  mit 
den  ponderabeln  leitenden  oder  isolierenden  Massen,  an  die  sie 
gebunden  sind,  d.  h.  die  sogenannte  elektrische  Konvektion,  auf 
welche  bereits  S.  227  hingewiesen  worden  ist. 

Die  Stärke  des  Konvektionsstromes  ergiebt  sich  gleich  g^p,  seine 
Sichtung  ist  der  von  p'  parallel.  In  der  wenigstens  angenäherten 
Bestätigung  dieses  Gesetzes  durch  die  Beobachtung  liegt  auch  eine 
Prüfung  für  die  Eichtigkeit  der  theoretischen  Schlüsse,  durch  welche 
wir  zu  demselben  gelangt  sind.  — 

Das  erhaltene  Resultat  zeigt  uns,  daß  man  einen  konstanten 
Strom  herstellen  kann,  der  ohne  Arbeitsleistung  andauert,  indem 
man  ein  mechanisches  System,  das  irgend  welche  elektrische  Ladungen 
trägt,  in  eine  stationäre  Bewegung  versetzt.  Ströme  von  der  ge- 
nannten Eigenschaft  müssen  wir  nach  dem  S.  263  Gesagten  in 
Magneten  stattfindend  annehmen,  wenn  wir  deren  Wirkungen  auf 
elektromagnetische  Kräfte  zurückführen  wollen.  Daß  diese 
Ströme  keine  Leitungsströme  sein  können,  ist  schon  früher  aus- 
gesprochen worden;  es  hindert  aber  nichts,  sie  als  Konvektions- 
ströme  aufzufassen,  welche  durch  die  Bewegung  der  mit  elektrischen 
Ladungen  versehenen  kleinsten  Teilchen  des  Magneten  hergestellt 
werden.  ^^^ 
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Damit  der  Körper  sich  dabei  elektrostatisch  neutral  verhalte, 
ist  erforderlich,  daß  die  positiven  und  die  negativen  Ladungen  jedes 
Volumenelementes  gleich  groß  seien ;  um  trotzdem  elektromagnetisch 
zu  wirken,  müssen  sie  verschiedene  Bewegungen  besitzen.  Ein  Paar 
materieller  Punkte  von  verschiedenen  Massen  und  mit  entgegengesetzten 
elektrischen  Ladungen,  die  sich  unter  dem  Einfluß  wechselwirkender 
Kräfte  in  geschlossenen  Bahnen  bewegen,  würden  ein  System  dar- 
stellen, das  bei  hinreichend  kleiner  Umlaufszeit  auf  ferne  Punkte 
zwar  nicht  elektrostatische,  wohl  aber  elektromagnetische  Kräfte 
ausübt  Unmagnetische  Körper  stellen  sich  im  Lichte  dieser  Auf- 
fassung als  Systeme  von  molekularen  Konvektionsströmen  dar,  deren 
Orientierung  Gesetzmäßigkeiten  nicht  besitzt;  der  Akt  der  Magneti- 
sierung besteht  in  einer  Drehung  der  Axen  der  Strombahnen  nach 
der  Richtung  der  magnetisierenden  Kraft  hin,  die  in  permanenten 
Magneten  auch  nach  dem  Verschwinden  jener  Kräfte  andauert,  in 
veränderlichen  dagegen  zurückgeht.  — 

Kehren  wir  zu  den  allgemeinen  Entwickelungen  zurück,  welche 
die  Veranlassung  zu  dieser  Abschweifung  boten,  so  ist  zu  betonen, 
daß  die  oben  erwähnten  Beobachtungen  keineswegs  hinreichend 
mannigfaltig  und  vollständig  sind,  um  zu  beweisen,  daß  die  zuletzt 
eingeführten  Zusatzglieder  wirklich  die  gesamte  Wirkung  einer 
beliebigen  Bewegung  des  unendlichen  körperlichen  Systemes  ent- 
halten; es  ist  vielmehr  hervorzuheben,  wie  wenig  Wahrscheinlichkeit 
dafür  spricht,  daß  weder  Rotation,  noch  Deformation  innerhalb  des 
Systemes  magnetisch  wirksam  sein  sollen,  wenn  die  Translation  sich 
als  wirksam  erweist. 

Indessen  fehlt  es  für  die  Erweiterung  unserer  Formeln  nach 
dieser  Richtung  bisher  anscheinend  durchaus  an  einer  sicheren 
Grundlage.  Beobachtungen  über  hierher  gehörige  Wirkungen  sind 
überaus  schwierig,  da  auch  unter  ausgesucht  günstigen  Verhältnissen 
die  Kräfte  der  Konvektion  sehr  gering  sind,  und  eine  plausible 
physikalische  Hypothese  über  den  Mechanismus  des  Vorganges  ist 
noch  nicht  gefunden. 

Ohne  sich  auf  solche  zu  stützen,  kann  man  im  Grunde  nur 
folgendes  sagen. 

Bezeichnet  man  die  gesuchten  Ergänzungsglieder  für  die  rechten 
Seiten  der  Gleichungen  (215")  mit  p,  q,  r,  so  müssen  dieselben  jeden- 
falls, um  mit  der  Bedingung  (216')  vereinbar  zu  sein,  der  Gleichung 

dx         dy         d  X 
genügen;  außerdem  aber  müssen  sie  sowohl  mit  der  Feldstärke  K, 

23* 
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als  mit  den  Komponenten  u,  v\  w'  der  Translationsgeschwindig- 
keit g  verschwinden,  denn  bei  fehlender  Bewegung  treten  die  ein- 
fachen Formeln  (215'")  in  ihr  Recht,  und  bei  fehlenden  elektrischen 
Ejräfben  ist  überhaupt  keine  Veranlassung  zu  magnetischen  Wirkungen 
vorhanden. 

Setzen  wir  voraus,  daß  v,  q,  r,  die  nach  ihrem  Auftreten  Vektor- 
komponenten darstellen,  im  ganzen  Eaume  stetig  sind,  so  ergiebt 
sich  nach  den  Resultaten  von  Bd.  I,  S.  192,  die  auch  für  den  ersten 
Paragraphen  dieses  Kapitels  die  Grundlage  bildeten,  daß  sie  auf  die 
Form  gebracht  werden  können 

IdC        dE\  (dA'       dCr\  (dB'        dA'\ 

Wir  bemerken,  daß  die  Formeln  (215")  hierdurch  die  Gestalt 
annehmen 


daß  die  Größen  A\  B*,  C  sich  also  direkt  als  Anteile  an  den  Werten 
der  magnetischen  Kräfte  Aj  £,  C  darstellen,  die  infolge  der  Be- 
wegung auftreten. 

Die  A\  Jff,  (T  müssen,  ebenso  wie  die  p,  q,  r,  sowohl  mit  der 
Geschwindigkeit  g,  als  mit  der  Feldstärke  Ä'  verschwinden,  und  da 
alle  andern  Glieder  der  obigen  Formel  linear  in  den  Komponenten 
dieser  Größen  sind,  so  liegt  es  nahe,  die  denkbar  einfachste  Ver- 
fügung zu  treffen  und  A\  J3\  C  bilineär  in  u\  r ,  w'  und  X,  Z,  Z 
zu  wählen. 

Ein  besonders  einfacher  Ansatz,  der  durch  die  Analogie  mit 
später  zu  behandelnden  Gleichungen  empfohlen  wird,  ist  der, 

217)        t?  J'=  w^  -  v'S,     vF=^  m'3  -  wH,     vC=  vli  -  u^ 

zu  wählen;  diese  Ausdrücke  fuhren  keine  neuen  Konstanten  in 
die  Formeln  ein,  als  die  allgemeinen  Dielektricitätskonstanten,  und 
transformieren  sich  wie  Vektorkomponenten,  was  offenbar  statt- 
finden muß,  um  den  Ansatz  als  zulässig  erscheinen  zu  lassen.  Sie 
sprechen  die  Erregung  einer  magnetischen  Kraft  i?'  aus,  welche 
normal  zu  der  Richtung  der  elektrischen  Kraft  Ä''  und  derjenigen 
der  Geschwindigkeit  g'  des  Volumenelementes  steht  und  die  Größe 
besitzt 

217')  Ii'=^8m(g\K). 
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Acceptieren  wir  jenen  Ansatz,  so  nehmen  unsere  Gleichungen 
(215'")  die  Gestalt  an^o»): 


(dC       dB\       .     ,     ,         'S  ,    SU 


+  /-  («'x-ti'?))  -  A(„'3  _  „'X), 


IdA        dG\       .     ,„   ,        'X   ,    ög 


V 


V 


dB 

dx 


ÖÄ 


SS 


-äV    =4  51  (»  +  ?.«'') +  -ä7 


d    ,    ,r.  ,^.  d 


217") 


in  welcher  wir  sie  als  die  allgemeinen  Gleichungen  des  Elektro- 
magnetismus bezeichnen  wollen,  während  die  in  ihnen  auftretenden 
Aggregate 


.  ,     1    d3e       ^     ^  ,        ,  ,     1    dg 


4tn    d 

rv 


=  9 


+  ^e-  +  il-4f  =  5 


217'") 


im  Anschluß  an  das  S.  354  Entwickelte  die  Gesamtkomponenten 
der  wahren  elektrischen  Strömung  in  dem  mit  der  Ge- 
schwindigkeit ff'  bewegten  Volumenelement  heißen  mögen. 
Es  ist  aber  nicht  zu  vergessen,  daß  die  letzten  Zusatzglieder  durch 
die  Erfahrung  noch  nicht  geprüft  sind;  deshalb  sollen  hier  Folge- 
rungen aus  ihnen  nicht  gezogen,  sondern  nur  im  nächsten  Kapitel 
bei  Behandlung  eines  zweiten,  gleichgestalteten  und  sicherer  begrün- 
deten Systemes  die  dort  abzuleitenden  Resultate  auf  den  vorliegenden 
Fall  übertragen  werden.  Ebenda  wird  sich  auch  ein  Standpunkt 
gewinnen  lassen,  von  dem  aus  die  Richtigkeit  und  Vollständigkeit 
der  vorstehenden  allgemeinen  Gleichungen  mindestens  sehr  wahr- 
scheinlich erscheint.  — 

Noch  sei  bemerkt,  daß  bei  der  Ableitung  der  Grundformeln 
(217")  über  das  Verhalten  des  Koordinatensystemes,  auf  welches  die- 
selben bezogen  sind,  eine  beschränkende  Annahme  nicht  gemacht  ist 
Für  gewisse  Anwendungen,  namentlich  auf  Fälle,  wo  die  Bewegung 
nur  im  Endlichen  stattfindet,  wird  es  sich  vorteilhaft  erweisen,  ein 
absolut  ruhendes  Koordinatensystem  zu  benutzen;  unter  anderen 
Umständen  ist  eines  vorzuziehen,  das,  mit  einem  Teile  des  Systemes 
fest  verbunden,   dessen  Bewegungen  folgt     Im  letzteren  Falle  be- 
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zeichnen  dann  u,  v,  w'  die  Komponenten  der  relativen,  nicht  der 
absoluten  Geschwindigkeit  nach  den  bewegten  Eoordinatenaxen.  — 

Zu  Anwendungen  giebt  auch  im  einfachen  Falle  eines  ruhenden 
Mediums  das  erhaltene  Formelsystem  zunächst  noch  wenig  Möglich- 
keit, da  uns  bisher  unbekannt  ist,  ob  wir  von  den  sechs  abhängigen 
Variabein  Jf,  Z,  Z  und  J,  -B,  C  dieser  Gleichungen  ein  System 
willkürlich  mit  Ort  und  Zeit  veränderlich  vorschreiben  können.  Wir 
werden  im  nächsten  Kapitel  zeigen,  daß  noch  ein  zweites  System 
von  Gleichungen  zwischen  denselben  sechs  Größen  besteht,  woraus 
sich  ergiebt,  daß  eine  willkürliche  Verfugimg  in  der  angegebenen 
Richtung  nicht  zulässig  ist 

Doch  kann  man  eine  Beziehung  durch  Elimination  der  A^  J9,  C 
bilden,  die  wenigstens  für  ein  ruhendes  homogenes  isotropes  Medium 
ein  anschauliches  Resultat  ergiebt  Diiferentiiert  man  die  Formeln 
(215'"')  nach  x,  y,  z  und  addiert  die  Resultate,  so  gelangt  man  zu  der 
Gleichung  (214")  zurück,  die  aber  unter  den  gemachten  Voraus- 
setzungen wegen  der  Beziehungen  (151'")  und  (39)  die  Gestalt 
annimmt 

Sie  spricht  aus,  daß  die  Geschwindigkeit  der  Abnahme  von  q^ 
in  jedem  Volumen element  des  homogenen  isotropen  Körpers  nur  von 
dessen  Zustand  abhängig  ist,  und  zeigt,  wie  ihr  absoluter  Wert  sich 
durch  die  Konstanten  I  und  b  des  Mediums  bestimmt. 

Wir  haben  in  diesem  ganzen  Abschnitt  das  betrachtete  Medium 
als  mit  dem  Ort  stetig  veränderlich  angesehen  und  deshalb  von 
Grenzbedingungen  zu  sprechen  keine  Veranlassung  gehabt.  G^ht 
man  aber  in  der  früher  angewandten  Weise  von  stetigen  zu  längs 
gewisser  Oberflächen  unstetigen  Änderungen  über,  so  wird  die 
Ableitung  von  speziellen  Bedingungen  für  diese  Oberflächen  nötig. 
Wir  werden  dieselben  im  folgenden  Kapitel  nach  Aufstellimg  des 
oben  erwähnten  zweiten  Systemes  von  Hauptgleichungen  für  ver- 
änderliche Zustände  gleichzeitig  für  alle  beide  Systeme  und  nach 
demselben  Verfahren  gewinnen. 


IV.  Kapitel. 

Induktion. 

§  36.    Grundthatsachen  über  die  Induktion  in  linearen 
geschlossenen  Leitern.    Das  Linienintegral  der  in   einem  mhenden 
linearen  Leiter  durch  einen  bewegten  permanenten  Magneten  indn* 

zierten  elektrischen  Kraft. 

Den  Ausgangspunkt  für  ^ie  Untersuchungen  des  vorigen  Ka- 
pitels bildete  die  Thatsache,  daß  sich  aus  Leitern,  die  das  VoLTA'sche 
Spannungsgesetz  nicht  befolgen,  durch  Zusammenfügung  Systeme 
bilden  lassen,  welche  in  ihrer  Umgebung  neben  elektrischen  auch 
magnetische  Kräfte  ausüben.  Die  Grundlage  der  Lehre  von  den 
Induktionserscheinungen  bildet  die  von  Fabaday  gemachte  Beobach- 
tung, daß  jeder  beliebige  Leiter  die  Fähigkeit,  eigentümliche 
elektrische  und  magnetische  Kräfte  zu  äußern,  vorübergehend  da- 
durch erhält,  daß  er  zeitlich  wechselnden  magnetischen 
Kräften  ausgesetzt  wird.^^*) 

Diese  sekundär  erregten  magnetischen  Kräfte  sind  von  den- 
jenigen, die  influenziertem  Magnetismus  ihren  Ursprung  verdanken, 
durchaus  verschieden;  einmal  wirken  sie,  nach  der  direkten  Be- 
obachtung zu  schließen,  nicht,  so  lange  die  primär  ausgeübten  Kräfte 
zeitlich  konstant  sind,  sondern  nur,  so  lange  jene  sich  ändern;  so- 
dann verschwinden  sie  nicht  mit  der  Magnetisierbarkeit  des  unter- 
suchten Leiters. 

Insbesondere  ist  aber  von  Bedeutung,  daß  die  absolute  Stärke 
der  sekundären  magnetischen  Bjräfte  in  hohem  Grade  von  der 
Leitungsfähigkeit  des  benutzten  Körpers  für  Elektrizität  abhängig  ist; 
die  Beobachtung  erweist  zuverlässig,  daß  bei  homogenen  isotropen  Kör- 
pern von  gleicher  Gestalt  und  gleicher  Größe  bei  Einwirkung  gleicher 
und  gleich  veränderlicher  primärer  magnetischer  Kräfte  sekundäre 
Wirkungen  entstehen,  welche  der  spezifischen  Leitfähigkeit  l 
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direkt  proportional  sind.  Dies  fllhrt  auf  die  Vermutimg,  daß 
ähnlich,  wie  bei  den  im  vorigen  Kapitel  betrachteten  Vorgängen, 
im  Innern  des  Leiters  erregte  elektrische  Kräfte  die  nächste  Ur- 
sache der  ausgeübten  magnetischen  Wirkungen  sein  möchten.  In 
der  That  verhalten  sich  Leiter,  welche  in  der  beschriebenen  Weise 
veränderlichen  magnetischen  Kräften  ausgesetzt  sind,  auch  in  anderer 
Hinsicht  denen  analog,  von  denen  wir  aussagen,  daß  in  ihnen  ein 
elektrischer  Strom  fließt;  z.  B.  ändern  sie  ihre  Temperatur  und 
zeigen,  im  FaUe  sie  Elektrolyten  enthalten,  auch  chemische  Um- 
setzungen. 

Wir  betrachten  es  daher  als  durch  die  Erfahrung  erwiesen,  daß 
in  einem  Leiter  durch  die  Einwirkung  zeitlich  veränder- 
licher magnetischer  Kräfte  elektrische  erregt,  wie  man 
sagt,  induziert  werden.  Unsere  nächste  Aufgabe  ist,  den  Zu- 
sammenhang zwischen  den  induzierenden  magnetischen  und  den  in- 
duzierten elektrischen  Kräften  aufzusuchen;  da  aber  letztere  nicht 
direkt  beobachtbar  sind,  so  werden  wir  aus  den  wahrgenommenen 
sekundär  erregten  magnetischen  auf  sie  zurückschließen  müssen. 

Um  dies  zu  können,  müssen  wir  die  Annahme  machen,  daß 
die  induzierten  elektrischen  Kräfte  von  derselben  Natur 
sind,  wie  die  in  einem  aus  verschiedenartigen  Stücken  zu- 
sammengesetzten Leitersystem  nach  §  22  entstehenden» 
daß  also  insbesondere  die  Fundamen talformeln  (152'")  für  den  Zu- 
sammenhang zwischen  elektrischen  Kräften  und  Stromkomponenten 
ihre  Geltung  behalten,  wenn  die  ersteren  ganz  oder  zum  Teil  durch 
Induktion  erregt  sind,  und  daß  auch  noch  die  Formeln  (149) 
die  Stromkomponenten  mit  den  sekundären  magnetischen  Kräften 
verbinden. 

Femer  ist  kein  Grund  vorhanden,  die  Gültigkeit  der  früher  ab- 
geleiteten und  nach  S.  207  auch  im  vorigen  Kapitel  beibehaltenen 
Stetigkeitseigenschaften  der  elektrischen  und  der  magnetischen  Kräfte, 
wie  der  mit  ihnen  in  Verbindung  stehenden  Polarisationen  bei  den 
neuen  Vorgängen  anzuzweifeln.  Ebenso  nehmen  wir  für  den  Zu- 
sammenhang zwischen  den  Kräften,  resp.  den  Polarisationen,  und  den 
freien,  resp.  den  wahren,  elektrischen  und  magnetischen  Dichten  die 
früheren  Beziehungen  —  die  für  Magnetismen  zuletzt  in  (141)  und 
(141')  ausgedrückt  sind  —  so  lange  als  allgemein  gültig  an,  als  wir 
durch  daraus  fliefsende  Folgerungen  nicht  auf  Widersprüche  mit 
der  Erfahrung  gefilhrt  werden.  — 

Da  die  Vorgänge,  um  die  es  sich  hier  handelt,  fast  ohne  Aus- 
nahme schnell  ablaufende  sind,  so  bietet  es  große  Schwierigkeiten 
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durch  die  Beobachtung  allein  zu  Sätzen  über  das  Verhalten  der 
elektrischen  Kräfte  zu  kommen.  Auch  wenn  man  den  S.  219  be- 
nutzten Kunstgriff  wiederholt,  zum  Zwecke  der  Vereinfachung  der 
Verhältnisse  an  linearen  Leitern  zu  beobachten,  gewinnt  man  keine 
Eesultate,  die  ohne  Zuhilfenahme  von  Hypothesen  eine  Deutung  und 
Verwertung  in  dem  angegebenen  Sinne  gestatten. 

Um  eine  Vorstellung  von  der  anzuwendenden  Beobachtungs- 
methode zu  erhalten,  denken  wir  uns  den  Hneären,  unverzweigt 
angenommenen  Leiter,  etwa  eine  Drahtrolle,  fest  aufgestellt  und 
durch  zwei  dicht  nebeneinander  hingeführte  Drähte  mit  einem 
Galvanometer  verbunden;  letzteres  wird  passend  in  großer  Ent- 
fernung sowohl  von  dem  induzierten  Leiter,  als  von  dem  indu- 
zierenden System  angebracht,  um  von  den  primären  magnetischen 
Kräften  nicht  merklich  beeinflußt  zu  werden. 

Bewegen  wir  nun  das  induzierende  System,  einen  permanenten 
Magneten  oder  einen  Stromlauf,  in  beliebiger  Weise,  so  zeigt  das 
Galvanometer  eine  in  dem  linearen  Leiter  fließende  elektrische 
Strömung  an,  die  aber  im  allgemeinen  während  der  Bewegung  des 
induzierenden  Systemes  variiert,  so  daß  der  Magnet  des  Galvano- 
meters unter  ihrer  Einwirkung  keine  Euhelage  annimmt,  sondern 
Bewegungen  von  höchst  verworrener  Art  ausführt 

Die  Beobachtung  liefert  klarere  Resultate,  wenn  man  die  Be- 
wegung des  induzierenden  Systemes  so  schnell  ausführt,  daß 
ihre  Dauer  neben  der  Dauer  einer  Schwingung  des  Galvano- 
metermagneten vernachlässigt  werden  kann.  Buht  beim  Be- 
ginn des  Prozesses  dieser  Magnet  in  seiner  Gleichgewichtslage,  so 
kann  man  nach  S.  247  u.  f.  aus  der  Art  der  von  ihm  infolge  der 
Induktionswirkung  begonnenen  Bewegung  einfach  und  sicher  auf 
das  für  die  ganze  Dauer  der  Induktion  gebildete  Zeitintegral  der 
Strömung,  den  sogenannten  Integralstrom, 

fldt^J,  218) 

zurückschließen. 

Über  dessen  Wert  geben  also  die  Beobachtungen  relativ  zu- 
verlässigen Aufschluß,  und  an  die  ihn  betreff^enden  Resultate  hat  die 
Theorie  anzuknüpfen. 

Beiläufig  möge  bemerkt  werden,  daß  die  Dauer  des  Induktions- 
vorganges, wie  sie  oben  eingeführt  ist,  zwar  jedenfalls  sehr  nahe  mit 
der  Dauer  der  äußern  Einwirkung,  d.  h.  also  hier  der  Bewegung 
des  induzierenden  Systemes  zusammenfällt,  daß  dies  aber  doch  nicht 
völlig  strenge  gilt;  in  der  That  haben  feine  Beobachtungen,  auf  die 
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wir  weiter  unten  eingehen  werden,  sichergestellt,  daß  im  allgemeinen 
eine  elektrische  Strömung  —  bald  aperiodisch,  bald  in  gedämpften 
Schwingungen,  immer  aber  sehr  schnell  verklingend  —  auch  noch 
nach  dem  Aufhören  der  äußern  Einwirkung  im  Leiter  zurückbleibt 
Hier  genüge  es,  wegen  gewisser  Folgerungen  nur  die  Thatsache 
hervorzuheben.  — 

Als  direkte  Ursache  des  Stromes  sind,  wie  gesagt,  induzierte 
elektrische  Kräfte  zu  betrachten;  bezeichnen  wir  deren  Komponente 
in  einem  Element  des  induzierten  linearen  Leiters  s,  nach  dessen 
Richtung  genommen,  mit  5,  und  wenden  die  Resultate  von  §  23,  ins- 
besondere die  Formel  (151')  an,  so  finden  wir  die  Stärke  /  des  von 
ihr  bewirkten  Stromes  gleich  IgS.  Die  Stromstärke  ist  ebensowenig, 
wie  S^  innerhalb  des  Leiters  konstant,  und  /  wird  daher  nach  S.  226 
längs  des  Leiters  s  Ladungsänderungen  und  in  Verbindung  hiermit 
Potentialschwankungen  bewirken,  die  ihrerseits  auf  die  Strömung 
zurückwirken.  Bezeichnen  wir  die  elektrische  Potentialfunktion 
auf  dx  mit  (p\  so  erhalten  wir  für  den  Strom  den  ganz  allgemeinen 
Ansatz 

218')  I=^lg[S-'^'(). 

Auch  dieser  Ausdruck  ist  auf  s  weder  zeitlich,  noch  räumlich 
konstant;  indessen  kann  man,  wenn  die  Strömung  allein  auf  der 
Induktionswirkimg  beruht,  behaupten,  daß  das  Zeitintegral  über 
die  ganze  Dauer  des  veränderlichen  Vorganges  fldt^J  für  jede 
Stelle  des  induzierten  und  nach  Annahme  unverzweigten  Leiters 
—  inklusive  der  Windungen  des  angeschlossenen  Galvanometers  — 
konstant  sein  muß.  Denn  in  diesem  Falle  ist,  wie  oben  erörtert,  nach 
Ablauf  der  Induktion  der  Gleichgewichtszustand  wieder  hergestellt, 
der  vorher  herrschte,  und  dies  ist  nach  dem  S.  226  Gesagten  nur 
möglich,  wenn  durch  jeden  Querschnitt  die  gleiche  Gesamtströmung/ 
hindurchgegangen  ist.     Wir  dürfen  somit 

218")  J=.Xgj[S-'^^^dt 

als  von  s  unabhängig  betrachten.  Schreiben  wir  diese  Formel  in 
der  Gestalt 


•'fi -[/"'- /.(/*••") 


ds , 


so  können  wir  über  den  ganzen  Leiterkreis  integrieren  und  erhalten, 
da  (f\  und  somit  f  tfj  dt^  nach  ihrer  Bedeutung  einwertig  sind. 


jfj^=fdsfsdt=^fdtJSds, 
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Hierin  steht  links  neben  /  nach  der  Definition  (191")  der  Wider- 
stand W  des  linearen  lieiterkreises,  rechts  das  Zeitintegral  der  ge- 
samten induzierten  elektrischen  Kraft;  kürzen  wir  also  die  beiden 
resp.  über  den  ganzen  geschlossenen  Leiterkreis  und  über  die  ganze 
Dauer  der  Induktion  genommenen  Integrale  ab,  indem  wir  setzen 

fSds=^L,     fLdt^T,  218'") 

so  lautet  das  erhaltene  Resultat 

JW^T.  218"") 

Diese  Formel,  die  durchaus  dem  in  (189"')  enthaltenen  OHM'schen 
Gesetz  entspricht,  würde  sich  auch  ergeben,  wenn  die  Stromstärke  /, 
und  somit  das  Aggregat  \qS^  längs  des  ganzen  induzierten  Leiters 
konstant  wäre;  ihre  Herleitung  zeigt  aber,  daß  man  keineswegs  aus 
ihrer  Gültigkeit  Rückschlüsse  auf  das  Verhalten  von  /  machen  darf. 

Eine  wichtige  Bemerkung  ist  an  das  Linienintegral  L  =  f  Sds 
der  induzierten  elektrischen  Kraft  zu  knüpfen,  das  man  kurz  als 
die  ganze  induzierte  elektromotorische  Kraft  bezeichnen  kann. 

Wenn  die  elektrische  Kraft  S  eine  einwertige  Potentialfunktion 
besäße,  wie  dies  für  die  im  vorigen  Kapitel  vorausgesetzten  strom- 
erregenden elektrischen  Kräfte  ausnahmslos  galt,  so  würde  L  ver- 
schwinden; da  dies  Verhalten  aber  das  Verschwinden  des  Integral- 
stromes  /  bedingen  würde,  so  ist  aus  dem  Zustandekommen  eines 
solchen  Stromes,  von  dessen  Voraussetzung  wir  oben  ausgegangen 
sind,  zu  schließen,  daß  die  in  dem  linearen  Leiter  induzierte 
elektrische  Kraft  S  entweder  eine  mehrwertige  oder  über- 
haupt keine  Potentialfunktion  besitzt  Wir  werden  auf  dies 
Resultat  später  zurückgreifen.  — 

Im  Vorstehenden  haben  wir  so  verfahren,  als  ob  die  beobach- 
tete magnetische  Wirkung  ausschließhch  von  dem  Leitungsstrom 
herrührte,  während  wir  doch  im  vorigen  Paragraphen  gezeigt  haben, 
daß,  wenn  jener  nicht  stationär  ist,  ein  zweiter  Strömungsvorgang, 
der  Pol arisations ström,  einsetzt,  von  dem  gleichfalls  magnetische 
Kräfte  ausgehen.  Indessen  ist  der  letztere  auf  das  Integral  der 
Wirkung,  um  das  es  sich  im  Vorstehenden  allein  handelte,  in  der 
That  ohne  Einfluß;  denn  da  die  Komponenten  des  Polarisations- 
stromes mit  Differentialquotienten  nach  der  Zeit  proportional  sind, 
so  werden  ihre  Zeitintegrale  durch  die  Differenz  der  Anüangs-  und 
Endwerte  der  Polarisationen  gemessen,  sind  also  in  dem  oben  vor- 
ausgesetzten Falle,  wo  beide  Endzustände  identisch  sind,  jedenfalls 
gleich    Null.     Wir    dürfen    demgemäß    den   Polarisationsstrom    bei 
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diesen  Ektwickelungen  außer  Betracht  lassen,  kommen  aber  später 
ausführlich  auf  ihn  zurück. 

Nach  diesen  Besultaten  giebt  uns  die  Formel  (218"")  das  Mittel 
zur  Bestimmung  des  Zeit-  und  Linienintegrales  T  der  elektrischen 
Ej*aft  aus  den  experimentell  leicht  und  sicher  zu  gewinnenden 
Werten  von  /  und  ff". 

Als  Grundlage  fllr  die  weiteren  theoretischen  Entwickelungen 
wollen  wir  die  folgenden,  so  gewonnenen  Eigenschaften  von  T  be- 
nutzen, die  für  den  FaU  erhalten  sind,  daß  der  induzierte  lineare 
Leiter  ruht,  das  induzierende  System  ein  permanenter,  in  Be- 
wegung gesetzter  Magnet  ist,  und  die  Laduktion  im  unbegrenzten 
leeren  Raum  —  wofür  auch  der  Luftraum  zu  setzen  ist,  —  vorge- 
nommen wird.  Die  Magnetisierbarkeit  des  linearen  Leiters  braucht 
nicht  ausgeschlossen  zu  werden,  da  sie  nach  8.  271  auf  die  vom  indu- 
zierten Strome  geübte  Wirkung  keinen  Einfluß  übt 

Der  Wert  von  T  ist  bei  sonst  gleichen  Umständen  un- 
abhängig von  der  Substanz  des  induzierten  lineärenLeiters, 
sowie  von  der  Stärke  und  der  Richtung  eines  etwa  in  ihm 
stattfindenden  konstanten  Stromes. 

Das  Erstere  kann  man  experimentell  am  einfachsten  dadurch 
nachweisen,  daß  man  in  die  Schließung  eines  Galvanometers  hinter- 
einander zwei  identisch  gestaltete  lineare  I^eiter  von  verschiedener 
Substanz,  etwa  zwei  gleiche  Rollen  aus  verschiedenen  Drähten 
schaltet,  und  dann  den  induzierenden  Magneten  einmal  gegen  die  eine, 
dann  gegen  die  andere  in  identischer  Weise  bewegt.  Man  erhält 
dann  am  Galvanometer  den  gleichen  Ausschlag  als  Beweis  für 
gleiches  /;  da  aber  der  Leiterkreis  bei  beiden  Beobachtungen  der- 
selbe war,  so  entspricht  gleichem  /  auch  gleiches  T. 

Das  Letztere  läßt  sich  beweisen,  indem  man  bei  stattfindendem 
konstanten  Strom  die  Nadel  des  Galvanometers,  etwa  durch  einen 
geeignet  aufgestellten  permanenten  Magneten ,  in  die  Position  bringt 
die  sie  ohne  Strom  einnahm,  und  hierauf  die  Induktion  wirken  läßt 
Zieht  man  die  durch  den  Magneten  geänderte  magnetische  Feld- 
stärke im  Galvanometer  in  Rechnung,  so  gelangt  man  zu  demselben 
Wert  von  /  und  daher  von  T,  wie  in  dem  Falle  fehlenden  konstanten 
Stromes. 

Der  Wert  von  T  ist  ferner  bei  sonst  gleichen  Umständen 
unabhängig  von  der  Geschwindigkeit,  mit  der  ein  und  der- 
selbe Lagenwechsel  des  induzierenden  Magneten  ausgeführt 
wird;  er  ist  auch  unabhängig  von  dem  Wege,  auf  welchem 
jener    stattfindet,    solange    die    verglichenen   Wege    jedes 
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Punktes  des  Magneten  ineinander  übergeführt  werden 
können,  ohne  den  induzierten  Leiter  zu  schneiden. 

Man  beweist  dies  am  einfachsten,  indem  man  den  induzierenden 
Magneten  einen  beliebigen  Kreisprozeß  ausfahren  läßt;  wie  derselbe 
auch  immer  gewählt  werde,  jederzeit  findet  sich,  falls  nur  die  von 
allen  Punkten  des  induzierenden  Systemes  zurückgelegten  Wege  den 
induzierten  Leiter  nicht  umschlingen,  /  und  demgemäß  auch  T 
gleich  Null. 

Hieraus  folgt,  daß  bei  demselben  induzierten  und  induzierenden 
System  und  bei  Bewegungen,  die  der  gemachten  Voraussetzung  ent- 
sprechen, T  allein  Ton  der  relativen  Lage  beider  Systeme  am  An- 
fang und  am  Ende  der  Veränderungen  abhängen  kann. 

Das  allgemeine  Gesetz  dieser  Abhängigkeit  ist  zu  kompliziert, 
um  aus  der  Beobachtung  erschlossen  zu  werden,  es  läßt  sich  aber 
aus  Beobachtungen  über  die  induzierende  Wirkung  eines  einzelnen 
Magnetpoles  ableiten,  über  dessen  Herstellung  S.  160  gesprochen  ist. 
Diese  ergeben  nämlich,  daß  die  durch  die  Bewegung  eines 
Magnetpoles  induzierte  elektromotorische  Kraft  T  propor- 
tional ist  mit  dem  Zuwachs,  welchen  die  Kegelöffnung 
von  dem  Pol  nach  dem  induzierten  linearen  Leiter  bei  der 
Überführung  aus  der  Anfangs-  in  die  Endposition  des  Poles 
erhält. 

Fügen  wir  endlich  noch  die  Erfahrungsthatsache  hinzu,  daß 
die  Integralkräfte  T^,  welche  durch  gleichzeitige  Bewegung 
mehrerer  Pole  {h)  induziert  werden,  sich  summieren,  so  ist 
damit  die  experimentelle  Grundlage  für  die  Ableitung  eines  wichtigen 
allgemeinen  Gesetzes  über  die  Induktion  eines  ruhenden  linearen 
Leiters  gewonnen. 

Aus  der  zweiten  der  oben  citierten  Erfahrungsthatsachen  können 
wir  nämlich  zunächst  schließen,  daß  L  sich  von  dem  vollständigen 
Differentialquotienten  einer  allein  von  dem  augenblicklichen  Zustand 
des  Systemes  abhängigen  Funktion  x^  ^^^ch  der  Zeit  nur  um  ein 
additives  Glied  unterscheiden  kann,  das,  über  die  Dauer  des  ganzen 
Induktionsvorganges  integriert,  verschwindet;    wir  setzen  demgemäß 

L=jSds  =  if^+X,  219) 

worin  also  das  Integral  //rf^,  in  der  angegebenen  Weise  gebildet, 
stets  gleich  Null  ist,  und  x  darum  durch  die  bisherigen  Beobachtungen 
nicht  bestimmt  wird. 

Die  erste  Erfahrungsthatsache  ergiebt  dann,  daß  /'  von  der 
Substanz    des  induzierten  Leitersystemes  unabhängig  ist  und  somit 
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allein  von  seiner  Konfiguration  relativ  zu  dem  induzierenden  Magneten 
abhängen  kann;  die  dritte  und  vierte  bestimmt  diese  Funktion  f&r 
den  Fall  der  Induktion  durch  einen  bewegten  Magnetpol  genauer 
als  mit  der  Stärke  m  des  Poles  und  mit  der  Öffnung  (o  des  von 
ihm  nach  dem  Leitersystem  konstruierten  Kegels  proportionaL 

Wir  setzen  demgemäß,  indem  wir  mit  c^  einen  universellen 
konstanten  und  zwar  positiven  Faktor  bezeichnen,  für  den  speziellen 
Fall  eines  einzelnen  Poles 

und  erhalten  daraus 

219')  L^^^S,d8^c^m^+x^' 

Das  positive  Vorzeichen  des  ersten  Gliedes  rechts  entspricht  der  Er- 
fahrung; denn  wenn  man  die  dem  Pol  zugewandte  Seite  der  vom 
Strom  umflossenen  Fläche  als  ihre  positive  bezeichnet  und  wenn 
man  demgemäß  s  und  /  positiv  rechnet,  falls  sie  diese  Fläche  positiv 
umkreisen,  so  bewirkt  bei  positivem  m  eine  Vergrößerung  von  & 
einen  positiven  Strom  /. 

Das  erhaltene  Resultat  läßt  sich  noch  anders  darstellen,  wenn 
man  berücksichtigt,  daß  mcolv  nach  S.  233  das  Potential  der 
Wechselwirkung  zwischen  dem  Pol  m  und  dem  vom  Strome  +1 
durchllossenen  Leiterkreis  ist;  bezeichnen  wir  dasselbe  mit  F^ 
und  setzen  vc^=:  c,  so  können  wir  schreiben 

Wenden  wir  endlich  noch  den  Satz  über  die  Summation  gleich- 
zeitiger induzierender  Wirkungen  an,  so  erhalten  wir  für  die  in  dem 
linearen  Leiter  durch  die  Bewegung  eines  beliebigen  magnetischen 
Systemes  induzierte  elektromotorische  Kraft  die  Formel 

219")  L^fSds  =  c^  +Xj 

worin  F,  das  sogenannte  virtuelle  Potential  der  Wechselwirkung 
zwischen  Magnet  und  Leiter,  wie  oben  jTj,  die  Stromstärke  +  1  im 
Leiter  voraussetzt,  und  /  dieselbe  Bedeutung  hat,  wie  in  (219). 

§  37.    Das  Linienintegral  der  in  einem  rahenden  linearen  Leiter  durch 
beliebige  Veränderungen  induzierten  elektrischen  Kraft.    Die  Bestim- 
mung der  Induktionskonstanten.   Dimensionen  und  Einheiten. 

Die  vorstehenden  Entwickelungen  waren  auf  den  speziellen  Fall 
der   Induktion    durch    einen    bewegten    permanenten    Magneten    be- 
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schränkt;  die  erhaltenen  Resultate  lassen  sich  aber  leicht  auf  zahl- 
reiche andere  Fälle  der  Induktion  übertragen  und  erweitem. 

Insbesondere  ist  leicht  erkennbar,  daß  sie  ungeändert  gelten, 
wenn  die  zeitlichen  Änderungen  des  virtuellen  Potentiales  F  nicht 
durch  eine  Bewegung  des  induzierenden  Magneten  bewirkt 
werden,  sondern  durch  eine  Veränderung  seines  magnetischen 
Zustandes. 

Um  dies  einzusehen,  benutzen  wir  das  S.  364  ausgesprochene 
Beobachtungsresultat,  daß  /  von  dem  Wege,  auf  dem  das  in- 
iluzierende  System  aus  der  Anfangs-  in  die  Endlage  übergeführt  wird, 
unabhängig  ist.  Die  induzierende  Wirkung  eines  endlichen  magne- 
tischen Systemes  ist  daher  die  gleiche,  wenn  wir  es  ungeändert  ins 
Unendliche  rücken,  als  wenn  wir  zunächst  im  Endlichen  seine  ein- 
zelnen Volumenelemente  so  gegeneinander  drehen,  daß  ein  ge- 
wünschter neuer  magnetischer  Zustand  (2)  erzielt  wird,  hierauf  das 
System  ins  Unendliche  rücken  und  schließlich  dort  den  ursprüng- 
lichen Zustand  (1)  wieder  herstellen.  Da  die  letztere  im  Unend- 
lichen vorgenommene  Veränderung  nicht  induzierend  wirkt,  so  ist 
die  Wirkung  der  in  dem  ruhenden  Magneten  vorgenommenen  Ver- 
änderung die  gleiche,  als  wenn  der  Magnet,  mit  der  DiflFerenz  der 
spezifischen  Momente  in  den  Zuständen  (1)  und  (2)  versehen,  un- 
geändert ins  Unendliche  gerückt  würde. 

Von  besonderer  Wichtigkeit  sind  die  speziellen  Fälle  der  Ent- 
stehung und  der  Vernichtung  von  Magnetismus  in  einem  ruhenden 
Körper.  Nach  dem  Vorstehenden  kann  man  die  Magnetisierung 
eines  Körpers  durch  bloße  Drehung  seiner  Volumenelemente  auf- 
heben, wenn  man  dieselbe  so  vornimmt,  daß  der  ganze  Körper  zu 
einem  System  geschlossener  homogener  Linearmagneten  wird,  die 
ein  virtuelles  Potential  auf  den  Leiter  dann  nicht  ausüben,  wenn  der 
Leiter  ihre  Axen  nicht  umschlingt.  Ebenso  kann  man  umgekehrt 
für  unsere  Zwecke  einen  unmagnetischen  Körper  aus  solchen  Linear- 
magneten zusammengesetzt  und  die  Magnetisierung  durch  Drehung 
der  Volumenelemente  aus  dieser  Anordnung  bewirkt  denken.  Es 
folgt  hieraus,  daß  die  Erregung  von  Magnetismus  in  einem  ur- 
sprünglich unmagnetischen  Körper  mit  dem  Transport  des  Körpers 
in  seinem  erregten  Zustand  aus  Unendlich  her,  das  Verschwinden 
von  Magnetismus  mit  dem  Transport  des  magnetischen  Körpers  nach 
Unendlich  hin  äquivalent  ist. 

Die  vorstehenden  Überlegungen  verlieren  anscheinend  ihre  An- 
wendbarkeit in  den  singulären  Fällen,  wo  die  vorausgesetzte  Be- 
wegung   des    Magneten    nach     dem    Unendlichen    hin    durch    die 
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Anordnung  des  Leiters  gegen  den  Magneten  unmögUch  gemacht 
wird,  so  z.  B.  dann,  wenn  der  Magnet  selbst  Binggestalt  hat  und 
der  lineare  Leiter  durch  ihn  hindurchgeschlungen  ist,  z.  B.  eine 
über  den  Bing  gewundene  Bolle  darstellt  Indessen  hindert  nichts 
daran,  den  Magneten  in  Stücke  zerlegt  aus  den  Windungen  hinaus 
und  nach  Unendlich  geführt  zu  denken.  Somit  ordnen  sich  auch 
jene  singulären  Fälle  dem  allgemeinen  Gesetz  der  Magnetoin- 
duktion unter.  — 

Die  erhaltene  Grundformel  (219")  kann  man  femer  sogleich  auf 
die  Induktion  eines  ruhenden  linearen  Leiters  durch  ein  bewegte» 
oder  in  gegebener  Weise  verändertes  Stromsystem,  d.  h.  auf  die 
sogenannte  Elektro-  oder  Voltainduktion,  übertragen,  wenn  man 
die  fundamentale  Annahme  macht,  daß,  wie  bezüglich  der  elektro- 
magnetischen und  elektrodynamischen  Wirkungen,  auch 
bezüglich  der  induktorischen  jedes  Stromsystem,  enthalte 
es  nun  nur  Leitungsströme,  oder  auch  Konvektions-  und 
Polarisationsströme,  durch  dasselbe  magnetische  System 
ersetzbar  ist,  eine  Annahme,  die  durch  die  Erfahrung  voll- 
kommen bestätigt  wird.  Es  ist  dann  nur  in  der  Formel  (219")  F 
als  das  virtuelle  magnetische  Potential  des  induzierenden  Strom- 
systemes  auf  das  Leitersystem  zu  deuten. 

Der  in  dem  Leiter  selbst  erregte,  mit  der  Zeit  veränderliche 
Strom  stellt  gleichfalls  ein  induzierendes  System  dar;  auch  seine 
Wirkung  wird  durch  die  Formel  (219")  umfaßt,  wenn  man  nur  / 
dementsprechend  interpretiert.  Allerdings  liegt  hier  eine  nicht  uner- 
hebliche prinzipielle  Schwierigkeit  vor,  die  uns  weiter  unten  noch 
beschäftigen  wird. 

Eine  noch  weitere  Ausdehnung  des  Gültigkeitsbereiches  der 
Grundformel  (219")  erhält  man  durch  die  Überlegung,  daß,  weil  die 
Beobachtungsresultate  auf  S.  364  aus  Experimenten  geschlossen 
sind,  bei  denen  die  absolute  Bewegung  des  induzierten  und  des  in- 
duzierenden Systemes  ganz  imbekannt  und  jedenfalls  nicht  stets  die- 
selbe gewesen  ist,  überhaupt  nur  die  relative  Bewegung  beider 
Systeme  gegeneinander  die  eintretende  Induktion  bedingen  kann. 
Wir  können  demgemäß  unsere  Grundformel  unmittelbar  auf  den 
Fall  übertragen,  daß  das  induzierte  System  relativ  zur  Erde  beliebig, 
indessen  stets  wie  ein  starrer  Körper  bewegt  wird,  während  das 
induzierende  im  Ganzen  oder  in  Teüen  bewegt  sein  kann.  Sowie 
man  ein  mit  dem  induzierten  System  fest  verbundenes  Koordinaten- 
system einführt,  hat  man  die  früheren  Verhältnisse  vollständig  wieder- 
hergestellt. 
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Besteht  der  induzierte  Leiter,  wie  oben  angenommen,  aus  zwei 
Teilen  —  Induktionsrolle  und  Galvanometer  —  die  durch  zwei  ein- 
ander sehr  nahe  und  parallel  geführte  Drähte  verbunden  sind,  so 
kann  man  auch  den  einen  Teil  bewegen,  den  andern  ruhen  lassen; 
jeder  von  beiden  läßt  sich  nämlich  als  ein  geschlossener  Leiter  be- 
trachten, da  die  in  dem  Verbindungsstück  induzierte  elektromotorische 
Kraft,  als  in  benachbarten  Leiterelementen  gleich,  aber  entgegen- 
gesetzt wirkend,  in  dem  Linienintegral  L^  fSds  sich  zerstört 

Abschließend  möge  erwähnt  werden,  daß  die  Erfahrung  die 
Gültigkeit  der  Grundformel  (219")  auch  in  dem  allgemeinsten,  aber 
bis  jetzt  ausgeschlossenen  Falle  ergiebt,  daß  das  induzierte  System 
ganz  beliebig  verändert,  z.  B.  deformiert  wird.  Wir  werden  hier-» 
aus  aber  erst  gegen  Ende  dieses  Kapitels  Folgerungen  ziehen.  — 

Auf  Grund  der  im  vorstehenden  vorgenommenen  Ejrweiterungen 
ihrer  Anwendbarkeit  schreiben  wir  jetzt  die  Grundformel  (219") 

dr 


L=jSds  =  c^+X 


und  können  nunmehr  mit  ihrer  Hilfe  auch  Wichtiges  über  die  unbe- 
kannte Funktion  x  aussagen,  von  der  wir  bisher  nur  wissen,  daß  ihr 
Zeitintegral  über  die  ganze  Dauer  der  Induktion  stets  verschwindet 

Nach  dem  S.  368  Erörterten  ist  klar,  daß  mit  dem  primären 
Vorgang  der  Induktion  eines  linearen  Leiters  durch  ein  irgendwie 
veränderliches,  magnetisch  wirkendes  System  im  allgemeinen  noch 
sekundäre  Vorgänge  verbunden  sind,  darunter  vor  allem  die  Selbst- 
induktion des  Leiters,  wenn  die  in  ihm  induzierte  Stromstärke 
zeitlich  veränderlich  ist  Wir  haben  Ursache,  anzunehmen,  daß  jene 
nach  Abschluß  der  äußeren  Veränderungen  noch  andauernden  In- 
duktionserscheinungen, welche  zu  der  Einführung  der  Funktion;^  Ver- 
anlassung gaben,  auf  derartigen  sekundären  Vorgängen  beruhen, 
und  werden  den  Zusammenhang  mit  ihnen  weiter  unten  ausführlich 
entwickeln. 

Nun  sind  aber  jene  sekundären  Vorgänge  nicht  wesentlich  von 
den  primären  verschieden:  es  sind  Induktionen  durch  zeitlich  ver- 
änderliche Ströme  und  Magnete,  nur  ist  das  Gesetz  dieser  Verände- 
rung nicht  direkt  vorgeschrieben.  Infolgedessen  dürfen  wir  an- 
nehmen, daß  sie  demselben  Grundgesetz  folgen,  wie  die  primären, 
daß  also  auch  x  die  Gestalt  cdF^^/dt  besitzt,  worin  /'"  das  virtuelle 
Potential  derjenigen  Ströme  resp.  Magnetismen*  auf  den  induzierten 
Leiter  bezeichnet,  die  infolge  der  gegebenen  Veränderungen  drjdi 
entstehen. 

Voigt,  Theoretische  Physik.    II.  24 
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Infolge  dessen  schreiben  wir  die  Gleichung  (219")  nunmehr^®*) 

220)  z^JSds^c       ^^       =^-dr> 

worin  -T'  das  ganze  induzierend  wirkende  virtuelle  Potential  und 
der  Differentialquotient  seine  vollständige  zeitliche  Änderung  be- 
deutet; in  Analogie  mit  früheren  Bezeichnungen  könnte  man  F^ 
das  freie  virtuelle  Potential  nennen. 

In  dieser  Gestalt,  wo  wir  allerdings  F^  zunächst  als  eine  un- 
bekannte Funktion  führen  müssen,  wollen  wir  unser  Endresultat 
besonders  bei  allgemeinen  Entwickelungen  benutzen;  für  spezielle 
Anwei;idungen  ist  diese  Form  nur  dann  geeignet,  wenn  infolge  der 
speziellen  Art  der  vorliegenden  Probleme  die  Funktion  Z"'  sich 
bestimmen  läßt    Wir  werden  solche  Fälle  weiter  unten  anführen.  — 

Für   die   über   die   ganze  Dauer   des  Induktionsvorganges  ge- 
bildete Integralstromstärke  /  ergiebt  die  Gleichung  (218"")  in  Ver- 
bindung mit  (220) 
2200  JW^T^fLdt  =  c(/;  -  /;), 

wobei  die  Indices  (1)  und  (2)  sich  auf  die  Zustände  vor  und  nach 
dem  Induktionsvorgange  beziehen;  /  ist  von  der  Funktion  /^"  un- 
abhängig. 

Mitunter  lassen  sich  die  Verhältnisse  so  einrichten,  daß  in  der 
Formel  (220)  dF^^/dt  neben  dF/dt  vernachlässigt  werden  kann; 
dann  sind  die  sekundären  Wirkungen  unmerklich,  und  es  gilt 

220")  ^='^4f- 

Zugleich  kann  man  unter  diesen  Umständen  jeden  beliebigen 
Zeitabschnitt  als  Dauer  eines  selbständigen  Induktionsvorganges  be- 
trachten und  infolge  hiervon  die  Formel  (218"")  auch  auf  ein  jedes 
Zeitelement  dt  anwenden.  Bezeichnen  wir  wieder  mit  I  die  in- 
duzierte Stromstärke,  so  ist  Idt  der  dem  Integralstrom  /  für  die 
Zeit  dt  entsprechende  Wert,  und  wir  erhalten  somit 

220"')  IW=c^^ 


dt 


eine  Formel,  die,  als  zunächst  nur  auf  ein  Zeitelement  dt  bezogen, 
das  Gesetz  des  Differentialstromes  genannt  wird. 

Die  Formeln  (220')  bis  (220'")  setzen  voraus,  was  ausdrücklich 
betont  werden  mag,  daß  der  geschlossene  lineare  Leiter  andere 
als  die  induzierten  elektromotorischen  Kräfte  nicht  enthält  Im 
anderen  Falle  würden  dieselben  sich  mit  L  additiv  verbinden.  — 
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Die  oben  abgeleiteten  Resultate  enthalten  eine  noch  unbestimmte 
universelle  positive  Eonstante  Cj  die  sogenannte  Induktionskon- 
stant e^  deren  Bedeutung  jetzt  klarzustellen  ist  Wir  benutzen  hierzu 
die  Gleichung  (220')  für  die  Integralstromstärke,  in  der  wir  die  Be- 
deutung aller  sonst  vorkommenden  Glieder  ausführlich  erörtert  haben. 

Stellen  wir  uns  zunächst  auf  den  Standpunkt  des  S.  229  be- 
sprochenen elektromagnetischen  Maßsystemes,  das  wir  durch  den 
Index  6/i  charakterisierten,  so  ist  in  dieser  Formel  (220')  zwar  J  und  F 
nach  Dimensionen  und  Einheiten  bestimmt,  nicht  aber  JF,  Wir 
haben  also  innerhalb  des  Rahmens  der  bisherigen  Verfügungen  die 
Möglichkeit,  o  beliebig  festzusetzen,  und  es  liegt  nahe,  dafür  eine 
reine  Zahl  und  zwar  die  Einheit  zu  wählen,  also 

[c,^]  =  1  und  c,^=  1  221) 

zu  machen.^®®) 

Hierdurch  ist  nun  auch  Dimension  und  Einheit  von  fF  bestimmt 

Wir  haben  nämlich  nach  (154") 

also 

[/e;.]  =  wiV /V. ;  2210 

femer  ist  IT  das  wirkliche  Potential  V  der  Wechselwirkung 
zwischen  dem  Strom  /  und  dem  induzierenden  System,  und  es 
gilt  stets 

Hieraus  ergiebt  sich 

[/;;*]  =  mV.  A^-i  221") 

und 

[r.^]  =  /#-!;  221'") 

der  elektrische  Widerstand  ist  also  im  elektromagnetischen  Maß- 
system eine  Geschwindigkeit 

Berücksichtigt  man,  daß  bei  Induktion  durch  einen  Einheits- 
pol im  gleichen  System  F  der  Kegelöfl&iung  oo  nach  dem  linearen 
Leiter  hin  gleich  ist,  so  erhält  man  als  elektromagnetische  Wider- 
standseinheit denjenigen  Widerstand,  innerhalb  dessen  der  Einheits- 
pol den  Integralstrom  Eins  induziert,  während  co  um  die  Einheit 
zu-  oder  abnimmt  Als  technische  Widerstandseinheit  wird  das 
Ohm  geführt,  dessen  Wert  in  absoluten  Einheiten  gleich  10^  ist 

Das  OHM'sche  Gesetz  //F=  Z  verbindet  die  sogenannte  elektro- 
motorische Kraft  £  mit  /  und  W,  und  man  erhält  aus  ihm  leicht 
die  Dimensionalgleichung 

[A;.]  =  »w'W/«^-2;  222) 

24* 
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die  technische  Einheit  der  elektromotorischen  Kraft  heißt  das  Volt 
und  beträgt  10^  absolute  Einheiten.  Berücksichtigt  man,  daß  nach 
S.  229  die  technische  Stromeinheit,  das  Ampäre^  gleich  10  ~^  ab- 
soluten Einheiten  ist,  so  ergiebt  sich,  daß  in  einem  geschlossenen 
linearen  Leiter  von  1  Ohm  Widerstand  eine  elektromotorische  Kraft 
von  1  Volt  einen  Strom  von  1  Ampäre  bewirkt 

Da  die  elektromotorische  Kraft  durch  Differenzen  von  Potential- 
funktionen gegeben  ist,  so  folgt 

222')  [y,^]  =  7iiV.r/.^-2, 

und  da  sie  gleichzeitig  als  das  Linienintegral  der  elektrischen 
Kraft  K  definiert  ist,  so  erhält  man  auch 

222")  [i:,^]  =  7nV./V.^-2. 

Die  technische  Einheit  für  tp  ist  das  Volt,  ebenso  wie  für  L, 

Was  die  Elektricitätsmengc  oder  Ladung  E  angeht,  so  definiert 
sie  auch  das  elektromagnetische  System  durch  die  Beziehung  (155) 

I^dJSIdt, 

welche  die  elektrische  Strömung  mit  der  Bewegung  einer  elektrischen 
Ladung  äquivalent  setzt;  dieselbe  ergiebt  sogleich 

222'")  [J',^]  =  mV./V., 

und  bei  Kombination  mit  der  Definition  (10")  der  Kapazität  C  auch 

222"")  [C,^]  =  l-U^. 

Als  technische  Einheit  für  E  ist  das  Coulomb  eingeführt,  näm- 
lich die  Ladung  10-^,  welche  der  Strom  von  ein  Ampere  in  einer 
Sekunde  durch  den  Querschnitt  des  Leiters  bewegt;  als  technische 
Einheit  für  C  das  Farad,  nämlich  die  Kapazität  10"^,  die  derjenige 
Leiter  besitzt,  der  durch  die  Elektricitätsmengc  1  Coulomb  auf  das 
Potential  1  Volt  geladen  wird. 

Man  kann  das  elektromagnetische  Maßsystem,  das  hiermit  im 
wesentlichen  abgeschlossen  ist,  als  definiert  ansehen  durch  die  Ver- 
fügung über  die  Konstanten  des  CouLOMB'schen  magnetischen, 
des  BiOT-SAVART'schen  elektromagnetischen  und  des  Neuman»- 
schen  Induktionsgesetzes;  es  folgt  hieraus,  daß  dann  die  Kon- 
stante des  CouLOMB'schen  elektrostatischen  Elementargesetzes 
nicht  mehr  verfügbar  ist,  sondern  eine  durch  die  Beobachtung  zu 
bestimmende  Größe  darstellt. 

Eine  hierzu  verwendbare  Messung  ist  die  S.  248  erwähnte, 
welche  dort  zur  Bestimmung  der  Konstante  v  benutzt  worden  ist 
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und  jene  gleich  der  Lichtgeschwindigkeit  im  leeren  Baum  ergab. 
Benutzen  wir  die  Beziehung  (155') 

/=i;/.^,  223) 

80  ergiebt  die  Gleichung  /=  dEjdt  auch 

E^vE,^,  2230 

hierbei  sind,  wie  früher,  die  Werte  /und  E  ohne  Index  in  dem  hier 
allgemein  benutzten  wissenschaftlichen  Maßsystem  ausgedrückt  ge- 
dacht. Da  aber  in  demselben  System  die  mechanische  Kraft  K 
zwischen  zwei  Massenpunkten  mit  den  Ladungen  e^  und  e^  im  leeren 
Baum  lautet 

jr ^  ^ 

80  ergiebt  sich  auch 

/f=i;2iv^;  223") 

die  Konstante  dieses  Gesetzes  ist  also  im  elektromagnetischen  System 
gleich  v^  — 

Gehen  wir  nun  zu  dem  früheren  wissenschaftlichen  oder  elektro- 
statisch-magnetischen System  über,  so  ist  zu  berücksichtigen,  daß 
dasselbe,  wie  S.  280  ausgeführt  ist,  alle  Verfügungen  aus  den 
Kapiteln  I  und  II  beibehält;  es  ist  demgemäß  in  demselben  auch 
Dimension  und  Einheit  des  Widerstandes  W  bereits  bestimmt.  Sonach 
ist  auch  die  Konstante  c  in  Formel  (219")  nicht  mehr  verfügbar;  in- 
dessen bedarf  es  auch  keiner  neuen  Beobachtung  zu  ihrer  Bestimmung. 

Nach  (155")  ist  nämlich  zunächst 

also  wird 

[er|  =  7iiV./'/.^-i.  224) 

Multiplizieren  wir  ferner  die  Gleichung  (220')  mit  einer  will- 
kürlichen Stromstärke  /  und  setzen  wieder  IT  ==  V,  so  wird 

und  da  W,  das  wirkliche  Potential  der  Wechselwirkung  zwischen 
dem  induzierten  und  induzierenden,  vom  Strom  /  durchiiossenen 
System,  von  den  elektrischen  und  den  magnetischen  Einheiten  unab- 
hängig ist,  so  kann  man  schreiben 

//r=c(//r)e^ 

oder,  da  wegen, (223)  /=  v/,^  ist,  auch.  . 

i;/r=c(/r).^. 
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Nun  ist  /  ^  die  elektromotorische  Kraft  i,  welche  den  Strom  I 
im  Leiter  vom  Widerstand  JF  erhalten  würde;   es  gilt  somit  auch 

Femer  ist  Z  durch  eine  Summe  von  Sprüngen  der  Potential- 
funktion (p  definiert^  und  tp  selbst  durch  das  Verhältnis  eines 
elektrischen  Potentiales  0  und  einer  elektrischen  Ladung  £.  Da 
aber  0  von  den  elektrischen  Maßsystemen  unabhängig  ist,  dagegen 
E^vE.f,  gilt,  so  folgt 
224')  vL^L,^, 

und  durch  Vergleichung  der  beiden  letzten  Formeln 

224")  [c]  =  1  und  c  =  1 ; 

in  unserem  wissenschaftlichen  Maßsystem  ist  also  die  In- 
duktionskonstante c  eine  reine  Zahl  und  zwar  der  Ein- 
heit gleich.  i<>0 

Da  sich  hiemach  c  im  technischen  und  im  wissenschaftlichen 
System  gleich  findet,  so  wollen  wir  den  Wert  c  =  1  auch  in  unsere 
allgemeinen  Formeln  einführen. 

Kombiniert    man    die   Beziehungen  (223)   und   (224^)   mit   der 
Definition   des  Widerstandes   durch  das  OnM'sche  Gesetz  Är=  Z/7, 
so  ergiebt  sich  sofort 
224'")  ri;2=r,^,    I  =  i;M,^; 

die  Leitungsfähigkeit  I  im  wissenschaftlichen  System  ist  also  das 
i;^- fache  des  Wertes  I^,^  im  technischen  System.  Damit  ist  das 
Mittel  gegeben,  auf  einfache  Weise  die  Größenordnung  von  I  zu 
bestinmien.  Nach  den  Beobachtungen  ist  1  Ohm,  d.  h.  der  Wider- 
stand 10^,  gleich  demjenigen  eines  Quecksilberfadens  von  106  cm 
Länge  und  0,01  cm*  Querschnitt.  Hiernach  ist  also  die  Leitungs- 
fähigkeit \lft  des  Quecksilbers  gleich  1,06 .  10"^.  Da  aber  v  gleich 
3 .  10^^  ist,  so  wird  V  sehr  nahezu  gleich  10^^ 

Dieses  Resultat  ist  von  großer  Tragweite. 

In  den  allgemeinen  elektromagnetischen  Gleichungen  (215'")  und 
(217")  treten  in  den  Komponenten  y,  5,  j  der  wahren  elektrischen 
Gesamtströmung  jederzeit  nebeneinander  und  additiv  miteinander 
verbunden  die  Komponenten  des  Leitungs-,  des  Konvektions-  und  des 
Polarisationsstromes  auf,  wie  folgt 

hierin  ist 

u  =  Iii  Z+  I,,  7+  \,^Z,    X  =  bii  Jr+  bi,  7+  b,3^. 
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Die  oben  abgeleitete  ungeheure  Oröße  der  Leitungskonstanten  I 
resp.  i^^  hat  zur  Folge,  daß  die  beiden  letzten  Glieder  in  den  Aus- 
drücken fiir  ^,  t),  j  neben  dem  ersten  nur  in  speziellen  Fällen  merklich 
sind.  Sehen  wir  z.  B.  von  Konvektion  ab,  betrachten  ein  isotropes 
Medium  und  periodische  Schwingungen  der  elektrischen  Kraft  nach 
dem  Gesetz  J=  ^  sin  a(^+  Z'q),  .  .  .,  so  ergiebt  sich  für  die  Am- 
plituden des  Leitungsstromes  IJ[,...,  für  die  des  Polarisations- 
stromes bccJ[l4n,...  Die  letzteren  sind  also  nur  in  dem  Falle 
mit  den  ersteren  vergleichbar,  wenn  hccl4n  von  derselben  Größen- 
ordnung, wie  1  ist;  da  die  Dielektricitätskonstanten  bei  allen  be- 
kannten Körpern  unterhalb  lÖO  bleiben,  so  führt  dies  darauf,  daß 
hierzu  die  Periode  der  Schwingungen  von  X, . . .  etwa  von  der  Ordnung 
von  10"^*  sein  muß. 

Um  Änderungen  von  solchen  Geschwindigkeiten  hervorzubringen, 
bedarf  es  besonderer  Kunstgriflfe,  auf  die  wir  später  eingehen  werden; 
jedenfalls  sind  sie  nicht  durch  mechanische  Mittel,  wie  sie  z.  B.  bei 
der  Liduktion  durch  bewegte  permanente  Magnete  in  Anwendung 
kommen,  zu  erzielen.  Wir  werden  uns  demgemäß  in  den  folgenden 
Abschnitten  zunächst  mit  solchen  Vorgängen  beschäftigen,  bei  denen 
von  der  Berücksichtigung  der  Polarisations-  und  Konvektionsströme 
—  und  sonach  im  allgemeinen  überhaupt  von  der  Betrachtung  der  Di- 
elektrica —  abgesehen  werden  kann,  also  der  Leitungsstrom  allein, 
und  zwar  nach  der  S.  351  eingeführten  Bezeichnung  als  quasi- 
stationär zu  betrachten  ist  Die  abzuleitenden  Gesetze  gestatten 
jederzeit  nachträglich  zu  beurteilen,  wie  die  Umstände  quantitativ 
zu  wählen  sind,  damit  die  Geschwindigkeiten  der  eintretenden  Ver- 
änderungen der  gemachten  Voraussetzung  genügen. 

§  38.    Die  in  einem  geschlossenen  linearen  Leiter  durch  einen  perma- 
nenten Magneten  induzierten  Ströme  und  die  von  ihnen  ausgehenden 
magnetischen  Kräfte.    Die  bei  der  Induktion  angewandte  Arbeit. 

Bei  Benutzung  des  oben  erhaltenen  Wertes  der  Liduktions- 
konstante  c  nimmt  die  Grundformel  (220)  für  das  Linienintegral  L 
der  in  einem  geschlossenen  linearen  Leiter  induzierten  elektrischen 
Kraft  die  Gestalt  an 

L^jSds^ ^^ =  _^.  225) 

Enthält  der  Leiter  weiter  keine  elektromotorische 
Kraft  als  Z,  ist  er  z.  B.  homogen  oder  ausschließlich  aus  gleich- 
temperierten Leitern  erster  Klasse  zusammengesetzt,  so  gilt  bei  Be- 
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schränkung  auf  die   am  Ende  des  vorigen  Abschnittes  festgelegte 
Größenordnung  der  Anderungsgesch windigkeit  der  virtuellen  Potentiale 

225')  IW^L^^. 

'  dt 

Für  beliebige  Geschwindigkeiten  gilt  dagegen  die  Gleichung 
(220')  fllr  den  Integralstrom,  welche  jetzt  lautet 

225")  JW^T^  ^Ldt=r^--r^ 

und  -T"  gamicht  enthält 

Ist  infolge  der  speziellen  Bedingungen  des  Problemes  /^" 
neben  F  zu  vernachlässigen,  so  gilt  —  meist  übrigens  nur  in  ziem- 
lich roher  Annäherung  — 

225'")  IW^L^^. 

'  dt 

Wir  wollen  zunächst  nur  die  Induktion  durch  die  relative  Bewegung 
des  linearen  Leiters  als  eines  starren  Körpers  gegen  einen  permanenten 
Magneten  verfolgen  und  somit  Ergänzungen  geben  zu  dem,  was  in 
§  36  aus  diesem  Gebiet  zum  Zwecke  der  Ableitung  der  allgemeinen 
Gleichungen  zusammengestellt  ist.  Hier  ist  unter  F  das  virtuelle  Po- 
tential des  Magneten  auf  den  Leiter  zu  verstehen,  unter  /"'  dasjenige 
der  in  allen  vorhandenen  Leitern,  also  auch  im  Magneten,  induzierten 
Ströme;  die  Magnetismen,  welche  vom  Magneten  influenziert  sind, 
müssen  in  F,  die  von  den  Strömen  herrühren,  in  /*"  berücksichtigt 
werden.  Z"'  ist  in  den  allermeisten  Fällen  sehr  schwierig  zu  bestimmen, 
aber  wir  bedürfen  seiner  nicht,  wenn  wir  uns  auf  Fälle  beschränken, 
wo  es  sich  nur  um  die  Beobachtung  des  Integralstromes  handelt  — 

Die  denkbar  einfachsten  Verhältnisse  treten  ein,  wenn  das  mag- 
netische Feld  ein  homogenes  ist  und  der  als  Ganzes  bewegte  Teil 
des  induzierten  linearen  Leiters  in  einer  Ebene  verläuft.  Bezeichnet 
man  hier  die  Größe  der  umwundenen  Fläche  mit  I]  die  Kompo- 
nente der  magnetischen  Feldstärke  Ä  nach  der  positiven  Normalen  n 
auf  F  mit  Nj  so  ist  der  Wert  des  virtuellen  Potentiales  F  nach 
(162'")  gegeben  durch 

226)  r=-/-^, 

oder  wenn  man  die  Komponenten  A,  B,  C  von  R  nach  einem  be- 
liebigen festen  Koordinatensystem  X,  Y,  Z  einführt,  auch  durch 

/  = {^A cos (n, x)+  B cos {n,t/)  +  Ccos {n, zyj  . 

Da  F  von  dem  Orte  unabhängig  ist,  an  dem  sich  der  Leiter 
befindet,  und  nur  mit  dessen  Orientierung  variiert,  so  wirkt  auch  nur 
eine  Drehung  des  Leiters  induzierend. 
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Die  obigen  Verhältnisse  liegen  u.  a.  im  Felde  der  erdmagne- 
tischen Kraft  vor.  Legen  wir  die  Z-Axe  normal  zur  Erdoberfläche 
nach  unten,  die  X*Axe  im  magnetischen  Meridian  nach  Norden^  so 
wird  noch  einfacher 

r  =  -  ^  (JSTcos  (n,  x)  +  Tcos  (n,  z)) ,  226') 

wobei  H  die  horizontale,    F  die  vertikale  Komponente  von  R 
bezeichnet 

Ist  der  induzierte  Leiter  um  eine  in  seiner  Ebene  liegende 
Axe  drehbar,  und  steht  diese  Axe  vertikal,  so  ist  cos(n,z)  =  0;  wird 
mit  dem  Leiter  eine  Drehung  aus  der  Position  (n,  jr)  =  0  in  die 
Position  {n,x)  =  n  vorgenommen,  so  folgt  hieraus 

/^ri=ri=  +^.  226") 

Liegt  die  Axe  normal  zum  magnetischen  Meridian,  und  findet 
die  Drehung  aus  der  Position  (n,  z)  =  0  in  die  Position  (n,  z)  =  ;r 
statt,  so  ergiebt  sich 

^2'^2=^2=+^-  226'") 

Es  folgt  hieraus 


V 


^;  =  ■!  =  :£=*«''  226"") 

wobei  I  den  Liklinationswinkel  der  erdmagnetischen  Kraft  be- 
zeichnet Da  nun  T  durch  die  Beobachtung  relativ  leicht  und 
genau  zu  bestimmen  ist,  so  geben  die  Formeln  (226")  und  (226'") 
wichtige  Methoden  zur  Bestimmung  von  H  und  F;  insbesondere  aber 
liefert  die  Gleichung  (226'"')  eine  höchst  bequeme  Methode  zur 
experimentellen  Bestimmung  von  i,  denn  sie  ist  von  F  und  t;  frei, 
und,  wenn  die  Beobachtungen  bei  gleichem  Gesamtwiderstand  }F 
des  induzierten  Leiters  angestellt  werden,  auch  von  JF.,  sie  nimmt 
hier  nämlich  die  Gestalt  an 

Ist  H  auf  einem  anderen  Wege  bestimmt,  so  giebt  die  Glei- 
chung (226")  ein  Mittel  an  die  Hand,  um  ff^  durch  die  Beobachtung 
zu  finden;  da  im  technischen  Maßsystem  t;  =  l  ist,  so  gilt  dort 
unmittelbar  W\=:  2FUjJ^.''''^  — 

Wir  haben  bisher  den  einfachsten  Fall  vorausgesetzt,  daß  das 
magnetische  Feld  homogen  ist;  der  allgemeinere  eines  inhomogenen 
Feldes  bietet  zwar  großes  technisches  Interesse,  insofern  die  Be- 
wegung eines  linearen  Leiters  in  einem  solchen  Felde  den  Grund- 
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gedanken  der  meisten  elektromagnetischen  oder  elektrodynamischen 
Maschinen  bildet;  indessen  ist  seine  theoretische  Bedeutung  gering, 
weil,  wie  schon  im  11.  Kapitel  hervorgehoben,  das  magnetische  Feld 
eines  gegebenen  Systemes  theoretisch  nur  selten  einigermaßen  be- 
stimmbar ist  Man  beschränkt  sich  daher  für  wissenschaftliche 
Zwecke  meist  auf  so  kleine  Bereiche  der  magnetischen  Felder,  daß 
sie  als  angenähert  homogen  gelten  können,  oder  benutzt  Magnete, 
die  nahezu  als  homogene  Linearmagnete  betrachtet  werden  dürfen. 

Ersteres  geschieht  z.  B.  bei  einer  praktisch  wichtigen  Methode 
zur  Bestimmung  der  Feldstärke  an  einem  Punkte,  wo  man  die 
Richtung  der  Kraftlinien  nach  der  Konfiguration  des  magnetischen 
Systemes  beurteilen  kann,  z.  B.  in  einem  spaltförmigen  Saum 
zwischen  den  Polen  eines  Elektromagneten,  wo  sie  normal  zu  den 
Polflächen  verlaufen  werden. 

Bringt  man  in  diesen  Raum  eine  kleine  flache  Drahtrolle, 
welche  durch  lange  parallele  Zuleitungen  mit  einem  Oalvanometer 
verbunden  ist,  so  wird  nach  (226) 

sein,  wobei  F,  wie  früher,  die  umlaufene  Fläche  und  Ä  die  mittlere 
Feldstärke  auf  derselben  ist;  denn  die  Kraftlinien  verlaufen  normal 
zu  F,  es  ist  also  N  mit  Ä  zu  vertauschen. 

Führt  man  nun  die  Rolle  mit  einer  schnellen  Bewegung  an 
eine  Stelle,  wo  die  Feldstärke  verschwindend  ist,  oder  bringt  sie  in 
eine  Position,  wo  die  Kraftlinien  der  Fläche  F  parallel  verlaufen, 
so  ist  r^  =  0,  also  wird 

r=//F=Z^; 

V 

aus  beobachtetem  J,  W  und  F  läßt  sich  also  R  berechnen.  — 

Wenn  es  sich  in  unserem  Falle  der  Induktion  durch  relative 
Bewegung  gegen  permanente  Magneten  nicht  nur  um  den  Integral- 
strom e/,  sondern  auch  um  den  Diff'erentialstrom  /  handelt,  so  macht 
sich  die  Schwierigkeit  der  Bestimmung  des  virtuellen  Potentiales  -T" 
geltend.  Dieselbe  ist  besonders  groß,  wenn  körperliche  Leiter  vor- 
handen sind,  und  die  bisherigen  Entwickelungen  geben  noch  nicht 
einmal  die  Hilfsmittel  zu  ihrer  Bewältigung  an  die  Hand ;  auch  die 
später  abzideitenden  führen  der  analytischen  Schwierigkeiten  wegen 
nur  selten  zu  einem  brauchbaren  Resultat 

Man  wird  daher  in  der  Praxis  mehr  nach  Mitteln  suchen,  den 
Einfluß  der  Funktion  /"'  herabzudrücken,  als  ihn  zu  bestimmen. 
Dies  geschieht  einerseits,  indem  man  körperliche  Leiter  von  einiger 
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Ausdehnung  dem  induzierten  System  fem  hält,  etwa  auch  den  indu- 
zierenden Magneten  aus  parallelen  und  gegeneinander  isolierten 
Stahldrähten  bildet,  andererseits,  indem  man  die  Teile  des  induzierten 
Leiters  einander  nicht  nahe  kommen  läßt,  besonders  nicht  Stücke 
von  ihm  gleichsinnig  parallel  leitet,  wie  dies  bei  Rollen  stattfindet 
Befindet  sich  z.  B.  ein  einfacher  Leiterkreis  unter  der  Ein- 
wirkung des  Erdmagnetismus,  so  kann  man  die  Voraussetzungen, 
unter  denen  es  gestattet  ist,  /"'  zu  vernachlässigen,  als  angenähert 
erfüllt  betrachten.  Rotiert  der  Ereis  um  eine  vertikale  Axe,  und 
setzt  man  anschließend  an  die  Bezeichnungen  von  S.  377  (n,  x)  =  t/, 
und  dvjdt  =^  V,  so  ergiebt  sich  aus  (226') 


somit  nach  (225') 


=  V  sinv, 

V 


/FS    I    • 
=  — ^,  V  Sin  V, 

V  W 


Der  Integralstrom  über  ein  Vielfaches  einer  ganzen  Umdrehung 
verschwindet;  bringt  man  dagegen  eine  Vorrichtung  an,  welche  in 
den  Augenblicken,  wo  I  verschwindet,  die  Verbindung  des  bewegten 
Teiles  des  Leiters  mit  dem  ruhenden  kommutiert,  so  wird  für  jeden 
Umgang  e/=  ^FHjv  W.  Finden  a  Umgänge  in  der  Zeiteinheit  statt, 
und  ist  a  hinreichend  groß,  so  ist  der  Strom  äquivalent  mit  einem 
konstanten  von  der  Intensität 

j_  4a FE 

Die  Arbeit  d^^.,  welche  von  der  Wechselwirkung  zwischen  dem 
Magneten  und  dem  vom  Induktionsstrom  durchflossenen  Leiter  bei 
einer  Änderung  ihrer  relativen  Lage  geleistet  wird,  besitzt,  wenn 
die  Verschiebung  langsam  genug  vor  sich  geht,  um  den  Strom  als 
einen  stationären  anzusehen,  nach  (160'")  den  Wert 

d^J[.  =  -  dMi  Wmi, 

wobei  das  rechts  stehende  elektromagnetische  Potential  ^^mi  von  dem 
oben  bestimmten  Differentialstrom  zu  nehmen,  und  seine  Variation  bei 
konstantem  magnetischen  und  elektrischen  Zustand  auszuführen  ist 
Die  Arbeit  d!A^  der  äußeren  Ej-äfte,  welche  die  inneren  gerade 
kompensieren,  wird  demnach 

Sind  die  Verhältnisse  derart,  daß  die  sekundären  Wirkungen, 
und  somit  X",  vernachlässigt  werden  können,  dann  giebt  dies  bei 
Beziehung  auf  die  Zeiteinheit 
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227)  ^„'=^  =  i^  =  /i; 

bezeichnet  q  den  Querschnitt  des  linearen  Leiters,  und  sind  u,  to,  m 
die  Komponenten  der  in  ihm  kreisenden  Stromdichte  i,  so  kann  man 
hierfiir  wegen  der  Bedeutung  L  =  f  Sds  auch  schreiben 

227')  J[a=-flSds=^J{nX-r\)r+toZ)qds. 

Der  Vorgang  findet  also  ebenso  statt,  als  wenn  pro  Zeiteinheit 
an  der  Volumeneinheit  die  Arbeit 

227")  a;  =  uX+b7+n)^ 

geleistet  würde,  deren  Summe  über  das  ganze  System  hier  übrigens 
nach  S.  363  nicht  verschwindet 

Dieses  Resultat  ergänzt  die  auf  S.  317  u.  f.  angestellten  Über- 
legungen, indem  es  zeigt,  daß  wirklich  Anordnungen  existieren,  bei 
denen  durch  mechanische  Arbeit  eine  elektrische  Strömung  bewirkt 
werden  kann,  und  daß  der  Zusammenhang  zwischen  dieser  Arbeit 
und  den  Komponenten  von  i  und  K  gerade  durch  diejenige  Formel 
(196')  vermittelt  wird,  welche  früher  allein  nach  Analogie  mit  rein 
mechanischen  Vorgängen  gebildet  worden  ist. 

Setzt  man  in  (227)   für  I  seinen  Wert  aus  (225'"),  so   erhält 
man  auch 
227'")  ^^=(^)*_L  =  /2;^. 

die  Arbeit,  welche  erforderlich  ist,  um  einen  permanenten  Magneten 
und  einen  an  sich  stromlosen  linearen  Leiter  gegeneinander  zu  ver- 
schieben, ist  also  stets  positiv,  d.  h.,  der  induzierte  Strom  /  setzt 
der  vorgenommenen  Verschiebung  jederzeit  einen  Widerstand  ent- 
gegen. ^®®)  Man  kann  die  Gesamtkomponenten  und  die  Momente  dieses 
Widerstandes,  welche  jeder  der  beiden  Körper  des  Systemes  bei 
seiner  Bewegxmg  erfährt,  nach  den  früher  gegebenen  Regeln  leicht 
berechnen. 

Wir  wollen  uns  auf  den  speziellen  Fall  beschränken,  daß  die 
Bewegung  in  einer  Rotation  um  die  feste  ^-Koordinatenaxe  besteht; 
bezeichnen  wir  dann  wieder  den  Drehungswinkel  des  bewegten  Korpers 
mit  V,  seine  Rotationsgeschwindigkeit  mit  v,  so  ergiebt  sich  aus 
der  Formel 

das  Drehungsmoment  N  jenes  Widerstandes  zu 

w  ' 


227"")  7Vr=._(j^) 
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N  ist  somit  der  Kotationsgeschwindigkeit  proportional  mit  jeder- 
zeit negativem  Faktor.  Hieraus  folgt,  daß,  wenn  der  Leiter  oder 
der  Magnet  um  eine  Axe  drehbar  ist,  eine  ihm  erteilte  Anfangs- 
geschwindigkeit durch  die  dämpfende  Wirkung  dieses  Widerstandes 
allmählich  zerstört  wird. 

--dr/dv  ist  das  virtuelle  Drehungsmoment,  d.h.  dasjenige, 
welches  auf  den  beweglichen  Teil  wirken  würde,  wenn  in  dem  Leiter 
der  Strom  Eins  flösse;  nach  (227"")  ist  N  dem  Quadrat  dieser  Größe 
direkt,  dem  Widerstand  des  linearen  Leiters  indirekt  proportional. 

Man  kann  hiemach  z.  B.  auf  eine  um  die  Vertikale  drehbare 
Magnetnadel  eine  sehr  große  dämpfende  Wirkung  ausüben,  wenn 
man  sie  mit  einem  starken  Metallringe  dicht  umgiebt,  dessen  Ebene 
in  den  magnetischen  Meridian  fällt;  denn  hier  ist  drjdv  gleich- 
zeitig groß  und   fr  klein. 

Andererseits  kann  man  die  Bestimmung  von  N  aus  der  Beob- 
achtung von  durch  Induktion  gedämpften  Schwingungen  einer  Magnet- 
nadel benutzen,  um  bei  bekanntem  W  das  Moment  dr/dv,  bei 
bekanntem  dFIdv  aber  äT  zu  berechnen. 

Wir  haben  bei  diesen  Überlegungen  das  virtuelle  Potential  /^* 
der  induzierten  Ströme  und  influenzierten  Magnetismen  außer  Be- 
tracht gelassen,  obwohl  es  natürlich  bei  einigen  der  erwähnten  Vor- 
gänge sehr  bedeutenden  Einfluß  zu  üben  vermag.  Indessen  überzeugt 
man  sich  leicht,  daß  seine  Berücksichtigung  die  Resultate  nur  quan- 
titativ, aber  nicht  qualitativ  ändern  würde.  — 

Das  gefundene  Resultat  über  die  mechanische  Arbeit,  durch 
welche  ein  elektrischer  Strom  induziert  werden  kann,  wollen  wir 
nun  noch  benutzen,  um  die  am  Ende  von  §  34  angestellten  Be- 
trachtungen über  die  ümwandelung  der  Energie  bei  dem  elektrischen 
Strome  noch  etwas  zu  erweitem. 

Die  vorstehenden  Entwickelungen  setzten  ein  Leitersystem  voraus, 
innerhalb  dessen  keine  anderen,  als  die  induzierten  elektromoto- 
rischen Bjräfte  wirken;  es  liegt  hier  also  der  Fall  vor,  der  auf  S.  350 
zu  der  Formel  (218")  führte.  Diese  Gleichung,  die  vrir  wegen  der 
Identität  des  dortigen  ^^  mit  dem  hier  benutzten  ^a 

Aa+  ß'=0 
schreiben,  drückt  aus,  daß  die  ganze  bei  der  Magnetoinduktion  auf- 
gewandte Arbeit  in  dem  Leiter  als  Wärme  gewonnen  wird.  Die 
letzten  Betrachtungen  zeigen  nun  aber  genauer,  auf  welchem  Wege 
diese  ümwandelung  aus  mechanischer  in  thermische  Energie  ge- 
schieht; es  wird  nämlich  zunächst  ein  elektrischer  Strom  induziert, 
dieser  wird  durch  die  Widerstände  vernichtet,  und  erst  die  hierbei 
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auftretende  JouLE'sche  Wärme  ^Q'^Aa^PU^  ist  die  Form,  in 
welcher  die  umgewandelte  Energie  schließlich  erscheint  — 

Wir  lassen  jetzt  die  im  Eingang  dieses  Paragraphen  gemachte 
Beschränkung,  daß  der  induzierte  Leiter  andere,  als  induzierte  elek- 
trische Kräfte  nicht  enthalten  soll,  fallen  und  setzen  ausdrücklich 
voraus,  daß  in  ihm,  etwa  infolge  seiner  Konstitution  oder  Temperie- 
rung, noch  Kräfte  von  der  in  §  30  und  32  mit  X',  Tj  Z^  bezeichneten 
Art  wirken;  ihr  Linienintegral  V  sei  kurz  als  die  elektromotorische 
Kraft  der  Kette  bezeichnet  V  bewirkt  dann  in  dem  Leiter  einen 
Strom,  auch  wenn  keine  Induktion  stattfindet,  und  wir  haben  somit 
eine  Anordnung  vor  uns,  die  der  im  III.  Kapitel  vorausgesetzten 
entspricht 

Es  tritt  jetzt  an  Stelle  von  (225'")  die  allgemeinere  Formel 

228)  7r=L'  +  ^; 

wir  multiplizieren  sie  mit  J,  ersetzen  F  durch  seinen  Wert  WmiJI 
und  erhalten  auf  diese  Weise  "^ 

228')  P  r-  IV  =  "^^^^/^  , 

'  dt       ^ 

wobei  die  Indices  MI  im  früheren  Sinne  benutzt  sind. 

Hier  stellt  das  erste  Glied  links  wiederum  die  in  dem  ganzen  in- 
duzierten Leiter  gewonnene  JouLE'sche  Wärme  —  ßj  dar,  das  zweite 
Glied  giebt  nach  (210)  die  Summe  aus  der  Änderung  dE^jdt  der 
chemischen  Energie  in  den  Grenzschichten  der  Kette  und  der  ebenda 
frei  werdenden  Wärme  —  ß^ ;  das  Glied  rechts  ist,  wie  früher,  die 
äußere  Arbeit  A'a*  Die  Formel  (228')  läßt  sich  sonach  schreiben, 
falls  man  £i\  +  iK  =  ß'  setzt, 

228")  ^-iä'=^a, 

oder  bei  Beziehung  auf  die  Zeit  dt  auch 
228'")  dL^-^d'ii^dA^; 

sie  zeigt  in  dieser  Gestalt,  daß  die  gegen  die  magnetischen  Biäfte 
geleistete  äußere  Arbeit  ganz  aufgeht  in  chemischen  und  ther- 
mischen Prozessen  innerhalb  des  Leiters.  Sie  liefert  hiermit 
also  die  auf  S.  283  in  Aussicht  gestellte  Erklärung  der  merkwür- 
digen, dort  gezeigten  Thatsache,  daß  die  gegenseitige  Verschiebung 
von  wahren  Stromläufen  und  permanenten  Magneten,  obwohl  sie 
Arbeit  erfordert,  doch  keine  Änderung  der  magnetischen  Energie 
bewirkt,  indem  sie  den  anderweitigen  Verbleib  des  Aufwandes 
nachweist. 
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§  39.    Die   allgemeinen  Formeln  der  Elektroindnktion   in   linearen 

geschlossenen  Leitern.    EnergienmsetEongen  bei  dieser  Induktion.   Die 

Koefflcienten  der  wechselseitigen  und  der  Selbstinduktion.    Einfluß 

der  Magnetisierbarkeit  des  Leiters  und  seiner  Umgebung. 

Die  Behandlung  der  durch  elektrische  Ströme  bewii^en  sog. 
Volta-Induktion  linearer  Leiter  kompliziert  sich  dadurch,  daß  hier 
jederzeit  nicht  einfache,  sondern  durch  Bückwirkungen  vervielfältigte 
Induktionsvorgänge  vorliegen.  Zwar  traten  diese  Bückwirkungen  streng 
genommen  auch  bei  der  Induktion  durch  permanente  Magnete  ein,  in- 
dessen war  es  dort  möglich,  sie  durch  geeignete  Anordnungen  auf  eine 
geringe  Stärke  herabzudrücken;  hier  ist  dies  nicht  möglich,  denn  die 
Bückwirkung  des  induzierten  Leiters  auf  den  induzierenden  ist  von 
gleicher  Ordnung,  wie  die  primäre  Induktion,  also  unter  allen  Um- 
ständen zu  berücksichtigen.  Wir  müssen  daher  das  Problem  von 
vom  herein  in  der  ganzen  Allgemeinheit  angreifen  und  wollen  auch, 
da  dies  eine  wesentliche  Komplikation  nicht  bedingt,  in  den  linearen 
Leitern  andere,  als  induzierte  elektromotorische  Kräfte,  nämlich  solche 
thermischen  oder  chemischen  Ursprunges,  zulassen.  Dagegen  mag 
eine  Magnetisierbarkeit  der  Leiter  oder  ihrer  Umgebung  zunächst 
ausgeschlossen  bleiben. 

Unter  diesen  Voraussetzungen  wird  die  gesamte,  in  einem 
Leiter  {k)  eines  Systemes  von  p  Teilen  wirksame  elektromotorische 
Ej'aft  Lj^  zusammengesetzt  sein  aus  dem  von  der  Induktion  unab- 
hängigen Teil  Li  und  dem  durch  die  Induktion  bewirkten  von  dem 
Betrage  dFlIdt,  worin  Fi  das  virtuelle  Potential  aller  Stromläufe 
auf  den  Leiter  (ä)  bezeichnet  Schreibt  man  das  Potential  der 
Wechselwirkung  V^j^  zwischen  zwei  Stromläufen  (A)  und  (k)  mit  den 
Stromstärken  /^  und  /^  nach  (174')  in  der  Form 

'*',,=' I,n,=  IJ,n,„  229) 

so  ist  ri  gegeben  durch 

n  =  2,r,,=  2j^n,^,  2290 

worin  die  Summe  über  alle  Werte  A  inklusive  k  zu  erstrecken  ist 
IIj^j^  hat  hierbei,  wie  Bd.  I,  S.  149,  die  Bedeutung  des  Potentiales 
der  Wechselwirkung  zwischen  den  linearen  Leitern  (A)  und  (A),  wenn 
in  beiden  die  Stromstärke  Eins  stattfindet,  und  ist  gegeben  durch 

^**  =  -  ^//cos  K,  *J  ^^ .  229") 

Da   die  Ströme  /    sich   wie   stationäre   verhalten,   so   ist   die 
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Formel  (225'")  verwendbar  und  ergiebt  hier,   falls   ^^  den  Wider«, 
stand  des  Leiters  {k),  und  i^  die  induzierte  Stromstärke  bezeidmet, 

229")  7,r,=  L,=  Li  +  2,^J!^, 

worin  A  und  k  gleich  1,  2, ...  jo  ist    Multipliziert  man  diese  Formel 
mit  /^  und  summiert  über  alle  kj  so  erhält  man 

229"")  2,n  K  =  ^AI^  +  ^.h^n  ^^  • 

Von  der  zweiten  Summe  rechts  nehmen  wir  zunächst  die  Glieder 
vor,  die  gleichem  h  und  k  entsprechen;  sie  lauten 

^  T    d  IitUkk 

^»^*    dt 

und  lassen  sich  schreiben 

Ähnlich  lassen  sich  die  übrigen,  welche  in  dem  Schema 

^^  ( j   dlnllj^k     ,     T    dIklItH\ 

^  V^—dT-'^^^—dT~) 
enthalten  sind,  bei  Berücksichtigung  von  n^j^==  IIj^j^  umformen  in 

Benutzt  man  diese  Umformung,  so  erhält  man^^^)  aus  (229"") 

230)  :s,n  »;= :s,i,a  +  ^:s,  2,1,1, ^'-+4t  (i-s',^»/,/»/!^, 

oder  bei  Einführung  der  Potentiale  V^^^  der  Wechselwirkungen  und 
des  inneren  Potentiales  *>=  ^-2*^-2]^  ^^j^: 

230')  2,  {11  ty,-  I,L\)  =  ^  +  ^^ . 

Hierin  hat  der  Index  /  dieselbe  Bedeutung,  wie  auf  S.  276 
und  282. 

Die  in  dieser  Gleichung  links  stehenden  Glieder  sind  durchaus 
den  in  (228')  ebenda  befindlichen  entsprechend;  sie  stellen  zusammen 
dar  die  Summe  der  in  allen  Leitern  {k)  frei  werdenden  Wärmemengen 

und  der  in  allen  Ketten  stattfindenden  Änderungen  der  chemischen 
Energie 

^dEj.  ^  dEo 

^  dt   ~"  ~5T  ' 

Rechts  steht  nach  (175"")  zunächst  die  bei  den  Verschiebungen 
innerhalb    des   Leitersystemes   pro   Zeiteinheit  aufgewandte   äußere 
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Arbeit  -^a>  und  sodann  nach  dem  Inhalt  von  Formel  (176")  der 
negative  Differentialquotient  der  magnetischen  Energie  E^  des 
Systemes  nach  der  Zeit.  Infolge  hiervon  können  wir  statt  (230') 
schreiben 

^•^  Si'^A'a-  ^jf- .  230") 

Nun  ist  aber  gleichzeitig 

d£ni  dlE^  da£m 


dt  dt       *       dt     ^ 

wobei  die  Indices  I  und  a  resp.  konstant  erhaltene  Stromstärken 
und  konstant  erhaltene  Anordnung  bezeichnen,  oder  anders  ge- 
schrieben 


=    —Aa  + 


'm 


dt  ^'**   '       dt 

Die  Kombination  mit  (230")  liefert 

-^  +  -^  -  fi'=  2  ^^  230"') 

Wird  speziell  der  Vorgang  so  geleitet,  daß  die  Stromstärken 
konstant  bleiben,  so  ist  d^Ejdt  ==0,  also 


dt 


-  ß'=2^;,  230"") 


oder  auf  die  Zeit  dt  bezogen, 

Es  erscheint  also  der  doppelte  Betrag  der  bei  der  Verschie- 
bung geleisteten  äußeren  Arbeit  in  Gestalt  von  thermischer  oder 
chemischer  Energie  innerhalb  der  Leiter.  Hiermit  ist  die  am  Ende 
von  §  29  aufgeworfene  Frage  nach  dem  Verbleib  dieser  Arbeit, 
die  in  Form  magnetischer  Energie  nicht  fortbestand,  gleichfalls 
erledigt  — 

Nach  der  Grundformel  (229')  sind  die  fUr  die  gegenseitige  In- 
duktion linearer  Leiter  maßgebenden  Funktionen  die  Potentiale  11^^ 
zwischen  den  von  den  Stromstärken  Eins  durchflössen  gedachten 
Leitern  (A)  und  (A).  Da  sie  bei  vielen,  besonders  wichtigen  Fällen 
negative  Größen  sind,  so  setzt  man  der  Anschaulichkeit  halber 

-  ^**  =  +  ^//«08  K.  '*)  ^^  =  +  «ft»  231) 

und  bezeichnet  allgemein  Q^^^  als  den  Koefficienten  der  In- 
duktion zwischen  den  Leitern  (A)  und  (A),  dagegen  in  dem  Falle, 
daß  beide  in  einen  Leiter  zusammenfallen,  als  den  Koefficienten 
von  dessen  Selbstinduktion.^^^ 

Voigt,  Theoretische  Phjsik«    II.  25 
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Die  Dimension  des  InduktionskoefQcienten  Q  in  wissenschaftUchen 
Einheiten  folgt  aus  (229),  da  [Wj^mPf^  und  [/]  =  mV./%^-2  ist, 

231')  [0]  =  /-i^+2; 

in  technischen  Einheiten  ergiebt  sich,   da  für  [W]  der  obige  Wert 
gütig  bleibt  und  [7.^]  =  m'l- V'- f"^  ist, 

231")  [«.  J  =  /. 

Das  Verhältnis  der  beiderseitigen  Zahlwerte  ist,  wie  leicht 
nachweisbar. 

Als  technische  Einheit  für  Q  dient  der  Induktionskoefficient  10^, 
welcher  den  Namen  Quadrant  führt.  — 

Die  Berechnung  des  Induktionskoefficienten  Q^^^  für  zwei  lineare 
Leiter  (A)  und  {k)  bietet  prinzipielle  Schwierigkeiten  nicht,  wenn  [K) 
und  {k)  keine  unendlich  benachbarten  Elemente  besitzen,  also  wirklich 
als  linear  betrachtet  werden  können.  Dagegen  verlangt  der  hiermit 
ausgeschlossene  Fall,  und  ebenso  die  Bestimmung  des  Eoefficienten  der 
Selbstinduktion,  eine  durchaus  abweichende  Behandlung,  weil  hier  der 
Leiter  als  körperlich  betrachtet  werden,  und  demgemäß  auch  das 
Gesetz  der  Verteilung  des  induzierten  Stromes  über  seinen  Querschnitt 
berücksichtigt  werden  muß.  Dieses  Gesetz  abzuleiten  haben  wir  aber 
bisher  noch  kein  Mittel,  und  die  später  anzugebenden  führen  der 
großen  analytischen  Schwierigkeiten  halber  nur  in  wenigen  speziellen 
Fällen  zu  verwendbaren  Resultaten, 

Wir  sind  somit  zur  Einführung  einer  Hypothese  gezwungen  und 
stützen  uns  bei  deren  Bildung  darauf,  daß  nach  der  auf  S.  375  ge- 
troffenen Festsetzung  hier  nur  erst  solche  Vorgänge  untersudit 
werden  sollen,  bei  denen  sich  die  induzierten  Leitungsströme  als 
quasi-stationäre  verhalten.  Eine  Verteilung  eines  streng  statio- 
nären Stromes  in  einem  als  linear  zu  betrachtenden  Leiter  haben  wir  nun 
früher  kennen  gelernt:  nämlich  die,  bei  welcher  die  Stromstärke  sich 
über  jeden  Querschnitt  gleichförmig  verteilt.  Wir  wollen  annehmen, 
daß  bei  hinreichend  kleiner  Anderungsgeschwindigkeit  die  induzierten 
quasi-stationären  Ströme  diesem  Gesetz  gleichfalls  folgen;  einen  Be- 
weis für  die  Zulässigkeit  dieses  Verfahrens  werden  wir  später  liefern. 

Indem  wir  diese  Annahme  machen,  können  wir  die  Bestimmung 
der  Induktionskoefficienten  an  die  allgemeine  Formel  (175)  für  das 
Potential  der  Wechselwirkung  zwischen  zwei  wahren  Stromsystemen  (A) 
und  (Ä)  im  leeren  Eaume  anknüpfen,  welche  lautet 
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''^*=  -  :^//K«*+  hK+  «»*>»*) 


dk^dlc 


232) 


und  worin 

die  Vektorpotentiale  der  wahren  Strömung  (A)  darstellen. 

Besitzen  nämlich  die  linearen  Stromläufe  die  Querschnitte  f^^ 
und  qj^,  über  welche  sich  di^  Stromstärken  /^  und  I^  gleichmäßig  ver- 
teilen, so  ist  für  beide  die  resp.  Stromdichte  gleich  /^^/y^  und  /^/y^, 
und  man  kann  schreiben 

*       vjj      rqt      '     *       vjj      rqk     '      *       vJJ      rqu     '/ 

wobei  dx,  dy,  dz  die  Projektionen  des  Axenelementes  ds  des  be- 
treflfenden  Stromfadens  bezeichnen. 

Hieraus  folgt,  daß  Q^^  gegeben  ist  durch  die  Formel 

«».=  +  \Ji^Vidx,+  ndy,+  Widz^^,  232") 

worin  kurz  gesetzt  ist 

UÜI.=  U;,r    ^Jh-n,     Kl^.^ff'i-  232'") 

Einer  der  einfachsten  Fälle  ist  der,  daß  die  Querschnitte  der  beiden 
Leiter  konstant  sind,  und  ihre  Axen  in  Bechtecken  verlaufen,  deren 
Ebenen  normal  zu  einander  stehen,  und  von  deren  Seiten  zwei  Paare 
parallel  zu  einander  liegen;  denn,  da  nach  Formel  (231)  die  zu  ein- 
ander normalen  Seiten  keinen  Anteil  zu  Q^^  geben,  so  reduziert  sich  der 
Ausdruck  auf  die  von  den  parallelen  Seiten  herrührenden  Glieder. 
Sind  außerdem  von  den  vier  parallelen  Seiten  zwei  den  verschie- 
denen Leitern  angehörige  einander  besonders  nahe,  so  daß  ihr  Anteil 
an  dem  Integral  den  aller  übrigen  überwiegt,  so  wird,  falls  die 
parallelen  Seiten  gleiche  Längen  b  und  den  Abstand  d  besitzen, 

ö    —  -L  r  f      ^^hdsk 

0   0 

was  nach  einfacher  Rechnung  üefert 


0^.  =  -i_  hil^^^±£±^]  +  2£f-  2y^M^^  .  233) 

25* 
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Ist  d  sehr  klein  neben  b^  so  kann  man  die  Formel  durch  Eni- 
Wickelung  vereinfachen  und  erhält  ^^^ 

^>i        «..=^('(t-)-')^ 

dieser  Ausdruck  darf  mit  Wahrscheinlichkeit  auch  auf  zwei  beliebig, 
nur  stetig,  gekrümmte  Leiter  übertragen  werden,  deren  Querschnitte 
klein,  und  deren  Krümmungsradien  groß  sind  gegen  ihren  konstanten 
normalen  Abstand  d,  wenn  man  nur  b  mit  der  Länge  der  parallelen 
Zweige  vertauscht  — 

An  das  erhaltene  Besultat  schließt  sich  naturgemäß  die  Be- 
stimmung der  Selbstinduktion  eines  sehr  langen  Gylinders,  der  durch 
einen  allseitig  sehr  ausgedehnten  Leiter  zu  einem  Bing  vervoll- 
ständigt ist,  z.  B.  mit  seiner  Axe  in  einen  Durchmesser  einer  lei- 
tenden Hohlkugel  von  großer  Wandstärke  fällt  Eine  den  Cylinder 
vom  negativen  zum  positiven  Ende  durchfließende  Strömung  wird 
dann  in  dieser  Eugelschale  zurückfließen  und  dort  eine  so  weite 
Verteilung  besitzen,  daß  man  ihre  Induktion  ignorieren  und  der 
Betrachtung  den  Cylinder  allein  unterwerfen  kann. 

Für  zwei  Elementarfäden  (A)  und  (A)  kann  man  dann,  wenn  b 
die  Länge  des  Cylinders  bezeichnet,  das  soeben  erhaltene  Resultat 
anwenden  und  erhält  demgemäß  für  die  Eonstante  der  Selbstinduktion 

233")  «=-^//«»*rf?Arf!7*, 

WO  beide  Litegrationen  über  den  Cylinderquerschnitt  zu  erstrecken 
sind.  Hat  der  Cylinder  kreisförmigen  Querschnitt  und  den  Radius  a, 
so  giebt  die  Ausführung  der  Integration  ^^*) 

Für  zwei  der  ^-Axe  parallele  unendliche  Cylinder  (1)  und  (2), 
die  von  dem  gleichen  Gresamtstrom  in  entgegengesetzter  Richtung 
und  in  gleichförmiger  Verteilung  durchflössen  werden,  ergiebt  die 
Formel  (232"),  da  hier  dar  =  c^y  =«  0  ist. 

Auf  die  gegen  die  Querdimensionen  und  den  Abstand  der  Cylinder 
sehr  große  Länge  b  bezogen,  liefert  diese  Formel 
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wobei  die  Integrationen  über  zwei  in  einer  Ebene  liegende  Quer- 
schnitte 7^  und  7^  auszudehnen  sind,  und  e^^j^  den  Abstand  zwischen 
ihren  Elementen  dqj^  und  dqj^  bezeichnet 

Diese  Formel  ist  unter  Benutzung  der  firtiheren  Bezeichnung 
identisch  mit 

sind  beide  Gylinder  gleich  dem  oben  betrachteten,  so  kann  man 
für  Qu  und  Q^^  den  in  (233'"),  für  Q^^  den  in  (233')  gegebenen 
Ausdruck  einsetzen  und  erhält  so^^*) 

(«)  =  4^(^(4) +t)-  283"") 

Dieser  Wert  kann  auch  auf  einen  linearen  Leiter  angewandt 
werden,  der  kreisförmigen  Querschnitt  besitzt  und  dessen  Axe  ein 
Rechteck  von  den  sehr  langen  Seiten  b  und  den  sehr  kurzen  d 
bildet,  da  hier  die  Wechselwirkung  zwischen  den  kurzen  und  den 
langen  Seiten  streng  verschwindet  und  die  zwischen  den  beiden  kurzen 
neben  der  zwischen  den  beiden  langen  ausgeübten  vernachlässigt 
werden  kann. 

Die  Vergleichung  der  Ausdrücke  (233'")  und  (233"")  ergiebt, 
daß  man  die  Konstante  der  Selbstinduktion  eines  linearen  Leiters 
sehr  bedeutend  verkleinern  kann,  wenn  man  denselben,  statt  ihn 
geradlinig  auszuspannen,  in  zwei  parallelen  Zweigen  führt,  die  von 
einem  Strom  in  entgegengesetzter  Richtung  durchlaufen  werden,  oder, 
anders  ausgedrückt,  nach  den  drei  Seiten  bdb  des  oben  betrachteten 
Rechteckes  biegt.  Indessen  zeigt  (233"")  zugleich,  daß  es  nicht  mög- 
lich ist,  auf  diese  Weise  —  etwa  unter  gleichzeitiger  Verminderung 
der  Dicke  des  Leiters  —  seine  Selbstinduktion  beliebig  klein  zu 
machen.  Denn  da  der  Grenzwert  fiir  d  gleich  2  a  ist,  so  ist  der 
erreichbare  kleinste  Wert  von  Q  gegeben  durch 


(Q)  =  4r('(2)  +  T)-- 


Für  die  Berechnung  der  praktisch  so  überaus  wichtigen  In- 
duktionskoefficienten  von  Drahtrollen  kann  man  die  einzelnen 
Windungen  angenähert  als  Ej'eisringe  auffassen;  handelt  es  sich  um 
die  Induktion  zwischen  zwei  verschiedenen  Rollen,  so  kann  man 
auch  die  zwischen  den  Drähten  liegende  Isolierschicht  vernachlässigen 
und  den  ganzen  Querschnitt  der  Rolle  als  gleichmäßig  von  dem 
Strom  durchflössen  betrachten.  Liegen  in  der  Rolle  (A)  auf  der 
Querschnittseinheit  |^  Windungen,  so  wird  die  einem  Strom  7^  ent- 
sprechende Stromdichte  i^=|^/^  sein. 
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Infolge  hiervon  ergiebt  sich  aus  der  Gleichung  (232")   ftr  die 
Induktion  zwischen  den  beiden  Rollen  (A)  und  (A)  der  £oe£&cient 


wonn 


jj^         l_  C  C  dx^dq^   U.  8.  f. 


ist,  und  die  Integrationen  nach  ^^  und  ^^  über  den  ganzen  Quer- 
schnitt der  bezüglichen  Rollen  zu  erstrecken  sind.  Bei  gleicher 
äußerer  Gestalt  und  bei  gleicher  relativer  Lage  der  Rollen  ist  somit 
der  Induktionskoefficient  {Qj^j^  mit  dem  Produkt  |^|j^  der  Windungs- 
zahlen proportional. 

Diese  Überlegung  ist  auf  die  Selbstinduktion  einer  Rolle  im 
allgemeinen  nicht  anwendbar,  weil  hier  die  Isolierschichten  zwischen 
den  Windungen  nicht  ignoriert  werden  können. 

Eine  angenäherte  Geltung  würden  die  Formeln  behalten,  wemi 
die  Drähte  rechteckigen  Querschnitt  hätten,  und  das  von  den  Isolier- 
schichten eingenommene  Volumen  klein  wäre  neben  dem  von  den 
Drähten  erfüllten  Raum;  hier  würde  dann  (Q^J  mit  |^  proportional 
werden.  Haben  aber  die  Drähte  kreisförmigen  Querschnitt,  so  ist  das 
obige  Verfahren  durchaus  unanwendbar.  Hier  ist  mitunter  eine 
zweite  Art  des  Annäherungsverfahrens  praktisch,  welches  die  Ströme 
in  den  Axen  der  Windungsdrähte,  also  linear  im  strengen  Sinne  des 
Wortes  verlaufend  annimmt. 

Allgemein  läßt  sich  nur  etwa  folgendes  behaupten.  Die  ganze 
in  einer  Rolle  stattfindende  Induktion  zerfällt  in  zwei  Teile;  die 
Summe  der  Selbstinduktionen  aller  Drahtelemente,  bei  der  jedes  für 
sich  als  ein  Cylinder  der  S.  388  behandelten  Art  betrachtet  werden 
kann,  und  die  Summe  der  wechselseitigen  Induktionen  zwischen  ver- 
schiedenen Elementen. 

Von  dem  ersten  Teil  kann  man  nach  dem  oben  erhaltenen 
Resultat  erwarten,  daß  er  von  der  Art  der  Wickelung  der  Rolle 
wenig  abhängig  und  bei  großer  Länge  b  des  Drahtes  angenähert 
mit  dem  Produkt  bl(b)  proportional  sein  wird.  Von  dem  zweiten 
Teil  kann  man  schließen,  daß  er  bei  gleicher  Gestalt  der  Rolle  an- 
genähert dem  Quadrat  der  Zahl  |  der  durch  die  Querschnittseinheit 
gehenden  Windungen  und  der  Größe  einer  einzelnen  proportional 
wachsen  muß.  Denn  aUe  Elemente  einer  Windung  sind  gleichwertig, 
und  da  die  unmittelbar  anliegenden  Nachbarwindungen  die  stärkste 
Induktion  liefern,  so  sind,  mit  Ausnahme  der  oberflächlich  liegenden, 
auch  alle  Windungen  nahezu  gleichwertig;  endlich  aber  ist  die  In- 
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duktion,  die  jede  einzelne  Windung  von  der  Summe  aller  übrigen 
erfährt,  mit  der  Dichte,  in  welcher  jene  sie  umgeben,  also  mit  |  an- 
genähert proportional. 

Da  weiter  das  Produkt  der  Zahl  |  in  die  Länge  einer  Windung 
und  den  Querschnitt  der  Rolle  die  gesamte  Länge  b  des  aufgewun- 
denen Drahtes  ergiebt,  so  werden  wir  schreiben  können 


(«.o=4^('(")+•"^). 


wobei  a  den  Radius  des  Drahtes  bezeichnet,  und  m  von  der  Gestalt 
und  Größe  der  Rolle  abhängen  muß.  Bei  sehr  großer  Windungszahl 
wird  das  zweite  Glied  das  erste  überwiegen. 

Dies  Resultat  genügt  für  manche  qualitative  Folgerungen.  Die 
genaue  rechnerische  Bestinmiung  von  (Q^^)  bietet  dagegen  stets  er- 
hebliche Schwierigkeiten.  — 

Die  vorstehenden  Betrachtungen  gestatten  eine  wichtige  Er- 
weiterung durch  Berücksichtigung  der  Magnetisierbarkeit  des 
Stoffes  der  linearen  Leiter  und  etwaiger  in  ihrer  Nähe  befindlicher 
anderer  Körper. 

Sind  jene  Teile  magnetisierbar,  so  bewirkt  ein  jeder  Strom  eine 
magnetische  Verteilung,  deren  spezifische  Momente  cc,  ß,y  —  abgesehen 
von  den  S.  186  erörterten  Ausnahmen  —  mit  der  influenzierenden 
Stromstärke  proportional  sind,  bei  deren  Änderung  also  selbst  variieren 
und  deshalb  auf  die  linearen  Leiter  induzierend  wirken. 

Diese  sekimdäre  Magneto-Induktion  läßt  sich  relativ  einfach  be- 
rücksichtigen, wenn  man  die  influenzierten  Magnetismen  durch  die 
äquivalenten  Ströme  ersetzt,  und  somit  statt  der  wahren  die  in 
§  22  definierten  freien  Ströme  einführt.  Da,  wie  die  Momente, 
auch  die  äquivalenten  Ströme  mit  der  sie  erregenden  Stromstärke  /^ 
proportional  sind,  so  wird  das  Potential  ^fjlu  der  freien  Strömung  (A) 
auf  einen  linearen  Leiter  (ä),  der  die  Stromstärke  Ij^  enthält,  die 
frühere  Form 

«?,'*  =  /,  7,  /7,'»  =  -  /^  7»  «»'*  234) 

besitzen,  und  Qhjc  wird  den  Koefficienten  der  Liduktion  von  (A)  auf  (A) 
bei  Berücksichtigung  der  Magnetisierbarkeit  darstellen. 

Es  ist  übrigens  zu  bemerken,  daß  hier  die  Beziehung  Qhk=^Qkh 
nicht  mehr  allgemein  gültig  ist 

Wenn  nicht  nur  die  linearen  Leiter  magnetisierbar  sind,  sondern 
auch  noch  andere  in  ihrer  Umgebung  befindliche  Körper,  so  ergiebt 
aber  die  obige  Überlegung  die  stattfindende  Liduktion  in  dem  Falle 
noch  nicht  vollständig,  daß  jene  Körper  Elektricitätsleiter  sind. 
Denn  unter  diesen  Umständen  erregen  die  auch  in  ihnen  wirkenden 
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elektrischen  Kräfte  in  ihrem  Innern  induzierte  räumliche  Ströme, 
die  sekundär  auf  die  linearen  Leiter  zurückwirken  und  in  den  obigen 
Betrachtungen  nicht  berücksichtigt  sind.  Ihre  Theorie  bietet  erheb- 
liche Schwierigkeiten  und  wird  uns  später  beschäftigen ;  wir  können 
ihre  Wirkung  vernachlässigen,  wenn  der  in  jenen  Körpern  influen- 
zierte  Magnetismus  eine  bedeutend  stärkere  Induktion  übt,  als  die 
in  ihnen  induzierten  Ströme.  Hierzu  ist  erforderlich,  daß  die  Magne- 
tisierungszahlen  jener  Körper  sehr  groß  und  ihre  elektrischen  Lei- 
tungsfähigkeiten mäßig  sind;  man  kann  dies  beim  Eisen  als  ange- 
nähert erfüllt  betrachten.  — 

Um  allgemeine  Formeln  für  die  Induktionskoefßcienten  bei 
Berücksichtigung  der  Magnetisierbarkeit  zu  bilden,  wollen  wir  Ton 
dem  allgemeinen  Ausdruck  (175''')  für  das  Potential  eines  Strom- 
systemes  auf  sich  selbst  ausgehen,  welcher  lautete 

in  ihm  bezeichnen  u,  ö,  xo  die  Komponenten  der  wahren  Strömung, 
U,  93,  Sß  die  Vektorpotentiale  der  freien  Strömung;  die  Integration 
nach  k  ist  über  alle  Räume  auszudehnen,  in  denen  wahre  Ströme 
fließen.  Da  wir  quasi -lineare  Ströme  voraussetzen,  so  können  wir 
auch  schreiben,  indem  wir  wieder  mit  dxj^,  rfy^,  dzj^  die  Projektionen 
des  Axenelementes  dsj^,  mit  qj^  den  Querschnitt  des  Leiters  (A)  be- 
zeichnen, 

234')  ilf'=-^:si,ff{ndx  +  f&dy  +  ^dz),^, 

WO  dann  in  der  That  jeder  Strom  /^  über  den  bezüglichen  Quer- 
schnitt y^  gleichförmig  verteilt  ist 

Die  freien  Ströme  setzen  sich  aus  den  wahren  /^  und  denjenigen 
scheinbaren  zusammen,  welche  mit  den  durch  sie  influenzierten 
Magnetismen  äquivalent  sind. 

Da  die  letzteren  lineare  Funktionen  der  wahren  Ströme  sind, 
so  gilt  gleiches  auch  von  den  U,  SS,  SB,  und  wir  können  daher  setzen 

Hieraus  folgt 

234")    W'^^^^JSnSSuM.Jfi^dx,  +  ^',dy,  +  ^;,dz,)^-, 

und  da  W^  ^\^h^k^kh  ist,  so  erhalten  wir  für  den  Wert  des 
Koefficienten  der  Induktion  des  Leiters  (A)  auf  (k)  unter  Berück- 
sichtigung etwaiger  Magnetisierbarkeit  nach  (234) 
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Qkic  =  +  v//W  äx^  +  m  dyu  +  mdzu)^.  234''') 

Bezeichnen  (ä)  und  (ä)  zwei  verschiedene  Leiter,  die  keine  unend- 
lich nahen  Linienelemente  besitzen,  so  ist  die  Integration  über  q^ 
ausführbar,  und  es  resultiert  einfacher 

Qhic  =  |/(Uä  rf  X,  +  Si  dy^  +  md  Zu) ;  234"") 

den  Koefficienten  Q^^  oder  Q'  der  Selbstinduktion  erhält  man,  in- 
dem man  in  (234'")  die  Integration  nach  dq^ds^^  über  den  linearen 
Leiter  h  erstreckt.  — 

Bestehen  die  hier  betrachteten  linearen  Leiter  aus  einer  homo- 
genen isotropen  magnetisierbaren  Substanz,  und  befinden  sie  sich 
in  einer  solchen,  die  sich  nach  allen  Seiten  ins  Unendliche  er- 
streckt, so  ändert  dies  nach  S.  276  das  Potential  ihrer  Wechsel- 
wirkung, und  somit  den  Koefficienten  ihrer  wechselseitigen  Induktion 
nur  um  einen  konstanten  Faktor,  der  die  magnetische  Permeabilität 
des  sie  umgebenden  Mediums  darstellt.  Anders  verhält  es  sich  da- 
gegen mit  ihrem  Selbstpotential,  und  demgemäß  mit  ihrer  Selbst- 
induktion; hier  geben  auch  die  im  Innern  der  Leiter  influenzierten 
Magnetismen  im  allgemeinen  einen  merklichen  Einfluß,  und  es  sind 
daher  die  Vektorpotentiale  der  freien,  statt  derjenigen  der  wahren 
Ströme  zu  benutzen. 

Wir  wollen  einen  homogenen  isotropen  Kreiscylinder  vom  Ra- 
dius a  und  der  gegen  a  sehr  großen  Länge  b  betrachten,  der  durch 
einen  in  großer  Entfernung  geführten  Leiter  von  großem  Querschnitt 
zu  einem  geschlossenen  System  ergänzt  ist;  er  besitze  eine  magne- 
tische Permeabilität  m,.  und  er  sei  umgeben  von  einem  Medium  mit 
der  Permeabilität  m^.  Dann  kommen  für  die  Berechnung  der  Selbst- 
induktion nur  die  in  dem  Cy linder  fließenden  wahren,  und  die  in 
und  auf  ihm  fließenden  äquivalenten  Ströme  in  Betracht,  die  sämt- 
lich parallel  der  Z-kxQ  verlaufen;  es  ist  somit  von  den  virtuellen 
Vektorpotentialen  der  freien  Ströme  U',  93',  9B'  nur  das  letzte,  und 
zwar  nur  für  den  Kreiscylinder  zu  berechnen. 

Die  freien  Ströme,  welche  einem  wahren  Strom  von  der  kon- 
stanten Dichte  i  im  Cylinder  entsprechen,  sind  nach  S.  269  einmal 
räumliche  von  der  Dichte 

WO  q  =z  na^  bedeutet;   sodann  flächenhafte  von  der  Dichte 

wobei  p  =  2n a  ist . 
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Versteht  man  wieder  unter  <fq  das  Element  des  Querschnittes, 
unter  dp  das  der  Peripherie,  so  wird  hiemach 

286)  w^lf[Bj^  +  3^J^],,., 

dabei  stellen  r  und  f  die  Abstände  des  Punktes  im  Innern  des 
Cylinders,  auf  den  sich  SB'  bezieht,  von  dem  Kaumelenoient  dqdz 
und  dem  Oberflächenelement  dp  dz  dar. 

Der  Ausdruck  (235)  läßt  sich  auch  schreiben 


SB 


'-i/lt/V-+(".-"j(7/^-f/4?)]-- 


und  diese  Form  ist  für  die  Berechnung  am  geeignetsten.  Setzt 
man  nämlich  m^^  m^=:  1,  so  nimmt  man  damit  die  Magnetisierbar- 
keit verschwindend  an,  und  das  resultierende  Glied 


«  ~   v  j     q   J     r 


muß   daher  dasjenige  darstellen,   was  bei  weiterer  Verfolgung  den 
Ausdruck  (233"')  für  Q  liefert.     Setzt  man  noch 

2351  ffl;.JI!^/(-'-/4l-i/^)^., 

so  wird 

2B'=m„SBo  +  SB;, 
und  für  §'  erhält  man 

235")  «'=m,«+«,, 

wobei  Q^  der  Anteil  an  §'  ist,  der  ebenso  aus  SB^  folgt,  wie  Q  aus  ffl^. 
Die  spezielle  Form  der  Funktion  SB^  gestattet  nun  aber,  bei 
der  Berechnung  den  Cy linder   als  unendlich  lang  zu   betrachten; 
da  nämlich  gilt 

SO  kann  SB^  aufgefaßt  werden  als  das  logarithmische  Potential  einer 
Verteilung  von  der  Gesamtmasse  Null. 

Wir  erhalten  demgemäß  aus  (235')  nach  Bd.  I,  S.  197 


2S;  =  K-mj(^.^), 


wobei  ÜQ  den  Abstand  von  der  Cylinderaxe  bezeichnet 

Berechnet  man  hieraus  gemäß  (234'")  bei  verschwindendem  tt' 
und  SS'  den  Anteil  Q^,  so  erhält  man 
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und  zieht  man  noch  den  Wert  (233"')  von  Q  heran,  so  ergiebt  sich 
nach  (235") 

«'=^K(^(^)-^)  +  H-  235-") 

Ist  das  äußere  Medium  nicht  magnetisierbar,  so  wird  einfacher  ^^®) 

«'=-y-(^(^)-l+T'"*)-  235"") 

Die  Selbstinduktion  des  Kreiscylinders  wird  also  durch  seine 
Magnetisierbarkeit  vergrößert,  aber  keineswegs  etwa  in  dem  Ver- 
hältnis seiner  Magnetisierungszahl  zu  Eins.  — 

Bei  den  vorstehenden  Betrachtungen  waren  überall  die  influen- 
zierten  Magnetismen  durch  die  äquivalenten  elektrischen  Ströme 
ersetzt;  mitunter  gewinnen  indessen  die  Probleme  in  formaler  Hin- 
sicht an  Einfachheit,  wenn  man  entweder  die  freie  oder  die  wahre 
Strömung  oder  auch  beide  zugleich  durch  die  äquivalenten  Magne- 
tismen ersetzt. 

Man  benutzt  dann  als  Ausgangspunkt  die  Formel  (160') 

welche  das  Potential  der  Wechselwirkung  zwischen  einer  magne- 
tischen Verteilung  von  den  spezifischen  Momenten  a,  ßj  y  und  einem 
Magnete  oder  Stromsystem  darstellt,  welches  durch  die  innerhalb  dk 
ausgeübten  magnetischen  Komponenten  A,  £,  C  charakterisiert  ist 
Es  lassen  sich  dann  a,  ß,  y  als  die  einem  gegebenen  wahren 
linearen  Strom  von  der  Stärke  /^  äquivalenten  magnetischen  Momente 
auffassen,  und  man  kann  demgemäß  setzen 

a^T^ai,,    ß^IJij    y  =  ij,r!c;  236) 

ferner  kann  man  A,  B,  C  als  von  einem  wahren  linearen  Strom  7^ 
und  den  durch  ihn  inäuenzierten  Magnetismen  ausgehend  denken, 
und  demgemäß  schreiben 

A^I.Ai,     B  =  I^B;„     C^l^a.  2360 

Dann  gilt 

QU=+f{uu^k  +  ßkBL  +  yuCH)dk==ffjL;,R;,cos{R,,k^dk,  236") 

und  zwar  ist  das  Integral  über  alle  Volumina  auszudehnen,  inner- 
halb deren  zugleich  a'k, . . .  und  Ai, . ,  .  von  Null  verschiedene  Werte 
haben;  jU,  Ä,  l  haben  dabei  die  frühere  Bedeutung. 

Natürlich  kann  man  auch  umgekehrt  A,  B,  C  mit  dem  wahren, 
a,  ßj  y  mit  dem  freien  Stromsystem  in  Verbindung  bringen. 

Ein    besonders    einfaches   Beispiel   giebt    ein   magnetisierbarer 
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fadenförmiger  Ring  von  der  Permeabüität  m,  über  den  zwei  Sole- 
noide  (1)  und  (2)  gewickelt  sind.  Das  Solenoid  (1)  sei  dajs  innere, 
dem  Kern  direkt  aufliegende,  (2)  das  äußere,  das  strenggenommen 
nicht  unmittelbar  auf  (1)  aufliegen  darf,  weil  sonst  die  Windungen 
nicht  als  linear  betrachtet  werden  können. 

Das  Solenoid  (2)  ist  äquivalent  mit  einer  axialen  Magnetisierung 
seines  Hohlraumes  k^  vom  spezifischen  Moment 

falls  /g  die  Stromstärke,  ^2  ^i®  Windungszahl  des  Solenoides  (2)  pro 
Längeneinheit  bezeichnet 

Das  Solenoid  (1)  inklusive  der  im  Kern  influenzierten  Magne- 
tismen liefert  in  seinem  Hohlraum  k^  eine  magnetische  Kraft  S^ 
parallel  der  Axe  von  der  Stärke 

wobei  /j  und  fj  Stromstärke  und  Windungszahl  des  Solenoides  (l) 
bedeuten;  in  dem  äußeren  Eaum  giebt  das  Solenoid (1)  keine  Wirkung. 
Sonach  ist  das  Integrationsgebiet  der  magnetisierbare  Kern,  d,  h.  Äj 
allein,  gegen  den  der  von  den  Windungen  erfüllte  Baum  vernach- 
lässigt werden  darf;  innerhalb  k^  ist  i?^  und  fi^  konstant  und  S^ 
mit  Aj  parallel;  man  erhält  deshalb  ohne  weiteres  flir  die  Induktion 
des  inneren  auf  das  äußere  System  ^^^) 

236"')  Ql,  ^i^k,C,C,- 

Die  wechselseitige  Induktion  ist  hier  also  der  Permeabilität  des 
Kernes  direkt  proportional. 

Die  im  Vorstehenden  behandelte  Anordnung  hat  eine   gewisse 

••  

Ähnlichkeit  mit  der  des  sog.  RnüMKORFF'schen  Funkeninduktors,  der 
aus  einem  cylindrischen  Eisenkern  und  zwei  über  ihn  und  überein- 
ander gewundenen  Drahtrollen  besteht.  Durch  die  innere  Rolle  (1) 
wird  ein  häufig  unterbrochener  Strom  geschickt,  der  in  der  äußeren 
Rolle  (2)  eine  elektromotorische  Kraft  induziert;  die  Stärke  der  letz- 
teren ist  nach  dem  im  Eingang  dieses  Paragraphen  Gesagten  mit  dem 
Koefficienten  Ql^  proportional.  Wenn  nun  auch  das  oben  behandelte 
Problem  von  dem  beim  Funkeninduktor  vorliegenden  wesentlich  ab- 
weicht, so  kann  man  es  doch,  da  eine  strenge  Theorie  des  Induktors 
große  Schwierigkeiten  bietet,  vorteilhaft  heranziehen,  um  die  be- 
deutende Steigerung  zu  illustrieren,  welche  die  Induktion  durch  die 
Anwesenheit  des  Eisenkernes  erfährt.  — 

Für  die  Berechnung  der  Selbstinduktion  eines  linearen 
Leiters  bei  Anwesenheit  magnetisierbarer  Körper  kann  unter  Um- 


§  39,    IndtUcHonskoefficiefiien  von  Solenoiden.  897 

ständen  auch  der  Ausdruck  für  die  magnetische  Energie  E^  des 
Systemes,   welche   nach  S.  282   mit  dem  Negativen  seines  inneren 
Potentiales  W  zusammenfällt,  vorteilhaft  benutzt  werden. 
Es  gilt  nämlich 

und  da  sowohl  die  Polarisationen,  als  die  Kräfte  mit  der  sie  ver- 
ursachenden Stromstärke  proportional  sind,  so  kann  man  schreiben 

^  =  /^', ...     a  =  /a', ...  237) 

und  erhält  für  den  Koefficienten  der  Selbstinduktion 

hierbei  ist  bereits  berücksichtigt,  daß  das  innere  Potential  sich  durch 
den  Faktor  ^j^    von   dem  Potential   der  Wechselwirkung   zwischen 
den  wahren  und  den  freien  Strömen  unterscheidet,  von  dem  nach 
S.  385  direkt  der  Koefficient  §'  abgeleitet  ist 
Für  ein  isotropes  System  gilt  noch  spezieller 

Q'=-i- fniÄ^^fÄ,  237'0 

wobei  m  die  frühere  Bedeutung  hat 

Wir  machen  hiervon  die  Anwendung  auf  die  Bestimmung  der 
Selbstinduktion  eines  einfachen,  über  einen  magnetisierbaren  Kern 
gewickelten  Solenoides.  Hier  kann  als  Integrationsgebiet  der  Kern 
allein  gewählt  werden.  Der  von  den  Windungen  eingenommene 
Raum  ergiebt  nämlich  einen  mit  der  Länge,  und  somit  der  Windungs- 
zahl f  des  linearen  Leiters  proportionalen  Betrag,  während  der 
Kern  einen  mit  ^  proportionalen  liefert;  im  äußeren  Raum  aber 
sind  Ä,  B,  C,  und  somit  Sl,  S,  C,  gleich  Null. 

Nun  ist  innerhalb  des  Kernes 

somit  konstant,  und  man  erhält,  falls  man  mit  k  das  Volumen  des 
Kernes  bezeichnet,  sofort 

Q^^A^k^.  237'") 

Dies  Resultat  kann  auch  aus  (236'")  erhalten  werden,  wenn  man, 
wie  hier,  die  in  dem  linearen  Leiter  selbst  stattfindende  Liduktion 
vernachlässigt.  — 

Es  geht  aus  dem  Vorstehenden  hervor,  daß  die  für  die  ganze 
Behandlung  der  Induktion  in  linearen  Leitern  so  wichtigen  Liduktions- 
koefficienten  Q^j^  auch  in  den  prinzipiell  unbedenklichen  Fällen  meist 
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nur  umständlich  zu  berechnen  sind,  in  vielen  anderen  aber  kaum  in 
rober  Annäherung  gewonnen  werden  können.  Um  so  wichtiger  würden 
Methoden  sein,  welche  die  theoretische  Bestimmung  durch  «ine 
experimentelle  ersetzten.  Wir  werden  aber  sehen,  daß  auch  aof 
diesem  Wege  große  Schwierigkeiten  einer  wirklieb  strengen  Losung 
der  Aufgabe  entgegenstehen. 

§  40.     Der  Einfluß  der  Selbstinduktion  auf  die 
quasi -stationäre  Strömung   in  einem  geschlossenen  linearen  Leiter. 
Elektrische   Schwing^gen.    Gegenseitige   Induktion   cwiflchen   xw« 

linearen  Leitern. 

Von  den  im  vorigen  Paragraphen  abgeleiteten  allgemeinen 
Formeln  wollen  wir  nunmehr  einige  Anwendungen  auf  Probleme 
von  allgemeinerem  Interesse  machen. 

Wir  betrachten  zunächst  einen  einzigen,  ruhenden,  unver- 
zweigten linearen  Leiter  unter  der  Wirkung  einer  gegebenen 
elektromotorischen  Kraft  L'  und  derjenigen  der  Selbstinduktion. 
V  kann  von  einer  eingeschalteten  galvanischen  Kette  herrühren,  es 
kann  aber  auch  die  Induktionswirkung  eines  bewegten  permanenten 
Magneten  darstellen.  Die  Magnetisierbarkeit  des  Leiters  ist  zuge- 
lassen ;  sind  in  seiner  Nähe  andere  magnetisierbare,  gleichfalls  ruhende 
Körper  vorhanden,  so  soll  die  in  ihnen  induzierte  wahre  Strömung 
vernachlässigt  werden.     Es  gilt  dann  nach  (229'") 

238)  /7r=L'-Q-J^, 

wo  Q  den  Selbstinduktionskoefficienten  des  Leiters,  und  zwar  im  Falle 
vorhandener  Magnetisierbarkeit  in  dem  S.  391  erörterten  allgemeineren 
Sinne  bezeichnet. 

Das  allgemeine  Integral  dieser  Formel  ist,  wenn  c  eine  Kon- 
stante bedeutet, 

238')  I  =  L  +  ^  j  V  e^  dtj  e''^' . 

Ist  Z'  für  ^  <  0  selbst  gleich  Null,  für  ^  >  0  aber  konstant 
und  ist  /  gleich  Null  für  ^  =  0,  wie  dies  z.  B.  stattfindet,  wenn  der 
Leiter  eine  galvanische  Kette  enthält,  und  diese  zur  Zeit  f  =  0  ge- 
schlossen wird,  so  giebt  dieser  Ausdruck 

238")  /=  -^  (l  -  r-T-]  =  /^(i  _  e-^' 

wobei  /go  die  nach  unendlich  langer  Zeit  eintretende  Stromstärke 
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bezeichnet.  Wirkt  dagegen  keine  Kraft  Z\  war  aber  zur  Zeit  ^  =  0 
die  Stromstärke  gleich  Iq,  wie  z.B.,  wenn  die  galvanischa Kette  zu 
dieser  Zeit  —  etwa  durch  eine  sehr  kurze  Nebenschließung  —  aus 
dem  Leiter  ausgeschaltet  wird,  dann  gilt 


wt 

wt 

/= 

lo 

e 

Q 

= 

w 

e 

Q 

238'") 

Das  Anwachsen  und  das  Abklingen  des  Stromes  findet  also  um 
so  schneller  statt,  je  größer  der  Widerstand  und  je  kleiner  die 
Selbstinduktion  des  Leiters  ist;  Ist  der  Leiter  zu  einer  engen  Rolle 
gewunden,  so  ist  Q/fT  angenähert  seiner  Länge  proportional,  da  Q 
mit  deren  Quadrat,  W  mit  deren  erster  Potenz  wächst  Magnetisier- 
barkeit des  Leiters  oder  eines  benachbarten  Körpers  vergrößert  nach 
S.  395  die  Selbstinduktion  Q. 

Vergleicht  man  die  beiden  Formeln  (238")  und  (238'"),  so  er- 
kennt  man,  daß  der  Anteil  der  Liduktion  an  der  ganzen  Stromstärke, 
der  sogenannte  Extrastrom,  resp.  gleich 

^   W 

ist,  in  beiden  Fällen  also  die  gleiche  absolute  Größe,  aber  die  ent- 
gegengesetzte Richtung  besitzt  Der  ihm  entsprechende  Integral- 
strom ist 

Hat  Z'  den  Wert 

Z'=  asinat, 

—  unter  a  und  a  Konstanten  verstanden  —  wie  derselbe  etwa 
durch  einen  in  der  Nähe  des  Leiters  rotierenden  permanenten 
Magneten  bewirkt  werden  könnte,  so  wird,  wenn  wieder  c  eine  Kon- 
stante bezeichnet, 

Wt 

^  _        — Q-       a{Wsmttt  —  a  Q cos  a  Q 

Mit  wachsendem  t  verschwindet  das  erste  Glied,  und  es  bleibt 
ein  Ausdruck  von  der  Form 

/=-^sina(^  —  S) 
übrig,  worin 

ist.  Die  Phase  der  Schwingung  von  /  ist  also  um  so  mehr  von  der- 
jenigen von  F  verschieden,  je  größer  Q,  je  kleiner  ^ist  Die  Am- 
plitude A  von  /  wird  für  kein  endliches  a  ein  Maximum,  der  Leiter 
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zeigt  also  unter  den  vorausgesetzten  Umständen  nichts  der  Hesonanz 
ähnliches.  Da  a  die  Amplitude  der  elektromotorischen  Kraft  Z'  an- 
giebt,  so  entspricht  die  Formel 


einigermaßen  dem  OnM'schen  Gesetz  (189"');  sie  zeigt  aber,  daß  der 
im  Nenner  rechts  auftretende  Widerstand,  den  die  quasi-stationäre 
elektrische  Schwingung  findet,  von  demjenigen,  den  ein  streng 
stationärer  Strom  zu  überwinden  hat,  um  so  mehr  abweicht,  je 
größer  die  Schwingungszahl  von  V  und  je  größer  die  Selbstinduktion 
des  Leiters  ist  — 

Wir  haben  bisher  einen  unverzweigten  linearen  Leiter  voraus- 
gesetzt, können  aber  auch  verzweigte  der  Theorie  unterwerfen, 
wenn  nur  in  jedem  Zweig  der  Teil,  in  dem  die  Induktion  überwiegend 
zustande  kommt,  als  angenähert  in  sich  geschlossen  betrachtet  werden 
kann,  z.  B.  aus  einer  Drahtrolle  mit  relativ  kurzen  Zuleitungen  be- 
steht Dann  können  wir  nämlich  sowohl  die  Selbstinduktion,  als 
auch  die  Induktion  durch  äußere  permanente  Magnete  nach  den 
früheren  Formeln  berechnen  und,  da  die  Strömung  als  sehr  nahe 
stationär  gelten  soll,  die  beiden  Kibchhoff' sehen  Sätze  (192)  und 
(192')  anwenden,  wenn  wir  nur  für  die  elektromotorischen  Kräfte 
neben  den  von  konstanten  Ketten  herrührenden  auch  die  auf  In- 
duktion beruhenden  einsetzen.  Wechselseitige  Induktion  zwischen 
verschiedenen  Zweigen  soll,  dem  obigen  Grundproblem  gemäß,  aus- 
geschlossen sein. 

Wir  erhalten  so  die  beiden  Formeln 

239)        3(/^,;f;,_x;,+  Q^,^)  =  0,    2,h^  =  0, 

wobei  die  Indices  A,  jU,  v  die  Knotenpunkte  charakterisieren, 
zwischen  denen  die  betreflfenden  Zweige  verlaufen.  Die  Summe  in 
der  ersten  Formel  ist  über  alle  Teile  eines  geschlossenen  Kreises 
unter  Rücksicht  auf  die  Umlaufungsrichtung,  die  zweite  über  alle  in 
dem  Knotenpunkt  jU  zusammenhängenden  Zweige  zu  erstrecken. 

Handelt  es  sich  in  den  betrachteten  Zweigen  nur  um  die  Extra- 
ströme, die  nach  dem  zur  Zeit  ^  =  0  eintretenden  Verschwinden 
der  elektromotorischen  Kräfte  ablaufen,  so  erhält  man  aus  (239),  in- 
dem man  mit  dt  multipliziert  und  von  0  bis  oo  integriert, 

239')  S  (•■^A'v  //;v  -  Q^.  /A)  =  0 ,     JS",  e/i^  =  0 . 

Hierin  bezeichnet  I^^  eine  zur  Zeit  ^  =  0  in  dem  Zweige  (ju,  v)  vor- 
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handene  Stromstärke,  die  etwa  eine  Folge  nur  der  elektromotorischen 
Kräfte  V  gewesen  sein,  und  somit  einem  vorherigen  stationären 
Zustande  des  Sjstemes  entsprochen  haben  kann. 

Wir  wollen  diese  Formeln  anwenden  auf  einen  Vorgang,  der 
zur  experimentellen  Bestimmung  der  Selbstinduktion  eines 
geschlossenen  linearen  Leiters,  z.  B.  einer  Rolle,  dienen  kann 
und  der  daher  eine  gewisse  Wichtigkeit  besitzt  "®) 

Sei  ein  System  von  Leitern  nach  Art  der  WHEAT8T0NE*schen 
Brückenkombination  zwischen  vier  Knotenpunkten  (a),  (/?),  (y),  (J) 
erstreckt;  die  vier  Zweige  (aß),  (ßy),  {aS)y  {Sy)  mögen  Drahtrollen, 
der  Zweig  [ßS),  die  Brücke,  ein  Galvanometer  von  zu  vernach- 
lässigender Selbstinduktion,  der  Zweig  {ay)  eine  Kette  enthalten, 
welche  dem  Knotenpunkt  (a)  den  Strom  P  zuführt,  der  aus  (y)  wieder 
entnommen  wird.  Die  Brücke  sei  so  angeordnet,  daß  ein  Strom  in 
ihr  nicht  fließt;    dann  muß  nach  (194') 

Waß'^Va6=-Wrß'^r^  239") 

sein,  außerdem  gilt 

ro            ro            P{Wa6-{-   W6  y)            .0            ro             I^Waß  +   Wßy)         „oq'//x 
Kß  =  J^ßY  =  y^ >       ^a^  ==  ^^Y  ~  ^= ?     ^^^     ) 

worin  W=  Waß  +  J^ßy  +  }^\&  +  W^a  ist  Nun  werde  die  Kette  ge- 
öffnet, so  daß  P  verschwindet  Es  entstehen  dann  in  allen  Zweigen 
Induktionsströme,  und  die  Anwendung  der  ersten  Formel  (239')  auf 
die  zwei  Leiterkreise  {aß Sa)  und  (yßSy)  ergiebt  die  Formeln 

e^a/?  ^^aß  +  ^ß 6  ^ß d  +  ^ba  ^^Sa  —  Qaß  laß  —   Q&alda  =  0, 
Jyß  Wyß  +  Jßd  ^ßd  +  '^Sy  ^6y   —  Qyß  lyß  —  Qsy  ^6%  =*  0  ; 

dagegen  folgt  aus  der  zweiten  Gleichung  (239') 

'^ßa  +  *fßy  +  Jßi  =  0,       e/ia  +  J^  ß  +  e/^y   =0, 
Jaß  +  ^u6  =  0,        Jyß  +  /y^   =  0. 

Setzt  man  kurz 

ro    ro    r  ro    ro    r 

laß  —  Jßy  —  ^1  ?  ^ad  —  -*iy  —  -*2  > 

Jaß  =  Jda  =  ^u  Jyß  =  Jöy  =  ^2  9  ^ßd  =  J} 

so  ergiebt  sich  hieraus 

J,  {^'aß  +  Waö)  +  J^f'ßS  =         Qaßli  "  Qa^^j 

J^^^r^ß  +  fr^,)  +  JWß.^-^qyßi^  +  Qsyi^, 

J=Ji  +  J2' 

Benutzt  man  noch  die  Beziehungen  (239")  imd  (239"'),  so  kann  man 
J  durch  P  ausdrücken  und  erhält 
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Ist  das  System  völlig  symmetrisch,  d.  h.,  ist 

Qaß=QßYj   Qda  =  Qr6f      ^Kß  =  ^ßyj    ^ao=^a> 

so  ist  J  gleich  Null.  Ist  hingegen  die  Selbstinduktion  zweier  in  {ß) 
oder  in  {S)  zusammenstoßender  Zweige  verschieden,  ist  etwa  bei 
gleichen  Widerständen  Qaß  von  Qßy  verschieden,  aber  Qsa^Qs^j  so 
reduziert  sich  die  Klammer  im  Zähler  auf  {Qaß^Qßr)/^afil  die  Be- 
obachtung von  Pj  J  und  den  Widerständen  gestattet  also  die  Berech- 
nung der  Differenz  Qaß  ^  Qßy  j  welche  aber  nur  in  dem  Falle,  daB 
Qßy  sehr  klein  neben  Qaß  ist,  den  Schluß  auf  ersteres  erlaubt 

Sind  die  Zweige  {aS)  und  {yS)  nach  Widerstand  und  Selbst- 
induktion gleich,  und  sind  Qaß  und  Qßy  konstant  gegeben,  JFaß  und 
fTßy  in  meßbarer  Weise  veränderlich,  so  verschwindet  /,  wenn 

Qaß^  _     QßY^ 
Waß    "■    Wßy 

ist;  diese  Gleichung  giebt  ein  Mittel  an  die  Hand,  um  Verhältnisse 
von  Induktionskoefficienten  zu  bestimmen.  Eine  Kombination  dieser 
Beobachtungsmethode,  mit  der  früheren  gestattet  dann  auch  die  Ab- 
leitung einzelner  Induktionskoefficienten  in  einwurfsfreier  Weise; 
doch  ist  dabei  im  Auge  zu  behalten,  daß  die  Ausgangsformeln  (239) 
nur  unter  gewissen  Annahmen  zulässig  sind.  — 

Weitere  praktisch  interessante  Verhältnisse  erhält  man,  wemi 
der  unverzweigte  lineare  Leiter  nicht  geschlossen  ist,  son- 
dern an  Konduktoren  von  hinreichender  Kapazität  endigt, 
die  zu  einer  bestimmten  Zeit  gegebene  Ladungen  tragen  und  nun 
durch  den  Leiter  entladen  werden. 

Hier  sind  die  Leitungsströme  für  sich  offenbar  nicht  geschlossen; 
es  treten  deshalb  jedenfalls  Polarisationsströme  ein,  und  diese  sind, 
als  von  mit  jenen  vergleichbarer  Stärke,  bei  der  Induktion  in  Rech- 
nung zu  ziehen.  Dies  wird  im  allgemeinen  dadurch  erschwert,  daß 
ihr  Verlauf  von  vornherein  nicht  angebbar  ist;  überdies  fehlen  uns 
bisher  auch  die  Mittel,  ihre  Gesetze  abzuleiten. 

Es  giebt  aber  einen  Fall,  in  welchem  diese  Schwierigkeit  voll- 
kommen verschwindet;  er  tritt  ein,  wenn  die  Konduktoren  die  ein- 
ander sehr  nahen  Platten  irgend  eines  Kondensators  sind. 
Hier  sind  in  dem  Räume  zwischen  den  Platten  die  von  ihrer  Wechsel- 
wirkung herrührenden  Polarisationen  viel  größer,  als  im  Außenraum, 
und  es  darf  daher  der  Polarisationsstrom,  welcher  den  Leitungsstrom 
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in  dem  linearen  Leiter  schließt,  als  vollständig  zwischen  den  Platten 
verlaufend  angesehen  werden. 

Sind  weiter,  wie  in  Praxi  stets,  die  Kondensatorplatten  sehr 
groß  gegen  den  Querschnitt  des  linearen  Leiters,  so  ist  die  Dichte 
des  Polarisationsstromes  sehr  klein  gegen  die  des  Leitungsstromes, 
der  Anteil  des  Kondensators  an  der  Selbstinduktion  des  Systemes 
also  verschwindend.  Ist  endlich  noch  die  Länge  des  Leiters  groß  gegen 
den  Abstand  der  Kondensatorplatten,  so  kommt  für  die  Selbst- 
induktion der  Kondensator  überhaupt  nicht  in  Betracht;  die  In- 
duktion kann  vielmehr  berechnet  werden,  indem  man  den  linearen 
Leiter  durch  den  Kondensator  hindurch  linear  geschlossen  denkt 

Der  eingeschaltete  Kondensator  beeinflußt  den  Vorgang  im 
übrigen  nach  zwei  Eichtungen  hin.  Einerseits  repräsentiert  die 
Differenz  der  auf  den  Platten  herrschenden  Potentialwerte  Pj  und  P, 
eine  elektromotorische  Kraft  L\  die  in  dem  linearen  Leiter,  von  der 
Platte  (1)  nach  (2)  positiv  gerechnet,  sich  darstellt  zu 

i'=Pi-Pj,.  240) 

Andererseits  steht  die  Veränderung  der  Ladungen  £^  und  E^  der 
Platten  mit  der  momentanen,  gleichfalls  von  (1)  nach  (2)  positiv  ge- 
rechneten Stromstärke  /  in  der  aus  S.  226  und  S.  230  folgenden 
Beziehung 

T^^A^^IiL.  24O0 

Über  den  Zusammenhang  zwischen  der  Ladungs-  und  der  Po- 
tentialdifferenz geben  uns  die  allgemeinen  Gleichungen  (12')  Auf- 
schluß, welche  lauten 

in  ihnen  bezeichnen  die  C\j^  die  sogenannten  Kapazitätskoeffi- 
cienten,  die  allgemein  auf  S.  34  definiert  sind.  Für  letztere  gilt 
nach  (15')  stets 

^12  =  ^21  5 

ist  das  Konduktorensystem  (1,2)  symmetrisch,  wie  wir  annehmen 
wollen,  so  gilt  auch  noch 

^11  =  ^'22 » 

und  wir  erhalten  für  die  Differenz  der  Ladungen 

£,  -E,  =  (6'„  -  C\,)  (P,  -  P3) .  240") 

Bilden  die  beiden  Konduktoren  einen  Kondensator,  d.  h.,  stellen 
sie  zwei  parallele,  einander  außerordentlich  nahe  Platten  dar,  so  ist  C^^ 
merklich  gleich  —  C^^ ;  denn  wenn  man  die  eine  Platte  (2)  zur  Erde 

26* 
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ableitet,  also  P,  =  0  macht,  so  wird  auf  ihr  nahezu  die  gleiche  und 
entgegengesetzte  Ladung  gebunden,  wie  sie  sich  auf  (1)  befindet 
Setzen  wir  noch  C^^  =  C,  so  wird 

24O"0  ^,-J?3  =  2C(P,-P3), 

und  es  ergiebt  sich  aus  (240)  und  (240') 

240"")  /  =  -  C^^^^^  =  -  ^4t"- 

Differentiiert  man  (238)  nach  t,  so  kann  man  mit  Hilfe  dieser 
Beziehung  L^  eliminieren  und  erhält 

241)  r|^  +  ^  +  <2^  =  o. 

Das  Integral  dieser  Gleichung  ist 

worin  die  o^  und  die  pj^  reelle  oder  komplexe  Eonstanten  bezeichnen: 
die  pj^  sind  bestimmt  durch 

241')  2«p  =  -r±|//^2-i^^-, 

während  die  a^  sich  aus  den  Anfangsbedingungen  des  Problemes 
ableiten. 

Da  Q,  wie  C,  positiv  ist,  so  kann  der  Ausdruck  anter  der 
Wurzelgröße  sowohl  positiv,  als  negativ  sein,  es  können  somit  die 
Werte  p^^  sowohl  reell  negativ,  als  komplex  konjugiert  werden. 

Um  reelle  jo^  zu  erhalten,  wird  man  einen  sehr  langen  und 
dünnen,  nicht  zu  einer  Rolle  gewundenen,  sondern  am  besten  in  der 
S.  389  besprochenen  Weise  doppelt  geführten  Draht  und  einen  Kon- 
densator von  groBer  Kapazität  C  kombinieren  müssen.  In  diesem 
Falle  verläuft  die  elektrische  Strömung  aperiodisch,  d.  h.  durchaus 
in  einem  Sinne  allmählich  abklingend. 

Wird  dagegen,  etwa  durch  Aufwinden  des  Schließungsdrahtes 
zu  einer  Rolle,  Q  derartig  vergrößert,  und  eventuell  C  gleichzeitig 
verkleinert,  daß  die  Wurzeln  /?^  konjugiert  komplex  werden,  so 
wird  die  Stromstärke  /  durch  einen  Ausdruck  von  der  Form 

/=  ae'^'sin  a{t+  Q 

gegeben,  die  eine  gedämpfte  Schwingung  darstellt.  Hierin  be- 
zeichnen a  und  t^  aus  den  obigen  a^  und  a^  folgende  Konstanten; 
das  logarithmische  Dekrement  A  und  die  Periode  r  der  Schwingung 
sind  bestimmt  durch 
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Man  kann  in  praxi  die  Verhältnisse  leicht  so  einrichten,   daß  W^ 
neben  ^QjC  vernachlässigt  werden  kann,  und  erhält  dann 


T=^2nYqC.  241'") 

Dieses  Gesetz  findet  sich  bei  Entladungen  von  Leydener  Flaschen 
durch  Drähte  von  der  Länge  einer  mäßigen  Zahl  von  Metern,  wie 
dieselben  zuerst  von  Feddebsen  beobachtet  worden  sind,  durch  die 
Erfahrung  sehr  gut  bestätigt  ^^^;  es  muß  daher  bei  diesem  Vorgang 
die  Voraussetzung  einer  längs  der  Schließung  konstanten  Strom- 
stärke trotz  der  unter  bequem  herstellbaren  Verhältnissen  außer- 
ordentlich kleinen  Periode  der  Schwingungen  von  einigen  Hundert- 
tausendteln  einer  Sekunde  nahezu  erfüllt  sein. 

Da  man  Hilfsmittel  besitzt,  auch  Perioden  von  solcher  Kleinheit 
sehr  genau  zu  messen,  so  giebt  die  Formel  (241'")  eine  wichtige 
Methode  an  die  Hand,  die  Selbstinduktion  eines  linearen  Leiters 
unter  gewissen  Bedingungen  zu  bestimmen;  über  die  Ableitung  der 
hierzu  nötigen  Größe  der  Kapazität  C  ist  an  einer  anderen  Stelle 
gesprochen. 

Umgekehrt  kann  man  die  Beobachtung  von  t  bei  demselben 
linearen  Leiter  auch  benutzen,  um  die  Kapazitäten  verschiedener 
Kondensatoren,  oder  aber  diejenigen  desselben  Kondensators  bei  Er- 
füllung mit  verschiedenen  Dielektrica  zu  vergleichen.  Im  letzteren 
Falle  gelangt  man  zu  einer  Bestimmung  der  bezüglichen  Dielektrici- 
tätskonstanten,  und  diese  Methode  besitzt  bedeutende  Vorzüge,  weil 
sie  mit  schnell  wechselnden  Ladungen  operiert,  und  demgemäß  vom 
Eintiuß  der  elektrischen  Leitfähigkeit  ziemlich  vollständig  befreit  "^  — 

Wenn  neben  der  Ladung  zweier,  an  die  Enden  des  linearen 
Leiters  gehängten  Konduktoren  noch  eine  zeitlich  wechselnde  elektro- 
motorische Kraft  L[  wirkt,  so  nimmt  die  Formel  (241)  die  Gestalt  an 

dt  ^  C^^  dt^  dt  ' 

und  wird  integriert  durch 

worin  p^  und  p^  dieselbe  Bedeutung  haben,  wie  oben,  und  Cj  und  c, 
die  Integrationskonstanten  bezeichnen,  die  sich  durch  den  Anfangs- 
zustand bestimmen. 

Wir  wollen  eine  periodische  äußere  Einwirkung  voraussetzen,  also 

Zi  =  a  sin  £^  / 

wählen,  wobei  die  Periode  t  gegeben  ist  durch  a  =  2;r/T;  wenn  die 
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Einwirkung  bereits  sehr  lange  Zeit  andauert,  sind  die  yom  Anfeuigs- 
zustand  herrührenden  Glieder  in  (242')  sehr  klein  und  können  ver- 
nachlässigt  werden. 

Wir  genügen  dann  der  Diflferentialgleichung  durch  den  Ansatz 

/  =  öj  cos  at  +  a^  sin  at  =  ÜQ  sin  cc{t  +  t^) , 

worin  a^  als  die  Amplitude,  ce  t^  als  die  Phasendifferenz  von  /  g^en 
£[  bezeichnet  werden  kann;  dabei  gilt 

242")        aj= ^-^ ^,,       tgat,^^-^. 

Der  erste  Wert  zeigt,  daß  aj  ein  Maximum  erreicht  für  a  =  a,  wobei 

2n  1 


242'")  a=~  =  -L.  oder  r  =  2nyQC; 

die  Größe  dieses  Maximums  ist 

—        a 

es  folgt  also  anscheinend  dem  OnM'schen  Gesetz.  Ist  die  Bedingung 
(242'")  des  Maximums  erfüllt,  so  folgt  aus  der  zweiten  Formel  (242'^ 

^0  =  0; 

die  Schwingungen  von  I  imd  von  £[  geschehen  hier  also  in  gleicher 
Phase. 

Da  die  durch  (242"')  bestimmte  singulare  Periode  r  mit  der  in 
(241"')  unter  einer  gewissen  Vernachlässigung  erhaltenen  Periode  r 
der  Eigenschwingung  des  Leiters  zusammenfallt,  so  ergiebt  sich 
das  wichtige  Resultat,  daß  der  mit  einem  Kondensator  verbundene 
offene  lineare  Leiter  am  stärksten  induziert  wird  durch  eine  Kraft 
LI,  welche  die  Periode  seiner  Eigenschwingung  besitzt. 

Diese  Beziehung  kann  unter  andern  zur  Bestimmung  der  einen 
der  beiden  Perioden  r  oder  r  dienen,  wenn  die  andere  in  bekannter 
Weise  veränderlich  ist.  — 

Nahe  Verwandtschaft  mit  den  vorstellenden  Problemen  besitzt 
der  Vorgang  der  Schwingungen  innerhalb  eines  geschlossenen  Leiters, 
der  ausser  einer  periodisch  wirkenden  elektromotorischen  Kraft  i'  eine 
Zelle  mit  einer  zersetzbaren  Flüssigkeit  und  zwei  gleichen  Elektroden 
enthält.  Wenn  der  Strom  durch  die  Zelle  hindurchgeht,  so  scheiden 
sich,  wie  in  §  34  ausgeführt  ist,  die  Zersetzungsprodukte  in  einer 
der  Stromdichte  proportionalen  Menge  auf  den  Elektroden  ab  und 
verwandeln   hierdurch    die   Flüssigkeitszelle    mit    den    ursprünglich 
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gleichartigen  Elektroden  in  eine  galyanische  Kette,  deren  elektro- 
motorische Kraft  dem  sie  erzeugenden  Strom  entgegenwirkt.  Die 
Stärke  dieser  Gegenkraft  ist  bei  geringer  Dichte  der  Niederschläge  mit 
der  Dicke  derselben,  und  somit  angenähert  mit  der  ganzen  Strom- 
menge proportional,  welche  die  Zelle  bis  zu  dem  betrachteten  Moment 
passiert  hat 

Bezeichnen  wir  also  mit  k  eine  Konstante,  so  können  wir  aus 

Formel  (238)  folgern 

t 

dl 


nr 


=.r^kfidt'-Q 


dt  ' 

0 

also 

dl        dU        ,  r      ^  d^I 


W 


dt 


=  -d7--*^-«if 


Diese  Formel  stimmt  mit  (242)  vollständig  überein;  die  Wirkung 
der  elektro-chemischen  Gegenkraft  ist  also  ganz  dieselbe,  wie  die  eines 
eingeschalteten  Kondensators  von  der  —  wohl  stets  sehr  großen  — 
Kapazität  C=  1/ä.  — 

Auch  die  vorstehenden  Entwickelungen  gestatten  eine  Erweite- 
rung von  dem  zunächst  vorausgesetzten  Fall  unverzweigter  Leiter 
auf  den  verzweigter.  Wie  eine  einfache  Überlegung  zeigt,  läßt 
sich  die  Gleichung  (242)  auf  den  zwischen  den  Knotenpunkten  {p) 
und  [v)  verlaufenden  Zweig  übertragen,  wenn  man  nur  die  dort  wir- 
kende elektromotorische  Kraft  L^y  durch  die  PotentialdiflFerenz  PfJ^^P^ 
zwischen  den  Knotenpunkten  ergänzt.  Dabei  soll,  wie  früher,  die 
wechselseitige  Induktion  verschiedener  Zweige  ignoriert  werden. 

Man  erhält  so 

f^'dt    "^  'Gf,r  ""  dt  ^^^  "^  ^         "''       ^^^    dt^    ' 

bei  Summation  dieser  Formel  über  alle  Teile  eines  beliebigen,  in  dem 
System  enthaltenen,  geschlossenen  Bj-eises  ergiebt  sich  dann 

S  [^.^  -t  +  if.  -  '¥/  +  «-4^)  =  0  •  243) 

Für  Zweige,  welche  keinen  Kondensator  enthalten,  ist  die  Kapa- 
zität C^y  gleich  unendlich  zu  setzen,  um  auf  die  für  diesen  Fall 
geltende  Formel  (239)  zurückzukommen. 

Ist  die  Selbstinduktion  Q^y  klein,  so  kann  unter  Umständen  das 
letzte  Glied  neben  den  übrigen  ignoriert  werden,  und  die  obige 
Formel  nimmt  dann  eine  mit  (239)  verwandte  Gestalt  an,  gestattet 
auch  eine  ähnliche  Verwendung. 
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Mit  (243)  ist,  wie  früher,  als  für  jeden  Enotenpnnkt  gültig  za 
kombinieren  die  Gleichung 
243')  2,  /a^  =  0 . 

In  dem  Falle,  daß  die  Anordnung  mit  derjenigen  der  Whbatstobb- 
sehen  Brücke  übereinstimmt,  daß  in  den  Zweigen  {ccy)  und  {ßS)  Kon- 
densatoren nicht  liegen,  daß  dagegen  [ay)  eine  periodisch  wirkende 
elektromotorische  Kraft  enthält,  genügt  die  Anwendung  der  Formel 
(243)  auf  die  beiden  Kreise  {aß Sa)  und  {yßSy)j  sowie  diejenige 
der  Formel  (243')  auf  die  Knotenpunkte  {ß)  und  {S),  um  die  Bedingung 
für  das  Verschwinden  des  Stromes  in  der  Brücke  zu  erhalten. 

Setzt  man 

T     -  A     «'^' 
SO  ergiebt  sich 

^rßl^-^+ip^^rß)  =  ^Y^[-^+^P^rd)j 
woraus  folgt 

(i +"  ''•')  (i +■>*'")-  (i + ■> ''")  fe + ■■"  '^•')  ■' 

d.  h.  aber 


243") 


-  p'  Kß  r,,  =    -L-  _  p»  r,^  r„, , 


aß     yt  Y  ß     a  * 

Waß  WyJ_  ^    U^ß  Was 

^yd  ^aß  ^ad  ^yß 


Bei  gleichen  Widerständen  der  vier  Zweige  muß  also 

^aß  =  ^aa>      ^yß^  ^y9 

sein,  damit  der  Strom  in  der  Brücke  verschwindet 

Dieses  Resultat  giebt  abermals  ein  Verfahren  zur  Bestimmung 
von  Dielektricitätskonstanten  an  die  Hand,  welches  analoge  Vorzüge 
besitzt,  wie  das  auf  S.  405  besprochene.  ^^^)  — 

Die  obigen  Entwickelungen  bedürfen  einer  Korrektion,  wenn  die 
in  die  Kondensatoren  eingeführten  Dielektrica  eine  merkliche  Leit- 
fähigkeit besitzen. 

Wir  betrachten  den  in  dem  Zweig  (pLv)  liegenden  Kondensator 
und  nennen  seine  [p)  zunächst  liegende  Platte  /i',  die  {v)  zugewande 
Vy  ihre  Ladungen  und  Potentialwerte  entsprechend  JEy,/,  E^,  F^,  P^. 

Dann  ist,  wenn  keine  elektromotorische  Kraft  in  dem  Zweige 
(jUv)  liegt, 

244)        Pfjt  —  P^/  =   I^f^'  Jffifi',      Pfi'  —  Pv'  =^  IfJt'v'  ^ix'v'y      Py/  —  Py   =  I^ ^    /iP^rl 
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zugleich  gilt  If^f^^^  Iy'v  =  If^y,  denn  der  Strom  von  fi  nach  v  ist  im 
Kondensator  durch  Leitungs-  und  Polarisationsstrom  geschlossen; 
dagegen  ist  nicht  /^^  =  7^/^/,  weil  7^'^/  nur  den  Leitungsstrom 
im  Kondensator  angiebt. 

Weiter  gilt,  da  nach  (240"')  auch  E^,  -  J?^  =  2  C^„(P^'  -  Py') 
ist,  gemäß  (240"") 

^  djP^^-Py^)     _     j  j  . 

kombiniert  man  hiermit  die  obige  Formel  (244)  für  7^/^/  und  setzt 
kurz 

Pf*'  —  P^  =  Tif^y,   Wf^fy^  =  t<?^K,  244') 

80  giebt  dies 

^f'^  dt   +^;"^'''"  "^^^  ^ 

Hierzu  kommt,  gleichfalls  aus  (244)  zu  gewinnen,  wenn  man 

setzt, 

P  —P  =^  I    W     4-11     ' 

summiert  man  dies  über  einen  geschlossenen  Kreis,  so  folgt 

S  {I^r  »"/..  +  'i/..)  =  0 .  244'") 

Die  Gleichung 

2Jx^  =  0  244"") 

für  die  Knotenpunkte  (ji)  bleibt  ungeändert. 

Für  den  speziellen  Fall  periodischer  Schwingungen  setzen  wir 

T     —  A     #»'^'      T     —  Ä     /^' 
und  erhalten  aus  (244") 

aus  (244"') 

und  durch  Kombination  beider  Formeln 

S-^.^(^'.-+i^,X.J  =  0'^  245) 

endlich  aus  (244"") 

:S-,^,^  =  0.  2450 

Diese  allgemeinen  Formeln  wollen  wir  wieder  auf  die  nach  S.  408 
modifizierte  WHEATSTONE'sche  Brückenkombination  anwenden  und  er- 
halten in  der  S.  401  angedeuteten  Weise  als  Bedingung  für  das  Ver- 
schwinden des  Stromes  in  der  Brücke,  falls  kurz 
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*^  F      ^fXV        fAV 

gesetzt  wird, 

MaßNyi  +  MyfiNaß  =  M^ßNai  +  ^ad^yß' 

Sei  nun  in  den  Zweigen  {y  ß)  und  {y  S)  kein  Kondensator  einge- 
schaltety  also  nach  S.  407  Cyß  und  Cys  unendlich  gesetzt,  dann  ist 
Nyß  und  Ny^  gleich  Null,  J/y/?=  ^^yßj  My^  =  Wy^\  somit  gilt  hier,  wenn 
wir  noch  Wy^=Wyß  machen, 

Maß  =  Ma^y  d.  h. 

tr  ^aß  ^a  6 

245  )  ^aß  +   rr — Trrr~ — ö~  '^^  ^ad  +  t"; — r?r5 i —  \ 

ferner 


245'") 


-^a/?  =  Kd,  d.  h. 


In  praxi  werden  die  Widerstände  Waß  und  Was  in  den  Di- 
elektrica  der  Kondensatoren  immer  groß  sein  gegen  die  JF^ß  und  W^^ 
der  übrigen  Teile  der  betreflfenden  Zweige;  bei  hinreichend  kleinem 
Pj  Ca ^  und  Ca^  wird  man  daher  in  Formel  (245")  die  ersten  Gheder 
rechts  und  links  neben  den  zweiten  vernachlässigen  können  und 
schreiben 


Kombiniert  man  dies  Resultat  mit  (245'"),  so  erhält  man 
in  Rücksicht  hierauf  liefert  die  vorige  Formel 

^aß  =  ^f^a6  7 

und  die  letzte  ergiebt  jetzt 

^aß  =   ^a  (5  • 

Macht  man  die  Kapazität  und  den  Widerstand  des  Konden- 
sators in  dem  Zweige  (a  S)  in  meßbarer  Weise  veränderlich,  so  kann 
man  zugleich  Caß  und  tv^ß,  und  damit  für  das  in  den  betreffenden 
Kondensator  eingeschaltete  Dielektricum  sowohl  die  Konstante  der 
Permeabilität,  als  diejenige  der  Leitfähigkeit  bestimmen,  indem  man 
die  Werte  C^s  und  Was  aufsucht,  welche  den  Strom  in  der  Brücke 
zum  Verschwinden  bringen.  Die  Resultate  haben  nach  dem  S.  89 
Gesagten  eine  große  prinzipielle  Bedeutung. 
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Man  erkennt  übrigens  leicht,  daß  die  vorstehende  Entwickelung 
anwendbar  bleibt,  wenn  der  Widerstand  Waß  nicht  von  dem  Di- 
elektricum  des  Kondensators  geliefert  wird,  sondern  von  einem  be- 
liebigen, zwischen  die  Kondensatorplatten  geschalteten,  induktions- 
freien Leiter  herrührt  Bei  den  erwähnten  Anwendungen  benutzt 
man  passend  eine  Flüssigkeitssäule  von  veränderlicher  Länge.  ^*^) 

Wesentliche  Vorbedingung  für  die  Anwendbarkeit  dieser  Methode 
ist  die  Zulässigkeit  der  oben  in  (245")  eingeführten  Vernachläs- 
sigung. — 

Wir  wenden  uns  nun  zu  der  Untersuchung  der  wechselseitigen 
Induktion  zweier  linearer  Leiter,  die  mit  (1)  und  (2)  bezeichnet 
werden  mögen. 

Die  allgemeinen  Grundformeln  (229'")  nehmen  hier  die  Gestalt  an 

<*'  ***  l  246) 

Wir  wollen  uns  auf  den  Fall  beschränken,  daß  beide  Leiter  ruhen, 
daß  die  Induktion  also  nur  durch  Änderungen  der  Stromstärken  /j 
und  /,  bewirkt  wird;   dann  erhalten  wir 

at  at     I  2^g,j 

Durch  Elimination  von  je  einem  der  I^  kann  man  ftlr  das  andere 
eine  Differentialgleichung  zweiter  Ordnung   erbalten;   so  gilt  für  7j 

-J  («n  «22  -  Qi\)  +  47-  (^2  Qu  +  W.  «22)  +  h  ^f\  ^t  1 
dt  ,  ,  >   246") 

=  ^1^2- Qi2-jr  +  ^22-77-»  j 

eine  Formel,  die  mit  (241)  wesentlich  gleich  gestaltet  ist. 

Trotzdem  zeigt  das  aus  zwei  Leitern  kombinierte  System  keine 
Eigenschwingungen.   Setzt  man  nämlich  die  beiden  L\  gleich  Null  und 

J^  =  ce     +  c  e^   , 
so  erhält  man  für  die  p 

^{QnQ22-Q^)P I    246'„ 

=  -  C^i  «u  +  'f\  ««)  ±  y  C^»  Qu  -  >^i  ««)*  +  4  ff^i  f^\  «A ,  J 

und  hierin  ist  die  Größe  unter  dem  Wurzelzeichen  stets  positiv.   Die  p 

sind  also  reell  und,  wie  man  leicht  erkennt,  beide  negativ. 
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Demgemäß  tritt  ohne  Einwirkung  vei^nderlicher  2^  eine  Strom- 
stärke ein,  deren  Gesetz  durch  die  Superposition  von  zwei,  mit  t^- 
schiedenen  Geschwindigkeiten  abnehmenden  Gliedern  gegeben  ist 

Von  besonderem  Interesse  ist  der  Fall,  daß,  nachdem  f&r  f  <0 
beide  Stromstärken  gleich  Null  gewesen  sind,  zur  Zeit  ^  =  0  in  dem 
einen  Leiter,  der  mit  (1)  bezeichnet  werden  mag,  eine  konstante 
elektromotorische  Kraft  L[  eingeschaltet  wird,  während  Lf^  dauernd 
gleich  Null  bleibt 

Bezeichnen  wir  jetzt  die  beiden  Wurzeln  flir  p,  die  ans  (246"*) 
bei  positivem  und  bei  negativem  Vorzeichen  folgen,  mit  p  und  p\ 
so  ergiebt  die  einfache  Rechnung 


246"") 


2"  W\Q,,(p-^p')  ^'  ^ 


(QnQ»-QA){P'-Pl' 

/j  nähert  sich  also,  von  Null  ansteigend,  asymptotisch  dem  Greni- 
wert  Ico  =  Z\IH\]  I^  wächst  bis  zu  einem  Maximum,  fttr  welches 
Zeitpunkt  und  Größe  leicht  angebbar  ist,  und  nimmt  dann  bis 
Null  ab. 

Für  den  Integralstrom  in  (2)  findet  man 


a: 


T    _    Cr  ^*^ 9»JL^i     —  Qii^^ 

ü 

ein  Resultat,  das  man  am  kürzesten  aus  der  zweiten  Formel  (246*) 
ableiten  kann,  indem  man  sie  bei  verschwindendem  Ij^  nach  Multipli- 
kation mit  d  t  von  ^  =  0  bis  ^  =  oo  integriert  und  die  Grenzwerte 
von  /^  und  1^  berücksichtigt. 

Versteht  man  unter  J\  den  in  (1)  fließenden  Integralstrom,  ab- 
züglich des  nach  dem  Ohm' sehen  Gesetz  aus  der  konstanten  elektro- 
motorischen Kraft  L\  folgenden  Anteiles,  so  ergiebt  sich 


u 

dieser  Betrag  kann  als  die  Stärke  des  induzierten  Integralstromes 
bezeichnet  werden. 

Ströme  der  vorstehend  besprochenen  Art  werden  in  den  S.  896 
erwähnten  RHUMKOBFp'schen  Funkeninduktoren  bei  jeder  Schließung 
der  primären,  die  Kette  enthaltenden  Rolle  in  der  sekundären  induziert 
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Die  beim  Offnen  der  primären  Bolle  eintretenden  Vorgänge  sind 
komplizierter.  Da  die  Enden  der  primären  Leitung  mit  den  Platten 
eines  Kondensators  verbunden  zu  sein  pflegen,  so  setzen  nach  der 
Öffnung  in  dieser  allmählich  abklingende  Schwingungen  ein,  die 
einerseits  auf  die  sekundäre  Rolle  induzierend  wirken,  andererseits 
durch  die  dort  auftretenden  Ströme  rückwärts  modifiziert  werden.  Die 
Formeln  sind  durch  eine  Elrweiterung,  welche  den  Kondensator  berück- 
sichtigt,  aus  (246')  sogleich  zu  bilden  und  leicht  zu  integrieren.  — 

Bei  diesem  Apparat,  wie  bei  manchen  andern  Anordnungen  zur 
Beobachtung  von  Induktionserscheinungen  pflegt  einer  der  linearen 
Leiter  eine  kürzere  oder  längere  Unterbrechung  zu  besitzen,  in  der 
die  induzierten  Ströme  Funken  erregen.  Die  Bedingungen  an  solchen 
Unterbrechungsstellen  oder  Funkenstrecken  sind  noch  wenig  auf- 
geklärt Wahrscheinlich  finden  nach  einander  zwei  ganz  verschiedene 
Vorgänge  statt.  Erst  wirkt  die  Lücke  wie  der  Zwischenraum  in 
einem  Kondensator,  und  es  bildet  sich  eine  wachsende  Potential- 
differenz zwischen  den  beiden  Leiterenden  aus;  hat  dieselbe  eine 
bestimmte  Größe  erreicht,  so  schlägt  ein  Funke  über,  und  die  durch 
ihn  erhitzte  Luftstrecke  stellt  eine  kurze  Zeit  hindurch  eine  leitende 
Verbindung  her,  deren  Widerstand  mit  wachsender  Abkühlung  zu- 
nimmt, und  dadurch  eine  wieder  allmählig  ansteigende  Spannung 
zwischen  den  Enden  bewirkt,  die  schließlich  durch  eine  neue  Ent- 
ladung vernichtet  wird. 

Das  Zusammenwirken  dieser  Vorgänge  mit  den  im  übrigen 
Leiter  sich  abspielenden  kompliziert  natürlich  die  Erscheinungen 
bedeutend  und  kann  unter  Umständen  ihren  ganzen  Charakter  ver- 
ändern. Dies  fällt  umsomehr  ins  Gewicht,  als  namentlich  bei 
Schwingungen  der  Stromstärke  eben  jene  Funkenentladungen  in 
vielen  Fällen  den  eigentlichen  Gegenstand  der  Beobachtung  bilden. 

Um  den  störenden  Einfluß  überhaupt  möglichst  klein  zu  machen, 
würde  man  die  Funkenstrecke  so  kurz  wählen  müssen,  als  mit  der 
deutlichen  Wahrnehmung  der  Funken  irgend  verträglich  ist;  indessen 
ist  dann  aus  der  Periode  der  Funken  nicht  einfach  auf  die  der 
elektrischen  Schwingung  zurückzuschließen;  letztere  kann  vielmehr 
die  erstere  weit  übertreffen.  Die  sicherste  Übereinstimmung  beider 
Perioden  würde  umgekehrt  dann  erhalten  werden,  wenn  man  die 
Funkenstrecke  möglichst  lang  wählte;  denn  dann  wird  der  Funke 
nur  bei  dem  stärksten  überhaupt  auftretenden  Potentialgefidle  in 
der  Unterbrechungsstelle  einsetzen,  und  dieses  kommt  in  jeder  ganzen 
Schwingung  nur  zweimal  vor.  Aber  hier  wird  voraussichtlich  der 
ganze  Vorgang  im  Leiter  durch  die  Funkenstrecke  außerordentlich 
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beeinflußt     Eine    vollständige   Überwindung    der    hierin    liegenden 
Schwierigkeiten  ist  noch  nicht  gelungen. 

Bei  den  oben  erwähnten  FsDDERSEN'schen  Schwingungen  scheint 
der  Vorgang  relativ  einfach  so  zu  verlaufen,  daß  sehr  bald  nsdi 
dem  Beginn  der  Entladung  der  erste  Funke  erscheint^  und  daB 
während  der  ersten  halben  Periode,  in  welcher  /  das  erste  positnre 
Maximum  erreicht,  die  Funkenstrecke  unter  der  Wirkung  der  ein- 
maligen Erwärmung  durch  den  Funken  und  der  andauernden  durdi 
den  folgenden  Strom  leitend  bleibt;  am  Ende  der  halben  Periode, 
wo  /  wieder  den  Wert  Null  erreicht,  hört  die  Leitung  auf,  und  es 
setzt  gleich  darauf  der  neue  Funke  ein,  der  wiederum  für  die  gsnie 
nächste  Periodenhälfte  die  Funkenstrecke  leitend  macht. 

Daß  dem  so  ist,  und  daß  somit  hier  die  Funkenstrecke  nur  in 
relativ  verschwindenden  Zeiträumen  wirklich  nicht  leitend  ist,  kann 
man  allerdings  nur  aus  der  Übereinstimmung  des  beobachteten 
Wertes  der  Periode  mit  dem  durch  (241'")  gegebenen  schließen; 
von  vornherein  wäre  dieses  Resultat  nicht  wahrscheinlich  zu  machen 
gewesen,  und  auch  der  gezogene  Schluß  entbehrt  nicht  der  Bedenken.  — 

Zum  Schluß  dieses  auf  lineare  Leiter  bezüglichen  Teiles  mag 
noch  auf  die  Beziehungen  aufmerksam  gemacht  werden,  welche  eine 
merkwürdige  allgemeine  Theorie,  die  in  §  18  des  ersten  Teiles  aus- 
einandergesetzt ist;  zwischen  den  Grundgleichungen  der  Induktion 
in  linearen  Leitern  und  den  allg:emeinen  Prinzipien  der  Mechanik 
herstellt.  Insbesondere  stimmen  die  Formeln  (156)  daselbst  —  ab- 
gesehen von  der  Bezeichnung  —  mit  den  obigen  Gleichungen  (246) 
für  die  gegenseitige  Induktion  zweier  linearer  Leiter  durchaus 
überein,  während  die  Formeln  (162')  dort  die  Gesetze  der  Magneto- 
induktion  eines  linearen  Leiters  unter  Rücksicht  auf  seine  Selbst- 
induktion im  Einklang  mit  den  Resultaten  von  S.  376  und  S.  382 
hier  angeben. 

§  41.    Allgemeine  Gesetze  der  in  körperlichen  Leitern  und  Dielektrica 
induzierten    elektrischen   Kräfte.      Die    Energie    im    elektromagne- 
tischen Felde. 

Die  Überlegungen  der  §§36  und  37  haben  uns  zwar  in  der  Formel 
247)  L=fSds='f;- 

das  Gesetz  liir  das  Linienintegral  der  induzierten  elektrischen  KJraft 
über  einen  geschlossenen  linearen  Leiter  geliefert;  sie  geben  uns 
aber  keinen  Aufschluß   über  den  Wert  von  S  in  seinen  einzelnen 
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Elementen,  noch  weniger  über  die  Größe  und  die  Richtung  der 
resultierenden  elektrischen  Kraft  K  ebenda,  von  der  S  nur  die  Kom- 
ponente nach  der  Sichtung  des  Leiterelementes  ds  ist 

Die  Bestimmung  dieser  Größen  ist  selbstverständlich  auf  Grund 
des  bisher  über  Induktion  Beigebrachten  nicht  möglich;  es  gelingt 
indessen,  über  sie  einen  allgemeinen  Satz  abzuleiten  mit  Hilfe  der 
Annahme,  daß  K,  wie  von  der  Substanz,  so  auch  von  dem  Quer- 
schnitt und  von  der  Orientierung  des  Leiterelementes  unabhängig  ist, 
innerhalb  dessen  es  wirkt. 

Man  könnte  diese  Annahme  dadurch  beweisen,  daß  man  um 
einen  geschlossenen  linearen  Leiter  einen  zweiten  von  beliebiger 
Substanz  und  beliebigem  Querschnitt  so  windet,  daß  der  zweite  sich 
nirgends  merklich  vom  ersteren  entfernt,  ihn  aber  in  beliebigen 
Windungen  umgiebt,  und  dann  beide  Leiter  widersinnig  hinterein- 
ander in  die  Schließung  eines  Galvanometers  einschaltet 

Induziert  man  das  System,  etwa  durch  einen  bewegten  Magneten, 
wobei  Sorge  zu  tragen  ist,  daß  eine  merkliche  Wirkung  nur  auf 
den  Doppelleiter  geübt  wird,  so  kann  sich  im  Galvanometer  nur 
dann  ein  Strom  ankündigen,  wenn  die  Gesamtkraft  K  am  gleichen 
Orte  für  beide  Leiter  verschieden  ist  Schreibt  man  nämlich  den 
Ausdruck  für  L  folgendermaßen: 

Z  =  JSds  =  f(Xdx  +  Ydy  +  Zdz) ,  247') 

so  erkennt  man,  daß  das  Integral  über  den  aus  obigen  beiden  un- 
endlich nahen  Leitern  gebildeten,  nahezu  geschlossenen  Kreis  ver- 
schwindet, falls  X,  J",  Z  nur  Funktionen  des  Ortes  sind.  Denn 
sowohl  der  eine,  wie  der  andere  Leiter  ist  nach  der  Formel  (247') 
dann  ersetzbar  durch  dieselbe  sich  ihm  unendlich  nahe  anschließende 
Zickzacklinie,  deren  Elemente  abwechselnd  den  drei  Koordinaten- 
axen  parallel  sind,  und  in  denen  das  eine  und  das  andere  Mal  die 
gleichen  elektrischen  Kräfte  wirken. 

Um  diese  Thatsache  zu  verwerten,  sehen  wir  wieder  alle  In- 
duktion des  betrachteten  linearen  Leiters  als  Elektroinduktion 
an,  ersetzen  also  alle  Magnetismen  durch  die  äquivalenten  Ströme. 
Ferner  benutzen  wir  den  Ausdruck  für  das  Potential  eines  beliebigen 
freien  Stromsystemes  (1)  auf  einen  geschlossenen  linearen  Leiter  mit 
der  Stromstärke  /,  der  aus  (175")  folgt  und  lautet 

iIfl^=.^Lj[\Xdx  +  SQdy  +  ^dz), 

um  den  Wert  des  virtuellen  Potentiales  X'=  ^loß  auf  den  linearen 
Leiter   zu   bilden.     Den  erhaltenen  Wert   setzen  wir   in  (247)  ein, 


/ 
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berücksichtigen,  daß,  weil  der  lineare  Leiter  ruht,  nur  U,  S,  S 
Funktionen  der  Zeit  sind,  und  kombinieren  schließlich  die  beiden 
Ausdrücke  (247)  und  (247')  für  Z.     Das  Resultat  ist  die  Formel 

welche  für  jede  Gestalt  des  linearen  Leiters  gelten  soll;  sie  zerfällt 
daher  in  die  drei  Gleichungen  ^*') 

^^i  )   A--^~  ^  ^^,  /--^^       V  dt' ^ dT""VT7' 

in  denen  g  eine  einwertige  Funktion  von  Xj  y^  z  bezeichnet,  über 
deren  Wert  wir  nichts  aussagen  können,  da  sie  bei  Bildung  des 
Linienintegrales  fSds  verschwindet,  die  aber  oflfenbar  den  Charakter 
der  Potentialfunktion  elektrischer  Ladungen  besitzt 

Eliminieren  wir  S  aus  den  vorstehenden  Gleichungen,  so  er- 
halten wir  den  angekündigten  Satz  über  die  Komponenten  X,  T,  Z, 
der  sich  besonders  einfach  schreibt,  wenn  man  die  Beziehungen 
(142)  benutzt,  welche  lauten 

dy         dx  '  dx         dx  '  dx         dy  ' 

man  erhält  so^**) 


248) 


i      (dY 


dyl^dt'  ^\dx        d»j  "■  dt 
dX       d^^       0  6 


V 


p= 


dy         dx)         dt 

Nach  Bd.  I,  S.  192  stellen  hierin  die  links  stehenden  Ausdrücke 
bis  auf  einen  konstanten  Faktor  die  Drehungsmomente  um  die  Ko- 
ordinatenaxen  dar,  welche  eine  sehr  kleine,  mit  positiver  Elekricität 
homogen  geladene  Kugel  an  der  Stelle  x,  y,  z  durch  die  elektrischen 
Kräfte  X,  Y,  Z  erleiden  würde;  die  rechts  stellenden  Differential- 
quotienten sind  die  Anderungsgeschwindigkeiten  der  Komponenten 
der  an  derselben  Stelle  bestehenden  magnetischen  Polarisation  3t. 
Beide  Größenarten  lassen  sich  als  Vektorkomponenten  zu  Resultie- 
renden zusammensetzen;  die  Resultierende  der  links  stehenden  Größen 
wird  dem  ganzen  elektrischen  Drehungsmoment  proportional  sein  und 
mag  als  Wirbelstärke  der  elektrischen  Kraft  bezeichnet  werden; 
die  Resultierende 


*-i/(¥)"+P^('ä^)' 

mag    die  Anderungsgeschwindigkeit   der   magnetischen  Polarisation, 
oder  kürzer  die  magnetische  Polarisationsgeschwindigkeit  heißen. 
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Unter  Eücksicht  hierauf  können  wir  den  Inhalt  der  Formehi 
(248)  dahin  aussprechen,  daß  mit  jeder  Änderung  der  magnetischen 
Polarisation  nach  Größe  und  Richtung  verbunden  sind  Wirbel 
elektrischer  Kräfte,  deren  Axe  in  die  Richtung  jier  Polarisations- 
geschwindigkeit SR'  fällt,  und  deren  Intensität  mit  W  proportional  ist 
Dabei  umkreisen  die  elektrischen  Wirbel  die  Richtung  der  positiven 
magnetischen  Polarisationsgeschwindigkeit  in  negativem  Sinne. 

Unsere  definitiven  Formeln  (248)  bringen  die  elektrische  Kraft  K 
an  einer  beliebigen  Stelle  des  Leiters  in  Verbindung  §,llein  mit  der 
Polarisationsgeschwindigkeit  SR'  an  derselben  Stelle.  Da  überdies  K 
von  der  Substanz  und  von  der  Konfiguration  des  Leiters  unab- 
hängig ist,  so  können  wir  sie  von  einem  linearen  sofort  auf  einen 
körperlichen,  von  einem  homogenen  auf  einen  stetig  ver- 
änderlichen Leiter  übertragen.  Außerdem  entspricht  es  genau  der 
S.  89  zuerst  erörterten  und  S.  351  wieder  benutzten  Vorstellung  von 
dem  stetigen  Übergang  zwischen  den  Qualitäten  von  Leitern  und 
Nichtleitern,  sie  auf  Dielektrica  in  derselben  Weise  anzuwenden, 
wie  auf  Leiter. 

Wir  bezeichnen  sie  in  dieser  verallgemeinerten  Bedeutung  als 
die  allgemeinen  Induktionsformeln  für  ruhende  Körper  und 
betrachten  sie,  unabhängig  von  dem  Wege,  auf  dem  sie  gefunden 
sind,  als  eine  stets  gültige  Beziehung  zwischen  den  Kompo- 
nenten der  magnetischen  und  der  elektrischen  Feldstärke, 
welche,  je  nach  den  Umständen,  ebensowohl  zur  Bestimmung  der 
ersteren,  wie  der  letzteren  dienen  kann,  wenn  je  die  anderen  Größen 
gegeben  sind.  Beide  zu  bestimmen,  reicht  das  System  nicht  aus; 
hierzu  ist  noch  das  System  (215")  der  elektromagnetischen 
Gleichungen  für  ruhende  Körper  heranzuziehen,  welches  lautete 


(dC       dB\       ÖX    ,    .  (dÄ        dC\       dg   ,    .     ^    ] 

(dB         dA\       ö3    ,    .     ^ 


248-) 


und  in  welchem   u,  u,  ip,   die  Komponenten  des  wahren  Leitungs- 
stromes, durch  die  Formeln  (152"')  definiert  sind. 

Der  Anwendungen  wegen  bemerken  wir,  daß  für  einen  isotropen 
Körper  die  Gleichungen  (248)  und  (248')  die  Gestalt 


(dY       dZ\  dA  (dC       dB\       .dX    ,    .     iv 


248") 


annehmen,  die  sich  für  den  leeren  Raum  noch  vereinfacht  zu 
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i      IdY       dZ\        dA  (dC      d  B\ 

248'")        p  l"d^  ■"  ~dy)  "  äT '    "^  i  ö7  "  öTJ 


dX 
dt   ' 


An  das  letzte  Formelsystem  wollen  wir  eine  allgemeine  Be- 
merkung knüpfen.  ^^'^ 

Verstehen  wir  unter  u,  v,  w,  wie  schon  mehrfach,  die  Kompo- 
nenten der  Verrückung  s  in  einem  niclitstarren  Körper,  unter  ^  w, « 
die  Komponenten  der  sie  begleitenden  Drehung  d,  so  gilt 

Die  u,  ü,  w,  wie  die  /,  m,  n  sind  Vektorkomponenten,  denn  sie  folgen 
den  für  solche  geltenden  Transformationsformeln;  sie  unterscheiden 
sich  jedoch  dadurch,  daß  die  ersteren  bei  Umkehrung  aller  Koordi- 
natenrichtungen ihr  Zeichen  wechseln,  die  letzteren  aber  nicht,  wie 
dies  aus  ihrer  Definition  ersichtlich  ist  Es  hängt  das  beiläufig  damit 
zusammen,  daß  durch  Umkehrung  aller  Axen  aus  einem  direkten 
Koordinatensystem  ein  inverses  entsteht,  also  auf  letzteres  bezogen, 
eine  in  Bezug  auf  das  ursprüngliche  System  negative  Drehung 
nunmehr  positiven  Charakter  besitzt 

Mit  den  Definitionen  von  l,  m,  n  stimmen  die  obigen  Gleichungen 
(248'")  für  dAjdt,...  und  dXjdtj  .  .  .  formal  überein;  sie  ergeben 
daher,  daß  eine  der  beiden  Geschwindigkeiten  IV  und  K',  und  somit 
eine  der  Kräfte  R  und  A'  den  polaren  Charakter  von  *,  die  andere 
den  axialen  Charakter  von  d  haben  muß;  denn  legt  man  dem  einen 
Komponentensystem  die  bezügliche  Eigenschaft  bei,  so  zeigen  die 
Formeln  für  das  andere  System  die  entgegengesetzte  an. 

Indessen  bleibt  hier  zunächst  unbestimmt,  ob  R  oder  K  als 
polar  oder  als  axial  zu  betracliten  ist,  und  die  Entscheidung  kann 
nur  durch  Beobachtungsthatsachen  gegeben  werden.  Solche  That- 
sachen  sind  nun  bereits  in  früheren  Kapiteln  angeführt  worden,  und 
es  genügt,  an  sie  zu  erinnern.  Es  kommt  in  Betracht:  erstens  das 
Vorkommen  piezoelektrisclier  und  das  Fehlen  piezomagne- 
tischer  Erregung  in  acentrischen  Krystallen,  über  welches  S.  205 
gehandelt  ist;  zweitens  die  Äquivalenz  von  Magneten  und 
Stromsystemen,  deren  Gesetze  S.  232  u.  f.  gegeben  sind;  drittens 
der  rotatorische  Charakter  des  Hall-Phänomens,  auf  den 
S.  302  hingewiesen  ist 

Alle  diese  Thatsaclieu  ergeben  übereinstimmend,  daß  der  elek- 
trischen Kraft  polarer,  der  magnetischen  axialer  Charakter 
eignet,  und  wir  wollen  sie  demgemäß  weiter  betrachten.  — 


§  41.    Die  allgemeinen  Bedingungen  für  die  elektrische  Kraft,         419 


Die  Formelsysteme  (248)  und  (248')  enthalten  die  elektrischen 
und  die  magnetischen  Kraftkomponenten  nebeneinander.  Man  kann 
aber  ganz  allgemein  die  magnetischen  Komponenten  eliminieren  und 
ein  Gleichungssystem  bilden,  welches  nur  die  elektrischen  Kompo- 
nenten enthält;  da  Gleiches,  wenigstens  bei  Leitern,  für  die  magne- 
tischen Kräfte  nicht  ausführbar  ist,  so  erhalten  die  elektrischen 
Kräfte  hier  eine  gewissermaßen  ausgezeichnete  Stellung.  Im  Falle 
eines  Dielektricums,  wo  die  Leitfähigkeitskonstanten,  und  also  die 
Stromkomponenten  u,  \i,  m  verschwinden,  kann  man  indessen  beide 
Gattungen  ganz  gleichmäßig  behandeln. 

Ordnet  man,  wie  auf  S.  281,  den  Gleichungen  (123)  für  die 
magnetischen  Polarisationen 


das  reziproke  System  zu 

A  =  lljj  31  +  \\2  ®  +  "l3  ® » 


so  erhält  man  leicht 


d^H       .    du 
dt*  "^    ^  dt 


=  1/2 


dy[^^^[dx       dy)'^^^^[dx       dz)  '^^^^^[d'y      dx)j 
dl       (dj     dZ\  IdZ      dX\  IdX      dY\\ 


Für  homogene  isotrope  Medien  geht  dies  über  in  ^^®) 


249) 


249^) 


wobei 


dx    "^    dy   '^    dx  ' 


ist,  und  aus  (248")  folgt 


dS 


h^^-f  +  4  7110  =  0,    also  0=0^6 


"  b 


Schließt  man  Anteile  an  A',  Y,  Z  aus,  welche  den  Charakter  von  0 
haben,  und  daher  mit  wachsender  Zeit  in  Leitern  verschwinden,  in 
Nichtleitern  konstant  bleiben,  beschränkt  man  sich  etwa  auf  perio- 
dische Werte  der  .Y,  V,  Z,  so  ergiebt  sich 


11 


■7* 
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249")  „.(b^  +  4„l4f)  =  t,»A2:, 

Für  den  leeren  Raum  wird  uoch  spezieller 
249'")  ^  =  vS^X,... 

Die  Formeln  (249")  flir  die  Komponenten  X,  JT,  Zj  auf  einen 
Nichtleiter  angewandt,  zeigen  dieselbe  Gestalt,  wie  die  Bd.  I,  S.379 
angegebenen  flir  die  Verrückungen  u,  v,  w  in  einem  isotropen  elasti- 
schen Körper,  falls  derselbe  die  Eigenschaft  besitzt,  eine  räumliche 
Dilatation 

rx        du    ,    dv    ,    dw 

nicht  zuzulassen. 

Bei  vorhandener  Leitfähigkeit  treten  in  diesen  Gleichungen 
Glieder  auf,  welche  den  Charakter  von  Widerstandskräften  haben, 
die  neben  den  elastischen  wirken.  Ist  die  spezifische  Leitfähigkeit  1 
so  groß,  und  sind  die  Veränderungen  der  X,  Z,  Z  derart,  daß  neben 
dem  mit  I  proportionalen  Glied  das  in  b  multiplizierte  vernachlässigt 
werden  kann,  so  nimmt  jede  der  Gleichungen  (249")  die  Form  der 
Bedingung  an,  der  nach  Bd.  I,  S.  556  die  Temperatur  in  einem 
isotropen  Wärmeleiter  folgt.  Auf  diesen  wichtigen  speziellen  FaD 
werden  wir  weiter  unten  näher  eingehen.  — 

Zu  den  Hauptgleichungen  (248)  und  (248')  kommen,  wenn  die 
Übergänge  innerhalb  des  körperlichen  Systemes  nicht  als  stetig, 
sondern  als  sprungweise  stattfindend  betrachtet  werden,  und 
demgemäß  nicht  nur  räumliche,  sondern  auch  flächenhafbe  Lar 
düngen  vorhanden  sind,  noch  spezielle  Bedingungen  flir  jene  ausge- 
zeichneten Flächen,  die  wir,  wie  früher,  stets  als  Grenzen  o^^ 
zwischen  verschiedenen  Teilen  [h)  und  (i)  des  Systemes  betrachten 
wollen.  Diese  Oberflächenbedingungen  gewinnen  wir  in  wieder- 
holt angewandter  Weise  durch  Grenzübergang  aus  den  Haupt- 
gleichungen selbst 

Wir  betrachten  hierzu  das  Element  einer  sehr  dünnen  Schicht, 
innerhalb  deren  der  Wechsel  des  physikalischen  Verhaltens  sich 
schnell,  wenngleich  stetig,  vollzieht,  und  innerhalb  deren  endliche 
räumliche  Ladungen  sich  befinden.  Wir  legen  die  XF- Ebene  der 
Tangentialebene  an  die  Schicht  parallel  und  nehmen  an,  daß  in  dem 
betrachteten  Element  die  magnetischen  Kraftkomponenten  sämt- 
lich, von  den  elektrischen  die  tangentialen  X,  Zund  die  Different 
Z  ^  Z^  der  normalen   gegen  die  entsprechende   der  lokalen  räum- 
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liehen  elektrischen  Gegenkraft  Ä"®  endlich  sind,  während  Z  wie  Z^ 
derartig  unendlich  werden,  daß  die  über  die  Dicke  der  Schicht 
genommenen  Integrale 

i  i 

--  JZdz  =  ^fZ^dz=-Pj^,  260) 

h  h 

endlich  sind. 

Multiplizieren  wir  dann  die  ersten  beiden  Formeln  (248)  mit  dz 
und  integrieren  sie  über  die  Dicke  der  Schicht,   so  ergeben  sie  ^*^ 

^ö^  =  7*-^.     ^  =  J,-I;;  2500 

auf  gleichem  Wege  folgt  aus  den  beiden  ersten  Gleichungen  (248') 

0  =  ^^-5j,     0  =  ^-27.  250") 

Läßt  man  die  Schicht  unendlich  dünn  werden,  so  stellen  diese 
Gleichungen  Beziehungen  zwischen  den  der  Grenzfläche  anliegenden 
Werten  der  tangentialen  elektrischen  und  magnetischen  Kraftkompo- 
nenten dar.  Die  Bedingungen  (250')  nehmen  für  den  Fall,  daß  die 
Körper  (ä)  und  {()  homogen  sind,  die  einfachere  Gestalt  an 

0  =  r^-  F. ,     0  =  I^  -  J. .  250'") 

Die  Anwendung  dieser  Resultate  auf  die  dritten  Gleichungen 
(248)  und  (248')  führt  auf  die  Beziehungen 


welche  als  neue  und  selbständige  Gleichungen  nicht  anzusehen  sind, 
aber  mitunter  einzelne  Bedingungen  der  Systeme  (250')  und  (250"), 
resp.  (250'")  vorteilhaft  zu  ersetzen  vermögen. 

Diese  Grenzbedingungen  sind  Erweiterungen  der  für  stationäre 
und  für  Gleichgewichtszustände  in  den  früheren  Kapiteln  erhaltenen 
und  führen  durch  geeignete  Spezialisierungen  auf  jene  zurück.  — 

Die  vorstehend  zusammengestellten  Fundamentalformeln  be- 
nutzen als  Abhängige  ausschließlich  die  Komponenten  der  elektri- 
schen und  der  magnetischen  Kraft  oder  Feldstärke,  die  Komponenten 
der  elektrischen  Strömung  aber  nur  als  Abkürzungen.  Dies  ist  in 
der  That  bei  allgemeinen  Betrachtungen  vorteilhafter,  weil  hier 
wegen  der  nötigen  Berücksichtigung  der  verschiedenen,  gleichzeitig  in 
Betracht  kommenden  Strömungsarten  —  der  Leitungsströme,  der  Po- 
larisationsströme und  der  mit  Magnetismen  äquivalenten  scheinbaren 
Ströme  —  die  Anschaulichkeit  nicht  gewinnt,  auch  die  Bedingungs- 
gleichungen sich  nicht  vereinfachen,  wenn  man  die  Stromkompo- 
nenten als  abhängige  Variable  einführt. 
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Dagegen  kann  in  speziellen  Fällen  die  Einführung  der  Strom- 
komponenten vorteilhaft  sein,  und  dabei  soll  von  ihnen  auch  Gebrauch 
gemacht  werden. 

Führt  man  nach  (215')  wieder  die  gesamten  wahren  Strdmungs- 
komponenten  ;,  ^,  i  durch  die  Beziehungen 

ein,  so  ergeben  die  Grundformeln  (248')  im  Einklang  mit  (216") 

li.  j.  15.  j.  li  =  0. 
dx         dy         dx 

Es  liegt  nahe,  gemäß  der  formalen  Analogie  zwischen  den 
Systemen  (248)  und  (248')  auch  die  Größen 

als  Strömungskomponenten  zu  deuten;  für  sie  gilt  dann  nach  (248) 
ähnlich 

251')  41  +  «1  +  41  =  0. 

'  dx        dy        dx 

Man  kann  sonach  der  vollständigen  wahren  elektrischen  eine 
wahre  magnetische  Strömung  zuordnen,  die,  wie  sie,  jederzeit 
quasi -stationär  ist  und  bis  auf  das  abweichende  Vorzeichen  durch 
die  Wirbel  der  elektrischen  Kraft  K  ebenso  bestimmt  ist,  wie  jene 
durch  die  Wirbel  der  magnetischen  Kraft  E, 

Sind  ünstetigkeitsflächen  0^.  des  physikalischen  Verhaltens  vor- 
handen, so  leitet  man  aus  (215")  und  (251')  in  bekannter  Weise  die 
Bedingungen  ab 

h+  Pf  =  0 »     Ha  +  qi  =  0,      wobei 
251")  •    j  cos  (w,  :r)  +  \)  cos  (n,  y)  +  J  cos  (n,  z)  =  \>, 

a  cos  (n,  x)  +  i)  cos  (w,  y)  +  c  cos  (w,  z)  =  c\ 
gesetzt  ist  — 

Multipliziert  man  die  allgemeinen  Induktionsformeln  (248)  mit 
der  Größe  eines  Flächenelementes  (/0  an  der  Stelle  x,  y,  z  und  den 
resp.  Kosinus  seiner  Normalen  n  gegen  die  Koordinatenaxen,  addiert 
die  Resultate  und  integriert  darauf  über  eine  endliche  Fläche  o, 
deren  Randkurve,  bezüglich  n  im  positiven  Sinne  umlaufen,  mit  * 
bezeichnet  werden  mag,  so  erhält  man  unter  Benutzung  des  STOKEs'schen 
Satzes  (178'")  aus  Bd.  I,  S.  177 

vf{Xdx+  Ydy  +  Zdz) 
=  —  Yt  j  (^  ^^^ (''' ^)  +  ^  cos {?i,i/)  +  E cos (n, z))do, 
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wobei  dxy  di/,  dz  die  Projektionen  von  ds  bedeuten.  Hier  steht 
links  das  Linienintegral  L  der  elektrischen  Kraft  in  Bezug  auf  die 
Randkurve  s  von  o,  rechts  in  der  Klammer  die  Normalkomponente  5R 
der  magnetischen  Polarisation;  man  erhält  also^^®) 

oder  bei  Einführung  des  magnetischen  Stromes  q  in  der  Richtung 
der  positiven  Normale  auf  o  auch 

vL=  --inj'qdo.  251'") 

Das  Linienintegral  der  elektrischen  Kraft  über  eine  ge- 
schlossene Kurve  s  ist  hiemach  gleich  dem  4  ;r/i;- fachen  der  Gesamt- 
stärke des  magnetischen  Stromes,  welcher  die  von  s  umschlossene 
Fläche  0  durchsetzt.  Dieser  Satz  ist  überaus  allgemein;  die  einzige 
Beschränkung  wird  dadurch  gegeben,  daß  X,  Y,  Z  auf  der  Fläche  o 
stetig  sein  müssen,  damit  die  Anwendung  des  STOKEs'schen  Satzes 
möglich  sei. 

Wird  die  Kurve  s  durch  einen  linearen  Leiter  gebildet,  der 
sich  in  einem  Dielektrikum  befindet,  so  kann  man  L  ohne  weiteres 
auf  sein  Inneres  beziehen,  da  die  tangentiale  Komponente  der  elek- 
trischen Kraft  stetig  durch  die  Oberfläche  geht  Die  Formel  (251'") 
giebt  also  einen  neuen  Wert  für  die  in  dem  linearen  Leiter  in- 
duzierte elektromotorische  Kraft,  von  der  wir  auf  S.  375  ausgingen. 

Es  ist  übrigens  zu  bemerken,  daß  der  magnetische  Strom  durch 
die  Anwesenheit  des  Leiters  im  Dielektrikum  geändert  wird,  sich 
also  wesentlich  von  dem  unterscheidet,  der  unter  sonst  gleichen 
Umständen  fließt,  wenn  der  Leiter  nicht  vorhanden  ist 

Bezeichnet  man  mit  M  das  Linienintegral  der  magneti- 
schen Kraft  über  eine  geschlossene  Kurve  s  und  versteht  unter  p 
die  Komponente  der  gesamten  wahren  elektrischen  Strömung  nach 
der  positiven  Normalen  auf  der  von  s  positiv  umlaufenen  Fläche  ö, 
so  kann  man  auf  demselben  Wege,  wie  die  Formel  (251"')  aus  (248), 
unter  Zugrundelegung  des  Systemes  (248')  auch  gewinnen 

vM=  +4nfpdo.  251"") 

Diese  Gleichung  hat  aber  entfernt  nicht  die  Bedeutung  wie  (251'"), 
weil  kein  durch  das  Linienintegral  M  bestimmter  magnetischer 
Leitungsstrom  existiert  — 

Multipliziert  man  die  allgemeinen  Gleichungen  (248)  resp.  mit 
Adk,  JBdk,  Cdk,  die  Gleichungen  (248^)  resp.  mit  Xdk,  Ydk,  Zdk^ 
addiert  die  Resultate  und  integriert  über  ein  beliebiges  räumliches 
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ßereicli  A,  innerhalb  dessen  man  nach  dem  Vorausgeschickte) 
Teile  der  unter  dem  Integral  auftretenden  Ausdracke  als  steti 
sehen  kann,  so  erhält  man 

/[(.4|  +  ...)  +  (x-+...)  +  .,(Z„  +  . ..)].» 

=  wj[(7(7-  /^C08(n,T)  +  {ZA  -  XC)cos{n,y) 
+  {XB  -  TÄ)coa(n,z)^do; 

dabei  bezeichnet  n  die  innere  Normale  anf  der  Oberääche  «' 
Zieht  man  den  Ausdruck  (141")  für  die  elektromagne 
Energie  des  Volumens  k  heran,  die  hier  nur  einen  Teil  de 
samten  in  Betracht  kommenden  Energie  von  A  darstellt  un 
solcher  spezieller  mit  £,.  bezeichnet  werden  mag,  und  setzt 
abgekürzt 

252)   -^{YC-ZB)  =  ^,    ~{ZA~XC)  =  i,    -^{XB~YA)-. 
so  nimmt  die  letzte  Gleichung  die  Gestalt  an 
fj-^-=  -/(^u  +  J'ü  +  Zvi)dk 

+  /  ( fcos  (n,  a-)  +  fl  cos  (n,  y)  +  5  cos  (n,  r))  rf  0 

Sie  zeigt  nunmehr,  daß  man  die  zeitliche  Änderung  der  ele 
miignctischen  Energie  des  betrachteten  räumlichen  Bereiches 
zwei  verschiedenartige  Teile  zerlegen  und  demgemäß  auf  zwei 
schiedene  Ursachen  zurückführen  kann. 

Der  erste  Teil,  welcher  allein  übrig  bleibt,  sowie  das  Bere 
durch  eine  Oberiiäche  begrenzt  ist,  in  der  die  elektrischen  um 
magnetischen  Kräfte  von  einer  bestimmten  Ordnung  unendlich 
werden,  hat  die  Form  eines  Raumintegrales,  zu  dessen  Wert 
nur  die  Baumelemente  Iteitragen,  innerhalb  deren  eine  wahre 
Irische  Strömung  stattfindet,  zu  dem  also  jedenfalls  nur  die  ii 
halb  k  befindlichen  Leiter  einen  Anteil  geben.  Es  möge  ben 
werden,  daß  das  Integral 

^'=/(Xu+  Y\>-\-Z\s)dh 

im  allgemeinen  auch  nicht  in  ein  Obertiächeu integral  verwa 
werden  kann;  denn  weder  besitzt  A',  Y,  Z  immer  eine  Potei 
funktion,  noch  befolgt  ii,  »,  rc  immer  die  Bedingung  (214*)  des  q 
stationären  Zustandes. 

Wir  haben  das  Integral  A'  in  §  33  hypothetisch  gedeute 
die  in  der  Zeiteinheit  an   der  ruhenden  ponderabeln  Masse  ii 
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halb  k  durch  die  elektrischen  Kräfte  geleistete  Arbeit;  die  Formel  (252') 
giebt  liierfür  ein  neues,  sehr  allgemeines  Argument,  da  sie  unter  den 
gemachten  Voraussetzungen  die  Gestalt 

~dr"^  ""-^ 

annimmt,  also  ausspricht,  daß  innerhalb  des  Bereiches  k  pro  Zeit- 
einheit ein  Betrag  ^'  an  elektromagnetischer  Energie  verschwindet, 
also  notwendig  in  anderer  Form  erscheinen  muß. 

Über  die  Gesetze,  nach  welchen  diese  Umwandlungen  sich  voll- 
ziehen, ist  in  den  §§  33  und  34  ausführlich  gesprochen  worden. 
Die  verschwundene  elektromagnetische  Energie  erscheint  in  ther- 
mischer oder  chemischer  Gestalt  wieder,  wenn  u4'  >  0  ist,  und  die 
Umsetzung  geht  in  umgekelirter  Richtung  vor  sich,  wenn  ^'<  0. 
Hier  mag  nur  in  Erinnerung  gebracht  werden,  daß  im  allgemeinen 
das  Element  (Xu  +  ¥t>  +  Zxo)dk  des  Integrales  nicht  die  Energie- 
vermehrung des  Raumelementes  dk  des  Leiters  angiebt,  sondern  daß 
unter  Umständen  der  in  einem  Volumenelement  auftretende  Effekt 
seine  Kompensation  in  anderen  findet.  — 

Der  zweite  Teil  der  Formel  (252')  bleibt  allein  übrig,  wenn  es 
sich  um  ein  System  von  Dielektrica  handelt,  und  spricht  aus,  daß 
der  in  ihm  enthaltene  Teil  der  Energiegeschwindigkeit  von  k  auf 
einen  Vorgang  in  der  Oberfläche  o  von  k  zurückgeführt  werden 
kann.  Schließt  man  die  Anwesenheit  von  Leitern  aus  und  wendet 
die  Formel  (252')  auf  ein  unendlich  kleines  Volumenelement  im 
Innern  eines  stetig  veränderlichen  Körpers  an,  so  giebt  sie 

«  =  4^  +  4f  +  -^  +  ^'  252") 

worin  €g^  die  elektromagnetische  Energie  der  Volumeneinheit  be- 
zeichnet; wendet  man  sie  auf  das  um  ein  Oberflächenelement  der 
Grenze  (ä,  i)  zwischen  zwei  Dielektrica  (A)  und  (i)  konstruierte 
Element  an  und  kürzt  ab 

f  cos  (n,  x)  +  %  cos  (n,y)  +  ^  cos  (n,  z)  =  §, 

80  erhält  man 

§^+  §.=  0.  252'") 

Es  können  somit  in  mehrfach  benutzter  Weise  die  Größen  f,  g,  ^,  § 
als  die  Komponenten  eines  Energiestromes  nach  den  Richtungen 
von  X,  Y  Z  und  n  gedeutet  werden,  der  die  im  zweiten  Glied  der 
Formel  (252')  enthaltene  Energieänderung  bewirkt.  Die  resultie- 
rende Energieströmung  verläuft  normal  zu  der  Ebene  durch  die 
elektrische  und  die  magnetische  Kraft  und  besitzt  die  Dichte 
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252"")  ]==-^^KEsm{K,It). 

Eine  solche  Deutung,  die  zuerst  von  PoTNTmG^**)  Yorgeschlagen 
ist,  dient  zur  Veranschaulichung  der  stattfindenden  Veränderungen, 
gleichviel,  ob  ihr  eine  wirkliche  Bewegung  entspricht  oder  nicht 


§  42.    Induzierte  räumliche  Ströme  von  quasi-stationärem  Charakter. 
Ein  unbegrenzter  Leiter;  ein  sehr  langer  leitender  Kreiscylinder. 

Die  im  vorigen  Abschnitt  abgeleiteten  allgemeinen  Formeln  ffir 
ruhende  Medien  wollen  wir  nunmehr  auf  einen  Fall  anwenden,  der 
sich  direkt  an  den  Gegenstand  der  §§  36  bis  38  anschließt,  nämlich 
auf  Veränderungen,  die  sich  mit  solcher  Langsamkeit  vollziehen, 
daß  in  den  Formeln  (215')  für  die  vollständige  wahre  Strömung  der 
Anteil  des  Polarisationsstromes  neben  dem  des  Leitungsstromes  ver- 
nachlässigt werden  kann. 

Hier  nimmt  die  Bedingung  (215")  die  Gestalt 
253)  J_»  +  41  +  _^»  =  0 

an,  welche  einem  quasi -stationären  Leitungsstrom  entspricht;  man 
kann  ihr  gemäß  die  etwa  vorhandenen  Dielektrica  bei  der  Entwicke- 
lung  ganz  außer  Acht  lassen  und  nur  die  Leiter  der  Untereuchung 
unterwerfen. 

Dies  ist  in  gewisser  Hinsicht  selbst  dann  noch  zulässig,  wenn 
die  Leiter  sich  innerhalb  eines  nach  außen  unbegrenzten  magne- 
tisierbaren  Dielektricums  befinden;  denn  in  diesem  Falle  sind 
die  in  letzterem  influenzierten  Magnetismen  mit  Strömen  äquivalent 
die  ausschließlich  in  der  Oberfläche  des  Leiters  verlaufen. 

Wegen  der  geringen  Magnetisierbarkeit  aller  Dielektrica  hat 
übrigens  dieser  Fall  kaum  ein  praktisches  Interesse,  während  ein 
solches  dem  Falle  magnetisierbarer  Leiter  in  hohem  Maße  eignet 

Da  die  Betrachtung  krystallinischer  und  stetig  in  ihrer  Natur 
variierender  Köi7)er  kein  der  KompUkation  der  Formeln  angemessenes 
Interesse  besitzt,  so  beschränken  wir  uns  auf  homogene  isotrope 
Leiter  und  erhalten  aus  (249")  die  Grundgleichungen 

253')       {  ^^  ^* 

4  ;r  t  m  ^  ^   =  i/^  A  ^, 
0  t 
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deren  jede,  wie  schon  oben  bemerkt,  formell  mit  der  Bedingung  über- 
einstimmt, welche  die  Temperatur  in  einem  isotropen  Wärmeleiter 
befolgt.  Hier,  wo  Dielektrica  nicht  in  Betracht  kommen,  und  die 
Polarisationsströme  vernachlässigt  werden,  bietet  die  Einführung  der 
Komponenten  u,  ö,  to  des  Leitungsstromes  Vorteile.     Es  gilt 

u  =  IZ,    ö  =  ir,    to^lZ  253") 

und 

^'-^  dx"  v~dt'    ^ dy"  V  dt'    ^ d*""vör    "^^^    ^ 

worin  U,  SS,  SB  die  Vektorpotentiale  der  freien  Strömung  mit  den 
Komponenten  u',  ö',  tt)',  darstellen. 

Besteht  das  körperliche  System  Hurchweg  aus  nicht  magne- 
tisierbaren  Körpern,  so  verwandeln  sich  die  U,  SS,  SB  in  die 
Vektorpotentiale  U,  F,  W  der  wahren  Strömung  mit  den  Kompo- 
nenten u,  ö,  m. 

Setzt  man  die  Werte  von  X,  Y,  Z  in  (253')  ein,  so  wird  da- 
durch das  Problem  auf  die  Bestimmung  von  g,  U,  SS,  SB  zugespitzt 
Zu  den  drei  aus  (253')  folgenden  Gleichungen  von  der  Form 

kommt  eine  vierte,  die  man  leicht  aus  den  Definitionen 

V  J         r       '  V  J         r       '  V  J         r 

erhält,  w^enn  man  bedenkt,  daß  mit  der  wahren  zugleich  die  freie 
Strömung  quasi-stationär  wird,  also  die  u',  ö',  Id'  gleichfalls  der  Be- 
dingung (253)  genügen. 

Man  erhält  aus  den  Werten  U,  SS,  SB  sogleich 

öl-        al        ö' 


ÖU  aSB         aS8  _    1        \„,       r  ,       r  ,r 

und  wenn  man  das  Integral  rechte  durch  teilweise  Integration  um- 
formt und  die  über  u',  ü',  tu'  eben  gemachte  Bemerkung  berück- 
sichtigt, 

ö  U        aj8  +  -^  =  0.  254) 

o  X         oy         dx  ' 

Dies  ist  die  vierte  der  Hauptgleichungen  für  U,  SS,  SB  und  3-"^  — 
Setzt  man  in  den  Formeln  (253")  für  Z,  7,  Z  die  Werte  aus  (253"') 
ein  und  fügt  das  Resultat  in  die  Gleichung  (253),  so  erhält  man 
gemäß  der  Formel  (254) 

.  A5  =  0;  254') 
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faßt  man,  wie  S.  416  bemerkt,  %  als  die  Potentialfunktion  einer 
elektrischen  Ladung  auf,  so  folgt  hieraus,  daß  diese  Ladung  sich 
nicht  im  Linem  der  Leiter,  sondern  nur  auf  ihrer  Oberfläche  oder 
im  äußeren  Räume  befinden  kann. 

Eliminiert  man  mit  Hilfe  der  Bedingung  (254')  die  Potential- 
fiinktion  g  aus  den  drei  Formeln  (263""),  so  erhält  man  f&r  U,  8,  8 
drei  Gleichungen,  welche  Differentialquotienten  dieser  Großen  nach 
der  Zeit  enthalten,  während  die  Bedingung  (254')  für  S  dergleichen 
nicht  zeigt 

Dies  hat  zur  Folge,  daß  innerhalb  der  in  diesem  Paragraphen 
vorausgesetzten  wichtigen  Annäherung  Änderungen  der  elektro- 
statischen Wirkung  sich  scheinbar  mit  unendlicher  Geschwin- 
digkeit  durch  den  ganzen  B^um  ausbreiten,  während  die  Änderungen 
der  elektromagnetischen  Wirkungen  sich  allmählich  von  Stelle 
zu  Stelle  fortpflanzen.  Dieser  merkwürdige  Unterschied  des  Ver- 
haltens hat  eigentümliche  Erscheinungen  zur  Folge,  auf  die  wir  weiter 
unten  eingehen  werden.  — 

Die  Grenzbedingungen  für  U,  33,  S33  und  %  folgen  aus  dem 
bezüglichen  Verhalten  der  elektrischen  Kräfte;  da  die  tangentialen 
Komponenten  der  letzteren  stetig  durch  die  Zwischengrenzen  homo- 
gener Körper  gehen,  so  muß,  falls  die  i^Axe  in  die  Normale  eines 
Grenzelementes  o^^  gelegt  wird, 

sein.  Nun  ist  aber  wegen  der  Bedeutung  von  S  dessen  Differential- 
quotient  nach  einer  tangentialen  Richtung  an  o^,.  stetig;  es  bleibt 
sonach 

Für  die  Normalkomponenten  Z  folgt  dagegen   aus*  I^  if^  =  1^.  Z. 

254'")  I,(p  +  ^m  =  I..p  +  V  'f)  , 

was  sich  für  die  Grenzen  nach  einem  Isolator  (i)  wegen  des  dort 
verschwindenden  I.  noch  vereinfacht.     Endlich  gilt 

254"")  3,-  g,=  P,„ 

wobei  wieder  I\^  die  elektromotorische  Kraft  der  Kombination  (ä,  i) 
bezeichnet.  — 

Ist  der  ganze  unendliche  Raum  von  einem  homogenen  Leiter 
erfüllt,    so  ist  nach   den   obigen  Bedingungen  3  konstant,    und  die 
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Strömung  zu  beliebiger  Zeit  kann  dann  nur  die  Folge  einer  irgendwie 
hervorgebrachten  anfänglichen  quasi -stationären  Strömung  sein, 
die  durch  Induktion  hervorgerufen  sein  muß,  um,  wie  nötig,  in 
geschlossenen  Bahnen  zu  verlaufen. 

Handelt  es  sich  um  ein  Leitersystem  mit  Zwischengrenzen  oder 
mit  im  Endlichen  liegender  Oberfläche,  so  wird  2f  die  Wirkung  der 
elektromotorischen  Kräfte  in  den  Zwischengrenzen  und  der  statischen 
Ladungen  auf  den  Oberflächen  nach  Nichtleitern  hin  enthalten.  Ein 
hierher  gehöriger  Fall  ist  der,  daß  ein  körperliches  Leitersystem, 
—  von  linearen  dürfen  wir  absehen,  da  sie  bereits  früher  behandelt 
sind  — ,  dessen  Teile  dem  VoLTA'schen  Spannungsgesetz  nicht  folgen, 
plötzlich  zu  einer  Ringform  geschlossen  wird,  innerhalb  deren  elektri- 
sches Gleichgewicht  nicht  möglich  ist  Dann  ist  im  Moment  des 
Schließens  U,  SS,  SB  gleich  Null,  und  g  bestimmt  sich,  wie  die  Po- 
tentialfunktion einer  stationären  Strömung. 

In  dem  umgekehrten  Falle,  daß  die  zuvor  bestehende  Verbin- 
dung des  Ringes  plötzlich  geöffnet  wird,  ist  der  Anfangswert  von 
U,  SS,  SB  aus  der  zuvor  herrschenden  stationären  Strömung  zu  be- 
rechnen. Indessen  werden  hier  Ströme  von  quasi-stationärem  Charakter 
nur  eintreten,  wenn  die  Unterbrechungsstelle  die  Natur  einer  unend- 
lich dünnen  nichtleitenden  Schicht  besitzt,  sodaß,  ähnlich  wie  bei 
den  S.  403  betrachteten  Kondensatoren,  allein  der  sie  durchsetzende 
Polarisationsstrom  die  Schließung  der  Leitungsströme  bewirkt  und 
deshalb  auch  allein  neben  letzteren  in  Betracht  zu  ziehen  ist 

Im  anderen  Falle  nimmt  das  ganze  umgebende  Dielektricum 
an  dem  Vorgang  Teil,  und  es  sind  demnach  die  hier  vorgenommenen 
Vernachlässigungen  unzulässig.  — 

Wenn  .der  ganze  unendliche  Raum  von  demselben  homogenen  iso- 
tropen Leiter  erfüllt  ist,  so  kann  man  die  Komponenten  u,  u,  xo  der 
wahren  Strömung  durchaus  gesondert  behandeln;  sie  erscheinen 
dann  nämlich  nur  in  der  ersten  Gleichung  (253)  nebeneinander, 
und  wenn  ihre  Anfangswerte  u^,  ü®,  m^  die  Bedingung 

dx         dy         d X  ~'     ~~ 

erfüllen,  worin  r  eine  Abkürzung  ist,  so  ist  r  von  selbst  auch  zu 
jeder  Zeit  gleich  Null. 

In  der  That  folgt  aus  (253')  und  (253") 

4;rlm|^^=v2^u,    47t{m~  =v^ At>,    4;rlm-|y  =  i;«An),     255) 

und  hieraus 
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255')  ^  '^ '  "^  tI  =  «^^  ^  ^ ' 

dies  ergiebt  durch  Multiplikation  mit  xdkdt  und  Integration  über 
den  ganzen  Raum  und  über  die  Zeit  von  ^  =  0  bis  ^ 

<  =  0  0 

und  diese  Formel  zeigt,  da  t  und  m  positive  Konstanten  sind^  daB  r 
überall  und  zu  jeder  Zeit  verschwindet,  wenn  es  überall  zur  Zeit 
^  =  0  verschwand. 

Da  man  also  u,  D,  \o  ganz  getrennt  behandeln  darf,  so  kaim 
man  auch  den  Vorteil  ausnutzen,  den  die  schon  S.  420  erwähnte 
Übereinstimmung  jeder  der  drei  Formeln  mit  der  Bedingung  an  die 
Hand  giebt,  welche  die  Temperatur  innerhalb  eines  homogenen  iso- 
tropen Wärmeleiters  befolgt. 

Auf  jede  der  drei  Komponenten,  läßt  sich  so  unter  anderem  die 
Formel  (92)  aus  Bd.  I,  S.  315  anwenden,  welche  die  Temperatur 
an  jeder  Stelle  eines  derartigen  unendlichen  Wärmeleiters  zu  jeder 
Zeit  durch  die  für  ^  =  0  allenthalben  vorgeschriebenen  Anferngs- 
werte  ausdrückt.  Man  erhält  z.  B.  durch  diese  Übertragung  die 
Gleichung 


in  der  u^  den  Anfangswert  von  u  m  dk^  r  die  Entfernung  des 
Volumenelementes  dk  von  dem  betrachteten  Punkte  bezeichnet,  und 
die  Integration  über  den  ganzen  Raum  auszudehnen  ist. 

Ist  anfänglich  irgend  eine  der  Komponenten  u,  ö,  \o  gleich 
Null,  so  bleibt  dieselbe  dauernd  gleich  Null;  die  anfanglich  ebene 
Strömung  bleibt  also  eben.  Man  kann  also  in  diesem  Falle,  ohne 
den  Vorgang  zu  beeinflussen,  beliebig  viele,  gleichfalls  mit  der  Strö- 
mungsebene parallele  isolierende  Ebenen  im  Eaume  anbringen. 
Daraus  folgt  aber  noch  nicht,  daß  man  die  erhaltenen  Lösungen 
auch  auf  den  Halbraum  oder  auf  eine  von  zwei  parallelen  Ebenen 
begrenzte  Platte  anwenden  kann;  denn  die  induzierende  Wirkung 
der  sich  verändernden  Ströme  erstreckt  sich  auch  über  die  isolie- 
renden Ebenen  hinweg. 

Das  Problem  der  Induktion  einer  ebenen  Platte  erfordert  also 
eine  selbständige  Betrachtung,  die  wir  im  nächsten  Paragraphen 
vornehmen  werden.  — 
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Hier  wollen  wir  uns  nur  noch  mit  der  Selbstinduktion  eines 
gegen  seinen  Badius  a^  sehr  langen  geraden  Kreiscylinders  be- 
schäftigen, und  zwar  unter  Voraussetzungen,  die  allgemeiner  sind,  als 
die  in  §  39  benutzten. ^'*^)  Der  Cylinder  soll,  wie  firüher,  durch  sehr 
ferne  und  ausgedehnte  Massen,  etwa  durch  eine  Kugelschale,  in 
deren  einen  Durchmesser  die  Cylinderaxe  fäJlt,  zu  einem  Leiterkreis 
vervollständigt  sein,  und  es  soll  wiederum  Widerstand  und  In- 
duktion jener  Ergänzungsteile  neben  den  betreffenden  Größen  für 
den  Cylinder  vernachlässigt  werden  können.  Der  Cylinder  soll  eine 
konstante  magnetische  Permeabilität  m^  seine  Umgebung  diejenige 
ni^  besitzen.  Der  Leitungsstrom  soll,  wie  früher,  quasi -stationär 
und  im  Cylinder  der  Axe,  die  mit  der  Z-Axq  zusammenfallen  mag, 
parallel  verlaufen,  aber  seine  Dichte  i  soll  nicht  mehr  als 
konstant,  sondern  als  eine  Funktion  des  Abstandes  a  von 
der  Cylinderaxe  vorausgesetzt  werden,  deren  Gesetz  zu  finden 
unsere  Aufgabe  bildet 

Durch  diese  Annahme  über  i  wird  die  Bedingung  (253)  identisch 
erfüllt,  und  die  zu  seiner  Bestiiümung  dienende  Hauptgleichung  wird 
durch  die  dritte  Formel  (255)  geliefert,  welche  nunmehr  lautet 

^'^''«.•|7  =  ^^(Ä  +  il^)^  266) 

sie  ist  gleich  geformt  der  Hauptgleichung  für  die  Temperatur  r  =  i 
in  einem  Kreiscylinder  bei  alleiniger  Abhängigkeit  von  a  und  t 

Die  Potentialfunktion  g  hat  nach  (254'),  wenn  rings  um  die 
Cylinderaxe  die  Verhältnisse  gleich  liegen,  der  Bedingung 

zu  genügen.  Damit  aber  i  von  z  unabhängig  sei,  muß  gleiches  von 
d%jdz  gelten;  denn  i  steht  wegen  (253")  mit  dieser  Größe  durch 
die  dritte  Beziehung  (253'")  in  Verbindung,  welche  jetzt  lautet 

I  "■        dx        V    dt    ' 

und  in  ihr  ist  mit  i  auch  iB3  innerhalb  des  mittleren  Teiles  des 
Cylinders  von  z  unabhängig.  Die  Hauptgleichung  für  3  geht  also 
innerhalb  der  allein  der  Betrachtung  imterworfenen  Bereiche  über  in 

d  a^         a    0  a 

Eine  Grenzbedingung  für  i  erhalten  wir,  indem  wir  die  vor- 
letzte Formel  auf  die  Oberfläche  des  Cylinders  anwenden  und 
schreiben 
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-'-'m^im-. 


der  in  ihr  auftretende  Wert  993  ist  mit  Hilfe  der  in  §  28  ausein- 
andergesetzten Prinzipien  leicht  zu  berechnen. 

Man  erhält  nämlich  zunächst  für  die  Yektorpotentiale  der 
wahren  Strömung,  falls  die  Länge  des  Cylinders,  welche  sehr  groß 
gegen  seinen  Radius  a^,  aber  nicht  unendlich  sein  soll,  mit  b^  be- 
zeichnet wird, 

wobei  e  die  normale  Entfernung  der  Stelle  Xj  y^  z  von  dem  Ele- 
mentarfaden mit  dem  Querschnitt  dg^  bezeichnet  Diese  Werte 
gelten  nur  an  Stellen  in  genügender  Entfernung  von  den  Cnden  des 
Cylinders  und  sind  als  allgemeine  nur  dann  zu  benutzen,  wenn  dessen 
Länge  sehr  erheblich  ist  gegen  seine  Querdimensionen. 

Hängt  ij,  außer  von  der  Zeit,  allein  vom  Abstand  a  von  der 
Gylinderaxe  ab,  so  gilt  gleiches  für  H^,  und  es  folgt  dann,  daß  die 
magnetische  Wirkimg  des  Stromes  keine  Komponente  nach  der  Rich- 
tung von  a  liefert;  daraus  ergiebt  sich  gemäß  dem  S.  267  und  268 
Gesagten  das  Verschwinden  der  Potentialfunktion  i/;"  der  durch  sie 
influenzierten  Magnetismen,  resp.  der  ihnen  äquivalenten  Ströme, 
gerade  so,   als  wenn  i  konstant  wäre. 

Es  wird  sonach  gemäß  (169")  und  (169'"),  falls  f  die  Magneti- 
sierungskonstante bezeichnet, 

oy  ^     ^  ox         ' 

daraus  folgt  für  die  scheinbare  räumliche  Strömung 

u"  =  ö'»  =  0,     lu"  =  i"  =  -  v  t  A^y  r, 

also  wegen  der  verschiedenen  Natur  von  //'  für  innere  (i)  resp.  äußere 

(a)  Punkte 

ir=4;rf,i,     i;'=0; 

ferner  ergiebt  sich,  da  dWjda  stetig  durch  die  Grenze  geht,  ftr 
die  scheinbare  flächenhafte  Strömung 

also  wegen 

»a=-^-l(-67)  ^^^  4«f  =  m-l, 

worin  /  die  allein  von  der  Zeit  abhängige  Gesamtstromstärke  be- 
zeichnet, auch 

1*=^ (m^—  m.). 


§  42,    Induktion  in  einem  isotropen  Kreiscylinder,  433 


Diese  Resultate  stimmen  mit  den  S.  269 'für  konstantes  i  erhaltenen 
vollständig  überein. 

Bei   ihrer  Benutzung   erhält  man   nun  leicht   für  das  Vektor- 
potential 9S  der  freien  Strömung  in  äußeren  Punkten 

und  bei  Einsetzung  des  Resultates  in  die  Ausgangsformel 

i=-tfS-l^4-^/ml.  256") 


Hiermit  kombinieren  wir,  daß  aus  der  Gleichung  (256)  durch  Inte- 
gration über  den  Querschnitt  des  Cylinders  folgt 

unter  n  die  innere  Normale  verstanden,  und  finden  somit  schließlich 

i  =  -  I  Ä?[  +  -°»^  /  i^]  $- .  -  256"") 

TiM  den  Hauptgleichungen  für  die  hier  betrachteten  Erschei- 
nungen ist  schon  mehrfach  bemerkt  worden,  daß  sie  das  Problem 
der  Induktion  räumlicher  Leiter  in  eine  Parallele  zu  dem  der  Wärme- 
leitung bringen;  diese  Analogie  findet  aber  im  allgemeinen  in  Bezug 
auf  die  Oberfiächenbedingungen  nicht  mehr  statt.  Der  behandelte 
spezielle  Fall  bildet  hierin  eine  bedeutungsvolle  Ausnahme,  denn 
die  Gleichung  (256"")  hat  genau  dieselbe  Form,  wie  die  Bd.  I,  S.  557 
erörterte  Grenzbedingimg  (69")  der  Wärmetheorie,  welche  der  Ausstrah- 
lung in  einem  Raum  von  gegebener,  eventuell  mit  der  Zeit  wechselnder 
Temperatur  entspricht,  falls  man,  wie  früher,  i  mit  der  Temperatur  r 
im  Cylinder,  außerdem  —  lög/ör  mit  der  Temperatur  r^  in  der  Um- 
gebung identifiziert;  denn  das  dritte  Glied  erhält  dann  die  Bedeutung 
des  durch  den  Strahlungskoefficienten  dividierten  Wärmestromes  fl^ 
nach  der  Normalen,  der  ja  in  isotropen  Körpern  mit  dr Idn  pro- 
portional ist. 

Der  Vorgang  der  Selbstinduktion  gestattet  wegen  dieser  Analogie 
folgende  Auffassung. 

Sowie  der  Cylinder  durch  eine  im  Unendlichen  geführte  Leitung 
zu  einem  Leiterkreis  vervollständigt  wird,  in  dem  die  Potential- 
sprünge zwischen  den  einzelnen  Teilen  das  VoLTA'sche  Gesetz  nicht 
befolgen,  stellt  sich  momentan  im  ganzen  Räume  ein  elektrisches 
Feld  —  d.  h.  eine  Potentialfunktion  g  —  her;  seine  Wirkung  erregt 
nunmehr  zuerst  in  der  Oberfläche  des  Cylinders  durch  eine  Art 
von  Einstrahlung  einen  Strom,  der  sich  wiederum  durch  eine  Art 

VoiOT,  Theoretische  Physik.    U.  28 
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von  Leitung  allmählig  ins  Innere  ausbreitet.  Das  Verhältnis  der 
Konstanten  der  inneren  Leitung  zu  derjenigen  der  Einstrahlung  oder 
der  äußeren  Leitung  ist  dabei  gleich 


in.      \  «1  /  ' 


also  bei  kleinem  a^  selber  klein,  und  dies  ganz  besonders,  wenn  der 
Cylinder  stark,  der  äußere  Raum  wenig  magnetisierbar  ist. 

Ist  die  Feldstärke,  und  somit  g,  nicht  konstant,  sondern  eine 
periodische  Funktion  der  Zeit,  so  wird  die  erregte  Stromdichte  i 
ebenfalls  periodisch  sein,  aber  —  ähnlich  wie  die  Temperatur  im 
Innern  der  Erde,  die  infolge  des  wechselnden  äußeren  Einflusses 
oscilliert  —  mit  einer  nach  der  Tiefe  schnell  abnehmenden  Amplitude. 
Die  letztere  Abnahme  wird  überdies,  wie  das  die  bloße  Anschauung 
lehrt  und  die  durchgeführte  Rechnung  beweist,  um  so  stärker  sein, 
je  kleiner  die  Periode  der  Oscillation  des  Feldes  ist;  bei  einiger- 
maßen schnellen  Schwingungen  wird  i  nur  in  einer  sehr  dünnen 
Oberflächenschicht  des  Cylinders  einen  merkUchen  Wert  haben  und 
im  Innern  um  so  bälder  verschwinden,   je  größer  I  und  ni.fm    ist 

Es  ist  indessen  nicht  zu  vergessen,  daß  bei  sehr  schnellen  Oscil- 
lationen  die  Grundhypothese  einer  angenähert  stationären  Strömung, 
welche  zu  den  vereinfachten  Formeln  (255)  resp.  (256)  gefuhrt  hat, 
aufhört,  zulässig  zu  sein,  daß  dann  also  auch  die  aus  ilir  fließenden 
Folgerungen,  z.  B.  die  momentane  Herstellung  des  elektrischen  Feldes, 
ihre  Gültigkeit  verlieren.  Immerhin  können  nach  dem  S.  375  Ge- 
sagten die  obigen  Formeln  bei  Schwingungen,  die  sich  selbst  Millionen 
Male  in  der  Sekunde  wiederholen,  angewandt  werden.  — - 

Ist  die  in  Mitleidenschaft  gezogene  oberflächliche  Schicht  des 
Cylinders  sehr  dünn,  so  kann  man  zur  weiteren  Untersuchung  des 
stattfindenden  Vorganges  ein  Näherungsverfahren  einführen,  indem 
man  in  der  Formel  (256) 


a  =  a^  —  n 


setzt  und  n  neben  a^  vernachlässigt.    Sie  nimmt  dann  die  Gestalt  aD 

OK'TX  A  i  ^i  2/Ö*t  1  d'\\ 

ein  partikuläres  Integral  wird  durch  den  Ausatz 

257')  \=pe-'"'sin€c(t-'^\ 

gegeben,  falls  ist 

257")  4  71 1  m,  =  "'  f  2  7  +  ^  )  ,     y^  +  '  _  -^ 


-^  =  0. 
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Die  Gleichung  (256"')  lautet  jetzt 


dl  a,  v*     ö  i  p  n.  v^    [      .        ,    ,     «  ^\ 

rf^^=  -  2Tiä;  äir  =  ^m7 (?«'"'"''  +  ^  "^  "*) ' 

woraus  bei  Vernachlässigung  der  Integrationskonstanten  folgt 

/  =  -^r —  i  —  smat  — -  cos  at]: 

eliminiert  man  aus  den  beiden  letzten  Gleichungen  cos  a  t  und  drückt 
nach  (257')  9m at  durch  i  aus,  so  erhält  man 

y^  +  ^/=  ^/_(y«  +  4]T.  257'") 

Durch  Kombination  dieser  Gleichung  mit  (256")  können  wir  i  elimi- 
nieren und  eine  Bedingung  für  /  allein  erhalten.  Um  das  Resultat 
sogleich  auf  eine  anschauliche  Form  zu  bringen,  wollen  wir  das  kon- 
stante Potentialgefälle 

setzen,  wo  dann  Z'  in  gleicher  Weise,  wie  in  §  40,  die  ganze  in 
dem  Leiterkreis  wirkende  und  von  der  Induktion  unabhängige  elektro- 
motorische Kraft  bezeichnet,  falls,  wie  angenommen,  der  Widerstand 
in  dem  Teil,  welcher  den  Cylinder  zu  einem  Leiterkreis  schließt, 
vernachlässigt  werden  kann. 

Berücksichtigt  man  dies,  so  erhält  man  nach  einfachen  Um- 
stellungen 

I W-"'    ^  ■■  =  Z'-  4^ I^lL  /(M  +  _  -""«_V  257"") 


a> 


2in.6,o'  j,       dl   26,  |       ,/6,\  m,? 

—7-, — ^v  ==  ^  ~ "57 "i^ r- ' U r^ ~  rr  '^v 


Diese  Gleichung  besitzt  durchaus  die  Form  von  (239),  und  es 
läßt  sich  daher  der  Faktor  von  I  als  der  Widerstand  W\  der 
von  dTjdt  als  der  Selbstin duktionskoefficient  Q^  des  Cylinders  bei 
dem  hier  betrachteten  Vorgang  auffassen. 

Aus  den  beiden  Formeln  (257")  erhält  man  sogleich  durch 
Multiplikation  mit  qcolv^  resp.  1  und  Addition 

— vi — -^  +-a;«-' 

man  kann  also  anschaulicher  schreiben 


//'  = 


2.K.-7'     «'=^^K'£)+T^)-       258) 

IP  ist,  nach  dem  ersteren  Wert,  nicht  indirekt  proportional  dem 
Querschnitt,  sondern  dem  Umfang  desCylindera;  außerdem  wächst 
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es  proportional  dem  Quadrat  des  Quotienten  aus  der  Schwingongszahl 
der  Oscillationen  und  der  Geschwindigkeit  q},  mit  welcher  sich  nach 
(257')  i  längs  des  Cylinderradius  fortpflanzt 

Um  in  diesen  Formeln  w  und  q  durch  Annäherung  zu  be- 
stimmen, kann  man  die  zweite  Gleichung  (257")  auflösen  und,  da 
q  >  0  sein  muß,  das  Resultat  schreiben 

Setzt  man  dies  in  die  erste  Formel  (257")  ein,  so  folgt 


4  TT  t  m .  =  —  1/  — r-  H r-  . 


Dies  giebt,  wenn  man,  etwa  wegen  eines  großen  a,  Aba  zweite  Glied 
unter  dem  Wurzelzeichen  als  klein  neben  dem  ersten  betrachten  kann, 

.9 


2  TT  l  m^  = 


«  v 


und  damit 


demgemäß  also 


<""    w»   ' 


(O 


""^l/2nlm,  ' 


a  =  —  l/27rl  m .  a  —  - — . 


Für  W^  folgt  hieraus,  wenn  man  auch  in  dem  Ausdruck  f&r  y 
das  zweite  Glied  vernachlässigt, 

258')        »"  =  -  1?^  =  -^•-  \/^  =  r  ^^  VTEÜ , 

'  27rla,  g«'        ait;(/27il  v'         »' 

wobei    W=  b^jiiall    den   Widerstand    für   konstante   Ströme,   und 
n  =  a/27r  die  Schwingungszahl  der  Oscillationen  bezeichnet. 
Für  Q'  erhält  man  bei  Benutzung  des  Wertes  für  (a 

258")  (2'=i.5LL  ifM+^ 


4  71  Oj 

ein  Ausdnick,  der  bei  immer  wachsendem  n  sich  schließlich  auf  das 
erste  Glied  reduziert.  Der  zweite  Grenzwert,  der  sehr  kleinem  n 
entspricht  und  mit  dem  in  (235'")  gegebenen  zusammenfallen  muß, 
ist  aus  dieser  Formel  aber  nicht  zu  erhalten,  da  dieselbe  wesentUch 
mit  Hilfe  von  Annahmen  gewonnen  ist,  die  nur  bei  einigermaßen 
großem  n  zulässig  sind. 

Die  erhaltenen  Resultate  zeigen,  daß  bei  gesteigerter  Geschwin- 
digkeit der  Schwingungen,  soweit  die  S.  426  eingeführten  Vernach- 
lässigungen zulässig  sind,  zwar  die  Hauptgleichung  für  /  noch  immer 
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die  Gestalt  (238)  behält,  die  im  Grenzfall  sehr  großer  Schwingungs- 
dauer giltig  war,  daß  aber,  weil  sich  die  Strömung  aus  dem  Innern 
des  Leiters  mehr  und  mehr  nach  der  Oberfläche  begiebt,  die  Zahl- 
werte  der  Faktoren,  die  als  Widerstand  und  Selbstinduktion  des 
Leiters  gedeutet  sind,  große  Änderungen  erfahren. 

Die  Fälle  mittlerer  Änderungsgeschwindigkeiten  bieten  insofern 
eine  besondere  Schwierigkeit,  als  hier  merkliche  Werte  von  Jim  ganzen 
Querschnitt  des  Cylinders  stattfinden  und  sich  bei  Schwingungen  in 
verschiedenen  Tiefen  a  hinsichtlich  der  Phase  von  einander  unter- 
scheiden. Dies  ist  nach  der  S.  433  gegebenen  Deutung  der  allge- 
meinen Bedingungsgleichungen  ohne  weiteres  einzusehen. 

Das  Problem  des  Cylinders  besitzt  von  allen,  die  sich  auf  die 
Induktion  begrenzter  räumlicher  Leiter  beziehen,  das  bei  weitem 
größte  praktische  Interesse,  weil  es  Aufschlüsse  über  das  Verhalten 
der  sogenannten  linearen,  bei  Induktionserscheinungen  aber  faktisch 
als  körperlich  zu  betrachtenden  Leiter  giebt  Neben  ihm  ist,  als 
von  theoretischem  Interesse,  insbesondere  das  der  Induktion  einer 
leitenden,  homogenen,  isotropen,  um  ihre  Axe  rotierenden  Xugel 
durch  ein  ruhendes  unveränderliches  System  von  Magneten  oder 
Strömen  zu  nennen,  das  in  der  That  hierher  gehört,  da  man  durch 
Einführung  eines  mit  der  Kugel  rotierenden  Koordinatensystemes 
die  Kugel  in  Ruhe,  das  induzierende  System  in  Bewegung  versetzen 
kann.  ^^2)  Der  Plan  dieses  Buches  gestattet  nicht,  auf  seine  Behand- 
lung einzugehen. 


§  43.     Induzierte  quasi-stationäre  Ströme  in  einer  leitenden  ebenen, 
insbesondere   seitlich   unbegrenzten   Platte.     Induktion   durch   einen 

bewegten  Magnetpol 

Die  Grundformeln  für  die  Induktion  in  einer  ebenen  leitenden 
und  nicht  magnetisierbaren  Platte  lassen  sich  bei  Beschränkung  auf 
die  oben  eingeführten  relativ  langsamen  Veränderungen  leicht  mit 
Hilfe  der  auf  S.  253  u.  f.  für  stationäre  Ströme  in  einer  leitenden 
Platte  erhaltenen  allgemeinen  Resultate  ableiten.^'') 

Wird  die  J  7- Ebene  in  die  Mittelfläche  der  Platte  gelegt,  so 
läßt  sich  die  in  derselben  stattfindende  stationäre  Strömung  dar- 
stellen  mit  Hilfe  einer  Strömungsfunktion  ©  gemäß  den  Formeln 

UÄ  =  -^ — ,      13Ä=  — V— J  259) 

in  denen  h  die  Dicke  der  Platte  bezeichnet.    Die  Strömung  ist  be- 
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züglich  ihrer  magnetischen  Wirkung  auf  äußere  Punkte  äqulFalent 
mit  einer  magnetischen  Doppeltiächc  vom  spezifisclien  Moment 

259-)  v=®±^, 

wobei  3„  eine  Konstante  bedeutet,  über  deren  Bestimmung  S.  254 
das  Nötige  gesagt  ist,  und  die  jedenfalls  bei  einer  unendlichen  Platte 
gleich  Null  gesetzt  werden  kann. 

Führt    man    die   Potentialfunktion   t/;    dieser   DoppelÜäche  in 
der  Form 


259")  1/; 


=  l  r  —-do  =  -^  ^    I -"» A?L  =  _-  A* 

J     ^  dxi        ^  dxj       r  dx 


ein,  worin  ^  eine  neue  Bezeichnung  ist  und  die  NEwroN'sche 
Potentialfunktion  einer  einfachen  Belegung  der  Platte  von  der 
Dichte  V  bedeutet,  so  werden  die  magnetischen  Komponenten  im 
äußern  Raum 

259'")         ^=+/-^,     5=+/|-,     C=+^, 
und  die  Vektorpotentiale  der  induzierten  waliren  Ströme  lauten 

259"")  f^  =  +  4?- ,      F=  -  t-- j     '^^=  0- 

[  oy  ^  dx  ^ 

Beiläufig  werde  bemerkt,   daß  nach   der  Definition  von  '^  gilt 

^^(;r,y,2:)  =  "jß(T,y, -2). 

Auf  der  positiven  Begrenzung  der  Platte  ist 

2bü)  'kif.  =  —    i.- -  =  271V  =  2n , 

und  daher  folgt  der  Wert  der  Stromkomponenten 


260') 


\xh  =  ihX  =  -    -  7j-|^-  =  -  -  -if, 


\)h  =  lh}  =  +    --    -.~-^—  =  +  -  —  J . 

2n    o  xo  X  271 

Hieraus  folgt  beiläufig 

\IÄ+\)B  =  0  oder  XA  +7^=0; 

auf  der  Oberfläche  der  ebenen  stromdurchflossenen  Platte  schneiden 
somit  die  magnetischen  Kraftlinien  die  Stromkurven  resp.  die  elek- 
trischen Kraftlinien  orthogonal.  Auf  dieses  Resultat  ist  bereits  S.  297 
Bezug  genommen. 

Führt  mau  die  Werte  von  A',    i'  aus  (260'),   die  von   U  und  F 
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aus  (259"")  in  die  ersten  beiden  Gleichungen  (253'")  ein  und  setzt 
abgekürzt 

2^''t  =  -'  260") 


wobei  ö)  eine  Geschwindigkeit  bezeichnet,  so  erhält  man 

'•'  öydl^-"  dx   +   öyJl'  260'") 

_  ^  _  ö'jp  _  ^  äg m 

d xd  X.  dy  dxd  t   '     )  i 

Wenn  nicht  nur  die  Ströme  in  der  Platte  induzierend  wirken, 
sondern  außerdem  ein  außerhalb  befindliches,  beliebig  veränderliches 
System,  so  möge  dessen  magnetische  Potentialfunktion  ip^  heißen, 
die  von  ihr  herrührenden  Anteile  an  den  magnetischen  Komponenten 
und  Vektorpotentialen  resp.  A^,  B^,  C^  und  Uq,  Fq,  W^, 

Führen  wir  dann  eine  Funktion  ^^  ein  durch  die  Beziehung 

^0=-^,  261) 

SO  wird 

und  wenn  das  induzierende  System  im  negativen  Halbraum  r<0  liegt, 
was  wir  annehmen  wollen,  wegen 

o~~öy  ö^  '        o~  ö*  dx''        o~    öa;         dy  ' 

für  den  Halbraum  r  >  0  auch 

^«  =  +  ^4''    ^«=-a!''    ^^o^^-  261") 

Denn  da  die  magnetische  Potentialfunktion  1//^,  in  diesem  Falle 
für  z  >  0  überall  die  Gleichung 

erfüllt,  und  da  "^^  nur  durch  die  Bedingung  (261)  bestimmt  ist,  kann 
man  ihm  auch  die  Bedingung 

auferlegen. 

Bei  gleichzeitiger  äußerer  und  Selbstinduktion  wird  sonach  statt 
des  Systemes  (260"')  an  der  positiven  Begrenzung  der  Platte  gelten 


26r") 


d  xd X  d  y  dxd  t 
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DiflFerentiiert  man  die  erste  dieser  Formeln  nach  jt,  die  zweite 
nach  y  und  addiert,  so  ergiebt  sich 


261"")  A.,5  =  0, 

woraus  in  Verbindung  mit  (254')  auch  folgt 


^'1  =  0 

Faßt  man  die  Formeln  (261"')  mit  den  Faktoren  rfy  und  —  dx 
zusammen  und  integriert,  so  folgt 


262,  „4f-M,-^.M../(4|.,-4|..)  +  ^(o, 

wobei  das  Integral  rechts  nach  (261"")  ein  vollständiges  Differential 
enthält,  und  F{t)  eine  Funktion  von  t  allein  bezeichnet^  die  beseitigt 
werden  kann,  wenn  es  sich  allein  um  die  Bestimmung  von  u  und  ö 
handelt,  die  nach  (260')  den  nach  i/  und  x  genommenen  Differential- 
quotienten von  d^ldz  proportional  sind. 

Für  eine  unendlich  große  ebene  Scheibe  vereinfacht  sich  das 
Resultat  noch  weiter  dadurch,  daß  5  =  0  ist;  denn  da  ^^^ch  seiner 
Bedeutung  als  auf  der  Platte  regulär  und  im  Unendlichen  ver- 
schwindend betrachtet  werden  darf,  so  ist  kein  anderer  Wert  mit 
der  Bedingung  (261"")  vereinbar.  In  diesem  Falle  vrird  also 
aus  (262)  _ 

2620  «_f_  =  M;^_l^). 

'  dx  dt 

Ist  ein  äußeres  induzierendes  System  nicht  vorhanden,  und  so- 
mit die  ganze  Induktion  Folge  einer  anfängUchen  in  der  Platte  vor- 
handenen quasi-stationären  Strömung,  so  giebt  diese  F'ormel 


262")  «|*=4f, 

'  0  X      .      ot    ^ 

eine  Bedingung,  die  allerdings  zunächst  nur  für  die  positive  Ober- 
fläche der  Platte  gilt,  aber  zugleich  eine  allgemeine  Differential- 
gleichung für  ^^  in  dem  Halbraume  z  >  0  liefert.  Denn  entnehmen 
wir  aus  (259")  und  (259')  bei  verschwindendem  ©^  den  Wert 

und  bilden  mit  ihm 


262"')    -..Ü-  +  4? 


dx    '     dt 


r-        r     .     \   d^^ 
1  dxi         r     d  t 


do^={y,), 
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80  stellt  (i//)  die  Potentialfunktion  einer  doppelten  und  einer  ein- 
fachen Belegung  der  positiven  Fläche  der  Platte  dar,  verhält  sich 
also  im  äußeren  Räume  regulär  und  erfüllt  ebenda  die  Bedingung 
^(i^)  =  0;  besitzen  die  Ströme  in  unendlich  fernen  Punkten  der  Platte 
verschwindende  Stärke,  so  verschwindet  (i//)  an  der  unendlichen  Kugel; 
es  verschwindet  überdies  nach  (262")  an  der  positiven  Fläche  der 
Platte  selbst,  und  hieraus  folgt,  daß  {rfi)  im  ganzen  Halbraum  z  >  0 
verschwinden,  die  Gleichung  (262")  dort  also  an  allen  Punkten  er- 
füllt sein  muß. 

In  diesem  Falle  führt  sie  auf 

^  =  f(:r,y,2r  +  ö)/),  262"") 

und  da  die  von  den  induzierten  Strömen  in  den  positiven  Halbraum 
ausgehende  magnetische  Kraft  durch  die  Formeln  (259"')  gegeben 
ist,  so  erhält  man  den  Satz,  daß  diese  Kraft  an  einer  Stelle  ar,  y,  z 
zur  Zeit  t  dieselbe  Größe  und  dieselbe  Richtung  hat,  die  sie  in  dem 
Punkte  x,y,z  +  (ot  zur  Zeit  f  =  0  besaß.  Oder  anders  ausgedrückt: 
an  einem  im  Räume  festgehaltenen  Punkte  ändert  sich  die  magne- 
tische Kraft  mit  der  Zeit  genau  ebenso,  als  würde  die  von  dem 
Anfangsstrom  dauernd  durchflossene  Platte  mit  der  Geschwindig- 
keit (o  =  v^j2n{h  längs  der  — -^^-Axe  verschoben.  Je  größer  also 
die  Leitungsfähigkeit  l  und  die  Dicke  A  der  Platte  ist,  um  so  lang- 
samer verschwinden  die  einmal  erregten  und  dann  sich  selbst  über- 
lassenen  Ströme.  Wegen  des  äußerst  großen  v*  ist  aber  diese 
Geschwindigkeit  auch  bei  den  besten  bekannten  Leitern  immer  noch 
sehr  groß.  — 

Auch  die  allgemeinere  Gleichung  (262'),  die  ein  äußeres  in- 
duzierendes System  zuläßt,  gestattet  eine  Veranschaulichung.  In- 
tegriert man  sie  nach  t  von  0  bis  zu  dem  betrachteten  Zeitpunkt, 

so  erhält  man 

t 

ü 

In  dem  speziellen  Falle,  daß  zur  Zeit  ^  =  0  weder  in  der  Platte 
induzierte,  noch  in  dem  induzierenden  System  wahre  oder  schein- 
bare Ströme  vorhanden  sind,  ist  (^^  +  ^o)o==  ^5  betrachtet  man  dann 
den  Zustand  zu  einem  Zeitpunkt  t=dty  so  ist  das  Integral  links 
unendlich  klein,  also  auch  das  allein  noch  übrige  Glied  rechts.  Ist 
speziell  ^iß^j)^  endlich,  so  kann  man  das  Resultat  schreiben 

mt  =  -  Wo)v 
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Da  die  beiden  Werte  an  der  Oberfläche  der  Platte  zu  nehmen 
sind,  so  sagt  dies  aus,  daß  die  plötzliche  Entstehung  eines  magne- 
tischen Feldes  von  endlicher  Stärke  in  der  Scheibe  ein  System  tod 
Strömen  induziert,  welches  an  der  Oberfläche  die  Wirkung  dieses 
Feldes  vollkommen  neutralisiert.  — 

Die  allgemeine  Formel  (262')  gestattet  ebenso  wie  die  spezi- 
ellere (262")  die  Ausdehnung  auf  den  ganzen  positiven  Halbramo, 
wenn  nur  das  induzierende  System  in  dem  negativen  Halb- 
raum liegt 

Unter  diesen  Umständen  stellt  nämlich 

eine  Potentialfunktion  dar,  die  im  Halbraum  z  >  0  genau  die  Eigen- 
schaften besitzt,  wie  {ifj)  in  Formel  (262"'),  die  also  gleichfalls  da- 
selbst überall  verschwinden  muß.  — 

Zu  dem  allgemeinen  Integral  der  Gleichung  (262')  gelangt  man 
auf  folgendem  Wege. 

Wir  bezeichnen  den  Wert  von  %  der  sich  ergiebt,  wenn  man 
z  mit  z  +  COT,  t  mit  f  —  t  vertauscht,  durch  C,  setzen  also 

263)  '^[x,y,z  +  (üT,t^  t)  =  Cl(a:,y,z,^,T); 

dann  ist 

'  ÖT  ox  dt 

Femer  gilt  die  Formel  (262'),  wie  für  Sß,  so  auch  für  D,  da 
durch  die  Substitution  die  Variabein  nur  um  in  Bezug  auf  t  und  : 
konstante  Panimeter  geändert  sind;  man  erhält  also,  falls  audi 
"^^o  (a:,y,  2  +  ft>  T,  ^  -  r)  =  Do  {a:,y,  z,  t,  r)  gesetzt  wird, 

OAQ-\  ,    ^  ^         ^  ^^  +  ^> 

'  O  X  o  t 

Die  Kombination  dieser  beiden  Formeln  liefert 
also  nach  Integration  von  r  =  0  bis  r  =  r^ 


a.  =  .,-D.  =  o=/^^7^r. 


(J 
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Dies  ergiebt  bei  Einsetzung  der  Werte  für  O  und  D^ 

0 

und  durch  Differentiation  nach  z  bei  Berücksichtigung  der  Bedeu- 
tung von  %f)  und  xp^  auch 

^{^^!/72,t)  =  il.f{x,i/,z  +  a)T^,t'-T^)^^J  yjQ{xjy,z  +  o}T,t-T)dT;   264') 

0 

hierin  stellt  das  erste  Glied  rechts  die  Wirkung  des  zur  Zeit  t  —  r^ 
stattfindenden  Anfangszustandes,  das  zweite  diejenige  der  nach  diesem 
Zeitpunkt  vollzogenen  Bewegung  des  magnetisierenden  Systemes  dar. 
Fehlt  ein  solches  System,  so  ist  die  erhaltene  Lösung  mit  der  in 
(262'")  für  diesen  Fall  gegebenen  äquivalent;  denn  setzt  man 
t  —  T=^0,  betrachtet  also  den  zur  Zeit  ^=0  stattfindenden  Zustand 
als  Anfangszustand,  so  ergiebt  sich 

xfj  (x,  y,  z,  t)=\f;{x,j/,z  +  (o  t,  0). 

Die  in  (264)  und  (264')  enthaltene  Lösung  des  gestellten  Problemes 
ignoriert  die  Rückwirkung  der  in  der  Platte  induzierten  Ströme  auf 
das  induzierende  System  und  ist  daher,  wie  schon  S.  379  erörtert, 
nur  dann  streng,  wenn  diese  Rückwirkung  verschwindend  klein  ist 
Hierher  gehört  insbesondere  der  Fall,  daß  die  Liduktion  durch  die 
Bewegung  eines  Linearmagneten  oder  noch  bequemer  nur 
eines  seiner  Pole  von  der  Stärke  m  hervorgebracht  wird.  — 

Ein  besonders  einfacher  und  wichtiger  Spezialfall  ist  der,  daß 
die  Bewegung  des  induzierenden  Systemes  bereits  unendlich 
lange  Zeit  angedauert  hat;  hier  ist  die  Wirkung  etwa  anfäng- 
lich in  der  Platte  vorhandener  Ströme  verschwunden,  und  die  beiden 
Formeln  (264)  und  (264')  reduzieren  sich  auf 


oo 


*  =  -  fjf^o  ('»y.  Z  +  lOT,t-T)dT, 


0 

X 


y^  =-  Jjj  'if)Q{x,y,Z  +  (OT,t-T)dT. 


0 


264") 


Wir  wollen  diese  Gleichungen  anwenden  auf  das  Problem  der 
Induktion  durch  einen  geradlinig  mit  der  konstanten  Geschwin- 
digkeit g'  bewegten  Magnetpol.  Um  die  Formeln  unverändert 
benutzen  zu  dürfen,  muß  der  Pol  sich  in  dem  Halbraum  r<0  befinden; 
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damit  er  schoD  unendlich  lange  in  seiner  Bahn  geblieben  sein  könne, 
ohne  in  dem  positiven  Halbraum  gewesen  zu  sein,  muß  seine  Be- 
wegung nach  der  Platte  hin  gerichtet  sein. 

Legen  wir  die  X^- Ebene  durch  die  Bahn,  bezeichnen  die  Kompo- 
nenten von  g'  nach  X  und  Z  mit  a  und  c  und  geben  den  Koordi- 
naten des  Poles  die  Werte 

x^  =  a  t,    yj  =  0,     z^=^  Zq  +  ctj 

so  muß  nach  dem  eben  Gesagten  geljten: 

c'^0,     ro<0,     t<zjc\ 

Die  Potentialfunktion  1//^  des  Poles  hat  den  Wert 

wobei 

ist    Hieraus  folgt  für  ^^  der  Wert 

also 

0  0 

worin 

=  rj  4-  2T{a{x-at)  +  [c' +  co){z^z,^c't))  +  r^a'^  +  (ö>  +  c')») 

ist,  und  r^  den  Wert  bezeichnet,  der  aus  r^  durch  Nullsetzen 
von  T  folgt. 

Wir  führen  die  weitere  Rechnung  nur  für  t/;  durch,  da  die 
Funktion  ^  ein  direktes  Interesse  nicht  besitzt. 

Die  Ausfuhrung  der  Integration  ergiebt,  falls  mUn 

setzt,  abgesehen  von  einer  unendlich  großen  Konstante,  die  außer 
Betracht  bleiben  kann,  da  sie  bei  der  vorzunehmenden  DiflFerentiation 
nach  t  verschwindet, 


CD 


-j~=l-^l[9\r,  +  a{x-a:t)  +  [c-  +  co){z-z,-ct)Y 


ü 
und  hieraus  folgt 


V 


^   —    ffl I     s= ■ 
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wobei 

ist 

Da  die  Bewegung  von  ^  =  —  cx)  her  andauert,  so  ist  es  keine 
Beschränkung  der  Allgemeinheit,  wenn  man  den  betrachteten  Zeit- 
punkt zum  Nullpunkt  für  t  wählt     Hier  ergiebt  sich  dann 


1/;  =  - 


/i  +  a'«  +  c'(o'+  ö) 


und  es  bedeutet 

wobei  z^  <  0  ist  Der  gefundene  Wert  für  i//  gilt  für  den  positiven 
Halbraum,  für  den  negativen  aber,  bis  auf  eine  irrelevante  Kon- 
stante, das  Entgegengesetzte  davon;  denn  nach  S.  438  ist  5ß(a:,  y,  z) 
=  %[x^y,  —2),  und  nach  der  Definition  "ip  =—  d^/dz.  — 

Die  von  den  induzierten  Strömen  ausgehenden  magnetischen 
Kraftkomponenten 

y5f=—  ^  JB=z^^  C=        ^^ 

dx  '  dy  ^  dx 

erhalten  im  allgemeinen  sehr  komplizierte  Werte. 

Handelt  es  sich  nur  um  die  Bestimmung  der  Wirkung,  welche  der 
Punkt  x=y  =  0,  z^  —  z^,  d.  h.  der  Spiegelpunkt  des  induzie- 
renden Poles  erfährt,  so  kann  man  bei  der  Berechnung  schon  vor 
der  DiflFerentiation  r^  mit  ^(z  —  ZqY  vertauschen,  was  für  den  be- 
trachteten Punkt  mit  —  2  z^j  identisch  ist  und  gleich  -|-  2  f  gesetzt 
werden  mag,  um  nicht  einen  negativen  Parameter  zu  führen.  Es 
findet  sich  dann  leicht 

^-"^  4g'i'{g\  +  c'+(ü)V^      ^       g^,  +  e'  +  iü)' 
£  =  0, 

Das  Entgegengesetzte  hiervon,  mit  m  multipliziert,  giebt  die 
Kraftkomponenten  S,  H,  Z,  welche  der  induzierende  Magnetpol  er- 
leidet; wir  setzen  also 

S  =  '-  mA,    H  =  —  mBy     Z  ^^-^  mC, 

Besonderes  Interesse  besitzen  die  beiden  Fälle,  daß  der  Pol  sich 
normal  und  daß  er  sich  tangential  zur  Platte  bewegt 
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Bei  normaler  Bewegung  ist  «  =  0,  y'=  c  +  w,  also 


da  f  und  w  positive  Größen  sind,  so  wirkt  diese  Kraft  abstoßend. 
Bei  tangentialer  Bewegung  ist  c'=0,  y'*  =  a^  +  o>*,  also 


w*a'ö) 


w»a'» 


der  Pol  erfährt  also  einerseits  einen  seiner  Bewegung  entgegen- 
wirkenden Widerstand,  außerdem  wird  er  von  der  induzierten  Scheibe 
hinweggetrieben.  — 

Ein  Interesse  anderer  Art  bieten  die  Werte  der  magnetischen 
Kräfte  A  und  B  in  der  Oberfläche  der  Platte;  nach  den  For- 
meln (260')  bestimmen  sie  nämlich  direkt  die  Komponenten  u  und  ^ 
und  somit  Richtung  und  Stärke  der  in  der  Platte  induzierten 
Strömung. 

In  dem  einfachsten  Falle,  daß  der  Pol  normal  gegen  die 
Platte  wandert,  also  a  =  0  ist,  gilt  in  deren  positiver  Oberiiäche 


mc 


yj  =  -  — ^-,     dabei  ff[=(o  +  c,  ff  =  a:2  +  y«  + zg  , 
'1  y  1 
also 

»    -T mc'x         "ö mc'y 

wegen  des  nach  (260")  stets  großen  Wertes  von  «   und  des  stets 
mäßigen  von  c  ist  g[  mit  co  =  v^l2nih  vertauschbar,  sodaß  auch  gilt 

-^_        2nlhmc'x        ~tj  __        2n{hmc'y 

Hieraus  folgt  dann 

,     Xmo'y       ^  \m  c'x 

die   Strömung   verläuft  in  Kreisen    um   die  Bewegungsrichtung  des 
Poles  mit  einer  Intensität 

•  1  Tflf  C    ß  1  *  Q  4.4 

1  = s^— ,    wobei   e^  =  x^+  y^. 

Für  eine  Bewegung  des  Poles  parallel  der  Platte  gilt 

X 


m  a  r     * 


ifi      g^t\-\-a  X- bi  \y^  '    •'!  '10' 
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hier  ist  also  ff[  erst  um  eine  Größe  zweiter  Ordnung  von  co  ver- 
schieden. Vernachlässigt  man  schon  die  Glieder  erster  Ordnung,  so 
wird  einfacher 


und  hieraus  folgt 

A  =  +  - 


Ist  der  Abstand  z^  des  Poles  von  der  Platte  klein  gegen  die  Ent- 
fernung e  der  untersuchten  Stelle  von  der  Projektion  des  Poles  auf 
die  Platte,  so  ist  z^  neben  r^  zu  vernachlässigen  und  r^  mit  e  zu 
vertauschen.     Dann  wird  einfacher 


^  =  - 

ma            X 

^      ri{f,-%,y 

0) 

\         1                a;»(2fi-*,)] 

ma' 

a;y(2f,-»i) 

j  ma'     y^  —  x^  ^ *^  ^      2 ic y 

A  — T ,       Jj  — — 1 —  , 


r'-a;« 
also  bei  Benutzung  des  Wertes  von  co 


VC*'  VC* 

Die  Stromkurven,  deren  Diflferentialgleichung  xw'o  ^  dxxdy 
lautet,  sind  Kreise,  die  sämtlich  die  Z-Axe  im  Koordinatenaufangs- 
punkt  tangieren  würden,  wenn  es  gestattet  wäre,  die  Formeln  bis 
zu  dieser  Stelle,  d.  h.  bis  unmittelbar  an  den  bewegten  Pol,  als  gültig 
zu  betrachten. 

Wir  haben  uns  hier  auf  die  Untersuchung  der  Induktion  durch 
einen  bewegten  Pol  beschränkt,  wenn  derselbe  sich  seit  unendlich 
langer  Zeit  in  Bewegung  befindet.  Der  Fall,  daß  er  vor  endlicher 
Zeit  seine  Bewegung  begann,  ist  mit  Hilfe  der  Grundformeln  (264) 
und  (264')  gleichfalls  zu  erledigen,  die  Resultate  werden  aber  wesent- 
lich unübersichtlicher. 

Was  die  Beobachtung  hierher  gehöriger  Phänomene  angeht,  so 
wird  man  der  Eegel  nach  den  induzierenden  Magneten  oder  Magnet- 
pol beweglich  aufhängen  und  die  Rückwirkung  der  bewegten  Platte 
auf  den  Magneten  untersuchen.  Die  bequemste  Anordnung  wird 
gebildet  durch  eine  in  ihrer  Ebene  rotierende  leitende  Kreisscheibe, 
der  ein  Pol  eines  Linearmagneten  genähert  ist.  Befindet  sich  der 
Pol  in  Abständen  von  der  Rotationsaxe  und  vom  Rande,  die  beide 
groß  sind  gegen  seinen  normalen  Abstand  von  der  Ebene  der  Scheibe, 
so  ist  die  Bewegung  der  Scheibe  unterhalb  des  Poles  als  angenähert 
geradlinig  zu  betrachten,  und  die  Resultate  von  S.  446  können  benutzt 
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werden,   um  die  eintretende  Wirkung  auf  den  Pol   in   quatitaÜTer 
Hinsicht  zu  beurteilen. 

Eine  strenge  Theorie  dieser  Anordnung,  bei  deren  Benatzong 
Abago  ^'*)  die  ersten  Wirkungen  der  Induktion  in  flächenhaften 
Leitern  entdeckt  hat,  bietet  erhebliche  Schwierigkeiten  dar-  — 


§  44.   ElektromagnetiBche  Schwingungen  in  einem  Dielektricnm.   Sie 
Verteilung  der  Kräfte  um  einen  geradlinigen  Erreger. 

Wenden  wir  uns  nun  zu  elektromagnetischen  Vorgängen,  deren 
Änderungsgeschwindigkeit  so  groß  ist,  daß  von  den  Polarisations- 
strömen  nicht  abgesehen  werden  kann,  so  komplizieren  sich  dadurdi 
die  Verhältnisse  in  mathematischer  Hinsicht  erheblich;  nicht  nur  ist 
jetzt  immer  der  ganze  unendliche  Raum  der  Schauplatz  der  Ver- 
änderungen, und  deshalb  eine  Beschränkung  der  theoretischen  Eni- 
Wickelungen  auf  die  Leiter  allein  nicht  mehr  zulässig;  auch  die 
Grundformeln  selbst  nehmen  kompliziertere  Gestalten  an. 

Dazu  kommt  eine  eigentümliche  Schwierigkeit  physikalischer 
Natur.  Zwar  hat  Hebtz  die  der  Herstellung  so  schneller  Schwingungen 
entgegenstehenden  praktischen  Hindernisse  höchst  glücklich  über- 
wunden und  hat  auch,  was  erst  ihre  Verwertung  gestattete,  in  den 
Resonatoren,  auf  die  wir  im  nächsten  Paragraphen  genauer  ein- 
gehen werden,  das  Mittel  entdeckt,  ihre  Anwesenheit  im  Luftraum 
und  einige  ihrer  Eigenschaften  nachzuweisen;  aber  über  das  Detail 
der  Erzeugung  jener  Schwingungen,  wie  über  dasjenige  ihrer  Auf- 
fassung im  Resonator  fehlt  eine  klare  Vorstellung,  sodaB  wir  nicht 
einmal  im  Stande  sind,  die  Bedingungen  der  Probleme,  um  deren 
theoretische  Lösung  es  sich  handelt,  sicher  zu  formulieren.  Infolge 
dieses  Ubelstandes  ist  die  Theorie  der  schnellen  elektromagnetischen 
Schwingungen  keineswegs  soweit  gefördert,  als  bei  der  Wichtigkeit 
des  Gegenstandes  und  angesichts  einer  Fülle  von  empirischen  Be- 
sultaten  wünschenswert  wäre. 

Die  große  Wichtigkeit  der  hierher  gehörigen  Vorgänge  liegt 
aber  darin,  daß  sie  allein  den  Anteil  des  Dielektricums  an 
den  veränderlichen  elektromagnetischen  Vorgängen  zu 
einer  wahrnehmbaren  Stärke  steigern  und  somit  eine  Prü- 
fung der  Grundlagen  der  Theorie  dieser  Körper  gestatten. 
Insbesondere  handelt  es  sich  dabei  um  die  Frage  der  Äquivalenz 
der  Polarisationsströme  mit  den  Leitungsströmen  in  elektromagne- 
tischer Hinsicht,  die  zuerst  von  Maxwell  angenommen,  aber  erst 
durch  Hertz  entscheidend  bestätigt  worden  ist.^®*^) 
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Die  experimentelle  Anordnung,  durch  welche  Hertz  Schwingungen 
von  so  außerordentlich  kurzer  Periode  herstellte,  daß  sie  das  Ge- 
wünschte leisteten,  ist  die  folgende. ^^®) 

Zwei  leitende  Kugeln  sind  durch  einen  leitenden  Stab  verbun- 
den, der  in  seiner  Mitte  eine  kleine  Unterbrechung  hat;  die  der 
letzteren  beiderseitig  anliegenden  Stabteile  sind  mit  den  Enden  der 
sekundären  Spirale  eines  Funkeninduktors  verbunden,  welche  in  be- 
kannter Weise  durch  die  Unterbrechungen  eines  die  primäre  Spirale 
durchlaufenden  Stromes  induziert  wird.  Die  hierdurch  erregten 
Schwingungen  in  der  sekundären  Spirale  sind  verhältnismäßig  lang- 
sam, der  Strom  ist  quasi -stationär,  und  die  mit  den  Enden  der 
Spirale  verbundenen  Konduktoren  werden  während  des  Anwachsens 
des  Induktionsstromes  jeden  Augenblick  eine  elektrische  Verteilung 
tragen,  die  sich  von  der  Gleichgewichtsverteilung  derselben  Ladung, 
die  nach  Unterbrechung  der  Verbindung  mit  der  Spirale  eintreten 
würde,  nicht  merklich  unterscheidet 

Hat  die  Potentialdifferenz  der  beiden  Hälften  des  Konduktors 
eine  gewisse  Höhe  erreicht,  so  springt  ein  Funke  über,  und  die 
durch  ihn  erhitzte  Luftstrecke  der  Unterbrechungsstelle  scheint,  wie 
schon  S.  413  erwähnt,  so  lange  eine  merklich  leitende  direkte  Ver- 
bindung der  beiden  Hälften  des  Konduktors  herzustellen,  als  ihre 
Temperatur  einen  gewissen  Wert  nicht  unterschreitet.  Da  die  zweite 
Verbindung  der  beiden  Konduktorhälften  durch  die  sekundäre  Rolle 
des  Induktionsapparates  wesentlich  größere  Selbstinduktion,  und  jeden- 
falls kurz  nach  der  Funkenentladung  auch  größeren  Widerstand  be- 
sitzt, als  die  erhitzte  Luftstrecke,  so  spielen  sich  die  Schwingungen 
fast  allein  in  dem  Konduktor  ab;  überdies  sondern  sich  die  in 
der  Rolle  verlaufenden  Schwingungen  schon  durch  die  viel  größere 
Schwingungsdauer  von  den  im  Konduktor  eintretenden. 

Die  Anordnung  hat  also  viel  Verwandtes  mit  der  S.  402  u.  f.  be- 
sprochenen und  von  Feddebsen  benutzten.  Auch  dort  werden  die 
Schwingungen  dadurch  erregt,  daß  zwei  auf  verschiedene  Potentiale 
geladene  Konduktoren  durch  einen  Draht  plötzlich  leitend  verbunden 
werden,  aber  die  in  Wirkung  tretenden  Kapazitäten  und  Induktions- 
koeffizienten sind  bei  dem  älteren  Versuch  viel  größer,  demgemäß 
ist  auch  die  Schwingungsdauer  viel  beträchtlicher,  als  bei  dem 
neueren. 

Wegen  der  bei  letzterem  in  Bewegung  gesetzten  viel  kleineren 
Ladungen  wird  die  durch  eine  einzelne  Entladung  erregte  Schwingungs- 
reihe eine  viel  geringere  Intensität,  wegen  der  durch  die  Kleinheit 
der  Selbstinduktion  gesteigerten  Dämpfung  eine  viel  kürzere  Dauer 

VoiOT,  Theoretische  Phfsik.    11.  ^ 
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haben,  und  beides  muß  die  Schwierigkeit  der'  Beobachtung  ihrer 
Wirkung  steigern;  aber  eben  diesem  Ubelstand  hat  Hsbtz  durch 
den  Kunstgriff,  die  Enüadungen  mit  Hilfe  des  Induktionsapparates 
in  nahe  gleichen  Zeitintervallen  immer  zu  wiederholen,  erfolgreich 
begegnet. 

Was  nun  die  im  Konduktor  erregten  Schwingungen  anbetrifit,  so 
sind  sie  ebensowenig  innerhalb  des  Leiters  geschlossen,  wie  die  Ton 
Fedoebsen  beobachteten ;  während  aber  bei  letzteren  die  vom  Polari- 
sationsstrom durchflossene,  und  somit  den  Leitungsstrom  schlieSende 
Strecke  des  Dielektricums  sehr  kurz  und  seitlich  ziemlich  scharf 
begrenzt  war,  ist  bei  der  ÜEBTz'schen  Anordnung  die  ganze  Um- 
gebung des  Konduktors  an  der  Schließung  des  Stromes  beteiligt, 
und  eben  darum  bieten  sich  hier  einer  theoretischen  Verfolgung  des 
Vorganges  große  Schwierigkeiten. 

Handelt  es  sich  nur  um  eine  Abschätzung  der  Größenordnung 
der  Periode,  so  kann  man  von  der  Annahme  ausgehen,  daß  der  Lei- 
tungsstrom innerhalb,  oder  nach  S.  434  genauer  auf  der  Oberfläche 
des  Drahtes  des  Konduktors  in  dessen  ganzer  Länge  konstante 
Stärke  besitzt,  daß  also  die  Polarisationsströme  erst  an  die  Kugeln 
ansetzen  und  bei  deren  beträchtlicher  Oberfläche  sich  über  einen  so 
großen  Querschnitt  verteilen,  daß  ihr  Anteil  an  der  Selbstinduktion 
des  Systemes  neben  demjenigen  des  Leitungsstromes  auf  dem  Draht 
vernachlässigt  werden  kann. 

Die  Selbstinduktion  des  Systemes  würde  hiernach  also  die  gleiche 
sein,  wie  die  eines  Cy linders  von  der  Dicke  des  Drahtes  und  einer 
die  seine  ein  wenig  übersteigenden  Länge;  und  zwar  letzteres,  weil 
beim  Eintritt  in  die  Kugeln  der  Strom  zunächst  noch  dieselbe  Dichte 
besitzt,  wie  auf  dem  Drahte.  Man  wird  indessen  keinen  großen 
Fehler  begehen,  wenn  man  die  dem  Konduktor  äquivalente  Länge 
des  Cylinders  einfach  derjenigen  des  Drahtes  gleich  setzt. 

Was  die  in  Rechnung  zu  ziehende  Kapazität  des  Systemes  an- 
geht, so  wird  dieselbe  in  erster  Linie  durch  die  Kugeln  geliefert 
In  Bezug  auf  diese  liegt  nahezu  der  auf  S.  226  besprochene  Fall 
der  Entladung  zwischen  zwei  Konduktoren  vor,  die  eine  merldidie 
Influenz  auf  einander  nicht  ausüben.  Es  ist  dann  für  die  Ladungen 
jEj  und  E^  und  die  Potentialwerte  P^  und  P^  der  beiden  Kugeln  einfach 

wobei  C  mit  dem  Radius  der  Kugeln  identisch  ist,  und  an  Stelle 
der  Formeln  (240""),  die  z.  B.  bei  der  FEDDERSEN'schen  Anordnung 
Geltung  besaß,  tritt  demgemäß 
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2di'  2dt 

gegenüber  der  früheren  Bedingung  erscheint  jetzt  C  mit  \C  ver- 
tauscht. Hierbei  ist  allerdings  der  Anteil,  den  der  Stab  zwischen 
den  Kugeln  an  der  Kapazität  hat,  und  der  auch  wegen  der  Wirkung 
der  kleinen  ünterbrechungsstelle  nicht  unbedeutend  sein  dürfte,  ver- 
nachlässigt; da  er  sicU^  aber  nur  ganz  oberflächlich  abschätzen  läßt 
und  jedenfalls  bei  Betrachtungen,  die  nur  das  Qualitative  des 
Vorganges  ergeben  sollen,  ohne  Belang  ist,  brauchen  wir  auf  ihn 
nicht  einzugehen. 

Unter  Berücksichtigung  dieser  Resultate  kann  dann  zur  Be- 
rechnung der  Periode  r  der  Schwingungen  in  dem  Konduktor  nach 
(241'")  die  Formel 

benutzt  werden.  Die  Zahlenwerte,  die  sich  nach  ihr  bei  den  von 
Heetz  und  den  von  Späteren  ^^^  getroflfenen  Anordnungen  gefunden 
haben,  bewegen  sich  etwa  zwischen  t  =  0,2.10~^^  und  t  =  200.10-^^^. 

Es  ist  übrigens  zu  bemerken,  daß  das  Zustandekommen  von 
Schwingungen  nur  mit  dieser  Periode  einen  ganz  bestimmten 
Anfangszustand  voraussetzt,  der  im  allgemeinen  beim  Experiment 
nicht  vorhanden  sein  wird;  jedenfalls  kann  man  aber  behaupten, 
daß  die  anderen  im  Erreger  möglichen  Schwingungen  kleinere 
Perioden  haben  werden,  als  die  oben  angegebenen,  und  somit  den 
Charakter  von  Obertönen  zu  dem  Grundtone  besitzen  müssen,  der 
durch  die  behandelten  Schwingungen  repräsentiert  wird.  — 

Nach  dieser  Darstellung  ist  der  HEBTz'sche  Erreger  weit  davon 
entfernt,  Bedingungen  für  das  Zustandekommen  elektromagnetischer 
Schwingungen  zu  liefern,  die  sich  klar  übersehen  und  analytisch 
formulieren  lassen.  Ihre  Gesetze  sind  demgemäß  im  einzelnen  noch 
vielfach  unklar;  doch  läßt  sich  über  die  von  ihnen  ausgehenden 
Wirkungen  einiges  mit  -  vieler  Wahrscheinlichkeit  behaupten.  Die 
Polarisationsströme,  welche  den  Leitungsstrom  schließen,  haben  im 
Dielektricum  die  Möglichkeit,  sich  sehr  weit  auszubreiten,  und  werden 
daher  nirgends  eine  beträchtliche  Dichte  besitzen;  hieraus  folgt,  daß 
in  der  Nähe  des  Erregers  der  in  diesem  auf  kleinen  Querschnitt 
zusammengedrängte  Leitungsstrom  elektrische  und  magnetische  Kräfte 
äußern  wird,  welche  die  von  den  Polarisationsströmen  im  Dielektricum 
ausgehenden  weit  überwiegen.  Der  Erreger  wird  daher  in  sehr 
kleinen  Entfernungen  wirken  müssen,  als  wenn  jene  Ströme  fehlten; 
nämlich  elektrostatisch   wie  zwei  Konduktoren  mit  wechselnder 

29' 
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Ladung,  magnetisch  wie  ein  zwischen  ihnen  hin-  und  herfließen- 
der Strom. 

Wenn  man  also  eine  Lösung  der  allgemeinen  Bedingungs- 
gleichungen für  die  elektrische  und  die  magnetische  Kraft  erhalten 
kann,  die  im  Dielektricum  die  Symmetrie  des  im  HEBTz'schen  Erreger 
sich  abspielenden  Vorganges  besitzt  und  in  dessen  Nähe  Kräfte  von 
den  beschriebenen  Eigenschaften  liefert,  so  wird  man  mit  einer  ge- 
wissen Wahrscheinlichkeit  annehmen  dürfen,  daß  sie  auch  in  der 
ganzen  Umgebung  des  Erregers  die  Gesetze  des  VorgaDges  richtig 
darstellt  Eine  solche  Lösung  ist  in  der  That  von  Hertz  aufgestellt 
worden,  und  wir  wollen  sie  hier  entwickeln.^*®)  — 

Bezieht  man  die  allgemeinen  Gleichungen  (248")  auf  den  Fall 
wo  das  erregende  Leitersystem  in  elektrischer  Hinsicht  die  Symmetrie 
eines  Rotationskörpers  um  die  Z-Axe  besitzt,  die  elektrischen  Kräfte 
also  in  den  Meridianebenen  liegen,  so  ergeben  sie,  daß  die  magne- 
tischen Kräfte  zugleich  normal  zu  den  Meridianen  stehen  müssen. 

Setzen  wir  also 

x^  +  !/^  =  «^ 


a  a  n  a 


SO  bezeichnet  N  die  Komponente  der  elektrischen  Kraft  K  normal 
zur  if-Axe,  3/ die  der  magnetischen  Kraft  normal  zum  Meridian,  Cist 
gleich  Null,  und  wir  erhalten  folgende,  noch  ganz  allgemeine  Hauptr 
gleichuugen 


265) 


b  -ä-r  -f  4  TT  I A  =  —  1/  -3 — 
dt  ax 

+  Ani  Z  =  - 


dt  a     ö « 

dM  IdZ         dX\ 


hierzu  kommen  die  Grenzbedingungen,  die  wir  nicht  allgemein  hin- 
schreiben wollen,  weil  wir,  wie  gesagt,  jetzt  nur  die  Ausbreitung  der 
Schwingungen  im  Dielektricum,  nicht  aber  deren  Übergang  aus  dem 
Erreger  untersuchen  wollen. 

Im  Dielektricum  ist  I  =  0,  und  es  gilt  demgemäß,  wenn  noch 

vjh  =  v^j  v/m  =  v^  gesetzt  wird, 


265") 


d_.V  _  _        dM         dZ  __        V,  daM 

~dt    "        ^'i  ~dV  '       df'^'^a      da     ' 

d  M  _       ldZ_  _  dX\ 
~dt    "  ^^[Ja  dxj' 
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Bezeichnet  TI  eine  übrigens  beliebige  reguläre  Funktion  von  a,  z,  t 
welche  der  Gleichung 

Ti?  =  "i »'.  A  /7  266) 

gentigt,  so  befriedigt  man  die  obigen  Formeln  durch  den  Ansatz 

fy  d  Ä  .,  dÄ  T,M  l       dÄ  nnnf. 

aZ=:    .-    ,      aN  = 5--,       aM^ 5—,  266) 

da  ^  ö*  '  Vi     dt  ^  * 

worin 

^^^  ^  A  266 ") 


a 


da 


gesetzt  ist.  In  der  That  werden  hierdurch  die  beiden  ersten  Formeln 
identisch  erfüllt;  die  letzte  reduziert  sich  auf 

-fK  {:j?  -  "i  "*  ^  ^)  -  ^  • 

Die  elektrischen  Kraftlinien  haben  die  DiflFerentialgleichung 

dzida  =  Z:N, 
welche,  nach  (266')  integriert,  liefert 

A  =  Const; 

konstruiert  man  in  einer  Meridianebene  ein  System  dieser  Kurven, 
bei  dem  die  Konstante  von  der  einen  Kurve  zur  benachbarten  um 
immer  das  gleiche  Inkrement  wächst,  so  ist  das  Produkt  aus  dem 
normalen  Abstand  dn  zweier  solcher  Kurven  in  den  Abstand  a  von 
der  Z-Axe  an  jeder  Stelle  der  dort  wirkenden  elektrischen  Kraft 
indirekt  proportional 

Die  Komponenten  der  elektrischen  und  der  magnetischen  Kraft 
nach  den  Axen  .Y,  Y,  Z  drücken  sich  in  77  folgendermaßen  aus; 
es  wird 


X=  ^JIM.     r=-_  ^'^ 


dxdx'    "  dydx'  ä  da  T  öaj  ~  ö  «»  "^  öy«  ' 


266'") 

Eine  partikuläre  Lösung  der  Gleichung  (266)  ist  die  Funktion 

/7=A8in«(/_^),  267) 

worin  k  und  a  Konstanten  sind,  und  r  den  Abstand  vom  Koordinaten- 
anfang bezeichnet,  vorausgesetzt,  daß 

cü^  =  v^  v^  267') 

ist     Sie   genügt  jener  Hauptgleichung   überall  mit  Ausnahme   des 
Punktes  r  =  0,  den  wir  ausgeschlossen  denken  müssen. 
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Der  Ausdruck  (267)  stellt  eine  Funktion  dax^  die  sich  in  Eagel- 
wellen  von  diesem  Punkte  fortpflanzt;  co  bedeutet  die  Fortpflanzungs- 
geschwindigkeit, Ä/r  die  variable  Amplitude. 

Für  sehr  kleine  Werte  von  r  reduziert  sich  11  auf 

77=  -  sin  a^, 

r 

erfüllt  also  die  Gleichung  A  77  =  0 ;  infolgedessen  nehmen  hier  die 
elektrischen  Komponenten  die  Form 

an  und  erscheinen  somit  als  Ableitungen  einer  Potentialfunktion 

dn     ,  ^  r  .     , 

op  =    ^ —  =  k  -= —  sin  a  t. 

^         ox  ax 

Diese  Potentialfunktion  entspricht  einem  elektrischen  Doppel- 
punkt, dessen  Axe^  in  dieif-Axe  fällt^  und  dessen  Moment /u=A  sin  a^ 
periodisch  wechselt;  man  kann  dasselbe  dadurch  erzeugt  denken^ 
daß  in  dem  oben  besprochenen,  unendlich  klein  gewählten  Elrreger 
von  der  Länge  L  eine  freie  Ladung  +  IS^  in  einer,  —  £^  in  der 
entgegengesetzten  Richtung  hin  und  her  wandert  Sind  diese 
Ladungen  vollständig  getrennt  in  den  Endstücken  des  Erregers,  so 
besitzt  ihr  elektrisches  Moment  den  größten  Wert  von  dem  abso- 
luten Betrag  jU(,  =  Zi?^,  und  mit  diesem  ist  k  zu  identifizieren. 

Die  Komponenten  der  magnetischen  Kraft  H  resp.  M  erhalten 
gleichzeitig  die  Intensitäten 


A=  +^''^"cosat,     B=  --^'''"  cofiat,     C=0; 

ihre  Resultierende  beträgt 

M  =  ''" "  sin  ?^  cos  a  t , 

wobei  (^2  + y^)/r^=  a2/r^=  sin^  i'A  gesetzt  ist;  sie  entspricht  dem 
Biot-Savaet  sehen  Elementargesetz,  was  noch  deutlicher  hervortritt, 
wenn  man  die  varial)le  freie  Ladung  E'  der  Kugeln  des  Erregers 
einführt,  die  im  Falle  vollständiger  Scheidung  mit  E^^  zusammen- 
fällt, und 

ju  =  li^^  sin  a  ^  =  E'  X ,     E'  h  =  £ 

setzte,  wobei  nach  S.  50  E  die  wahre  Ijadung  bezeichnet.  Es  resul- 
tiert dann 

1 ,        BEL  sin  i^ 
dt      vr* 
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hierin  vertritt  £  die  Länge  des  Linienelementes,  —  d  Ejd  t  nach  (153') 
die  Stromstärke  in  ihm,  und  die  Übereinstimmung  mit  der  Formel 
(156')  ist  vollkommen. 

Diese  Eesultate  beweisen,  das  die  in  (267)  für  11  gegebene 
Lösung  in  der  Nähe  des  Erregers  den  verlangten  Charakter  besitzt; 
sie  kann  also  nunmehr  auch  zur  Ableitung  der  Gesetze  des  Vor- 
ganges in  größerer  Entfernung  benutzt  werden. 

Der  allgemeine  Ausdruck  für  die  Funktion  A  lautet 

^=-'*o^(^co8«(/-^)  +  |8in«(.-^));     267") 

er  enthält  also  ein  Glied,  das  sich  mit  konstanter  Amplitude  fort- 
pflanzt, und  eines,  dessen  Amplitude  proportional  mit  1/r  abnimmt. 
Schreibt  man 

so  enthält  F  nur  r  und  t,  und  wenn  man  d P jdr  ^  F'  setzt, 
so  wird 

Z=^2F+—F\    N^^—F'\ 

es  haben  also  N  und  Z  im  allgemeinen  verschiedene  Phasen.  Hier- 
aus folgt,  daß  die  elektrische  Kraft  JT,  als  Vektor  aufgefaßt,  Schwin- 
gungen in  der  Meridianebene  ausführt,  deren  Bahn  eine  Ellipse  ist 
Da  N  mit  a  und  mit  z  verschwindet,  so  degeneriert  diese  Ellipse 
in  der  Z-kxe  {a  =  0)  und  in  der  Xl^- Ebene  (z  =  0)  zu  einer  Geraden, 
und  K  wird  hier  dargestellt  durch 

J5:=^=2/;=.  für  a  =  0, 
K=^Z=[2F+rF')r^a  für  z  =  0. 

Zieht  man  den  Wert  von  F  heran,  so  erkennt  man,  daß  in 
größerer  Entfernung  der  erstere  Ausdruck  proportional  mit  1/r*,  der 
letztere  proportional  mit  1/r  abnimmt;  in  der  Richtung  der  Polaxe 
wird  also  die  elektrische  Kraft  mit  wachsender  Entfernung  viel  eher 
unmerklich,  als  in  einer  dazu  normalen  Richtung. 

Schreibt  man  die  allgemeinen  Werte  der  beiden  Komponenten 
in  der  Form 

Z  =a^  cosaf^—  —  j  +  flgSina  (^  •"  ~")> 

N=  b^  cos ccit  —  —\  +  b^  sin ait  —  —U 

so  sind  hierin  die  «^  und  b^  Funktionen  von  a  und  z.     Die  Bedin- 
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gung  dafür,  daß  die  Schwingung  der  elektrischen  Kraft  eine  kreis- 
förmige sei,  bilden,  wie  leicht  nachzuweisen,  die  Formeln 

al  +  al  =  bl  +  bl,     a^b,  +  a^b^^O. 

Es  ergiebt  sich  hieraus,  daß  die  Orte  zirkularer  Schwingungen 
durch  zwei  Gleichungen  zwischen  a  und  z  gegeben  sind,  also  im 
allgemeinen  in  diskreten  Punkten  einer  Meridianebene,  resp.  in 
durch  sie  gehenden  Kreisen  um  die  Z-Axe  bestehen.  Solche  Kreis- 
gebiete sind  in  der  That  durch  die  Beobachtung  nachgewiesen 
worden.  ^'®) 

Das  Verhalten  der  magnetischen  Kraft  M  bietet  minderes 
Interesse;  sie  ist  gegeben  durch 

Vj     dt 

und  enthält  ein  Glied,  das  mit  a/r*,  eines,  das  mit  a/r^  propor- 
tional ist  — 

Die  Ausdrücke  für  die  sämtlichen  Kraftkomponenten  yerein- 
fachen  sich  erheblich,  wenn  man  so  große  Entfernungen  r  voraus- 
setzt, daß  die  Beschränkung  auf  die  in  Bezug  auf  r  niedrigsten 
Glieder  zulässig  ist 

Dann  gilt,  wenn  wieder  ajr  =  sm&  gesetzt  wird, 

268)  ^  =  -  -^^-  sin»  ,^  cos  ez  (^  -  £  )  , 

woraus  folgt 

T^r        .    lifl  «' sin  t^  COS  6^    .         /^        r\ 

268')  \        Z=-  ^ "-•?'-"-* siu ait - 

M=  + smaU h 

man  erkennt,  daß  jetzt  die  Phase  von  N  und  Z  die  gleiche,  die 
Schwingung  der  elektrischen  Kraft  also  geradlinig  ist,  überdies  nor- 
mal zu  r,  also  transversal  stattfindet  Beiläufig  mag  bemerkt  werden, 
daß  bei  der  eingeführten  Annäherung  die  Gleichung  A  =  Const  nicht 
mehr  die  Kraftlinien  ergiebt 

Die  Formeln  (268')  zeigen,  daß  von  dem  Erreger  Wellen  elek- 
trischer und  magnetischer  Kraft  ausgehen,  die  in  großer  Entfernung  r 
Kugelgestalt  annehmen,  in  gegen  r  kleinen  Bereichen  also  als  eben 
angesehen  werden  können;  indem  sie  fortschreiten,  entfuhren  sie  dem 
Erreger  eine  gewisse  Menge  Energie,  die  demselben  dauernd  ersetzt 
werden  muß,  wenn  die  Oscillationen  unverändert  fortbestehen  sollen. 


r 
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Die  Größe  dieser  Energiebewegung  kann  man  mit  Hilfe  des  Poyntino'- 
schen  Satzes  (252')  leicht  berechnen;  denn  da  in  einem  leitungs- 
freien Dielektricum  Energie  nicht  verschwindet,  so  ist  die  durch 
jede  den  Koordinatenanfang  umschließende  Oberfläche  während  einer 
Periode  austretende  Energie  gleich  groß;  man  kann  daher  diese 
Oberfläche  so  wählen,  wie  sie  für  die  Rechnung  am  bequemsten 
liegt,  hier  also  am  besten  als  eine  Kugelfläche  von  so  großem  Radius, 
daß  an  derselben  die  vereinfachten  Formeln  (268')  gelten. 

Die  durch  die  Flächeneinheit  pro  Zeiteinheit  austretende  Energie- 
menge 

i  =  f  cos  (r,  ^)  +  9  cos  (r,  y)  +  \)  cos  (r,  z) 

lautet  in  unserem  Falle 

ä  =  i~  [{YC-ZB)^  +  {ZA-XC)^-  +  {XB-  74)-i-] , 

oder  unter  Benutzung  der  Ausdrücke  (265)  und  bei  Einführung  des 
Winkels  & 

§"=  -^  ilf (iVcos  »  -  ^sin  d) , 
also  wegen  (268') 

^=  -^-f^o)'-^8in«,9-sin2a(^-— ).  268") 

Summiert  man  diesen  Wert  über  die  ganze  Oberfläche  und  über 
die  Dauer  einer  Periode  t,  so  erhält  man  für  den  gesamten  Energie- 
verlust während  r  den  Ausdruck 

Für  die  Zeiteinheit  resultiert 

bE  _   \  .     j  «* 

bt    ""3"^'*«V 

oder  bei  Einführung  von  fAQ=  E^^Z  =  E^Z/b,  cö*=  t;*/bm  auch 


dE  __  ElL^a*  _  ElL^a*yhm'  ^^q,,,. 


§  45.     Die  elektromagnetischen  Besonatoren. 

Wie  schon  im  Eingang  des  vorigen  Abschnittes  erwähnt  worden, 
hat  Hertz  das  Mittel  zur  Beobachtung  der  von  elektrischen  Schwin- 
gungen in  Leitern  ausgehenden  Kräfte  innerhalb  eines  Dielektricums 
in  den  von  ihm  konstruierten  Resonatoren  gefundeii.  Obgleich  eine 
befriedigende  Theorie  ihrer  Wirksamkeit  noch  fehlt,  und  ihre  An- 
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Wendung  darunter  leidet,  und  obgleich  andere  Methoden  zur  Unter- 
suchung der  Schwingungen  später  aufgefunden  worden  sind,  nehmen 
die  Resonatoren  unter  den  experimentellen  Hilfsmitteln  zum  Studium 
der  elektromagnetischen  Schwingungen  noch  immer  eine  ausgezeichnete 
Stellung  ein.  Und  da  die  fundamentalen  Beobachtungen  über  diese 
Schwingungen  ohne  eine  Erläuterung  der  zu  ihrer  Ausflihrung  be- 
nutzten Mittel  schwer  verständlich  sind,  so  werden  wir  uns  hier  mit 
ihnen,  also  insbesondere  mit  den  Resonatoren  beschäftigen  müssen, 
obwohl  diese  Betrachtung  wegen  des  Charakters  des  Problemes  nnd 
wegen  des  Mangels  sicherer  Grundlagen  für  die  Theorie  etwas  außer- 
halb des  Rahmens  dieses  Buches  fällt 

Der  Resonator  wird  in  der  von  Blondlot  ^*®)  modifizierten, 
theoretisch  einfachsten  Anordnung  durch  einen  linearen  Leiter  dar- 
gestellt, der  an  den  Platten  eines  Kondensators  endigt  und  in  kreis- 
förmiger oder  rechteckiger  Gestalt  gebogen  zu  sein  pflegt.  Leiter 
dieser  Art,  die  sich  ähnlich  wie  geschlossene  behandeln  lassen, 
sind  auf  S.  402  u.  f.  besprochen  worden;  dabei  hat  sich  ergeben, 
daß  sie  auf  äußere  induzierende  Kräfte,  welche  periodische  Funktionen 
der  Zeit  sind,  je  nach  der  Größe  dieser  Periode  verschieden  stark 
reagieren,  und  daß  sie  für  denjenigen  Wert  derselben,  der  mit  der 
Periode  ihrer  Eigenschwingung  zusammenfällt,  am  stärksten  an- 
sprechen. 

Beachtet  man  nun,  daß  die  Gleichung  (251'")  das  Linienintegral 2 
der  induzierten  elektrischen  Kraft  ganz  allgemein  bestimmt,  so  er- 
kennt mau,  daß  ein  solches  System  an  verschiedenen  Stellen  des  von 
elektromagnetischen  Schwingungen  durchzogenen  Raumes  und  in  ver- 
schiedenen Positionen  verschieden  starke  Induktionsströme  enthalten 
muß.  Man  kann  die  letzteren  beobachten,  wenn  man  an  den  Platten 
des  Kondensators  zwei  sich  sehr  genäherte  Ansätze  anbringt,  zwischen 
denen  bei  hinreichender  Spannung  Fünkchen  erscheinen;  aus  der 
Schlagweite  dieser  letzteren  schließt  man  roh  auf  die  Stärke  des 
Induktionsstromes  und  aus  dieser  nach  (251'")  auf  die  Stärke  des 
magnetischen  Stromes,  welcher  unter  verschiedenen  Umständen 
die  vom  Resonatordraht  umrandete  Fläche  durchsetzt. 

Ist  die  Richtung  des  magnetischen  Stromes  konstant,  d.  h.,  sind 
die  Schwingungen  der  magnetischen  Kraft  linear,  so  vermag  man 
dieselbe  zu  bestimmen,  indem  man  mehrere  Positionen  des  Resonators 
an  einer  und  derselben  Stelle  aufsucht,  für  welche  die  Funken  ver- 
schwinden; die  Richtung  des  magnetischen  Stromes  fällt  dann  in 
diejenige  der  Schnittlinie  der  Ebenen,  welche  dabei  den  Resonator 
enthielten.     Es  ist  aber  zu   beachten,    daß  der  Fall  geradliniger 
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magnetischer  Schwingungen,  der  bei  dem  ELEBTz'schen  Erreger  nach 
dem  oben  Entwickelten  eintritt,  nur  ein  spezieller  ist,  und  daß  im 
allgemeinen  die  elektrischen  und  die  magnetischen  Schwingungen 
elliptischen  Charakter  haben. 

Femer  muß  betont  werden,  daß  die  im  Resonator  zur  Wirkung 
kommenden  elektrischen  Strafte  nicht  identisch  mit  denen  sind,  die 
bei  seiner  Abwesenheit  an  dem  betreffenden  Ort  stattfinden,  daß 
vielmehr  die  Anwesenheit  des  Eesonators  das  elektromagnetische 
Feld  in  einer  der  Theorie  schwer  zugänglichen  Weise  verändert  Aus- 
genommen ist  nur  der  Fall,  daß,  wie  bei  der  zuletzt  beschriebenen 
Beobachtung,  der  im  Resonator  induzierte  Strom  verschwindet;  hier 
kann  man  auch  die  Wirkung  des  Resonators  auf  das  Feld  in  großer 
Annäherung  als  verschwindend  betrachten.  — 

Die  vorstehend  beschriebene  Anordnung  des  Resonators  ist  die 
in  theoretischer  Hinsicht  einfachste,  weil  bei  ihr  der  Vorgang  nach 
den  Formeln  für  quasi -stationäre  Ströme  berechnet  werden  kann. 
Die  Verhältnisse  komplizieren  sich,  wenn,  wie  bei  der  ursprünglich 
von  Hektz^*^)  und  nach  ihm  von  vielen  anderen  benutzten  Kon- 
struktion, der  Resonatordraht  nicht  in  den  Platten  eines  Kondensators, 
sondern  in  Kugeln  oder  Spitzen  endigt,  zwischen  denen  die  Funken 
überspringen.  Hier  konzentrieren  sich  nämlich  die  Polarisations- 
ströme nicht  auf  einen  ziemlich  scharf  begrenzten  Querschnitt, 
sondern  schließen  sich  in  der  Umgebung  der  Funkenstrecke  seitlich 
an  den  Resonatordraht  an,  sodaß  im  umgebenden  Dielektricum  ein 
System  von  Stromfäden  mit  verschiedener,  nach  außen  abnehmender 
Intensität  entsteht 

Eine  Theorie  dieser  Anordnung  auf  Grund  der  allgemeinen 
Gleichungen  (248)  und  (248')  abzuleiten  ist  noch  nicht  gelungen; 
man  ist  demgemäß  gezwungen,  Erfahrungsthatsachen  und  Hypothesen 
zu  Hilfe  zu  nehmen.  Insbesondere  benutzt  man,  daß  erregte  Schwin- 
gungen der  elektrischen  Strömung  in  einem  linearen,  von  einem 
Dielektricum  umgebenen  Leiter  sich  nach  der  Beobachtung  ähnlich 
verhalten,  wie  die  mechanischen  Schwingungen  einer  Saite  bei  Ein- 
wirkung des  Luftwiderstandes,  nämlich  längs  des  Leiters  mit  einer 
nahe  konstanten  Geschwindigkeit  fortschreiten,  indem  sie  zugleich 
ihre  Energie  allmählich  an  die  Umgebung  abgeben.  Man  setzt 
daher  nach  Analogie  mit  Formel  (214'")  Bd.  I,  S.  435  für  /  die 
Gleichung  an: 

dt*  "  ^  ds^       P  dt  ' 
worin  a  und  ß  Konstanten  bezeichnen,  und  das  zweite  Glied  rechts 
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eine     äußere    dämpfende    Kraft    nach    Art    des     Liuftwiderstand« 
enthält. 

Nun  haben  Beobachtungen,  auf  die  wir  später  noch  eingdba 
werden,  ergeben,  daß  die  Fortpflanzungsgeschwindigkeit  von  /  liogi 
eines  im  leeren  Räume  befindlichen  linearen  Leiters  merklich  gleicht 
ist,  wir  werden  daher,  weil  die  Dämpfung  auf  die  Fortpflaozongi- 
geschwindigkeit  geringen  Einfluß  übt. 


a  =  i;* 


setzen  dürfen. 

Ist  außer  dem  Widerstand  noch  eine  äußere,  etwa  periodisdie, 
antreibende  Kraft  wirksam,  sind  die  Schwingungen  also  erzwungene, 
so  erscheint  rechts  ein  weiteres  mitjener  Kraft  proportionales  Glied  J: 
die  Gleichung  nimmt  sonach  die  Form 

Ö/«  ^     ds^  P  dt    ^  ^ 

an,  in  der  -2*  noch  zu  bestimmen  ist  Letzteres  gelingt^  indem  man 
berücksichtigt,  daß  die  erlialtene  Formel  auf  sehr  lange  Wellen  und 
ein  relativ  kurzes  Stück  des  Leiters,  etwa  die  Längeneinheit,  an- 
gewandt, auf  die  Gleichung  (238)  für  quasi-stationäre  Ströme 

führen  muß.     Sie  leistet  das  Verlangte,  wenn  mau  sie  schreibt 

und  unter  /F^  den  Widerstand  der  Längeneinheit,  unter  Q  die 
Induktion  des  ganzen  Leiters  auf  seine  Längeneinheit,  unter  4S'  die 
Tangentialkomponente  der  induzierten  elektromotorischen  Kraft  ver- 
steht; in  dieser,  wesentlich  hypothetischen  Form  wird  die  Gleichung 
als  Grundlage  für  die  Theorie  der  sogenannten  elektrischen 
Drahtwellen  und  speziell  des  HERTz'schen  Resonators  benutzt >**) 
Mit  ihr  sind  Grenzbedingungen  für  die  Enden  «=0  und  *  =  / 
des  Resonatordrahtes  in  der  Unterbrechungsstelle  zu  verbinden. 
Nehmen  wir  an,  daß  die  Enden  die  Gestalt  von  stumpfen  Spitzen 
haben,  also  eine  merkliche  Kapazität  nicht  besitzen,  so  kann  der 
Leitungsstrom  im  Draht  die  von  ihm  bewegten  Ladungen  nicht  in 
den  Enden  ablagern,  sondern  muß  sie  schon  vorher  an  die  Ober- 
fläche des  Drahtes  bringen;  dort  schließen  sich  also  im  Dielektricum 
die  Polarisationsströme  an,  und  der  Leitungsstrom  /  ist  in  den  Enden 
selbst  verschwindend.   — 
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Wenn  weiter  keine  Bedingungen  vorhanden  sind,  der  Draht 
also  völlig  isoliert  ist,  läßt  sich  das  Problem  für  jedes  gegebene  5' 
lösen.  Im  anderen  Falle,  wenn  z.  B.  ein  Punkt  des  Drahtes  dauernd 
zur  Erde  abgeleitet  ist,  muß  man  den  Draht  in  mehrere  Stücke  zer- 
legen und  jeden  Teil  gesondert  behandeln.  Wir  sehen  von  diesen 
Komplikationen  aber  ab. 

Ist  zunächst  S'=  0,  so  haben  die  partikulären  Integrale  der 
Gleichung  (269)  für  /  die  Form 

tf  -  »* '  sm  of  (^  +  Q  sin  —. — , 

worin  ä  =  1 ,  2,  .  .  .  ist  und 

Ist  in   dem  Werte  von  «*,   wie  wir  annehmen  wollen,   das   zweite 
Glied  neben  dem  ersten  zu  vernachlässigen,  so  erhält  man 

a  =  !^ .  269") 

Wenn  der  Leiter  zu  dem  schwingenden  Felde  in  Resonanz 
gesetzt  ist,  so  muß  S'  die  Form  besitzen 

S'=F{s)^\uat,  269'") 

wobei  a  einen  der  obigen  Werte  hat. 

Längs  des  Resonators  läßt  sich  F{!i)  in  der  Form  darstellen 

1,7/  \  I      '      ^  *     ,      i      •     2ns. 

F{s)  =  A^  sm  -.    +  A^  sin     - — f-  •  •  •  j 
worin 

ü 

und    wir   können   die  Glieder   dieser  Reihe   einzeln   benutzen.     Es 
entspricht  dann  dem  Werte 

zj  /  \  4     '     hns 

für  den  schließlichen  stationären  Zustand  innerhalb  der  oben  einge- 
führten Annäherung  für  a  die  Lösung 

Sl         A.  hns 

I  =  -iT.-  =  ~T^  sin  a^sin 


oder  bei  Benutzung  des  Wertes  von  ^^  und  von  JT^^z  fTj  l 

i 
/■  =  ^.  sin  «f  sin  ''^-(F{g)  sin  * )"  "da.  269"") 


0 
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Bedenkt  man,  daß  die  Argumente  aller  dieser  Integrale  fbr 
beliebige  A.  an  den  ^nden  des  Resonatordrahtes  yerschwinden,  so 
erkennt  man,  daß  die  ebenda  stattfindenden  Werte  von  S*  ohse 
Einfluß  auf  den  Vorgang  sind.  Im  Falle  der  Grundschwingung, 
die  erfahrungsmäßig  am  stärksten  erregt  wird,  ist  A  =  1 ;  hier  wird 
also  die  Induktion  überwiegend  durch  die  elektrischen  Kräfte  be- 
dingt, welche  in  der  Nähe  der  Mitte  des  Resonatordrahtes  wirk- 
sam sind. 

Um  deutlich  hervortreten  zu  lassen,  wie  verschieden  sich  hier- 
nach die  Wirkung  dieses  Resonators  von  dem  oben  zuerst  behandelten 
ergiebt,  genügt  es,  darauf  hinzuweisen,  daß  der  magnetische  Strom 
in  den  erhaltenen  Schlußgleichungen  gar  nicht  vorkommt.  Es  würde 
also  beispielsweise  in  dem  Falle,  daß  die  elektrische  Kraft  parallel 
der  X-Axe,  die  magnetische  parallel  der  Z-Axe  schvängt,  nach  der 
Formel  (251'")  in  einem  kreisförmigen  Resonator,  dessen  Ebene  der 
X7- Ebene  parallel  liegt,  keine  Induktion  stattfinden,  wohl  aber 
nach  der  Formel  (269"");  und  zwar  würde  die  letztere  ein  Maximum 
der  Amplitude  für  /  ergeben,  wenn  die  Elemente  ä  =  0  und  s  =  \l 
der  elektrischen  Kraft,  d.  h.  der  ±  X-Axe  parallel  liegen,  dagegen 
ein  Minimum,  nämlich  Null,  wenn  dasselbe  für  die  Elemente  *  =^/ 
und  s  =  \l  gilt. 

Der  absolute  Wert  der  Amplitude  wird  angenähert  mit  XjW 
proportional;  wegen  der  großen  Schwingungszahl  der  hier  in  Be- 
tracht kommenden  Oscillationen  wird  aber  für  W  nicht  der  bei 
stationären  Strömen  geltende  Wert  gesetzt  werden  dürfen.  Eher  wird 
man  den  durch  (258')  gegebenen 


a^v  y     2  71 1 


benutzen  können,  welcher  insbesondere  auch  hervortreten  läßt,  daß 
die  Magnetisierbarkeit  des  Leiters  auf  die  Stärke  der  Erscheinung 
einwirken  muß.  — 

Bei  der  Anwendung  der  Resonatoren  zur  Untersuchung  der 
von  einem  HERTz'schen  Erreger  ausgehenden  elektrischen  und  magne- 
tischen Kräfte  hat  sich  nun  gezeigt,  daß  letztere  anscheinend  keine 
bestimmte  Periode  besitzen,  auch  nicht  als  die  Superposition  von 
einer  Reihe  von  Schwingungen  mit  Obertoncharakter  aufzufassen  sind, 
sondern  vielmehr  als  eine  Summe  von  unendlich  vielen  Parüal- 
schwingungen  mit  stetig  veränderlicher  Periode,  aus  denen  der  Re- 
sonator die  eine  herausgreift,  die  seiner  Eigenschwingung  syn- 
chron ist^*^) 
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Hierin  liegt  ein  oflFenbarer  Widerspruch  mit  den  Resultaten 
des  §  44,  welche  für  den  Erreger  nur  eine  Eigenschwingung,  oder 
höchstens  eine  diskrete  Zahl  von  solchen  zulassen^  und  es  ist  er- 
forderlich, den  Grund  desselben  aufzudecken.^**) 

Er  liegt  darin,  daß  die  von  dem  HEBTz'schen  Erreger  aus- 
gehenden Schwingungen  nach  S.  449  nicht  rein  periodisch  sind, 
sondern  zeitlich  abnehmende  Amplitude  besitzen;  denn  daher  läßt 
sich  die  ihnen  entsprechende  Komponente  S'  auch  nicht  in  der  ein- 
fachen Form  (269'")  darstellen. 

Um  den  allgemeinen  Fall  zu  behandeln,  ist  die  wohl  begründete 
Annahme  vorteilhaft,  daß  im  Resonator  die  Grundschwingung  beson- 
ders stark  anspricht;  man  kann  dann  in  (269)  einsetzen 

/  =  G  sm-j-, 

und  wenn  man  das  Resultat  über  den  ganzen  Resonator  integriert, 
so  erhält  man  wegen   fS*ds  =  L' 

6^0  InvV^       W,  dQ  .      n      dV 


Ü^  "■        \   l  I  Q,     dt  "^  21Q, 


*        dt*  \  l  I  Qi     dt    '    21Q,     dt    ' 

oder  bei  Einführung  von   /r=  W^^  /,  Q  =  Q^l  auch 

d^O    .W  dO  _.(nvy^  n      dU  ^„^. 

/  führt  im  Resonator  freie  oder  Eigenschwingungen  aus,  wenn 
L'  verschwindet;  hier  ergiebt  sich  für  G  eine  Lösung  von  der  Form 

G  =  Ae-ß'miu{t+ 1^) ,  270') 

worin  Ä,  et,  ß,  t^  Konstanten  bezeichnen,  von  denen  a  und  ß  aus 
der  Differentialgleichung  folgen. 

Wirkt  eine  elektromotorische  Kraft,  die  gedämpfte  Schwingungen 
ausführt,  so  kann  man  setzen 

r=.ae-^'sinrt,  270") 

worin  a,  y,  d  Konstanten  sind. 

Das  allgemeine  Integral  für  G  hat  dann  die  Form 

G  =  Ae- ß^  sin  a{t+ t^)  +  Be^^'  sin  y{t+  t^) ,  270'") 

besteht  also  aus  einem  Glied  mit  der  Periode  von  L\  d.  h.  in 
unserem  Falle  mit  derjenigen  des  Erregers,  und  einem  mit  der  Periode 
der  Eigenschwingung  des  Resonators. 

Wenn  daher  der  Elesonator  nach  der  Beobachtung  wenig  ab- 
hängig von  der  Periode  des  Erregers  ist,  so  muß  das  zweite  Glied 
neben  dem  ersten  unbedeutend  sein;  man  deutet  das  am  wahr- 
scheinlichsten dahin,  daß  die  Dämpfung  der  Schwingungen  des  Er- 
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regers  viel  stärker  ist,  als  diejenige  der  Eigenschwingungen 
Resonators,  und  kann  dieses  Verhältnis  auch  direkt  plausibel  machen 
Ist  diese  Auffassung  richtig,  so  wird  also  der  Resonator  immer  seine 
Eigenschwingung  geben,  und  nur  deren  Intensität  wird  von  der 
Periode  abhängig  sein,  in  welcher  der  Erreger  schwingt.  — 

Beiläufig  mag  bemerkt  werden,  daß,  wenn  man  die  hypothetische 
Grundformel  (270)  für  die  Theorie  des  Resonators  benutzt  und  Hilfs- 
mittel anwendet,  um  die  in  ihm  stattfindenden  Schwingungen  ihrer 
Intensität  nach  zu  beurteilen,  mit  ihm  angestellte  BeobachtuDgen 
Schlüsse  auf  die  Werte  der  Amplituden  A  gestatten.  Solche  Hilfe- 
mittel giebt  ein  empfindliches  Elektrometer,  wenn  seine  Konduktoren 
mit  den  Enden  des  Resonatordrahtes  verbunden  sind;  man  beob- 
achtet dann  an  ihm  den  mittleren  Wert  des  Quadrates  der  Potential- 
difl'erenz  Her  Drahtenden.  Die  Amplituden  Ä  finden  sich  nach  der 
Theorie  auch  in  dem  vorstehenden  allgemeineren  Falle  in  naher 
Annäherung  mit  dem  Widerstand  //'  des  Resonators  indirekt  pro- 
portional, und  die  Messung  hat  dies  insofern  bestätigt,  als  sie  gezeigt 
hat,  daß  bei  gleichen  Dimensionen  der  Resonatoren  die  an  schwach 
magnetischen  Metallen  erhaltenen  Werte  sich  nach  der  Leitfähigkeit 
ordnen,  daß  aber  die  stark  magnetischen  viel  kleinere  Werte  er- 
geben, als  nach  ihren  elektrischen  Leitfähigkeiten  allein  zu  erwarten. 
In  der  That  ist  nach  dem  S.  462  Gesagten  fF  mit  ^l  indirekt  und 
mit  ]/ni  direkt  proportional. 

Es  ist  indessen  hervorzuheben,  daß  die  letzte  Beziehung  in 
quantitativer  Hinsicht  sich  keineswegs  erfüllt  findet,  daß  vielmehr 
der  Einfluß  der  Magnetisierbarkeit  in  Wirklichkeit  ein  viel  geringerer 
ist,  als  er  nach  der  Theorie  sein  sollte. 

Wir  werden  hieraus  schließen,  daß  die  aus  Gleichgewichts- 
phänomenen abgeleiteten  magnetischen  Permeabilitäten,  die  auch 
bei  Veränderungen  von  gewisser  Langsamkeit  die  Vorgänge  richtig 
darstellen,  bei  solchen  von  der  Änderungsgeschwindigkeit  der  Hebtz- 
schen  Wellen  ihre  Brauchbarkeit  verlieren.  Die  magnetischen  Per- 
meabilitäten sind  sonach  keine  Konstanten,  sondern  besitzen  neben 
anderen  komplizierten  Abhängigkeiten,  auf  die  früher  eingegangen 
worden  ist,  auch  noch  eine,  und  zwar  sehr  beträchtliche,  von  der 
Geschwindigkeit,  mit  der  sich  die  wirkende  magnetische  Kraft  ändert 
Es  erhellt  hieraus,  daß  unsere  allgemeinen  Ausgangsformeln  (248) 
und  (248')  trotz  ihrer  großen  Allgemeinheit  nur  erste  Annäherungen 
sind  und  eine  Anwendung  mit  konstant  gehaltenen  Parametern  nur 
innerhalb  kleiner  Bereiche  gestatten.  Dieser  ihr  Charakter  wird 
sich  weiterhin  noch  nach  anderer  Richtung  hin  geltend  machen.  — 
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Die  im  Vorstehenden  besprochenen  Arten  von  Resonatoren  sind 
keineswegs  die  einzigen,  welche  zur  Anwendung  gebracht  worden 
sind,  sie  bieten  aber  vor  anderen  den  Vorteil  einer  einigermaßen 
sicheren  theoretischen  Behandlung.  Im  übrigen  kann  jeder  Kon- 
duktor, der  mit  Hilfsmitteln  ausgerüstet  ist,  die  in  ihm  induzierten 
Ströme  zu  beobachten,  als  Resonator  dienen.  Jene  Beobachtungen 
können  an  verschiedene  Wirkungen  des  elektrischen  Stromes  an- 
knüpfen, doch  haben  sich  die  thermischen  —  von  denen  oben 
eine  spezielle,  nämlich  die  Funkenbildung,  als  benutzt  vorausgesetzt 
ist  —  im  allgemeinen  am  vorteilhaftesten  erwiesen. 

Wir  knüpfen  hieran  noch  eine  allgemeine  Bemerkung.  Elek- 
trische Schwingungen  in  einem  Leiter  sind  nach  S.  424,  ungleich 
den  in  Nichtleitern  stattfindenden,  jederzeit  mit  einem  Verlust  von 
elektromagnetischer  Energie  verbunden,  und  bei  homogenen  Leitern 
erster  Klasse  ist  eben  jene  erzeugte  Wärme  die  Form,  in  welcher 
der  verlorene  Betrag  fortbesteht  Da  die  in  einem  Leiter  indu- 
zierten Ströme  je  nach  der  Periode  der  induzierenden  Schwingungen 
verschiedene  Intensität  besitzen^  und  da  besonders  diejenigen  an  Stärke 
hervorragen,  deren  Periode  mit  derjenigen  der  Eigenschwingungen 
des  Leiters  übereinstimmt,  so  wird  auch  der  Leiter  von  deren  Energie 
den  relativ  größten  Betrag  aufnehmen  und  umwandeln.  Wenn  man 
also  elektromagnetische  Wellen  von  verschiedener  Periode  durch 
einen  Raum  hindurchgehen  läßt,  der  eine  große  Zahl  gleicher  Kon- 
duktoren, etwa  in  gleichmäßiger  Verteilung,  enthält,  so  werden  dabei 
die  verschiedenen  Bestandteile  der  Welle  in  sehr  verschiedener  Weise 
geschwächt  werden,  am  stärksten  aber  der  Anteil,  dessen  Periode  mit 
derjenigen  der  Eigenschwingungen  der  Leiter  übereinstimmt.  Der 
Vorgang  erinnert  sonach  sehr  an  den  in  der  Optik  unter  dem  Namen 
der  auswählenden  Absorption  bekannten. 

Es  ist  übrigens  hervorzuheben,  daß  in  einem  körperlichen  Leiter 
Schwingungen  mit  ganz  verschiedenartiger  Gestalt  der  Stromkurven 
möglich  sind,  und  daß  daher  bei  verschiedener  Natur  der  induzierenden 
Wellen  auch  Bestandteile  verschiedener  Periode  absorbiert  werden 
müssen. 

§  46.  Portpflanznng  ebener  Wellen  elektromagnetiBoher  Schwingungen 
in  Dielektrica  und  Leitern;    ihre  Eeflexion  und  Brechung   an  der 

ebenen  Grenze  zweier  isotroper  Körper. 

Nach  den  Resultaten  des  §  44  bietet  der  HEBTz'sche  Erreger 
ein  Mittel  zur  Erzeugung  von  Reihen  periodischer  elektromagne- 
tischer Schwingungen   mit  abnehmender  Amplitude,   die  in   großer 
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Entfernung  sich  in  ebenen  Wellen  fortpflanzen.  Da  femer  die  Beob- 
achtungen mit  Hilfe  des  Eesonators,  wenn  auch  keine  sicheren 
quantitativen  Bestimmungen  über  die  Intensitäten ,  so  doch  jeden&lk 
Aufschlüsse  über  die  Richtung  der  elektrischen  und  der  magnetischen 
Schwingungen  liefern,  sowie  die  Lage  von  solchen  Gebieten  festzu- 
stellen gestatten,  wo  die  eine  oder  die  andere  Kraft  verschwindet, 
so  besitzt  die  Untersuchung  der  Gesetze  der  Fortpflanzung  ebener 
Wellen  außer  dem  theoretischen  auch  ein  großes  praktisches  Interesse. 

Wir  wollen  zunächst  ein  unbegrenztes  krystallinisches 
Medium  voraussetzen  und  in  demselben  eine  Schwingung  sich  fort- 
pflanzen lassen,  die  in  einer  Ebene  —  der  sogenannten  Wellen- 
ebene —  konstante  Phase,  in  einer  anderen  konstante  Amplitnde 
besitzt  Solche  Wellen  mögen  kurz  als  inhomogene,  in  dem  Spezial- 
fall, daß  die  beiden  genannten  Ebenen  zusammenfallen,  aber  als 
"homogene  ebene  Wellen  bezeichnet  werden. 

Eine  inhomogene  ebene  Welle  ist  nach  Bd.  I,  S.  477  dadurch 
gegeben,  daß  man  für  A',  Y,  Z,  A,  B,  C  den  reellen  oder  den  imagi- 
nären Teil  eines  Ausdruckes  von  der  Form 

^e  '         " 

wählt,  in  dem  r,  cj  reelle  und  ^,  x  komplexe  Größen  bezeichnen, 
und  speziell  ist 


<    r  = 


a,  ß,  y  resp.  a\  ß\  y^  sind  hierbei  die  Richtungscosinus   der  Nor- 
malen r  resp.  r'  auf  der  Ebene  konstanter  Phase  resp.  konstanter 
Amplitude,  ro  bedeutet  die  Fortpflanzungsgeschwindigkeit  der  Welle, 
X  mißt  die  Veränderlichkeit  ihrer  Amplitude  längs  r\ 
Für  viele  Zwecke  empfiehlt  es  sich,  abzukürzen 

271')  «-2xa'=n,     ß-ixß'=b,     ;'-ix/=c, 

wobei  natürlich  die  n,  b,  c  mit  den  magnetischen  Stromkomponenten 
auf  S.  422  nichts  gemein  haben. 

Da  alle  Bedingungen  in  X,  .  .  .  C  linear  sind,  so  kann  man  auch 
durchaus  mit  den  komplexen  Ausdrücken  rechnen  und  in  den  Formeln 
erst  am  Schluß  die  Sonderung  des  reellen  und  des  imaginären  vor- 
nehmen. Formeln,  die  durch  Aussonderung  der  komplexen  Expo- 
nentialgröße  aus  den  gegebenen  Bedingungen  erhalten  werden,  liefern 
dabei  aber  sowohl  in  ihrem  reellen,  als  in  ihrem  imaginären  Teil  in 
benutzende  Beziehungen. 
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Dieses  Verfahren  hört  auf  anwendbar  zu  sein,  wenn  es  sich 
um  die  Untersuchung  der  bei  dem  Vorgang  vorhandenen  Energie 
und  deren  Strömung  handelt,  denn  diese  Größen  hängen  von 
Funktionen  zweiten  Grades  in  den  Komponenten  X, ...  C  ab. 

Was  die  allgemeinen  Eigenschaften  einer  Schwingung  angeht, 
deren  Komponenten,  wie  hier,  durch  dieselbe  Exponentialgröße 
mit  verschiedenen  komplexen  konstanten  Koeffizienten  gegeben 
sind,  sodaß  also  resp. 

XiY'.Z  und  A:B:C 

konstante  Verhältnisse  bilden,  so  genügt  es  hier,  daran  zu  erinnern, 
daß,  wenn  diese  Verhältnisse  reell  sind,  die  Komponenten  gleiche 
Phasen  besitzen  und  somit  eine  geradlinige  Schwingung  ergeben, 
daß  dagegen,  wenn  die  Verhältnisse  komplex  sind,  die  Phasen  sich 
unterscheiden,  und  die  Komponenten  sich  zu  einer  elliptischen 
Schwingung  zusammensetzen.  Zu  genauerer  Untersuchung  der  letz- 
teren Schwingungsart  liegt  im  Gebiete  des  eigentlichen  Elektromagne- 
tismus wenig  Veranlassung  vor.  — 

Beschränken  wir  uns  zunächst  auf  homogene  krystallinische 
Dielektrica  und  bezeichnen  die  DifiFerentialquotienten  nach  der 
Zeit  mit  oberen  Indices,  so  ergiebt  sich  aus  (248)  und  (248')  wegen 

d  X  y,  h  d  X  Y*  ^  f 

—z —   =   —  -A    •       -= —   •—  .Ä. U.    S.    I. 

dy  ü)  '       dx  ü) 

bei  Benutzung  der  komplexen  Lösungen  das  System  Formeln: 

--(rc-^'b)=  -9t',   —  (6"b-5'c)=  -r. 


—  (X'b-  ro)=  -(£',    —  (Ä'n-^'b)=  -3'. 


W      "  ü) 


271") 


Aus  ihm  folgt  eine  Reihe  einfacher  Sätze  über  die  Schwingung 
von  R  und  K  resp.  von  SR  und  Sf.     Es  gilt  nämlich 

9t'a  +  99'b  +  e'c  =  0,      rn  +  ?)'b  +  3'c  =  0,  I       ^ti-) 

und  gleiche  Formeln  gelten  bei  periodischen  Schwingungen  auch  für 
die  X,  Y,  Z,  Ä,  B,  C  selbst  Wenn  man  also  a,  b,  c  als  den  komplexen 
Richtungscosinus  von  r  proportional  ansieht  und  analog  die  Kompo- 
nenten der  komplexen  Kräfte  und  Polarisationen  deutet,  so  zeigen 
diese  Fonneln,  daß  91  normal  zu  r  und  K,  Ä  normal  zu  r  und  E  steht 
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271"") 


Ist  der  betrachtete  Körper  isotrop,  so  fallen  aus  den  Formeln  (27 1*^ 
die  elektrischen  und  die  magnetischen  Permeabilitäten  b  und  m  ganz 
heraus;  die  Gleichungen  reduzieren  sich  auf 

A'a  +  B'b  +  C'c  =  0,    X'a  +  Y'b  +  Z'z  =  0, 
A'X'JfB'Y'+CZ'^O, 

welche  zeigen,  daß  hier  72,  A^  und  r  ein  orthogonales  System  von 
Vektoren  bilden.  — 

Sind  die  fortgepflanzten  ebenen  Wellen  homogen,  ist  also 
c^  =  c^',  ß  =  ß\  y  ==  y\  und  daher  o  =  ä(l  —  t«),  b  =  /9(1  —  ix), 
c  =  y{l  —  ix),  so  muß  auch  x  verschwinden,  denn  eine  Abnahme 
der  Amplituden  in  der  Richtung  der  Fortpflanzimg  der  Schwingong 
würde  eine  Abnahme  der  fortgepflanzten  elektromagnetischen  Energie 
bedeuten,  und  eine  solche  ist  nach  den  allgemeinen  Resultaten  von 
S.  424  u.  f.  in  einem  Dielektricum  ausgeschlossen.  In  der  Thit 
ergiebt  der  PoYNTiNo'sche  Satz,  auf  einen  zu  der  Wellenebene  nor- 
malen Cylinder  angewandt,  daß  in  die  eine  Grundfläche  dasselbe 
Quantum  Energie  ein-,  wie  durch  die  andere  ausströmen  muß,  dt 
die  Gesamtmenge  der  durch  die  Mantelfläche  eintretenden  Energie 
durch  die  vorausgesetzte  Annahme  von  selbst  gleich  Null  vnrd. 

Sind  aber  n,  b,  c  reell,  nämlich  gleich  a,  ß,  y^  so  muß  sowohl 
der  reelle,  wie  der  imaginäre  Teil  von  91',  9i',  E'  und  von  3^,  D',  3 
für  sich  den  ersten  Gleichungen  (271'")  genügen,  d.  h.,  es  müssen 
die  Schwingungen  sowohl  der  magnetischen,  als  der  elektrischen 
Polarisationen  normal  zur  Wellennormale,  also  transversal  statt- 
finden. 

Ist  das  Medium  krystallinisch,  und  denken  wir  in  den  Formeln 
(271")  die  Komponenten  der  Kräfte  gemäß  den  Beziehungen 


durch  diejenigen  der  Polarisationen  ausgedrückt,  so  ergeben  sie  wegen 
der  Reellität  der  Konstanten  c,^j^  und  n^^,  daß  reellen  o,  b,  c  auch 
ein  reelles  Verhältnis  9r:S3':E':X':?)':  3'  entsprechen  muß. 

In  diesem  Falle  schwingen  also  sowohl  die  elektrischen,  wie  die 
magnetischen  Polarisationen  geradlinig,  und  gleiches  gilt  ersicht- 
lich von  den  elektrischen  und  den  magnetischen  Kräften,  da  man 
die  Formeln  (271")  auch  durchaus  in  deren  Komponenten  ausdrücken 
kann.  Dagegen  schwingen  die  Kräfte  nicht  transversal,  die  Nor- 
male auf  der  durch  ihre  Richtungen  gelegten  Ebene  weicht  vielmehr 
von  der  Wellennorniale  ab;  sie  fällt  aber  zusammen  mit  der  S.425 
definierten  Richtung  des  Energiettusses  f.     Es  findet  demnach  durch 
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ein  jedes  mit  jener  Normalen  paralleles  Flächenelement  ein  Energie 
äuß  nicht  statt,  und  man  darf  vermuten,  daß  die  Schwingung  sich 
durch  eine  beliebige  cylindrische  Fläche  begrenzen  läßt,  wenn  deren 
Axe  mit  der  Richtung  f  parallel  ist 

Bei  isotropen  Medien  fallen  die  Kräfte  mit  den  Polarisationen 
zusammen,  und  ihre  Schwingungen  finden  rein  transversal  statt  ^**)  — 

Aus  (271")  ergiebt  sich  das  allgemeine  Gesetz  für  die  Abhängig- 
keit der  Geschwindigkeit  m  von  der  Konstante  x  der  Amplituden  und 
von  der  Richtung  der  Normalen  r,  indem  man  für  3£,  ?),  3,  ?(,$,(£ 
ihre  Werte  in  den  X,  Y,  Z,  A,  By  C  einsetzt  und  dann  letztere 
Größen  aus  dem  System  eliminiert  Das  Resultat  wird  im  allge- 
meinen sehr  kompliziert  und  bleibt  selbst  dann  unübersichtlich, 
wenn  die  Amplituden  in  der  Wellenebene  konstant,  also  a,  5,  c  reell 
sind,  wodurch  x  verschwindet,  und  nur  eine  Bedingung  für  co  übrig 
bleibt  Diese  ist  in  Bezug  auf  oj*  quadratisch,  ergiebt  also  für  jede 
Richtung  zwei  positive  und  zwei  negative  Werte  fo\  Krystalle  müssen 
also  nach  der  Theorie  gegenüber  ebenen  elektromagnetischen  Wellen 
die  Erscheinung  der  Doppelbrechung  zeigen,  wie  dies  neueste  Be- 
obachtungen am  Schwefel  auch  bestätigt  haben.  ^*®) 

Etwas  einfacher  gestalten  sich  die  Verhältnisse,  wenn  man  sich 
auf  Krystalle  beschränkt,  bei  denen  nach  Symmetrie  die  Hauptaxen 
der  elektrischen  und  der  magnetischen  Permeabilität  zusammenfallen. 

Wählt  man  diese  Symmetrieaxen  zu  Koordinatenaxen,  so  nehmen 
nach  (52")  und  (131)  die  Polarisationen   die  speziellen  Gestalten  an 

X  =  b,  X,  D  =  ö,  r,  3  =  b,  z,  \ 

9t=mi,'/,    93  =  111,5,   ©  =  «136',  J 

und  bei  Verbindung  dieser  Werte  mit  (271")  findet  man  nach  einigen 
Keduktionen 


.  272') 


+  /«'_+  (^  +.rM  /  ^' .  +  _!?!_+ J'M  =  0 . 

Angewandt  auf  eine  der  Symmetrieebenen  zerfällt  die  Gleichung  in 
zwei  Faktoren.  So  folgt  z.  B.  für  die  F-^- Ebene,  indem  man 
a  =  0  setzt, 

\v  )        bi  iHs       b,  m^ '     \v )        bs  Uli  ^  b,  nti ' 

ähnliches  ergiebt  sich  für  die  übrigen.  Trägt  man  also  co  als  Vektor 
auf,  so  giebt  die  Gleichung  (272')  eine  Oberfläche  achten  Grades, 
die  jede   Symmetrieebene   in   zwei  Ovalen   schneidet     Diese   sechs 
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Ovale  haben  nur  sechs  verschiedene  Axen,  welche  die  Geschwindig- 
keiten (0  in  den  Richtungen  der  Symmetrieaxen  X,  Yy  Z  darstellen; 
es  findet  statt 


V«  «  v» 


parallel  der  X-Axe  ©f  =  -r —  ,    q)|  =  v —  > 

^         Oj  IHa  *         Og  Ulf 


In  mindestens  einer  der  Symmetrieebenen  schneiden  sich  die 
Schnittkurven  der  durch  (272')  gegebenen  Oberfläche;  die  Vektoren 
nach  diesen  Punkten  hin  geben  Richtungen  an,  in  welchen  die  beiden 
sonst  verschiedenen  Fortpflanzungsgeschwindigkeiten  der  ebenen  Wellen 
einander  gleich  werden. 

Noch  einfachere  Resultate  erhält  man,  wenn  man  die  Thatsache 
benutzt,  daß  bei  allen  Dielektrica  die  Konstanten  m^^  äußerst  nahe 
gleich  Eins,  die  nt^^^  nahe  gleich  Null  sind.  Dann  kann  man,  welches 
auch  die  krystallinische  Symmetrie  des  Krystalles  sei,  den  Vorgang 
auf  das  System  der  Hauptdielektricitätsaxen  beziehen,  also  die  Formel 
(272')  unter  der  Voraussetzung  benutzen,  daß 

ntj  =  ntj  =  nij  =  1 
ist.     Dann  nimmt  sie  die  Form  an 

+  /  Ji*  +  ?  4.  rM  =  0 

■^  \\  \  "^  b,  b,  "^  b,  \]         ' 
die  sich  auch  schreiben  läßt 

272")  -  - .-  +  -  -  -^-  --  +  -J~  =  0 ; 

W' ^  -  W' (ü' 

Ol  "2  Öj 

sie  giebt  also  eine  Oberfläche  sechsten  Grades, 'welche  die  Symmetrie- 
ebenen je  in  einem  Kreis  und  einem  Oval  schneidet.  — 

Wir  betrachten  weiterhin  zunächst  den  Fall  eines  isotropen 
Köri)ers,  wo  sich  aus  (272') 

272'")  «2^  -''-   , 

und  bei  unmerklicher  Magnetisierbarkeit  aus  (272") 


1.« 


272"")  (o''=    , 

0 

ergiebt 
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Im  leeren  Raum  ist  b  und  m  streng  gleich  Eins,  also  (o 
gleich  v;  dort  pflanzen  sich  daher  nach  der  Tlieorie  elektromagne- 
tische Schwingungen  mit  Lichtgeschwindigkeit  fort,  und  nahe 
dasselbe  gilt  für  den  Luftraum.  Die  Beobachtungen  nach  später  zu 
besprechenden  Methoden  haben  dies  Resultat  bestätigt,  und  die  er- 
haltene  Übereinstimmung  giebt  eine  der  wichtigsten  Stützen  für  die 
schon  früher  erwähnte  Auffassung,  daß  die  Erscheinungen  des 
Lichtes,  wie  die  verwandten  der  strahlenden  Wärme,  selbst  auf 
elektromagnetischen  Schwingungen  beruhen. 

In  isotropen  Dielektrica  hat  sich  der  nach  dieser  Anschauung 
aus  (272"")  folgende  theoretische  Wert  für  die  Lichtgeschwindigkeit 
zumeist  nur  angenähert,  mitunter  gar  nicht  durch  die  Beobachtung 
bestätigt  Man  sucht  den  Grund  für  die  süittfindenden  Abweichungen 
in  dem  Umstand,  daß,  abweichend  vom  leeren  Räume,  in  ponderabeln 
Körpern  die  Fortpflanzungsgeschwindigkeit  des  Lichtes  stark  mit  der 
Periode  seiner  Schwingungen,  die,  wie  wir  später  zeigen  werden,  für 
die  Farbe  maßgebend  ist,  variiert;  da  nun  die  genauesten  Methoden 
zur  Bestimmung  der  Dielektricitätskonstanten  an  Gleichgewichts- 
phänomene oder  aber  an  Schwingungen  von  relativ  großer  Periode 
anknüpfen,  die  Perioden  der  Licht-  und  Wärmeschwingungen  aber 
äußerst  klein  sind,  so  bietet  allerdings  die  Nichtübereinstimmung  kein 
Argument  gegen  die  erwähnte  Theorie.  — 

Die  für  krystallinische  Dielektrica  in  (272")  aufgestellte 
Beziehung  stimmt  formal  mit  dem  von  Fbesnel  für  die  Fort- 
pflanzung ebener  Lichtwellen  in  Krystallen  auf  ganz  anderer  Grund- 
lage abgeleiteten  und  durch  die  Beobachtung  mit  einfarbigem  Lichte 
in  weitestem  Umfang  bestätigten  Gesetz  überein.  Was  die  Zahlwerte 
seiner  Parameter  v^/b^,  v^/bj,  v^/bg  angeht,  so  haben  sie  sich  für 
Schwefel  im  Falle  von  Lichtwellen  mit  den  aus  elektrostatischen 
Bestimmungen  der  b^  folgenden  sehr  nahe  übereinstimmend  gefun- 
den ^*^);  auch  die  aus  Beobachtungen  über  die  Fortpflanzung  gewöhn- 
licher elektromagnetischer  Wellen  erschlossenen  Resultate  erscheinen 
damit  vereinbar,  was  um  so  mehr  auffällt,  als  keineswegs  bei  dieser 
Substanz,  abweichend  von  anderen,  die  Lichtgeschwindigkeit  in  wei- 
testen Grenzen  von  der  Periode  unabhängig  ist 

Es  muß  übrigens  hervorgehoben  werden,  daß  eben  jener  zur 
Erklärung  der  Abweichung  zwischen  den  durch  die  optischen  Beob- 
achtungen festgestellten  und  den  durch  (272"")  gegebenen  Werten 
von  0)  herangezogene  Umstand  auch  beweist,  daß  die  Grundformeln 
(248)  und  (248')  zu  einer  genügenden  elektromagnetischen  Theorie 
des  Lichtes  für  Dielektrica  nicht  ausreichen.     Sie  ergeben  nämlich, 


472  IV,  Teil.    Elektrieität  und  Magnetümus,    IV.  Kap. 


wie  die  Gleichungen  (272)  bis  (272"")  zeigen,  fllr  die  Schwingungen 
Fortpflanzungsgeschwindigkeiten,  die  von  deren  Periode  unabhängig 
sind,  und  bedürfen  daher  für  die  Zwecke  der  Optik  einer  Erweite- 
rung, die  durch  rein  elektromagnetische  Hilfsmittel  nicht  zu  ge- 
winnen ist,  sondern  nur  durch  neue  Hypothesen,  die  der  Prüfung 
durch  die  Beobachtung  bedürfen.  Wir  werden  auf  diese  Punkte  im 
nächsten  Teil  ausführlicher  eingehen,  wo  auch  die  Verwertung  der 
Gleichung  (272")  für  optische  Zwecke  stattfinden  wird.  — 

Entnimmt  man  der  Formel  (272')  einen  der  Werte  von  «,  die 
einer  bestimmten  Richtung  der  Wellennormalen  entsprechen,  und 
setzt  ihn  in  die  Gleichungen  (271")  ein,  die  nach  den  gemachten 
Annahmen  die  Form 

besitzen,  so  kann  man  aus  ihnen  die  jetzt  reellen  Verhältnisse 
X:Y:Z  und  AiBiC  und  somit  die  Richtung  der  geradlinigen 
Schwingungen  bestimmen,  die  sich  in  der  durch  ce^  ß,  y  vorge- 
schriebenen Richtung  mit  der  Geschwindigkeit  co  fortpÜauzen. 

In  dem  Falle  eines  isotropen  Mediums  wird  diese  Kichtung 
unbestimmt;  hier  kann  also  die  elektrische,  wie  die  magnetische 
Schwingung  in  der  Wellenebene  jede  beliebige  Richtung  besitzen.  — 

Auf  einen  krystallinischen  Leiter  lassen  sich  einige  der 
oben  angegebenen  Resultate  sehr  leicht  übertragen.  Da  nämlich  auf 
den  rechten  Seiten  der  (ileichungen  (248')  jederzeit  Kombinationen 
von  der  Form 

auftreten,  und  da  bei   Benutzung  des  Ansatzes  (271) 

d   X      _     2  71   f      y 

dl.    ■""    ^^ 
ist,  so  lassen  sich  hier  diese  Kombinationen  in 

zusammenziehen ;  führt  man  also  an  Stelle  der  früheren  elektrischen 
Polarisationen  X,  ^,  3  "»t  reellen  Konstanten  nunmehr  solche 
(3£),  (?)),  (3)  niit  komplexen  ein,  indem  mau  z.  B. 

273)    (3E)  =  (b„-2,rI„)A'+(b,3-2/rt,3)r+(l),3-2«Tl„)Z, 
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setzt,  80  werden  die  Gleichungen  für  Leiter  denen  für  Dielektrica 
durchaus  konform.  Man  kann  demnach  auch  durch  Einführung  von 
Integralen  der  auf  S.  466  angegebenen  komplexen  Form  den  Gleichungen 
(271")  und  (271'")  entsprechende  bilden,  welche  lauten  werden 

^frc-if'b)=-9l',    J(C'b-5'c)  =  -(3E)',  273-) 


273") 


und 

9t'a  +  93't)  +  K'c  =  0,    (I)'a  +  (?)yO  +  (3)'c  =  0, 

'n'r+  53'r  +  r/'=  o,  (X)'^'+  wy^+  (3)'^'=  o . 

Beschränken  wir  uns  wiederum  auf  den  Fall,  daß  die  Ebenen 
konstanter  Phase  und  konstanter  Amplitude  zusammenfallen,  also  die 
ebenen  Wellen  homogen  sind,  so  ist  doch  der  Fall  reeller  a,  b,  c, 
also  verschwindender  x  hier  ausgeschlossen,  weil  die  (X),  (?)),  (3)  stets 
komplex  sind.  Wir  erhalten  eine  der  früheren  analoge  Formelreihe, 
wenn  wir  in  Rücksicht  darauf,  daß  aus  a  =  cf(l— ix),  f)  =  ß(l  —ix), 
c  =  y{l  —  ix)  folgt  r  =  r(l  — ix),  der  partikulären  Lösung  von  S.  466 
die  Form  geben 


2 


worin  nun 


0  = 


l-ix 


ist,  ü),  wie  früher,  die  Fortpflanzungsgeschwindigkeit  der  Wellen- 
ebene bedeutet,  und  x,  der  hier  sogenannte  Absorptionsindex,  die 
Schwächung  der  Amplituden  längs  r  mißt.  Dann  nehmen  die  Glei- 
chungen (273')  die  Gestalt  an 

^  (7^  -  X'ß)  =  -  ?r,  ""  {Cß  -  5»  =  -  (3E)',  273"') 


welche  dieselbe  Verwertung  gestatten,  wie  früher.  Die  Sätze  (273") 
bleiben  bei  Vertauschung  von  o,  b,  c  mit  a,  ß,  y  in  Gültigkeit  und 
sprechen  Eigenschaften  der  hier  immer  elliptischen  Schwingungen  aus. 

Durch  Elimination  von  X,  Y,  Z,  A,  B,  C  folgt  aus  (273'")  eine 
biquadratische  Gleichung  für  o;  es  pflanzen  sich  somit  in  jeder 
Richtung  zwei  ebene  Wellen  mit  verschiedenen  Geschwindigkeiten  (o 
und  mit  verschiedenen  Absorptionsindices  x  fort. 

In  dem  speziellen  Falle,  daß  wegen  der  krystaUographischen 
Symmetrie  des  Mediums  die  Hauptaxen  der  elektrischen  und  der 
magnetischen  Permeabilitäten  zusammenfallen,  müssen  sie  auch  zu- 
gleich diejenigen  der  elektrischen  Leitfähigkeit  bilden,  und  die  oben 
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eingeführten  komplexen  Polarisationen  (X),  (?)),  (3)  nehmen,  bezogen 
auf  jenes  Sjmmetrieaxensystem,  die  spezielle  Gestalt  an 

|(X)  =  (b,-2jryi:=®,x,  (?))  =  (b,-2iTgr=®,7, 

worin  3)^,  5)j,  S)g  Abkürzungen  sind. 

Der  Gleichung  (272')  entspricht  jetzt  die  Formel 


274) 


274') 


l ^ )        1 1' )    r  W^<  "^  *3 m, J  ■*"  ^*  li), m,  "^  ä)i m, J  ■*■  ^*  (5), i 


+  ^ 


1 


in,      ^i»i 


'8  5),X, 

die  für  die  Symmetrieebenen  und  Symmetrieaxen  analoge  Folgerungen 
gestattet,  wie  sie  S.  469  gezogen  sind. 

Für  die  Tif- Ebene  wird  z.  B. 

2_       ßi 


und  wegen 


(-^)= 


0«  = 


(ü' 


a)ims  "^  2) 


w«(l-x«4-2tx) 


1_ 


1 


(l_ex)«  (1+xV         '      3)*         b»-2frU 

bei  Sonderung  des  Reellen  und  des  Imaginären 

{  ^?(i-*?)  =,        b,         /^      jrL\ 


bfc  +  2trU 
b«+4T«li 


274") 


^1^1 ^}x__  _  IE_  ^   f_\  ^ 


v\l+x\f        bJ+4rM?    \\\\^ 
0.50. -x|)_     1      /       |9«b3 


m« 


+ 


rVl+xJ)«         m,    lbJ+4rMl    '    b)j+4?M5/' 

J!^^^  =  _L  /  fl^i^  4.    r'^U    \ 

lt;M+x.2)«         m,    Vb|+4rM3^  "^  bj +4rM5/' 

Auch  die  Spezialisierung  dieser  Resultate  auf  den  Fall,  daß 
die  magnetischen  Permeabilitäten  m^^  nur  unmerklich  von  Eins  ver- 
schieden sind,  ist,  wie  S.  470  im  Fall  der  Dielektrica,  leicht  durch- 
führbar. 

Für  isotrope  Körper  ergiebt  die  Übertragung  von  (272"') 


V 


— ,-  =  *5)  m , 


Ü 


worin  1) 
274'") 


=  b- 


21x1  ist,    also 

V«  (1  -  X») 


w 


=  bnt. 


X  v 


b)' 


=  rl  m  .  — 


Die  im  Vorstehenden  für  Leiter  gefundenen  Resultate  zeigen, 
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daß  iu  diesen  Eörperu  die  Fortpflanzung  der  elektromagnetischen 
Schwingungen  mit  Dämpfung  oder  Absorption  verbunden  ist  Der 
Absorptionsindex  x  —  und  ebenso  die  Fortpflanzungsgeschwindig- 
keit (o  —  werden  hier  von  der  Periode  r  abhängig,  und  im  Falle 
eines  isotropen  Leiters  nimmt  diese  Abhängigkeit  eine  verhältnis- 
mäßig einfache  Gestalt  an;  bei  schwacher  Absorption  wird  x  mit  r 
proportional,  cö  aber  konstant. 

Sucht  man  nach  korrespondierenden  Vorgängen  aus  dem  Gebiete 
der  Optik,  so  fällt  zunächst  auf,  daß  in  der  That  die  besten  Leiter, 
d.  h.  die  Metalle,  das  Licht  in  hohem  Grade,  und  zwar  in  einer  von 
der  Farbe  nicht  sehr  stark  abhängigen  Weise  absorbieren.  Hierin 
wird  man  eine  weitere  Stütze  der  elektromagnetischen  Lichttheorie 
finden. 

Was  die  Vergleichung  der  aus  den  elektrischen  und  den  magne- 
tischen Konstanten  berechneten  und  der  aus  der  Beobachtung  folgen- 
den Werte  von  m  und  x  betrifft,  so  wird  dieselbe  bisher  dadurch 
erschwert,  daß  man  Methoden  zur  Bestimmung  der  Dielektricitäts- 
konstanten  b  für  gute  Leiter  noch  nicht  besitzt  Immerhin  zeigt 
schon  die  erste  Gleichung  (274"')  allein,  daß  durch  einfache  Über- 
tragung der  obigen  Theorie  elektromagnetischer  Schwingungen  eine 
genügende  Erklärung  der  optischen  Vorgänge  in  Metallen  nicht  er- 
halten wird.  Denn  durch  Beobachtungen,  auf  die  wir  im  folgenden 
Teil  eingehen  werden,  ist  völlig  sichergestellt,  daß  für  viele  Metalle 
x>\  ist;  hieraus  würde  sich  aber  bm<0  ergeben,  und  dies  wider- 
spricht derartig  allen  Erfahrungen  an  Körpern,  die  eine  Bestimmung 
dieses  Produktes  gestatten,  und  scheint  auch  prinzipiell  bedenklich, 
daß  man  ein  solches  Resultat  nicht  stillschweigend  hinnehmen  kann. 

Die  zweite  Formel  (274'")  gestattet  eine  Berechnung  des  Aggre- 
gates xv^jm^  aus  elektrischen  und  magnetischen  Daten,  da  I  und  m 
für  Metalle  relativ  leicht  und  sicher  bestimmbar  sind;  aber  sie  führt 
zu  keiner  Übereinstimmung  der  berechneten  mit  den  aus  optischen 
Beobachtungen  folgenden  Werten ;  die  ersteren  ergeben  sich  vielmehr 
schon  bei  den  schwach-,  und  noch  mehr  bei  den  starkmagne- 
ti 8 i erbaren  Metallen  viel  —  bis  zu  mehrere  tausend  Mal  —  größer, 
als  die  letzteren. 

Beide  Resultate  drängen  dahin,  die  obigen  Grundformeln  (248) 
und  (248'),  wie  für  Dielektrica,  so  auch  für  Leiter  durch  Zusatz- 
glieder  zu  erweitem;  diese  Ergänzungen,  die  notwendigerweise  mehr 
in  Rücksicht  auf  die  Übereinstimmung  der  Resultate  mit  der  Be- 
obachtung, als  auf  den  nahen  Zusammenhang  mit  den  Grund- 
sätzen des  Elektromagnetismus  vorgenommen  werden  müssen,  fallen 
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aber  außerhalb  des  hier  verfolgten  Ganges.  Die  bezüglichen  fcr- 
Yollständigten  Differentialgleichungen  werden  uns  im  folgenden  Teil 
beschäftigen. 

Nur  eine  hierher  gehörige  Bemerkung  wollen  wir  noch  an- 
schließen. Schon  am  Schluß  des  vorigen  Paragraphen  ist  darauf 
aufmerksam  gemacht  worden,  daß  die  Beobachtungen  über  elektro- 
magnetische Schwingungen  in  magnetisierbaren  Leitern  mit  der 
Theorie  nur  dann  in  Übereinstimmung  kommen,  wenn  man  an- 
nimmt, daß  die  Magnetisierbarkeit  mit  wachsender  Scbwingungszahl 
abnimmt.  Bei  Lichtschwiugungen  scheint  sie  nahe  yollständig  ver- 
schwunden zu  sein,  denn  trotz  seiner  ungeheuer  großen  Konstante  b 
fällt  Eisen  bezüglich  seines  optischen  Verhaltens  durchaus  nicht  aus 
der  Reihe  der  übrigen  Metalle  heraus.^*®) 

Dies  Verhalten  wird  begreiflich  durch  die  Deutung  der  magne- 
tischen Erscheinungen,  die  S.  354  erörtert  ist.  Beruhen  dieselben 
in  der  That  auf  Konvektionsströmen,  so  muß  wegen  der  Trägheit 
der  bewegten  ponderabeln  Massen  der  influenzierte  Magnetismus, 
der  auf  einer  Orientierung  der  im  unmagnetischen  Körper  Ordnung^- 
losen  Molekularströme  beruht,  sich  um  so  unvollkommener  aasbilden, 
je  kleiner  die  Periode  der  erregenden  Schwingungen  ist.  — 

Wenn,  was  bisher  ausdrücklich  ausgeschlossen  war,  die  Am- 
plituden in  der  Wellenebene  variieren,  die  Wellen  also  in- 
homogen sind,  so  treten  wesentlich  kompliziertere  Gesetze  auf;  ins- 
besondere erge))en  sich  w  und  x  von  dem  Verhalten  der  Amplituden 
abhängig.  Wir  wollen  einen  hierher  gehörigen,  für  Anwendungen 
wichtigen  Fall  untersuchen,  dabei  aber  speziell  ein  isotropes  Medium 
voraussetzen. 

Es  stehe  sowohl  die  Ebene  konstanter  Phase,  wie  diejenige 
konstanter  Amplitude,  normal  zur  Xi/- Ebene,  es  liege  somit  sowohl  r, 
als  r\  in  derselben  und  es  sei  demgemäß  b  =  0.  Dann  nehmen  die 
Hauptgleichungen  (273')  die  Gestalt  an 

vY\  =  -  \\\ioÄ\  v[Z'a  -  X'c)  =  -  mcoB",  i/Fa  =  +  mcoC, 

sie  verbinden  also   einerseits  A,  Y,  0,   andererseits  Xy  By  Z  mitein- 
ander, und  wir  können  jedes  dieser  Schema  für  sich  betrachten. 
Für  das  erste  setzen  wir 

275')     A  =  %e^~^      "'^    C=§e'-"^      -^r=aKe'    ^     •^)  ^ 

wobei 

r  =  ax  +  er  =  (ax  +  yz)  —  ix{ax  +  f  z)  =  r  —  ixr* 


275) 
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ist,  und  5,  $,  SR  komplexe  Konstanten  bezeichnen.     Es  wird  dann 
-     ---  =  mg,      +  -  —  =  m§,  -  ^  (gc  -  §a)  =  3)2»,     275") 

und  nach  Elimination  von  g,  §,  3J? 

£T(c*  +  o«)  =  mS).  275'") 

Für  das  zweite  Tripel  Komponenten  setzen  wir 

Es  gilt  dann 

--^-(5«a-Sc)=:m®,    +— ®c  =  5)S,    -    -®a  =  5)5»,    2760 
und  die  Elimination  von  S,  9t  und  ®  ergiebt 

-^,  (a*  +  c«)  =  mS), 

also  dieselbe  Bedingung  wie  oben. 

Sondert  man  in  (275'")  das  Reelle  und  das  Imaginäre,  so  er- 
hält man 


X  V 


> 


((> 


Y  [cca'  +  yf)  =  rlni. 


276") 


Da  «,  /  und  c^',  7^'  die  Richtungscosinus  von  r  und  r'   sind,  dabei 
/?  =  /?'  =  0  ist,  so  kann  man  hierfür  auch  schreiben 

^lÜlzJl^  =  bm,     ''^'°°'.^'"'"1  =  Tltn.  276'") 

Diese  Gleichungen  bestimmen  o^undx;  für  letztere  Größe  ergeben 
sich  bei  Elimination  von  m  zunächst  zwei  Wurzeln,  aber  nur  die  eine 
ist  mit  der  zweiten  Formel  (276'"),  welche  xcos(r,r')>0  verlangt^ 
vereinbar;  die  andere  liefert  für  x  cos (r,r')  einen  negativen  Wert 

In  einem  Dielektricum  ist  t  =  0,  dort  muß  also  entweder  x 
oder  cos (r,r')  verschwinden;  der  einzig  hier  mögliche  Fall  einer 
ebenen  Welle  mit  variabler  Amplitude  ist  sonach  der,  daß  die 
Ebenen  konstanter  Amplitude  senkrecht  auf  denen  konstanter  Phase 
stehen.  In  diesem  Fall  bleibt  x  willkürlich  und  ist  nicht  mehr,  wie 
S.  473  für  einen  Leiter  geschehen,  als  Absorptionsindex  zu  be- 
zeichnen. 

Die  ersten  beiden  Formeln  (275")  bestimmen  zu  einem  ge- 
gebenen 90?  die  zugehörigen  g  und  §,  die  letzten  beiden  Formeln 
(276')  zu  einem  gegebenen  %  die  zugehörigen  ß  und  9?.  — 
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Nun  möge  die  XJ- Ebene  die  Grenze  zwischen  zwei  verschie- 
denen homogenen  isotropen  Medien  (1)  und  (2)  sein,  in  deren  ersterem 
die  auf  der  vorigen  Seite  behandelten  beiden  Wellen  sich  bewegen 
Es  entstehen  dann  aus  ihnen  zwei  reflektierte  und  zwei  gebrochene 
Wellen,  die  analogen  Charakter  besitzen,  wie  die  einfallenden.  Für 
z  =  0  gelten  nach  (250")  und  (250'")  die  Bedingungen 

277)  X;=X,    r.^Y„,    J,^Ä,„    4=  Ar, 

wozu  man  gemäß  (250""),  als  hiervon  nicht  unabhängig,  fugen  kann 

277')  $),/;=  2),,^,,   m,c:^m.,C„. 

Damit  die  Grenzbedingungen  (277)  für  jede  Stelle  der  Grenze  zu 
jeder  Zeit  erfüllt  seien,  muß  für  die  in  (1)  und  die  in  (2)  verlaufen- 
den Wellen,  soweit  sie  auseinander  entstehen,  die  Periode  r  die 
gleiche  sein,  ebenso  das  Verhältnis  a/w,  d.  h.  «/«  und  xä^/o);  die 
letztere  Bedingung  enthält,  wie  schon  Bd.  I,  S.  478  erörtert  ist,  die 
Gesetze  der  Reflexion  und  der  Brechung  der  Wellen- 
normalen, die  mit  den  für  Wellen  elastischer  Schwingungen  gel- 
tenden durchaus  übereinstimmen. 

Da  sonach  für  jede  Welle  das  Verhältnis  a/ö>  resp.  a/co  und 
X  0*1  CO  durch  den  für  die  einfallende  Welle  vorgeschriebenen  Wert 
bestimmt  ist,  so  ergeben  die  Formeln  (275"')  resp.  (276")  für  jede 
Welle  die  zugehörigen  c/o>  resp.  ylco  und  xflo),  und  aus  deren 
Werten  folgt  dann  wegen  a^  +  y^  =  f/2  _(-  p/'2  =  i  auch  x  und  (u; 
zugleich  reduzieren  sich  die  Grenzbedingungen  auf  Beziehungen  zwi- 
schen den  komplexen  Amplituden  5,  ^,  9)?,  resp.  ®,  S,  9t.  — 

Praktisches  Interesse  bietet  nur  der  Fall,  daß  das  erste  Me- 
dium ein  Dielektricum,  und  zwar  der  leere  oder  der  Luft- 
raum ist,  weil  allein  so  bisher  Beobachtungen  möglich  sind.  Diese 
Beobachtungen  beziehen  sich  einerseits  auf  die  Richtung,  in  der 
die  reflektierte  und  die  gebrochene  Welle  —  die  letztere  nach 
ihrem  Austritt  aus  dem  Medium  (2)  durch  eine  zweite,  gegen  die 
erste  geneigte  Grenze  —  sich  fortpflanzt,  und  dienen  hier  nur  zur 
Verifikation  der  Reflexions-  und  Refrakiionsgesetze;  andererseits 
beziehen  sie  sich  auf  die  Länge  der  Wellen,  welche  einer  bestimmten 
Schwingungsdauer  im  Luftraum  entsprechen,  und  dienen  hier  zur  Be- 
stimmung ihrer  Fortpflanzungsgeschwindigkeit  co,  auf  deren  prinzipielle 
Bedeutung  schon  S.  471   hingewiesen  ist. 

Um  diese  letzteren  Beobachtungen  zu  beschreiben,  betrachten 
wir  die  normale  Incidenz  einer  Welle  mit  konstanter  Am- 
plitude.    Hier  ist  x  =  0  und  a  =  0  für  beide  im   ersten  Medium 
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verlaufende  Wellen;  setzt  man  für  die  einfallende  Welle  {e)  7^^=  1, 
so  ist  für  die  reflektierte  (r)  y'^  =  —  1 ,  für  die  gebrochene  {d) 
y^  =  ;/i  =  +  1,  und  zugleich  gilt,  wie  in  (272"')  und  (274'") 

-y-  =  D,m,,     ~ =  D„m„,    —    =Ti,,m„.  J77  ) 

Die  oben  gesondert  behandelten  beiden  Systeme  von  Kompo- 
nenten sind  hier  gleichwertig,  und  Z  ist,  wie  C,  gleich  Null. 

Benutzen  wir  weiterhin  die  von  dem  ersten  System  herrühren- 
den Bezeichnungen,  so  besteht  zwischen  den  komplexen  Amplituden 
3  und  aW  von  A  und  ¥  nach  der  ersten  Formel  (275")  die  Beziehung 

und  die  für  A  und  Y  nach  (277)  geltenden  Grenzbedingungen 
nehmen  die  Form  an 

S.  +  3,  =  5^,  2».  + 9»,  =  3»^,  277'") 

von  denen  die  erste  sich  schreiben  läßt 

Aus  ihnen  läßt  sich  3R^  und  3W^  leicht  berechnen;  das  Resultat  ist 
ziemlich  kompliziert 

Wir  wollen  uns  für  die  Anwendung  auf  den  Fall  beschränken, 
daß  die  spezifische  Leitfähigkeit  I„  und  die  Periode  x  der  fort- 
gepflanzten Schwingungen  groß  genug  seien,  um  x\„  als  unendlich 
neben  b„  und  auch  neben  b,  zu  betrachten,  m,  ist  von  selbst  stets 
nahe  gleich  Eins,  da  das  Medium  (1)  ein  Dielektricum  ist;  m„  könnte 
sehr  groß  sein,  ohne  daß  dadurch  an  dem  Resultate  etwas  wesent- 
liches geändert  wird. 

In  diesem  Falle  eines  vollkommenen  Leiters  ergiebt  die 
Kombination  der  beiden  letzten  Formeln  (277"),  daßx„=l  und  v/oj,, 
unendlich  groß  von  der  Ordnung  ]/t1„  sein  muß,  und  die  erste 
Formel  (277")  zeigt,  daß  (o,j(o„  von  der  gleichen  Ordnung  unend- 
lich wird. 

Wendet  man  diese  Resultate  auf  die  Formeln  (277'")  und  (277"") 
an,  so  erkennt  man,  daß  sich  äR^  unendlich  klein  und  3R^=  —  3R^ 
ergiebt  Die  reflektierte  Schwingung  besitzt  also  unter  den  gemachten 
Voraussetzungen  die  entgegengesetzt  gleiche  Amplitude,  wie  die 
einfallende. 

Verfügt  man  über  den  Nullpunkt  der  Zeit  so,  daß  2R^  reell 
wird,  so  gilt  also  gleiches  von  W^,  und  die  Komponenten  Y  der.  ein- 
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fallenden  und  der  reflektierten  elektrischen  Schwingung  nehmen  die 
Form  an 

r,=  a8in^''.(^--*),  r,=  _a8in-^(*+-^).  278) 

Da  sie  in  demselben  Medium  (1)  stattfinden,  so  summieren  sie  sich 
und  ergeben  die  Resultierende 

1,  ==  r  +  J ,  =  —  2  a  cos sm ; 

dieselbe  führt  nach  Bd.  I,  S.  849  stehende  Schwingungen  aus,  deren 
Knoten  da  liegen,  wo  2:  =  —  ^ätw  =  —  ^AA  ist,  deren  Bäuche,  wo 
z  =  —  \{2k  +  1)t(o  =  —  -\{2k  +  1)A.  Hierbei  bezeichnet  k  die  Wellen- 
länge der  Schwingung,  h  kann  gleich  1,  2,  3, . .  sein.  Da  nach  der 
ersten  Formel  (275")  5,m,= -W^r/rü,,  g^m,= +  aR^v/ai,  und  außer- 
dem 3)?^  =  — 9K^  ist,  so  gilt  5^=5^;  hieraus  folgt  dann  leicht,  daB 
die  Knoten  der  magnetischen  Kraft  in  die  Bäuche  der  elektrischen 
fallen  und  umgekehrt. 

Nun  giebt,  wie  auf  S.  459  auseinandergesetzt  ist,  der  elektro- 
magnetische Resonator  ein  Mittel,  um  festzustellen,  ob  in  irgend 
einem  Bereich  der  magnetische  Kraftfluß  verschwindet;  er  gestattet 
somit  bei  der  normalen  Reflexion  ebener  elektromagnetischer  Wellen 
an  einer  leitenden  Wand,  die  Lage  der  magnetischen  Knotenebenen 
zu  bestimmen  und  dadurch  die  Wellenlänge  },  =  t(ü  zu  finden.  Da 
nun  die  einem  bestimmten  Erreger  zugehörige  Periode  r  nach  8.  451 
wenigstens  angenähert  angebbar  ist,  so  läßt  sich  durch  die  be- 
schriebene Beobachtungsmethode  der  Wert  von  cj  ableiten ;  wie  schon 
S.  471  gesagt,  findet  er  sich  für  den  Luftraum  der  Lichtgeschwindig- 
keit nahe  gleich.  ^^^  — 

Was  oben  aus  der  Annahme  eines  unendlich  großen  tI„  filr 
einen  speziellen  Fall  geschlossen  worden,  gilt  auch  ganz  allgemeio, 
solange  nur  cos  (r,r')  einen  endlichen  Wert  hat;  denn  die  allge- 
meinsten Formeln  (27G"')  unterscheiden  sich  nur  durch  das  Auf- 
treten dieses  Parameters  von  den  oben  benutzten  speziellen  (277"). 
Es  folgt  demnach  immer  aus  unendlich  großem  t\„  ftir  x„  der  spe- 
zielle Wert  Eins,  für  vlo)„  die  Größenordnung  yrl,,. 

Schreibt  man  unter  dieser  Voraussetzung  die  Gleichungen  (275") 
und  (276')  für  das  Medium  (2),  so  lauten  sie 

=  ni„g„,      -  -  -  =  m„©„,     ■     Om  c„  — )p„a„)  =  2iTl„W„ 

(Ü„  (Ü„  ü}„ 

Wf»  w,,  iü„ 

Die  dritte,  fünfte  und  sechste  dieser  Formeln  zeigt,  daß,  falls  man 
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verschwindende  n„  und  c„  ausschließt  und  2„,  2)t„,  %,  von  gleicher 
Größenordnung  annimmt,  im  Medium  (2)  alle  elektrischen  Kraft- 
komponenten unendlich  klein  von  der  Ordnung  1/]/tI„  neben  den 
gleichzeitig  daselbst  wirkenden  magnetischen  Komponenten  sind. 

Berücksichtigt  man,  daß  zugleich  die  Bedingungen  (277)  und 
(277')  liefern 

-^r  =  -^»r)      ^,=  ^„9      b,  i?,  =  —   2lTl„if„, 

so  ergiebt  sich,  daß  Z,  unendlich  groß  wie  rt,,  ist  gegen  X,  und  T,, 
und  auch  unendlich  groß  wie  ]/tI„  gegen  A„  B,,  C,\  denn  die  letz- 
teren Größen  sind  nur  von  der  Ordnung  j/r  \„  unendlich  groß  gegen 
die  ersteren. 

Unter  der  Voraussetzung,  daß  b„  neben  rl„  vernach- 
lässigt werden  kann,  steht  also  die  elektrische  Kraft  im 
Dielektricum  auf  der  Oberfläche  des  Leiters  normal.  Man 
erkennt,  daß  bei  wachsender  Schwingungszahl,  also  bei  abnehmen- 
dem T,  die  Vernachlässigung  je  mehr  und  mehr  aufhört,  zulässig  zu 
sein,  und  daß  sie  im  Falle  von  Lichtschwingungen,  wo  r  bis  auf  die 
Größe  10"^^  herabsinkt,  während  l  z.  B.  für  Quecksilber  nach  S.  374 
etwa  gleich  10^^  ist,  ganz  unerlaubt  wird.  Sie  ist  indessen  bei 
denjenigen  elektromagnetischen  Schwingungen,  die  man  bequem  her- 
stellen und  beobachten  kann,  wohl  meist  gestattet,  und  man  versucht 
daher  vielfach,  die  schwierigeren  Probleme  der  elektromagnetischen 
Schwingungen  in  Systemen  von  Leitern  und  Dielektrica  dadurch 
zu  vereinfachen,  daß  man  an  Stelle  der  strengen  Grenzbedingungen 
die  von  vorstehendem  Falle  hypothetisch  übertragene  der  normalen 
Richtung  der  elektrischen  Kraft  gegen  die  Oberflächen  von  Leitern 
benutzt.  ^^^ 

Es  ist  indessen  zu  beachten,  daß  die  vorstehende  Entwickelung 
auf  ziemlich  spezieller  Grundlage  ruht  und  somit  einen  allge- 
meinen Beweis  für  die  Zulässigkeit  jener  Grenzbedingung  nicht 
liefert.  Außerdem  sind  Fälle  denkbar,  wo  nach  Symmetrie  die 
elektrische  Kraft  schon  von  selbst  in  die  Normale  zur  Grenze  fällt, 
und  in  welchen  somit  eine  Gleichung  durch  die  erwähnte  Be- 
dingung nicht  geliefert  wird.  Hier  muß  dann  stets  auf  die  strengen 
Formeln  zurückgegriffen  werden,  und  gleiches  gilt,  wenn  aus 
anderen  Gründen  die  Einfuhrung  jener  Beziehung  bedenklich  er- 
scheint 

Voigt,  Theoretische  Physik.    II.  31 
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§  47.    Fortpflanzung  elektromagnetisoher  Sohwins^nngen 
längs  eines  leitenden  Kreisoylinders.    Lineäxe  Leiter  innerhalb  eines 

Dielektricums. 

Es  ist  schon  im  Eingang  von  §  44  darauf  hingewiesen,  daß  ein 
Teil  der  Schwierigkeiten,  auf  welche  die  Theorie  schneller  elektro- 
magnetischer Schwingungen  stößt,  nicht  analytischer  Natur  ist,  son- 
dern darauf  beruht,  daß  wir  die  physikalischen  Bedingungen,  die 
bei  den  gewöhnlichen  Erregungsarten  vorliegen,  nicht  klar  zu  über- 
sehen vermögen.  Diese  Schwierigkeit  findet  sich  ganz  besonders  vor 
bei  der  Fortpflanzung  schneller  elektromagnetischer  Schwingungen 
längs  eines  Drahtes,  welcher  Vorgang  sich  der  Beobachtung  wegen 
der  leicht  zu  erzielenden  erheblichen  Stärke  der  eintretenden  Wir- 
kungen ganz  besonders  empfiehlt. 

Eine  der  gebräuchlichsten  Anordnungen  zu  ihrer  [Erregung  ist 
die  folgende.  ^^^)  Man  giebt  den  beiden  Konduktoren  des  Hebtz' sehen 
Erregers  nicht  Kugelform,  sondern  die  Gestalt  ebener  Platten;  ihnen 
in  kleiner  Entfernung  parallel  stellt  man  zwei  andere  isolierte  Metall- 
platten auf,  mit  denen  zwei  parallele  Leitungsdrähte  verbunden  sind 
welche  zu  den  Beobachtungen  dienen  sollen.  Indem  die  Platten 
des  thätigen  Erregers  abwechselnd  positive  und  negative  Ladungen 
erhalten,  influenzieren  sie  in  den  Parallelplatten  entgegengesetzte 
Ladungen  und  geben  so  den  Anstoß  zu  Wellenzügen,  die  sich  längs 
der  Drahtleitungen  fortpflanzen,  und  deren  Wirkungen  im  umgebenden 
Dielektricum  mittelst  der  früher  beschriebenen  Resonatoren  beobachtet 
werden  können. 

S.  433  ist  gezeigt  worden,  daß  bei  quasi-stationären  Schwingungen, 
welche  die  Stromstärke  in  der  ganzen  Leitung  gleichzeitig  variieren 
lassen,  der  Zustand  im  Leiter  sich  als  durch  Vorgänge  in  seiner 
Oberfläche  bedingt  erweist,  und  daß  demgemäß  die  Einwirkungen, 
denen  er  unterliegt,  ihm  durch  das  umgebende  Dielektricum  zuge- 
führt erscheinen,  sowie  die  Schwingungsdauer  eine  gewisse  Klein- 
heit besitzt.  Wir  können  alle  die  dort  gezogenen  Schlüsse  auf  den 
hier  vorliegenden  Fall  fortgepflanzter  Wellen  unmittelbar  übertragen, 
wenn  nur  die  Wellenlänge  groß  gegen  die  Drahtdicke  ist;  es  ist 
demnach  auch  hier  der  beobachtete  Vorgang  als  eine  Folge  von  außen 
auf  den  Draht  ausgeübter  Wirkungen  anzusehen.  Aber  während  bei 
dem  früheren  Problem  das  elektrische  Feld  relativ  einfachen  Gesetzen 
folgte,  seine  Veränderungen,  die  z.  B.  durch  bloßes  abwechselndes 
•üfl'nen  und  Schließen  einer  Kette  bewirkt  wurden,  scheinbar  gleich- 
zeitig im  ganzen  Baume  eintraten  und  sich  ohne  Rücksicht  auf  die 
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Vorgänge  im  Drahte  berechnen  ließen,  so  ist  hier  einmal  die  Verände- 
rung des  Feldes  durch  komplizierte  Hilfsmittel  bewirkt  und  außerdem 
nach  dem  früher  über  nicht-stationäre  Ströme  Gesagten  ohne  Rück- 
sicht auf  die  vom  Draht  ausgehenden  Wirkungen  gar  nicht  zu  be- 
stimmen. Demgemäß  sind  die  Gesetze  der  an  sich  so  wichtigen 
Drahtwellen  wirklich  befriedigend  aus  den  allgemeinen  Grundformeln 
(248)  und  (248')  bislang  noch  nicht  abgeleitet  worden,  und  man  hat 
sich  begnügen  müssen,  wie  dies  S.  459  u.  f.  für  ein  spezielles  hierher 
gehöriges  Problem  geschehen  ist,  an  die  Stelle  von  jenen  gewisse 
mehr  oder  weniger  wahrscheinliche  Annahmen  zur  Grundlage  der 
Theorie  zu  machen.  — 

Wir  wollen  zunächst  einige  vollkommen  strenge  allgemeine  Re- 
sultate mitteilen,  die  sich  für  den  Fall,  daß  der  Draht  ein  gerader 
Kreiscylinder  ist,  und  daß  die  Erregung  derartig  gleichmäßig  rings 
um  seine  Axe  verteilt  ist,  daß  die  elektrische  Kraft  A'  im  Meridian, 
die  magnetische  R  normal  dazu  steht,  leicht  aus  den  allgemeinen 
Formeln  gewinnen  lassen. 

Legen  wir,  wie  S.  431,  die  Z-Axe  in  die  Oylinderaxe,  bezeichnen 
die  Komponenten  von  K  parallel  und  senkrecht  zu  dieser  Axe  mit 
Z  und  N,  die  zu  beiden  normale  magnetische  Kraft  mit  M,  so  gilt  im 
Draht  {i)  das  System  (265'),  welches,  ohne  Indices  geschrieben,  lautet 


dM  IdZ       dN\ 


279) 


im  umgebenden  Dielektricum  (a)  ist  I  gleich  Null  zu  setzen.   In  der 
Grenze  a  =  a^  gilt 

^:=/„,  M]  =  M^,  i^-^..^+An\,N,^\>J^',  279') 

wobei  eine  dieser  Gleichungen  von  den  beiden  anderen  abhängig  ist. 
Für  die  Dichte  (t^  der  variablen  wahren  elektrischen  Ladung  der 
Oberfläche  des  Drahtes  erhält  man  aus  der  Beziehung 

die  Bedingung 

I,i^,  =  4?S  279") 

die  ohne  weiteres  verständlich  ist 

Wir  multiplizieren  die  zweite  Gleichung  (279)  mit  ada^   inte- 
grieren über  den  Querschnitt  des  Cylinders  und  setzen 

31* 
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280)  JZ,ada  =  ^alZ^, 

wo  dann  Z^  die  Bedeutung  des  Mittelwertes  von  Z  auf  dem  Quer- 
schnitt besitzt;  die  Rechnung  ergiebt,  da  Ma  in  der  Cylinderaxe 
verschwinden  muß, 

Diese  Formel  hat  eine  einfache  Bedeutung ,  da  der  Ausdruck 
rechts  das  4  ;r  fache  der  mittleren  longitudinalen  Gesamtstrom- 
dichte  i  darstellt,  wobei  in  [  der  Leitungs-  und  der  Polarisations- 
Strom  zusammengefaßt  ist.  Führen  wir  die  \  entsprechende  Strom- 
stärke 3=:!;ra|  i  ein,  so  können  wir  bei  Berücksichtigung  von  (279') 
schreiben 

280")  F,=  ^  =  F„. 

Nun  ist  aber  nach  der  letzten  Formel  (171')  die  magnetische 
Kraft,  welche  von  einem  konstanten  Strom  2  a^  einen  Punkt  in  der 
Oberfläche  des  Cylinders  ausgehen  würde,  von  derselben  Größe,  wk 
hier  fiir  3  gefunden.  Es  gilt  somit  der  Satz,  daß  auch  bei  beliebiges 
Schwingungen  in  dem  gegebenen  Kreiscylinder,  die  nur  die  verlangte 
Symmetrie  besitzen,  im  Rande  eines  beliebigen  Querschnittes  q  die 
magnetische  Kraft  denselben  Wert  besitzt,  als  wenn  der  Cylinder 
statt  von  der  wechselnden  Stromstärke  in  seiner  ganzen  Länge 
von  demselben  Strom  3  durchflössen  würde,  der  in  dem  betrachteten 
Augenblicke  durch  den  Querschnitt  q  hindurchgeht 

Wenden  wir  die  erste  und  die  dritte  der  Formeln  (279)  gleich- 
falls auf  einen  der  Oberfläche  benachbarten  inneren  oder  äußeren 
Punkt  an,  so  ergeben  sie  unter  Berücksichtigung  von  (280") 


280"') 


^  o  t  »»        ^  dt  Ol  ox  ^ 


v^     dZi         dNA         v^     dZa        dNa\         2    ÖS 


ntiVöa  dz/        xfia  \  d  a  d  x  }       a^     d  t 


9*  /        «1 


sie  veranschaulichen,  wie  die  zeitliche  und  die  räumliche  Änderung 
der  Stromstärke  im  Cylinder  durch  Vorgänge  in  seiner  Oberflache 
bedingt  sind. 

Führt  man  die  parallel  mit  a  liegende  wahre  elektrische  Ge- 
samtströmung H  ein,  80  läßt  sich  die  erste  dieser  Gleichungen  ein- 
fach schreiben 

-      -  1     ag 

"«       "«  2naj    dx' 
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da  2na^x[  die  durch  die  Längeneinheit  der  Cylinderfläche  gehende 
Strömung  ist,  so  giebt  diese  Formel  ein  sehr  anschauliches  Resultat 
Kann  man  innerhalb  des  Cylinders  den  Polarisationsstrom  neben 
dem  Leitungsstrom  vernachlässigen,  so  ist  3  niit  /  und  n^  mit  I.iV'^, 
also  nach  (279")  die  linke  Seite  der  letzten  Formel  mit  dfT^jdt 
identisch.  Bezeichnet  man  die  auf  die  Länge  EÜns  bezogene  Ober- 
flächen ladung  des  Cylinders  mit  €,  so  erhält  man  sonach 

I7  =  -  It  •  280"") 

unter  der  gleichen  Voraussetzung  folgt  aus  den  Formeln  (279) 

daN    .      BZ       f. 

oder,   was   unter   den   vorliegenden  Symmetrieverhältnissen   hiermit 

identisch  ist, 

dX       dY       dZ  _^^ 

es  befindet  sich  in  der  eingeführten  Annäherung  innerhalb  des 
Cylinders  keine  freie  oder  wahre  Ladung,  und  6  ist  somit  die  ganze 
wahre  Ladung  der  Längeneinheit.  Die  Formel  (280"")  ist  leicht 
direkt  plausibel  zu  machen;  ihre  Gültigkeit  ist  aber,  wie  die  obige 
Ableitung  zeigt,  keine  allgemeine.  — 

Wenn  man  aus  den  beiden  noch  völlig  strengen  Gleichungen 
(280"')  N^  eliminiert,  so  resultiert 

Diese  merkwürdige  Formel  stimmt  durchaus  mit  der  Bd.  I,  S.  435 
für  die  erzwungenen  Schwingungen  einer  Saite  erhaltenen 
überein.  3  steht  an  Stelle  der  Verrückung,  der  Ausdruck  rechts 
bis  auf  einen  konstanten  Faktor  an  Stelle  der  äußeren  einwirken- 
den Kraft,  des  ausgeübten  Zwanges;  wenn  man  a  als  die  Bichtung 
der  Verrückung  deutet,  ist  dZJdt  mit  dem  Potential  jener  Kraft 
proportional. 

Eine  andere  Deutung  erhält  man,  wenn  man  berücksichtigt^  daB 
nach  S.  424  infolge  des  Verschwindens  der  Komponente  C  der  magne- 
tischen äußeren  Kraft  die  an  jeder  Stelle  der  Oberfläche  in  den  Cy linder 
eintretende  Energie  proportional  mit Z^M^=  Z^M^y  und  3  proportional 
mit  M„  ist. 

Die  Schwingungen  der  Stromstärke  3  hören  auf,  erzwungene 
zu  sein,  und  werden  freie,  wenn  d^ZJdadt  verschwindet,  d.h.,  wenn 
dZJda  sich  nicht  mit  der  Zeit,  oder  dZJdt  sich  nicht  mit  a  ändert 
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Dies  Resultat  ist  von  Interesse,  weil  man  nach  der  bloßen  Anschaaung 
und  nach  dem  Verhalten  des  Energiestromes  erwarten  möchte,  daß  der 
Zwang  verschwände,  wenn  die  tangentiale  Kraft  Z^  an  der  Oberfläche 
gleich  Null  ist;  die  strenge  Analyse  beweist  aber,  daß  mit  verschwin- 
dendem Z^  erzwungene  Schwingungen  sehr  wohl  vereinbar  sind. 

Die  Formel  (281)  giebt  nach  dem  Gesagten  qualitatiye  Eesultate 
von  großem  Interesse,  sie  gestattet  aber  die  Ableitung  quantitativer  in 
der  Praxis  nicht,  weil  über  das  Gesetz,  welches  Z^  im  äußeren  Baume 
befolgt,  bei  den  gebräuchlichen  Erregungsarten  von  Drahtwellen 
nichts  auszusagen,  ja  nicht  einmal  festzustellen  ist,  bei  welcher  Er- 
regungsart d^ZJdadt  gleich  Null  ist.  Besonders  ist  hervorzuheben, 
daß  die  S.  481  besprochene  angenäherte  Grenzbedingung,  die  hier 
ersichtlich  die  Form  Z^=0  annimmt  und  an  sich  unter  den  vor- 
liegenden Umständen  bedenklich  erscheint,  die  Verhältnisse  nicht 
vereinfacht.  — 

Angesichts  dieser  Schwierigkeit  kann  man  versuchen,  den  oben 
auf  S.  451  u.  f.  beschriebenen  Weg  einzuschlagen,  nämlich  zimächst 
den  Leiter  ganz  außer  acht  zu  lassen  und  nur  fiir  das  umgebende 
Dielektrikum  eine  Lösung  der  allgemeinen  Gleichungen  (248)  und 
(248')  zu  suchen,  welche  in  der  Nähe  des  Leiters  elektrische  und 
magnetische  Kräfte  ergiebt,  wie  sie  dort  nach  den  Verhältnissen 
wahrscheinlich  sind. 

Betrachten  wir  wieder  einen  geraden  linearen  Leiter,  etwa  einen 
Kreiscylinder  von  gegen  seine  Dicke  großer  Länge,  und  nehmen 
wir  die  Erregung  derartig  an,  daß  der  Vorgang  in  elektrischer  Hin- 
siclit  die  Symmetrie  eines  Rotationskörpers  besitzt,  so  gewinnen  die 
Grundformeln  (265")  u.  f.  für  das  Dielektrikum  Anwendbarkeit 

Ein  partikuläres  Integral  der  Bedingung  (266),  welches  für  11 
ebene  Wellen  darstellt,  die  sich  längs  der  Z-Axe  fortpflanzen  imd 
bezüglich  ihrer  Amplitude  die  Symmetrie  eines  Rotationskörpers  um 
dieselbe  besitzen,  erhält  man  durch  den  Ansatz 

281')  n=^Hsma[t-^), 

wobei  H  der  Gleichung 

281")  .^^.  +  L^E^p2H 

'  dir  a    da         * 

genügen  muß,  und 

281'")  p^  =  a"  (-\ ^—\  =  a*  (-^  -  "^^ 

ist.  Fügt  man  noch  die  Bedingung  hinzu,  daß  H  für  a  =  0  selbst 
logarithmisch  unendlich  werden,  für  a  =  oo  aber  verschwinden  soll, 
so  genügt  diesen  Bedingungen  die  Lösung  ^^^) 
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00 


H=  A/e-V>^«(«"  +  «-'*^(/t£,  282) 

0 

worin  h  eine  Konstante  bezeichnet 

Für  sehr  große  a  erhält  man  direkt  aus  der  Gleichung  (281") 
einfacher 

^  =  -^^-1»*;  282') 

ya 

für  sehr  kleine  a  durch  näherungsweise  Integration 

Ii=^hJ{a),  282") 

wobei  Hq  und  h^  sich  durch  einen  Faktor  von  A  unterscheiden. 
Aus  dem  letzteren  Wert  folgt  für  kleine  a 

A  =  a^^Ksinu[t--l),  283) 

und  somit 

^  =  0,    .V=  -»"  cos  a  (<  -   *  V   M=  ^-  cos  alt-  --] .    283') 

Der  Ausdruck   für   iV  kann    als    die    Wirkung   einer   elektro- 
statischen Ladung  der  Z-Axe  angesehen  werden,  deren  freie  Dichte 


6=  «—cos 


""-«('-^) 


ist,  denn  nach  Bd.  I,  S.  157  wird  die  normale  Komponente  einer 
solchen  Kraft  in  der  Axe  unendlich,  wie  2b' Ja;  da  das  Dielektrikum 
die  elektrische  Permeabilität  b    besitzt,  so  ist  die  wahre  Dichte 


a 
Ä„oeb 


6  =  6'b= '^^-"cosaf^-    ~).  283") 

Der  Ausdruck  für  M  läßt  sich  hingegen  deuten  als  die  magne- 
tische Wirkung  eines  in  der  Axe  tiießenden  Stromes  von  der  Stärke 

/  =  Ao «  ^".  cos  a  (^  -  -~)  ;  283"') 

denn  ein  solcher  übt  nach  (158"")  auf  nahe  Punkte  eine  Kraft  von 
dem  Betrage  M=  211  va  aus. 

Es  gilt  somit  dann  die  Beziehung  (280"") 

de  _        dl 
dt"  ""         dx  ' 

welche  früher  auf  ganz  anderem  Wege  erhalten  worden  ist 

Diese  Resultate  ergeben  für  den  Ansatz  (281')  Eigenschaften, 
die  mit  den  Wirkungen  eines  in  die  Z-Axe  fallenden  linearen  Leiters, 
wie  man  dieselben  in  dessen  nächster  Nähe  vermuten  darf,  überein- 
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stimmen.  Es  könnte  also  jener  Ansatz  in  der  S.  455  erörterten 
Weise  dazu  dienen,  um  auch  über  die  in  größeren  Entfemungen 
ausgeübten  Kräfte  wahrscheinliche  Schlüsse  zu  ziehen. 

Indessen  versagt  diese  Methode  gerade  der  uns  beschäftigenden 
wichtigsten  Frage  gegenüber,  mit  welcher  Geschwindigkeit  «  die 
Fortpflanzung  der  Schwingungen  parallel  dem  Leiter  geschieht: 
denn  in  der  Formel  (281'"),  welche  eine  Beziehung  für  &}  enthält 
ist  p  gänzlich  willkürlich. 

Man  könnte  etwa  hoffen,  zu  einer  Beantwortung  jener  Frage 
zu  gelangen,  indem  man  in  die  Fundamentalgleichung  (281)  fiir 
das  fragliche  Glied  d^Z^jdadt  denjenigen  Wert  einsetzt,  der  sich 
hierfür  aus  der  Lösung  (282)  ergiebt  Indessen  führt  auch  dieser 
Weg  nicht  zum  Ziele  Denn  um  d^Z^jdadt  zu  berechnen,  muß 
man  über  die  in  (283')  benutzte  erste  Annäherung  hinausgehen;  die 
zweite  Näherung  zeigt  nun,  daß  Z^  für  a  =  ü  nicht  Null,  sondern 
nur  unendlich  klein  gegen  N^  und  M^  wird;  es  findet  sich  nämlich 
proportional  mit  hQp^l{a).  Infolge  hiervon  wird  der  in  (281)  auf- 
tretende Ausdruck  a^d^ZJdadt  endlich,  und  zwar  mit  h^p^  pro- 
portional. 

Nun  ist  aber  p^  durch  die  bisherigen  Betrachtungen  nicht  be- 
stimmt; dieselben  zeigen  nur,  daß  es  verschwindet,  wenn  w*=  v'/m^b, 
ist.  Gleiches  gilt  somit  von  a^d^Z^ldadtf  aber  dieses  Kesaltat  ist 
auch  direkt  aus  der  Gleichung  (281)  abzulesen;  die  angestellte  Über- 
legung führt  also  zu  einer  Identität. 

Man  ist  somit  in  Bezug  auf  die  Bestimmung  der  Greschwindig- 
keit  w  schließlich  doch  auf  die  Beobachtung  angewiesen;  die  be- 
züglichen Messungen  sind  u.  a.  folgendermaßen  angestellt  worden. 
Mit  den  Konduktoren  des  HEKT//sc!ien  Erregers  sind  die  Enden 
zweier  langer  geradliniger  und  paralleler  Drähte  in  Wechselwirkung 
gesetzt,  wie  S.  482  beschrieben;  längs  derselben  ptianzeu  sich,  wenn 
der  Erreger  in  Thütigkeit  ist,  elektrische  Schwingungen  fort,  die 
einen  Blondlot  scheu  Resonator,  der  zwischen  ihnen,  mit  seiner 
Ebene  in  der  Ebene  der  Drähte,  befestigt  ist,  zum  Ansprechen 
bringen.  Stellt  man  aus  einem  quer  über  die  Drähte  gelegten  kurzen 
Leiter  eine  Brücke  her,  so  werden  die  Schwingungen  in  den  Draliten 
zu  stehenden,  da  die  Brücke  das  Auftreten  merklicher  Potential- 
differenzen zwischen  den  verbundenen  Stellen  unmöglich  macht,  und 
man  kann  der  Brücke  Stellungen  geben,  für  welche  die  Schwingungen 
im  Resonator  verschwinden;  die  Entfernungen  benachbarter  Stellungen 
müssen  dann,  wie  man  ganz  ohne  Tlieorie  sieht,  mit  der  halben 
Länge  einer  längs  des  Drahtes  fortgepflanzten  Welle  übereinstinunen. 
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Die  Beobachtung  hat  ergeben,  daß  diese  Längen  mit  derjenigen  der 
Wellen,  welche  der  gleiche  Resonator  in  der  Luft  nachzuweisen  ge- 
stattet, übereinstimmen,  daß  also  auch  die  Fortpflanzungsgeschwin- 
digkeit der  Schwingungen  längs  des  Drahtes  mit  der  im  Luftraum 
merklich  übereinstimmt  ^*') 

Von  diesem  Ergebnis  ist  bereits  S.  460  Gebrauch  gemacht  worden, 
um  einen  der  Parameter  in  der  hypothetischen  Gleichung  (269)  für 
Drahtschwingungen  zu  bestimmen.  Betrachtet  man  das  Resultat  als 
vollkommen  sichergestellt,  so  kann  man  die  erhaltene  und  früher  nur 
auf  den  Resonator  von  Hertz  angewandte  Endformel  der  theoreti- 
schen Behandlung  auch  anderer  derartiger  Vorgänge  zu  Grunde  legen. 

Befindet  sich  der  lineare  Leiter  nicht  im  leeren  Raum,  sondern 
ist  er  von  einem  beliebigen  Dielektrikum  umgeben,  so  wird,  wie 
das  auch  die  strenge  Formel  (281)  an  die  Hand  giebt,  der  Faktor  v^ 
mit  v^/m^b^  zu  vertauschen  sein.  Berücksichtigt  man  dies,  so  läßt 
sich  die  bequeme  Meßbarkeit  der  Länge  von  Drahtwellen  experi- 
mentell auf  mehrfache  Weise  verwerthen.  Führt  man  z.  B.  ein 
Stück  der  zu  beobachtenden  Drähte  durch  ein  hinreichend  großes 
Flüssigkeitsbassin  und  bestimmt  sowohl  außerhalb,  wie  innerhalb 
nach  der  oben  beschriebenen  Methode  die  Länge  der  stehenden 
Wellen,  so  giebt  ihr  Verhältnis  Aufschluß  über  die  Größe  bin  für 
die  Flüssigkeit,  da  dieselbe  in  der  Luft  merklich  gleich  Eins  gesetzt 
werden  kann.^^*)  Diese  Methode  gestattet  die  Bestimmung  von  bm 
auch  für  Flüssigkeiten  von  merklicher  elektrischer  Leitfähigkeit,  da 
letztere  auf  die  Fortpflanzungsgeschwindigkeit  nach  den  Formeln 
(274"")  nur  in  einem  Gliede  zweiter  Ordnung  einwirkt. 

§  48.     Die  allgemeinen  Induktionsgleichungen  für  bewegte  Körper. 

Bei  den  bisherigen  Betrachtungen  war  der  induziert«  Leiter 
als  ruhend,  das  induzierende  System  als  bewegt  oder  sonst  ver- 
änderlich vorausgesetzt,  oder  es  war  ein  Zustand  betrachtet,  der  sich 
durch  Einführung  eines  bewegten  Koordinatensystemes  auf  diesen 
zurückführen  ließ.  Jetzt  wollen  wir  untersuchen,  wie  die  Formeln 
sich  in  dem  entgegengesetzten  Grenzfalle  gestalten,  daß  das  indu- 
zierende System  ruht,  der  induzierte  Leiter  hingegen  beliebig  be- 
wegt wird,  oder  daß  andere  Vorgänge  stattfinden,  die  sich  durch 
Wahl  des  Koordinatensystemes  auf  diesen  zurückführen  lassen. 

Offenbar  ergeben  sich  hier  wirklich  neue  Verhältnisse  nur  dann, 
wenn  die  Bewegung  des  induzierten  Leiters  mit  Deformation  ver- 
bunden ist. 
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Um  die  Aufgabe  zu  vereinfachen,  greifen  wir  noch  ein  Mal  anf 
den  Fall  zurück,  daß  der  induzierte  Leiter  linear  ist,  und  woUen 
jetzt  voraussetzen,  daß  seine  Bewegung  von  der  genannten  allgemeinen 
Art  ist.  Seine  x\xenkurve  soll  also  sowohl  durch  Verbiegung,  als 
durch  Dehnung  verändert  werden;  es  soll  auch  zugelassen  sein,  daB 
neue  Stücke  in  dieselbe  eintreten,  wie  dies  beispielsweise  geschieht, 
wenn  der  Leiter  aus  einem  U- förmigen  festen  Teil  besteht,  auf 
welchem  ein  geradliniger  derartig  verschoben  wird,  daß  beide  zu- 
sammen ein  Flächenstück  von  wechselnder  Größe  vollständig  be- 
grenzen. Man  sagt  in  diesem  Falle,  daß  der  lineare  Leiter  Gleit- 
stellen besitzt 

Offenbar  komplizieren  sich  hier  die  Verhältnisse  dadurch,  dafi 
unter  Umständen  der  Widerstand  des  induzierten  Leiters  zeitUch 
wechselt,  und  daß  infolge  hiervon  die  auf  S.  364  u.  f.  angestellten  Über- 
legungen, welche  zu  der  Bestimmung  des  Linienintegrales  Z  =  fSdi 
führten,  ihre  Anwendbarkeit  verlieren.  Indessen  kann  man  letztere 
wiederherstellen,  wenn  man  die  Annahme  macht,  daß  die  Anordnung 
des  Experimentes  gestattet,  die  zeitliche  Änderung  des  Widerstandes 
im  induzierten  Leiter  neben  dessen  absolutem  Werte  zu  vernach- 
lässigen. 

Die  strenge  Erfüllung  dieser  Annahme  würde  yoraussetzen, 
daß  der  veränderliche  Teil  des  Leiters  eine  unendlich  große  Leitungs- 
fähigkeit besäße,  und  es  ist,  da  nach  dem  S.  364  angegebenen  Be- 
obachtungsresultat L  von  der  Leitfähigkeit  unabhängig  ist,  kein 
prinzipieller  Grund  für  die  Abweisung  einer  solchen  Möglichkeit 
vorhanden.  Li  der  Praxis  kann  man  der  gemachten  Voraussetzung 
hinreichend  genau  entsprechen,  indem  man  dem  veränderlichen  Teil 
des  induzierten  Leiters  einen  erheblich  größeren  Querschnitt  giebt 
als  dem  konstanten,  zu  welchem  auch  das  eingeschaltete  Meß- 
instrument zu  rechnen  ist. 

Die  Beobachtungen,  welche  unter  den  beschriebenen  Umstanden 
angestellt  sind,  haben  nun  das  Resultat  ergeben,  daß  das  Funda- 
mentalgesetz (225) 

auch  hier  Gültigkeit  besitzt ^^^),  und  wir  wollen  dasselbe  demgemäß 
als  Ausgangspunkt  für  die  Ableitung  eines  dem  neuen  Problem  ent- 
sprechenden Elementargesetzes  benutzen.  Da  der  Anteil,  welchen 
eine  Veränderung  des  induzierenden  Systemes  an  Z  liefert,  oben 
bereits  bestimmt  ist,  lassen  wir  deraitige  Wirkungen,  wie  schon  be- 
merkt, jetzt  außer  Betracht 
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Um  sogleich  zu  den  allgemeinsten  Formeln  zu  gelangen,  ver- 
fahren wir,  wie  in  §  41;  wir  führen  die  freien  Ströme  ein,  die  mit 
dem  induzierenden  Systeme  äquivalent  sind,  und  schreiben  demgemäß, 
wie  S.  415, 

r  =  -  |- Au  dx  +  S&dy  +  ^  dz), 

worin  die  Integration  über  den  induzierten  linearen  Leiter  zu  er- 
strecken ist. 

Die  Variation  von  F^  in  der  obigen  Grundformel  bezieht  sich 
jetzt  nur  auf  die  Gestalt  des  linearen  Leiters,  und  wir  wollen  sie 
durch  die  Komponenten  Jw,  öv,  Sw  der  Verschiebung  äg  ausdrücken, 
die  stetig  von  Linienelement  zu  Linienelement  variieren,  also  reguläre 
Funktionen  von  s  sind. 

Es  ist  dann 

ax  oy  ax 

u.  s.  f.;  ferner  gilt 

^,  d  du  j         ^j  ddv  j        «,  d  di€  j 

ddx  =  -^ — dSy    ddy  =  -^ — ds,    ddz=^—^ — ds: 

0  8^^08^  08  ^ 

setzt  man  dies  in  den  Ausdruck  für  öF^  ein  und  integriert  die  in 
Sdx,  ädy,  ädz  multiplizierten  Glieder  durch  Teile  nach  s,  so  er- 
hält man 


^—  du  +  -^—ov  +  -5 —  ötDldsl , 

3  S  08  0  8  I  \' 

oder  bei  ausführlicher  Schreibweise  von  dVLJds  u.  s.  f.  auch 

'^'  um  -  '^>-m - 'ft) '-]  '"^■■■]  ^»^) 

Benutzt  man  hier  die  Werte  (205).  der  magnetischen  Polarisationen 
und  führt  statt  der  willkürlichen  Verrückungen  Sg,  resp.  du,  8v,  Sw, 
die  auf  die  Zeiteinheit  bezogenen,  d.  h.  die  Geschwindigkeiten  g\ 
resp.  u,  V,  w   ein,  so  findet  man 

L^^-^^^^\Xv'^-^w'$i)dx-\-{w  ;  2840 

setzt  man  nun,  wie  S.  415, 

L  =  ^{Xdx  +  Ydy  +  Zdz), 

so  bestimmen  sich  die  Komponenten  X,  T,  Z  bis  auf  additive  Diffe- 
rentialquotienten einer  unbekannten  eindeutigen  Funktion  g  der  Ko- 
ordinaten, wie  folgt, 
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284") 


X=-4|  +  i(t,'®-«c'93), 


dx         V 


z  =  -  i^  +  -iu'  ^  -v'  m. 


Die  zweiten  Glieder  in  dem  obigen  System  stellen  die  Kompo- 
nenten einer  induzierten  elektrischen  Kraft  K  dar,  die  normal  auf 
der  Richtung  der  Translationsgeschwindigkeit  g'  und  der  Richtung 
der  magnetischen  Polarisation  9i  steht  und  die  eine  Größe  besitzt 

284'")  Z  =  ^^' SR  sin  {g',  SR) .  — 

Wirken  die  beiden  bisher  gesondert  betrachteten  Ursachen  der 
Induktion  gleichzeitig,  so  summieren  sich  ihre  Wirkungen;  wir  können 
daher  für  diesen  Fall  unter  Rücksicht  auf  (247")  schreiben 

285)  X=  -  1-5  -  11^-  +  JL(t;'g-tt,'S3), 


und  hieraus  erhält  man  durch  Elimination  der  unbekannten  Funktion  i 
das  (248)  entsprechende  allgemeinere  System 

2«5')   -(rJ-|f)  =  |T  +  AK?t-«'S)-/^-(«'«-«'a), 

das  wir  genau,  wie  jenes,  auf  beliebig  gestaltete  homogene  oder  in- 
homogene Leiter  und  Dielektrica  übertragen  können. 

Diese  Formeln  können  indessen  noch  nicht  die  allgemeinsten 
Gesetze  der  Induktion  enthalten;  sie  führen  vielmehr  im  Falle,  daß 
wahre  Magnetismen  in  dem  System  vorhanden  sind,  zu  einem 
Widerspruch.  Denn  wenn  man  sie  resp.  nach  x,  y,  z  differentiiert 
und  addiert,  so  erhält  man,  da 

285  )  ä^  -  +  -n h  ^—  =  4  :;r  o^ 

'  dx        dy        dx  ^"» 

ist,  unter  q^  die  Raumdichte  des  wahren  Magnetismus  verstanden, 
die  Beziehung: 

ei  ""• 

Dies  ist  aber  offenbar  unrichtig;  denn  nicht  die  wahre  magnetische 
Ladung  eines  Punktes  im  Räume,  sondern  die  eines  mit  den  Massen- 
teilchen bewegten  Volumenelementes  dh  bleibt  mit  der  Zeit  konstant, 
d.  h.,  es  muß  gelten 
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Letztere  Formel  ergiebt  aber,  ausführlich  geschrieben,  nach  S.  354 

^ +  «§=„'+ ^„'+^«,'+oi^'=0,  285'") 

o  t         dx  dy  dx        '^m  '  i 

worin  iV-',  die  Dilatationsgeschwindigkeit  des  Elementes  dky  definiert 
ist  durch 

^==-b^  +  T^  +  -bI' 

Schreibt  man  die  Gleichung  (285'")  bei  Benutzung  des  Wertes 
(285")  von  ()^  in  der  Gestalt 

so  erkennt  man,  daß  die  Formeln  (285')  in  Einklang  mit  ihr  kommen, 
wenn  man  ihren  rechten  Seiten  resp.  die  Glieder  ^nu'Q^^  471vq^, 
471  w'()^  hinzufügt  Ob  damit  die  gesamte  Einwirkung  wahrer  Magne- 
tismen erschöpft  ist,  bleibt  zunächst  dahingestellt  Führen  wir  die 
Ergänzung  der  Gleichungen  (285')  aus,  so  gewinnen  wir  die  End- 
formeln ^*®) 

IbY     bZ\       .       ,       ,    b% 


bt 


+  ^(^'8t-"'»)-A(^'e-«''a). 


b% 


IbZ      bX\       .      .       ,    bSd 


+  i-(ir'»-t;'e)-A.(„'9r««'S), 


bx 


bx 


(bX      bY\       .       ,       , 


bt 


286) 


+  ^(«'e^u,'«)-^(t.'i8-t;'(£), 

die  wir  die  allgemeinen  Induktionsformeln  oder  die  In- 
duktionsformeln für  bewegte  Medien  nennen  wollen. 

Dabei  lassen  sich  nach  (251)  und  (285"")  die  Größen 

als  die  Komponenten  einer  in  dem  bewegten  Körper  fließenden^ 
stets  quasi -stationären  magnetischen  Strömung  an  der  Stelle  x,y,z 
auffassen;  diese  Deutung  ist  von  Nutzen  zum  Zwecke  der  Veran- 
schaulichuug  der  erhaltenen  Resultate,  und  die  Analogie  mit  den 
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Definitionen  (217"')  der  Komponenten  j,  ^,  }  der  wahren  elektrischen 
Gesamtströmung  macht  das  Nebeneinanderauftreten  der  Polarisations- 
und der  Konv^ektionswirkung  besonders  wahrscheinlich.  Kineo  Wider- 
spruch mit  den  S.  490  benutzten  Beobachtungen  an  linearen  Leiten 
bringt  die  vorgenommene  Erweiterung  nicht. 

Es  ist  daran  zu  erinnern,  daß  über  das  Verhalten  des  Eoordi- 
natensy Sternes,  auf  welches  die  Gleichungen  (286)  bezogen  sind,  eine 
spezielle  Verfügung  nicht  getroffen  ist;  dasselbe  kann  daher  ebenso- 
wohl absolut  fest  sein,  als  sich  in  vorgeschriebener  Weise,  etwa  mit 
einem  starren  Teil  des  körperlichen  Systemes,  bewegen.  In  dem 
letzteren  Falle  bezeichnen  u,  v,  w\  wie  auf  S.  358,  die  Komponenten 
der  Geschwindigkeit  relativ  zu  diesem  Koordinatensystem. 
Wenn  also  alle  Körper  des  betrachteten  Komplexes  die  gleiche  Be- 
wegung ausführen,  so  reduzieren  sich  die  Formeln  bei  Einführung 
eines  mit  ihnen  fest  verbundenen  Koordinatensystemes  auf  die  für 
ruhende  Medien  gültigen  (248).  — 

Auf  S.  357  haben  wir  die  allgemeinen  Gleichungen  des  Elektro- 
magnetismus für  bewegte  Körper  aufgestellt,  in  denen  einige  der 
von  der  Bewegung  abhängigen  Glieder  nicht  näher  begründet  waren; 
sie  sind  damals  zugefügt,  um  die  Analogie  mit  den  nunmehr  abge- 
leiteten allgemeinen  Induktionsformeln  (286),  die  im  übrigen  so  auf- 
fallend vorhanden  ist,  auch  in  dieser  Hinsicht  herzustellen.  Man 
erkennt  die  Übereinstimmung,  wenn  man  die  älteren  Formeln,  wie 
folgt,  den  neueren  gegenüberstellt.    Es  gilt  nach  (217") 


286") 


V 


dC 
dy 


_  dJB\  _ 
dx)  ~" 


^7l{\l  +  i}^u')  +  -jj 


+  l    {v'X-u'W-4^{^'8-^'X), 


dy 


V 


d  X 


Ö^'\  A         t         ^  n      .       ^9 


+  _/_(,.^_,'3)^^(,'X-i.'S), 


V 


dB 

dx 


d_A 
dy 


4  ;r  (m  +  (>^  w)  + 


dt 


+  Ä (^'3  -  ^-'S) -/-(!.'?) -t;'3), 


wobei  gemäß  (217'")  die  Größen 


286'") 


ö8 


dt  ' 


5= "'+('.«''+ ,^4-? 
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die  Gesamtkomponenten  der  wahren  elektrischen  Strömung  be- 
zeichnen. 

Hier  entspricht  jedes  Glied  einem  in  (286),  nur  für  den  elektri- 
schen Leitungsstrom,  d.  h.  für  u,  D,  m,  fehlt  das  magnetische  Ana- 
logon,  und  die  Vorzeichen  der  korrespondierenden  Ausdrücke  auf  der 
linken  Seite  sind  einander  entgegengesetzt  — 

Die  Systeme  (286)  und  (286")  stellen  die  Erweiterung  der  Systeme 
(248)  und  (248')  auf  bewegte  Medien  dar.  Ihre  Ableitung  läßt  deut- 
lich hervortreten,  daß  in  ihnen  noch  manches  hypothetisch  ist;  wir 
werden  aber  im  nächsten  Paragraphen  eine  Betrachtung  anstellen, 
die  ihre  Richtigkeit  und  Vollständigkeit  wenigstens  gegenüber  Er- 
scheinungen der  Art,  wie  sie  die  experimentelle  Grundlage  der 
Entwickelung  bildeten,  sehr  wahrscheinlich  macht. 

Daß  die  für  ruhende  Medien  geltenden  Grundformeln  (248)  und 
(248')  sich  so  schnellen  Schwingungen  gegenüber,  wie  sie  bei  optischen 
Phänomenen  stattfinden,  unvollständig  erweisen,  nämlich  die  beob- 
achteten Abhängigkeiten  gewisser  Vorgänge  von  der  Schwingungs- 
periode nicht  ergeben,  ist  bereits  S.  472  erwähnt;  der  gleiche  Mangel 
muß  also  auch  den  Systemen  (286)  und  (286")  anhaften.  Dazu  tritt 
aber  ein  weiterer  Widerspruch  mit  der  Erfahrung,  auf  den  hier 
schon  aufmerksam  gemacht  werden  mag. 

So  wenig  sichere  Resultate  auch  die  Beobachtung  über  das  optische 
Verhalten  bewegter  Medien  im  allgemeinen  noch  geliefert  hat,  das  Eine 
hat  sie  doch  vollständig  festgestellt,  daß  die  Fortpflanzungsgeschwin- 
digkeit des  Lichtes  in  einem  geradlinig  als  Ganzes  bewegten  Körper, 
gemessen  gegen  ein  mit  demselben  fest  verbundenes  Ko- 
ordinatensystem, von  dieser  Bewegung  abhängt,  nämlich  kleiner  ist, 
als  die  im  ruhenden  Medium,  wenn  die  Fortpflanzung  parallel  der 
Bewegung,  größer,  wenn  sie  ihr  entgegen  stattfindet.  ^^^) 

Aber  diese  Erfahrungsthatsache  steht  in  vollem  Widerspruch 
zu  den  vorstehenden  Gleichungen  (286)  und  (286"),  die,  auf  ein  mit 
dem  bewegten  Körper  fortschreitendes  Koordinatensystem  bezogen, 
von  den  Parametern  der  Bewegung,  d.  h.  von  m',  t?',  to',  vollkommen 
frei  werden.  Die  Formeln  müssen  daher  in  vollständiger  Gestalt  noch 
Glieder  enthalten,  die  bei  Veränderungen  von  der  Geschwindigkeit 
der  Lichtschwingungen  merklich  werden  und  jene  Erscheinungen 
erklären ;  die  Versuche,  diese  Glieder  mit  Hilfe  spezieUer  Hypothesen 
abzuleiten,  fallen  außerhalb  des  Rahmens  dieses  Buches.^*®)  — 
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§  49.    Die  allgememen  Ausdrücke  far  die  elektrischen  und  die 

magnetischen  Kräfte  innerhalb  bewegter  Medien.     Die   elektrisehcB 

und  die  magnetischen  Polarisationen  als  Zustande  der  Materie. 

Die  Grundformeln  (286)  und  (286")  enthalten  allgemeine  $ätze 
über  die  Komponenten  der  elektrischen  und  der  magnetischen  Kräfte 
in  bewegten  Medien,  geben  aber  nicht  deren  Werte  unmittelbar  an. 
Man  kann  aus  ihnen  aber  die  letzteren  bis  zu  einem  gewissen 
Grade  berechnen,  wenn  man  die  Translationsgeschwindigkeiten  g  und 
die  magnetischen,  wie  die  elektrischen  Kräfte  R  und  K  im  Unend- 
lichen verschwindend  klein  annimmt  und  sprungweise  Übergänge 
innerhalb  des  körperlichen  Systemes  ausschließt. 

Dann  kann  man  ein  dem  Formelsystem  (285)  entsprechendes 
allgemeineres  auf  folgende  Weise  erhalten. 

Man  schreibt  die  Gleichungen  (286)  unter  Benutzung  der  Be- 
zeichnungen (280')  kurz 

dx       dy  V    '    dx       dx  v     '    dy       dx  v     ' 

287)    ]   S=X+-^(w'^-v'(l),  /f=  r+-i-(ii'(J-.ti7'Sl), 

Abkürzungen  sind,  macht 

^d X    '     dy         dx)* 
\d  y        ax        oxf 


(  =■_       /ö5   ,    d'Sfl 


287') 


\dx         dx         oyj^ 


dx  ^  dy  ^  dx  ' 

und  bestimmt  g,  2,  W,  5J    nach    den    in    §  23    des    L  Teiles  ent- 
wickelten Regeln. 
Setzt  man  hierzu 

oü7"\  d  S   .    d  IT      d  Z       . 

287  )  . h  ^-   +  ^—  =  inx. 

'  dx         dy        dx  *' 

SO  wird 

287'")  '^  =  T--*— --*  • 

außerdem  gilt 

c,_^_B_dr     SV}  ^^^^       si>  _  ^       ^  ^ 
^       dx        dy'     '^^"dx        dx'  dy'^d^' 

und  darin  ist 
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Führt  man  die  Werte  von  ^,  B,  r  in  die  Ausdrücke  für  S,  3»,  SR 
ein  und  integriert  die  Resultate  durch  Teile  über  den  unendlichen 
Raum,  wobei  das  Integral  über  die  unendlich  große  Kugel  ver- 
schwindet, so  erhält  man 

also  unter  Rücksicht  auf  (286') 

2  =  Ar3^,    ^  =  ±fh.^A,     9i  =  J.fiil*L.    287"") 

V  J        r      ^  V  J        r      '  V  J        r  ' 

Durch  Einsetzen  dieser  Ausdrücke  in  (286'")  und  bei  Berück- 
sichtigung der  Bedeutung  von  ä,  /f,  Z  erhält  man  schließlich 

if=l(w'«-i;'9()- 

Die  gefundenen  Werte  enthalten  interessante  allgemeine  Resul- 
tate, sind  aber  für  spezielle  Fälle  selten  anwendbar,  weil  die  auf 
den  rechten  Seiten  der  Formeln  (288)  auftretenden  Glieder  meist 
nicht  direkt  vorgeschrieben  sind,  sondern  sich  selbst  erst  wieder 
durch  die  A',  }',  Z  bestimmen,  wobei  die  elektromagnetischen  Grund- 
formeln (286")  eine  große  Rolle  spielen.  Doch  können  sie  in  ge- 
wissen speziellen  Fällen,  wo  es  genügt,  eine  angenäherte  Lösung 
zu  finden,  auch  praktischen  Nutzen  bringen. 

Wir  gehen  auf  derartige  Anwendungen  nicht  ein  und  fügen 
hier  nur  einige  allgemeine  Bemerkungen  über  die  Bedeutung  der 
drei  Teile  an,  in  die  nach  (288)  die  Komponenten  -T,  Y^  Z  der 
elektrischen  Kraft  zerfallen. 

Der  erste  Teil  besteht  aus  den  Gliedern  (»'©  —  tr'iB)/i;  u.  s.  f., 
die  schon  auf  S.  492  besprochen  sind,  und  die  eine  Einwirkung  der 
Bewegung  und  der  magnetischen  Polarisation  nur  eben  des  Volumen- 
elementes enthalten,  für  welches  die  Formeln  die  Werte  der  elektri- 
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sehen  Komponenten   bestimmen;    man  kann   sie  demnach    als  eine 
direkte  Induktion  durch  Bewegung  bezeichnen. 

Der  zweite  Teil  stimmt  formal  mit  den  in  (149")  gegebenen 
Ausdrücken  für  die  von  einem  wahren  elektrischen  Leitungsstrom 
mit  den  Komponenten  u,  \),  \ü  ausgeübten  magnetischen  Kraft- 
komponenten durchaus  überein;  nur  das  Vorzeichen  ist  das  ent- 
gegengesetzte.  Die  innere  Übereinstimmung  wird  noch  vergrößeit 
durch  den  Umstand,  daß  nach  S.  357  mit  dem  elektrischen  Leitimgs- 
strom  elektromagnetisch  äquivalent  ist  der  elektrische  PolarisatioDS- 
und  der  elektrische  Konvektionsstrom,  sodaß  jene  Formeln,  statt  nur 
für  den  Leitungsstrom,  auch  für  den  wahren  elektrischen  Gesamt- 
strom mit  den  Komponenten  y  =  u  +  uq^  +  öX/4 ^ö^  u.  s.  f.  auf- 
gestellt werden  können;  abgesehen  von  den  ersten  Gliedern,  denen 
im  Gebiete  des  Magnetismus  nichts  entspricht,  da  magnetische  Leiter 
nicht  existieren,  sind  aber  diese  Größen  den  oben  eingeführten 
magnetischen  Strom komponenten  Q,  b,  c  vollkommen  analog. 

Es  ergiebt  sich  hieraus,  daß  den  magnetischen  Wirkungen 
elektrischer  Ströme,  die  anschaulich  durch  das  Gesetz  von  Biot- 
Savart  und  durch  die  AMPl5BE'sche  Regel  dargestellt  werden,  elek- 
trische .Wirkungen  magnetischer  Ströme  parallel  gehen, 
welche  denselben  Gesetzen  folgen;  nur  ist  der  Sinn  ihrer  Richtung 
dem  durch  die  AMPtEE'sche  Regel  angegebenen  entgegengesetzt 

Der  dritte  Teil  der  durch  die  Formel  (288)  gegebenen  allge- 
meinen Kraftkomponenten  X,  Y,  Z  ist  durch  die  Tenne  —  ög/öx, 
—  öS/öy,  —d'SIdz  dargestellt  und  hat  somit  den  Charakter  einer 
elektrostatischen  Wirkung  mit  der  Potentialfunktion  g.  Letztere 
Größe  ist  nach  (287')  gegeben  durch 

wobei  nach  (287)  und  (286'") 

ist  und  die  räumliche  Dichte  der  wirksamen   elektrischen  Ladung 
darstellt. 

Setzen  wir  die  beiden  Teile  dieses  Ausdruckes  resp.  gleich  p'  und^, 
sclireiben  also 

288")  r,^Q:+Ql, 


288') . 
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SO  ist  o^  mit  der  in  der -Elektrostatik  betrachteten  freien  Dichte 
identisch  und  kann  daher  jetzt  unberücksichtigt  bleiben;  die  speziell 
als  Folge  der  Bewegung  auftretende  scheinbare  Dichte  q*  läßt 
sich  bei  Einführung  der  Rotationskomponenten  /',  m',  n,  welche  die 
Geschwindigkeiten  u,  v,  w  begleiten,  folgendermaßen  ausdrücken 

Dieser  Wert  zeigt,  daß  pj  nur  dann  von  Null  verschieden  ist,  wenn 
entweder  die  magnetische  Polarisation  Wirbel  besitzt,  oder  die  Be- 
wegung mit  Rotationen  verbunden  ist. 

Schreibt,  man  der  Bezeichnung  (288")  entsprechend, 

3=/(?:+p:)i-'^-^  =  9'+y-,  289) 

worin  nun  qp*  und  y*  die  Potentialfunktionen  der  beiden  Vertei- 
lungen ()^  und  (>*  bezeichnen,  und  formt  man  den  Ausdruck  für  y* 
durch  teilweise  Integration  um,  wobei  das  Integral  über  die  unend- 
lich große  Kugel  verschwindet,  so  erhält  man  ganz  allgemein 


^  "^47lVt 


b  —  d 

.  1 


+  („'58 -«'21),^ 


dk,, 


2890 


289") 


ein  Ausdruck,  der  mit  der  Potentialfunktion  eines  influenzierten 
Dielektricums  übereinstimmt;  die  scheinbaren  lokalen  Momente 
«',  ß',  Y\  nehmen  die  Werte  an 

und  unterscheiden  sich  von  dem  oben  betrachteten,  durch  direkte 
Wirkung  der  Bewegung  induzierten  ersten  Teil  der  elektrischen 
Kraftkomponenten  X,  Yj  Z  nur  durch  den  Faktor  l/4;r. 

Beiläufig  ergiebt  sich  auch  aus  der  gewonnenen  Formel  (289'), 
daß  die  scheinbare  Verteilung  eine  neutrale  ist,  daß  also  in  jedem 
Volumen  sich  eine  Gesamtladung  Null  befindet 

Was  nun  den  experimentellen  Nachweis  der  Existenz  der  drei 
verschiedenen  Wirkungen  angeht,  die  nach  dem,  soeben  Gezeigten 
durch   die  allgemeinen  Formeln  (288)  ausgesprochen  sind,   so  sind 
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die  beiden  ersten  vollkommen  sichergestellt;  denn  da  sie  zu  dem 
Linienintegral  L=fSds  über  eine  geschlossene  Kurve  einen  end- 
lichen Beitrag  geben,  so  äußern  sie  ihre  Wirkung  in  induzierten 
elektrischen  Strömen,  die  jedenfalls  in  Leitern  mit  Leichtigkeit 
nachgewiesen  und  quantitativ  untersucht  werden  können.  In  der 
Thät  bilden  ja  die  beobachteten  Gesetze  jener  Ströme  die  Grundlage 
für  die  Ableitung  der  obigen  Formeln. 

Größere  Schwierigkeit  bietet  dem  Experiment  die  dritte  der 
oben  besprochenen  Wirkungen;  denn  die  Anteile  —d^jäx^  — ö5/öy. 
—  d^jdz  an  den  elektrischen  Kraftkomponenten  geben  zu  dem  Linien- 
integral  L  keinen  Anteil,  wirken  also  nach  dem  gewöhnlichen  Sprach- 
gebrauch nicht  elektromotorisch,  d.  h.  veranlassen  keinen  Strom. 
Sie  üben  also  nur  elektrostatische  Wirkungen,  und  zwar  solche 
von  außerordentlicher  Kleinheit,  da  die  scheinbare  Dichte  q*  mit 
dem  Verhältnis  ff' jv  der  Translations-  zu  der  Lichtgeschwindigkeit 
proportional  ist  In  der  That  ist  eine  Erscheinung,  die  auf  jene 
Kräfte  zurückzuführen  wäre,  bisher  noch  nicht  wahrgenommen 
worden.  — 

Dieselben  Schlußreihen,  die  wir  im  Vorstehenden  an  das  eine 
fundamentale  Gleichuugssystem  (286)  angeknüpft  haben,  lassen  sich 
nun  auch  an  das  andere  (286")  schließen. 

Wir  erhalten  ohne  weiteres,  indem  wir  die  Komponenten  j,  9,  j 
der  gesamten  wahren  elektrischen  Strömung  nach  (286'")  definieren, 
die  folgenden  Ausdrücke  für  die  Komponenten  Aj  B,  C  der  magneti- 
schen Kraft: 

Diese  Ausdrücke  zerfallen  in  drei  Teile,  die  den  oben  in  (288) 
für  A',  }]  Z  erhaltenen  vollständig  parallel  gehen. 

Der  erste  Teil  giebt  eine  direkte  magnetische  Wirkung  der 
Bewegung  des  Volumenelementes  im  elektrischen  Feld  von  der  auf 
S.  356  erörterten  Natur. 

Der  zweite  Teil  entspricht  genau  den  in  (149")  angegebenen 
Ausdrücken  für  die  elektromagnetischen  Komponenten  wahrer  elek- 


290^1 
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Irischer  Ströme;  nur  erscheinen  die  Komponenten  u,  D,  xo  der  letz- 
teren ergänzt  durch  die  mit  ihnen  nach  S.  352  und  354  äquivalenten 
Anteile  des  elektrischen  Konvektions-  und  Polarisationsstromes. 

Der  dritte  Teil  hat  die  Natur  der  von  einer  magnetischen 
Verteilung  ausgehenden  E^raft,  und  ®  ist  deren  Potentialfunktion. 

Für  ®  erhält  man  ebenso,  wie  S.  499  für  3, 


®=/(e;  +  (>;)i"'  =y+r, 


2900 


wobei  ()^  die  Dichte  wirklich  vorhandener  freier  Magnetismen  be- 
deutet, Q'^  die  Dichte  von  auf  der  Bewegung  im  elektrischen  Felde 
beruhenden  scheinbaren  Magnetismen  darstellt  und  gegeben  ist 
durch 

- .i hllMf) -^»(11-11)  +"1lf-ll)l    !  '^ 

zugleich  sind  t//  und  i//*  die  Potentialfunktionen  dieser  beiden  Ver- 
teilungen. 

Formt  man  i//*  durch  eine  teilweise  Integration  um,  wobei  das 
Integral  über  die  unendliche  Kugel  verschwindet,  so  erhält  man 


\jj* 


r 


+{vTi--u^\-g^yK 


290"') 


Vergleicht  man  dies  mit  der  Potentialfunktion  (108)  eines  Magneten, 
so  ergiebt  sich,  daß  durch  die  Bewegung  im  elektrischen  Felde  das 
Volumenelement  dk  scheinbare  spezifische  magnetische  Momente  er- 
hält von  der  Größe 
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diese   Ausdrücke    sind    von    der   Magnetisierbarkeit    des   Volumen- 
elementes durchaus  unabhängig. 

Nur  der  in   den  Konvektionsströmen  sich  äußernde  Anteil  der 
Bewegung  an  diesen  Kräften  ist  einigermaßen  durch  die  Beobachtung 
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verfolgt,  die  beiden  anderen  sind  kaum  mit  Sicherheit  nachgewiesen; 
eine  Erscheinung,  welche  auf  die  Existenz  der  Potentialfunktion  ^ 
zurückgeführt  werden  kann,  hat  Röntgen  beschrieben.  ^^•)  — 

Unsere  Fundamentalgleichungen  (286)  und  (286")    lassen   sich 
leicht  auf  die  folgende,  für  manche  Zwecke  bequemere  Form  bringen 

f      (dC        dB\        .     ,.    ,     ÖS    .     ÖX     ,  ,    ÖX     .  ,     d3E      ,,   .,  ^, 


291) 


rijf!       CT)  du'       Q  du' 
^  dx        ^  dy       ^  dx 


ox  oy  ox- 


worin  wie  früher 


du'    ,    dv'    ,    dw'        f., 


dx         d  y  d  X 

gesetzt  ist. 

Faßt  man  diese  Gleichungen  mit  den  Faktoren  X,  F^  Z,  A,  B,  C 
zusammen,  multipliziert  das  Resultat  mit  dhjAii  und  integriert  über 
ein  beliebiges  Bereich  k  des  körperlichen  Systemes,  fuhrt  auch 
nach  S.  425  die  Normalkomponente  d  des  Energiestromes  durch  das 
Oberflächeneleraent  do  der  Obei*tiäche  von  k  ein,  so  erhält  man 

0  =  /(u J  +\>Y+xoZ)dk  --f^do 


291-) 


+ 


\dt         OX                                      dx            dy  dij 

+ \dl 

Bildet  man  ferner  die  Energiegleichung  für  das  Bereich  A,  so 
ist  außer  den  S.  424  schon  für  ruhende  Medien  in  Betracht  ge- 
zogenen Gliedern  die  gegen  die  magnetischen  und  die  elektrischeu 
Druckkräfte  geleistete  äußere  Arbeit  zu  berücksichtigen.  Nennt 
man  die  Gesamtkomponenten  dieser  Drucke  //,...  ^  ,  die  Defor- 
inationsgeschwindigkeiten,  wie  früher,  x'^,  .  .  .  x'y,  so  erhält  man 

\~=  -  f(üX+\>Y+\r3Z)dk+  fädo 
291")  )  dt  J  '  J 

I  —    ji-^X^'x    +     -5»yi,     +     •   •    •     +     AyXy)dk. 
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Summiert  man  diese  beiden  Gleichungen,  so  ergiebt  sich 
dE        CiX  IdJi    .    dl    ,  .         ,  ^^,     ^du'     ^du'     ^du'\ 

,    A  (d^l    ,    ö9t    ,  .         ,^^,     OT  du'      ^  du'     ^  du'\ 

—     {^X^'X     +     Byy'y     +     ...     +      ^y^i)}     ^*- 

Dieser  Ausdruck  ist  von  den  Leitfähigkeitskonstanten  ganz  frei, 
er  enthält  außer  den  Geschwindigkeitskomponenten  u\  v,  w  und  ihren 
DiflFerentialquotienten  nur  die  Komponenten  X,  .  .  .  C  der  Kräfte  und 
X,  .  .  .  S  der  Polarisationen.  Man  möchte  daher  vermuten,  daß  er 
sich  direkt  und  allgemein  aus  der  Definition  der  elektromagnetischen 
Energie  6  der  Volumeneinheit 

«  =  "^   (XX  +  7D  +  Z3  +  ^8t  +  ^S3  +  ^e:)  291"") 

durch  geeignete  Variationen  ableiten  lassen  müßte,  da  6  eben  die- 
selben elektrischen  und  magnetischen  Größen  enthält. 

Indessen  findet  das  in  Wirklichkeit  nur  statt,  wenn  man  über 
die  direkte  Einwirkung  der  Bewegung  auf  die  innerhalb  eines 
Volumenelementes  stattfindenden  Polarisationen  ein  spezielles  und 
sehr  eigenartiges  Gesetz  annimmt,  das  eine  große  prinzipielle  Be- 
deutung besitzt. 

Um  dies  hervortreten  zu  lassen,  genügt  es,  sich  auf  den  ein- 
fachsten, auch  S.  91  und  197  behandelten  Fall  zu  beschränken,  daß 
die  Deformationen  des  Volumenelementes  seine  elektrischen  und 
seine  magnetischen  Konstanten  b^j^  und  m^j^  nicht  ändern. 

Wir  schreiben,  wie  S.  468,  reziprok  zu  (42)  und  (123) 

X=q,X  +  c,2?)  +  Ci33,    ^  =  niia  +  iii2«  +  ni3e 


wobei  c^;fc=  Cj^;^,  "Äfc=  ^\h  ^^^  ^^^  ^^®  ^ä*  ^^^  ^ä**  öbenso  wie  die  b^^ 
und  m^^,  von  den  Deformationen  unabhängig  sein  müssen. 

Beziehen  wir  das  Volumenelement  auf  ein  in  ihm  festes  und 
mit  ihm  bewegtes  Koordinatensystem  und  verstehen  unter  der  voll- 
ständigen Ableitung  nach  t  die  ganze  durch  Translation  und  De- 
formation bedingte  Änderung  einer  auf  dies  System  bezogenen  Größe, 
so  muß  nach  dem  Vorausgeschickten 

dt    '^^'       dt    "^ 
sein. 
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Es  wird  sonach  aus  dem  umgeformten  Ausdruck  (291"") 

fi  =  g^[(cHX'+  ...  +  2C12X?))  +  (n„«2+  ...  +  2iii,Ä»)] 
folgen 

'  £/^        471  [\      dt  dt  dt)        \      dt  dt  d 

und  für  ein  gegebenes,  zu  irgend  einer  Zeit  in  dk  enthaltenes  Massen- 
element  muß  gelten 

diedk)        (dB   ^g^.)^^ 


^)j- 


292') 


dt 


~  [dt 


X 


+  ••■ 


Entwickelt  man  dagegen  den  Wert  von  d{Bdk)jdt  aus  der  auf 
ein  Volumenelement  dk  angewandten  Formel  (291"'),  benutzt  neben- 
einander die  Ausdrücke  (62')  und  (134"')  für  die  Druckkomponenten 
A  . *  *.A  und  berücksichtigt,  daß  bei  Einführung  jenes  Koordinaten- 
systemes  UyV^  w\  /',  m',  n'  gleich  Null,  also 

dw  dv  _^   \  öw_   dw  __1  dv   ^   du  1 

öy  ""  ~dx   "  2"^«'      bx   "   dx  "~   2  ^»'     ~dx  "   dy 

zu  setzen  ist,  so  erhält  man  nach  einiger  Rechnung 

d  (e  dk)  \ 


2^ 


292") 


dt 


471 


x({f +^a:  *')  +  .. . 


+  //(yj-  +  |9t.r)  +  ...]^Ä. 


Die  Vergleichung  der  beiden  Resultate  ergiebt  als  Bedingungen 
der  Übereinstimmung  die  Formeln 

dj,        dTi  rfd        öG. 

dt  " 


292"') 


dt 


dt 


dt 


dieselben  sagen  aus,  daß,  auf  das  mit  dem  Volumenelement  bewege 
Koordinatensystem  bezogen,  die  Polarisationen  sich  genau  ebenso 
ändern,  als  wenn  das  Volumenelement  ruhte,  daß  diese  Änderungen 
also  von  der  Bewegung  unabhängig  sind. 

In  genauer  Übereinstimmung  mit  der  im  übrigen  in  diesem 
Teil  festgehaltenen  Auffassung  stellen  sich  also  die  magnetischen 
und  die  elektrischen  Polarisationen  als  Zustände  der  Materie  dar, 
welche  das  Volumenelement  erfüllt,  die  demnach,  wenn  sonstige 
Ursachen  eine  Änderung  nicht  veranlassen,  an  dem  Volumenelement 
haften  und  seine  Bewegung  teilen. 
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Daß  diese  Eigenschaft  sich  für  die  Polarisationen  und  nicht 
für  die  spezifischen  Momente  ergiebt,  war  allerdings  nicht  mit 
Sicherheit  vorauszusehen;  es  läßt  sich  aber  dadurch  plausibel  machen, 
daß  die  Polarisationen  die  wahren  elektrischen  und  magnetischen 
Ladungen  eines  Volumenelementes  definieren,  während  die  Momente 
nur  die  scheinbaren  oder  influenzierten  bestimmen. 

Man  kann  die  obige  Thatsache,  hypothetisch  aufgestellt,  zur 
Grundlage  einer  Theorie  der  Induktion  in  bewegten  Medien  machen, 
doch  ist  sie  für  sich  allein  nicht  ausreichend,  um  die  allgemeinen 
Formeln  (286)  und  (286")  zu  gewinnen.  i«<^ 

Beiläufig  werde  bemerkt,  daß  eine  Erweiterung  der  Betrachtung 
durch  Berücksichtigung  der  Veränderungen,  welche  die  Permeabili- 
täten b^^  und  ni^j^  bei  Deformationen  erleiden,  die  gezogene  Folgerung 
unberührt  läßt.  In  der  That  finden  sich  die  hierdurch  erforderlichen 
Zusatzglieder  in  d{Bdk)jdt  von  selbst  einander  gleich,  mag  man 
von  dem  Ausdruck  (291"")  ausgehen  und  b^^^  und  m^^^  als  infolge  der 
Deformationen  zeitlich  veränderlich  ansehen,  oder  mag  man  in  (291'") 
die  entsprechenden  Ergänzungen  der  Drucke  nach  (65")  und  (138") 
einführen. 

Diese  Resultate  geben  den  bis  zu  einem  gewissen  Grade  hypo- 
thetischen Erweiterungen,  die  zu  den  Formelsystemen  (286)  und 
(286")  führten,  offenbar  einen  hohen  Grad  von  Wahrscheinlichkeit 
und  sind  daher  geeignet,  die  Lücke,  welche  der  Mangel  an  ent- 
scheidenden Erfahrungsthatsachen  in  den  oben  gegebenen  Ablei- 
tungen veranlaßte,  befriedigend  auszufüllen. 

§  50.     Die   Qrenzbedingungen   in   einem   bewegten  System.     Qleit- 
flächen.     Eotation   einer   magnetischen,   leitenden   Kugel   innerhalb 

eines  unendlichen  Leiters. 

Wir  haben  bei  der  bisherigen  Entwickelung  ein  körperliches 
System  vorausgesetzt,  in  welchem  sich,  wie  die  physikalischen  Eigen- 
schaften, so  auch  der  Bewegungszustand  von  Ort  zu  Ort  stetig 
ändert;  wir  wollen  nunmehr  die  speziellen  Verhältnisse  näher  unter- 
suchen, die  in  Flächen  stattfinden,  längs  deren  das  eine  oder  das 
andere,  oder  auch  beides  unstetig  wird.^®^) 

Bleiben  in  einer  Unstetigkeitsfläche  für  das  physikalische  Ver- 
halten die  Geschwindigkeitskomponenten  stetig,  so  kann  für  Punkte, 
die  der  Unstetigkeitsfläche  hinreichend  nahe  liegen,  von  der  relativen 
Bewegung  der  durch  jene  getrennten  Teile  des  Systemes  überhaupt 
abgesehen  werden,  und  es  bleiben  demgemäß  die  Grenzbedingungen 
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gültig,  die  auf  S.  421  für  ein  ruhendes  System  aufgestellt  waren. 
Neue  Bedingungen  ergeben  sich  also  nur,  wenn  in  einer  Fläche  die 
Geschwindigkeitskomponenten  unstetig  werden. 

Was  nun  diesen  Fall  angeht,  so  wollen  wir,  wie  in  anderen 
Gebieten  der  Physik,  z.  B.  der  Elasticitätslehre,  annehmen,  daß  die 
ünstetigkeit  der  Bewegung  weder  Massen  der  beiden  angrenzenden 
Körper  ineinander  hineinschiebt,  noch  auch  zwischen  ihnen  einen 
leeren  Raum  entstehen  läßt,  d.  h.,  daß  die  Normalkomponente 
der  Geschwindigkeit  auch  in  der  Unstetigkeitsliäche  stetig 
bleibt.  Wir  beschränken  uns  also  auf  den  Fall,  daß  in  jener 
Fläche  die  beiden  angrenzenden  Körper  aneinander  hingeschoben 
werden,  und  nennen  jene  Flächen  demgemäß  Gleitflächen.  Die 
für  sie  geltenden  speziellen  Formeln  leiten  wir,  wie  früher,  in  der 
Weise  ab,  daß  wir  den  Übergang  zunächst  stetig,  aber  iunertialb 
einer  sehr  dünnen  Gleitschicht  stattfindend  denken  und  deren 
Dicke  schließlich  verschwinden  lassen. 

Wir  betrachten  ein  Element  der  Gleitschicht,  legen  den  Ko- 
ordinatenanfang in  einen  Punkt  derselben  und  lassen  ihn  mit  jenem 
wandern,  während  die  ^-Axe  dauernd  mit  der  Normalen  auf  der 
Grenzschicht  zusammenfällt. 

Wir  nehmen  an,  daß  beim  Grenzübergang  die  Komponenten 
sowohl  der  Kräfte,  als  der  Polarisationen,  sowohl  der  wahren  elektri- 
schen Strömung,  als  der  Translationsgeschwindigkeit  endlich  bleiben, 
und  daß  gleiches  von  allen  ihren  Dift'erentialquotienten  nach  x  und  y. 
also  tangential  zur  Gleitfiäche,  und  von  den  Ableitungen  der  Polari- 
sationen nach  der  Zeit  gilt.  Dagegen  können  ihre  Differential- 
(|uotieuteu  nach  r,  d.  li.  nach  der  Normalen  auf  der  Gleitfiäche 
unendlich  werden,  mit  Ausnahme  desjenigen  der  normalen  Ge- 
schwindigkeit w?',  die  nach  dem  oben  Gesagten  stetig  durch  die 
Grenze  gehen  muß  und  die,  als  auf  ein  nrit  der  Grenzschicht  be- 
wegtes Koordinatensystem  bezogen,  in  dem  betrachteten  Ellement 
derselben  immer  unendlich  klein  ist. 

Multiplizieren  wir  die  beiden  ersten  Gleichungen  (286)  mit  dz 
und  integrieren  über  die  Dicke  der  Grenzschicht,  welche  zwei  Teile 
(Ä)  und  (i)  des  Systemes  scheiden  möge,  so  erhalten  wir  bei  Aus- 
schluß fiächenhafter  elektromotorischer  Kräfte  und  bei  Berücksich- 
tigung des  Wertes  von  q^^ 

•  • 

1  X 

293)  .(i;.-r,)=-Je4-Jrfz,     „(X,-T,)=+J(j|f  rfz; 
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bei  gleicher  Behandelung  uud  bei  Berücksichtigung  des  Wertes  von  q^ 
ergeben  die  zwei  ersten  Formeln  (286") 

h  h 

Um  von  diesen  Bedingungen  Gebrauch  machen  zu  können,  muß 
der  Verlauf  der  tangentialen  Geschwindigkeiten  u  und  v\  sowie  der 
Normalkomponenten  ®  und  3  <ier  magnetischen  und  der  elektrischen 
Polarisationen  innerhalb  der  Grenzschicht  bekannt  sein.  Dies  ist  im 
allgemeinen  jedoch  nicht  der  Fall,  und  somit  scheint  die  Methode, 
die  Grenzbedingungen  durch  einen  Grenzübergang  aus  den  Haupt- 
gleichungen zu  finden,  hier  nicht  zum  Ziele  zu  führen. 

Es  giebt  indessen  wichtige  spezielle  Fälle,  in  denen  sie  das 
Gewünschte  leistet.  Hierher  gehört  vornehmlich  der  Fall,  daß  die 
Grenzfläche  ö^^  keine  wahren  magnetischen  imd  elektrischen  Ladungen 
trägt;  denn  dann  kann  man  S  und  Q,  weil  sie  stetig  durch  die 
Fläche  Of^.  gehen,  in  der  Grenzschicht  konstant  setzen  und  aus 
dem  obigen  System  ableiten 


293") 


i;(i;-X)  =  e(^-'^),   v(Äi-Ä)-^-3(^i-^H)'} 

Bezeichnet  man  die  DiflFerenzen  paraUeler  tangentialer  Kraft- 
koraponenten  zu  beiden  Seiten  der  Grenze  o^^  als  relative  Kraft- 
komponenten, so  sagen  diese  Formeln  aus,  daß  die  resultierende 
elektrische,  resp.  magnetische  relative  Tangentialkraft  normal  steht 
zu  der  Richtung  der  relativen  Geschwindigkeit  und  dem  Produkt 
aus  dieser  in  die  normale  magnetische,  resp.  elektrische  Polarisation 
gleich  ist. 

Die  Vergleichung  der  Formeln  (293")  mit  (250')  zeigt  femer, 
daß  in  den  Gleitflächen  eine  Art  flächenhafter  elektro-  und  magneto- 
raotorischer  Kräfte  erregt  wird,  deren  Gesetze  sich  leicht  in  Worte 
fassen  lassen. 

Kombiniert  man  die  Formeln  (293")  mit  den  dritten  Gleichungen 
der  Systeme  (286)  und  (286"),  so  erhält  man,  da  nach  den  auf  der 
vorigen  Seite  getroft'enen  Festsetzungen  toj  =  M?i  =  0  ist. 


i^i-^yÜ  +  i%-^»)T^-^' 


('l.-«*)|-x-'  +  («*-®*)^'  =  « 


293'") 
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zwei  Formeln  y  die  von  den  vorigen  natürlich  abhängig  sind.  Ist 
w'  von  X  und  y  unabhängig ,  so  sind  diese  Beziehungen  identisch 
erfüllt. 

Die  vorstehenden  Formeln  werden  insbesondere  stets  gelten  an 
der  Grenze  zweier  Elektricitätsleiter,  von  denen  keiner  ein 
permanenter  Magnet  ist,  dagegen  an  der  Grenze  zwischen  zwei 
Nichtleitern  nur  dann,  wenn  die  durch  Reibung  erzeugte  Elektri- 
sierung außer  Betracht  bleiben  kann,  z.  B.  auf  beiden  Körpern  jeder- 
zeit die  gleiche  Dichte  hat. 

An  der  Grenze  eines  Leiters  und  eines  Nichtleiters  wird 
im  allgemeinen  eine  flächenhafte  elektrische  Ladung  auftreten,  weldie 
die  Anwendung  der  obigen  Formeln  unmöglich  macht;  Gleiches  gilt 
im  allgemeinen  an  der  Oberfläche  eines  permanenten  Magneten.  Es 
sind  dann  Grenzbedingungen  nur  durch  eine  Hilfshypothese  zu  ge- 
winnen, die  der  experimentellen  Prüfung  bedarf. 

Man  kann  sich  im  ersteren  Falle  etwa  vorstellen,  daß  die 
elektrische  Ladung  sich  nicht  in  der  Grenzschicht  selber  befindet 
innerhalb  deren  die  Änderung  der  Bewegung  stattfindet,  sondern  an 
der  Oberfläche  desjenigen  Teiles  (i)  des  Konduktors^  der  sich  wie 
ein  starrer  Körper  verhält. 

Ähnlich,  und  zwar  mit  vollständiger  Sicherheit,  kann  man  die 
magnetische  Oberflächenladung  ausschließlich  mit  dem  permanenten 
Magneten  (^)  bewegt  denken. 

Man  hat  in  diesen  Fällen  sonach  zwei  einander  äußerst  nahe 
Zwischengrenzeu  zu  unterscheiden;  die  eine  (i,  ä),  welche  die  Ladung 
trägt,  die  zweite  (A,  A),  welche  die  Gleitfläche  bildet.  Zwischen  ihnen 
liegt  eine  sehr  dünne  Schiebt  (ä),  die  sich  mit  dem  Körper  (t)  be- 
wegt, während  der  Körper  (/t)  selbst  an  (A)  hingleitet 

Bei  Voraussetzung  der  oben  benutzten  Lage  des  Koordinaten- 
systemes  und  bei  von  (?)  nach  (A)  positiv  gerechneter  if-Axe  gilt 
dann  nach  (250")  bis  (250"")  für  die  Grenze  (i,  k) 


294) 


[dt),     [di)r    [di)j,-[dt), 


statt   der   beiden    ersten  Formeln    kann    man    bei   Einführung  der 
wahren  Flächendichteu  ff    und  a     auch  benutzen 

294-)  3*-3.-=43T^,,     ^,-^;=4nn„. 

Dagegen  folgt  für  die  Grenze  (k,  h)  aus  (293") 
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t;(Xfc-XÄ)  =  ©äK-Vä),   v{Ai,^Aj)  =-8äK-  »i). 


294") 


Wegen  des  verschwindenden  Abstandes  beider  Grenzen  kann  man 
die  mit  dem  Index  k  versehenen  Größen  als  an  beiden  Grenzen 
gleich  betrachten;  nach  Annahme  gehen  u  und  v\  nach  (294)  auch 
A,  Bj  X,  ¥  stetig  durch  die  Grenze  (i,  k),  man  kann  somit  das  System 
(294")  auf  die  Form  bringen 


viYi-^r,)  =  Qniun-u,),   v[B,  -  A)  =  -  3a  W- "0, 


v{Xi-Xh)  =  ©*(«?;•— vi),  v(^i  —  A)  =  - 3ä(»<-ü/i)^ 


294"') 


die  mit  (293")  übereinstimmt  bis  auf  den  einen  Unterschied,  daß 
nicht  6:^  =  ®^.  =  ®,  3ä  =  3,  =  3  ist,  von  den  Normalkomponenten  der 
Polarisationen  vielmehr  speziell  die  im  ungeladenen  Körper  gültigen 
Werte  ®^,  3/»  zu  nehmen  sind. 

Diese  Formeln  lassen  sich  auch  leicht  auf  den  Fall  erweitem, 
daß  zwei  permanente  Magnete  aneinander  gleiten;  hier  sind  dann 
drei  Zwischengrenzen  zu  unterscheiden.  — 

Der  bei  weitem  wichtigste  Fall,  in  dem  die  vorstehenden  all- 
gemeinen Formeln  Anwendung  finden,  ist  der  homogener,  iso- 
troper, und  zwar  starrer  Körper. 

In  diesem  Falle  wird  wegen 


J-i    =    .     .     .    =    OTy    =    0 


dy 


,    du'       ,      ,    dv' 


dx 


dx 


''  dx  -+^'    dx 


—  m 


=  +  /', 


worin  /',  m\  n  die  innerhalb  des  starren  Teiles  konstanten  Rotations- 
geschwindigkeiten um  die  Koordinatenaxen  bezeichnen;  setzen  wir 
noch  abgekürzt 


ö3£,      /öX,     /Ö3£,      /ÖX 


Dt' 


dl  +  ^  ä  X  +  %7  +  "^  ä^  = 


Dt' 


295) 


worin  die  rechts  stehenden  Ableitungen  kurz  als  totale  bezeichnet 
werden  dürfen,  so  erhalten  wir  aus  (286") 
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/      (dC       dB\        .  ,   DU    ,  Ol   '      o     ' 


und  ebenso  aus  (286) 


295") 


^x        oy  I        Dt  ' 

IdZ       dX\        D^    ,    ^«       ^    , 


Besteht  die  Bewegung  in  einer  gleichförmigen  Kotation  um  die 
Z'Axe,  80  ist  /'=  m  —  0,  u^  —  i/n,  v=+xnj  to'=0;  sind  gleich- 
zeitig die  Verhältnisse  des  Problemes  derartig,  daß  die  Z-Axe  eine 
unendlich -zählige  Symmetrieaxe  wird,  so  kann  in  Skalaren  oder  in 
Vektorkomponenten  nach  der  Z-Axe  x  und  y  nur  in  der  Verbin- 
dung x^  +y^  =  a^  auftreten,  und  die  partiellen,  wie  die  totalen  Diffe- 
rentialquotienten der  Polarisationen  E  und  Q,  sowie  die  partiellen 
der  übrigen  nach  der  Zeit  verschwinden. 

Hier  wird  also  noch  einfacher 

(dC       dB\       A     i  V  ,   .    .fv  ,      dX  dX\ 


\dx  ox)  \  oy 

(dY  dZ\  ,         ,/p  ,      dÄ 

(dZ  dX\  ,(.         dB 

\dx  ox  I  \  oy 

[dij  dx) 


dY   ^       dY 


). 


,      dB\ 


Setzt  man  hier  der  Symmetrie  entsprechend  zunächst  allgemein 

d  CO 


^  _.  __  pJP^ 

dx         dy  ' 

^  =  -  -  ^  -  1^ 
dx         dy  ^ 


7=- 


äy 


B 


__        gy/^ 


+ 


worin  (p\  rfj\  (d,  z  ii^r  von  a  und  z  abhängen,  so  ergiebt  die  Bech- 
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nung  die  Klammern  auf  den  rechten  Seiten  gleich  Null,  und  man 
erhält  dieselben  Formeln 

(dC  dB\  .      .jr  IdY  dZ\  ^    ^ 

^(^-äTj  =  ^^*^'    n^-^)  =  ^'[  295'") 

die  nach  (248)  und  (248')  für  den  stationären  Zustand  in  einem 
ruhenden  Medium  gelten. 

Hier  wird  also  die  induzierende  Wirkung  der  Bewegung 
sich  nur  in  den  Gleitflächen  äußern. 

Das  zweite  System  (295'")  gestattet  nunmehr  einfacher,  als  zu- 
vor, zu  setzen 

^-""ö^'    ^-"ä7'    "^-""ö^'  ^^^f 

wo  r/)'  die  frühere  Bedeutung  der  Potentialfunktion  freier  elektrischer 
Ladungen  besitzt;  für  sie  ergiebt  das  erste  System  die  Bedingung 

Ay'=0,  296') 

welche   die  Existenz   räumlicher  elektrischer  Ladungen   ausschließt. 
Schreibt  man  weiter 

A=.-p!--:^,    ß=.-^  +  ^,    C=-^,      296") 
öx         oy  ^  oy         dx  ^  dx  ^  * 

SO  ist  t/;'  die  Potentialfunktion  einer  freien  magnetischen  Verteilung, 
während  x  ^^^  "^on  Stromläufen  herrührend  zu  denken  ist.  Für  t//' 
gilt  die  Formel 

4;rp^=-mAy,  296'") 

worin  q^  die  räumliche  Dichte  wahrer  Magnetismen  bezeichnet;  flir 
X  erhält  man,  indem  man  eine  irrelevante  Funktion  von  z  hinein- 
gezogen denkt, 

A;t'  =  Oundi;|j  =  An\(p\  -  296"") 

Wir  wollen  uns  nun  außer  dem  rotierenden  Leiter  (i)  einen 
zweiten,  ruhenden  (a)  gegeben  denken,  der  ebenfalls  die  Form  eines 
Eotationskörpers  hat  und  mit  seiner  Axe  in  die  des  bewegten  Leiters 
fällt,  denselben  in  beliebigen  Flächen  berührend.  Ein  Grenzfall  ist 
der,  daß  der  ruhende  Leiter,  etwa  eine  reibungsfreie  leitende  Flüssig- 
keit, den  ganzen  unendlichen  Eaum  außerhalb  des  bewegten  ausfüllt 
und  letzteren  an  dessen  ganzer  Oberfläche  leitend  berührt. 

Es  sind  dann  die  Normalkomponenten  von  R  und  von  K 
durch  —dxp'jdn  und  —d^'/dn  gegeben,  ebenso  die  Tangential- 
komponenten  an  den  Meridiankurven  s  durch  ^-drfijds  und 
—  d(p'jd8\   zu  beiden   liefert  x   keinen  Anteil.     Dagegen  sind  die 
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Komponenten  nach  der  Tangente  an  den  Breitenkreisen  i  resp. 
dxida  und  Null. 

Dies  ist  zu  berücksichtigen  bei  der  Aufistelliiiig  der  Greiu- 
bedingungen.  Da  in  der  Zwischengrenze  eine  Bewegung  nur  nach 
der  Richtung  der  Breitenkreise  stattfindet,  so  gehen  die  Komponenteii 
nach  dieser  Richtung  stetig  durch  die  Grenze,  es  wird  sonach 

297)  ^  =  ¥- 

'  da         da 

Sind  auf  dem  Leiter  (a)  keine  flächenhaften  Ladungen  vorhanden. 

80  gilt  für  die  Komponenten  nach  den  Meridiankurren  nach  (2DO 


297') 


^Vä         9Vi\  ^       ,-^<Pa 


(OK 


=  b_n'a 


dabei  ist  .v  von  der  +^-Axe  nacli  der  ZJT- Ebene  hin  positi?  g^ 
rechnet.  Zugleich  muß  nach  (294')  gelten,  wenn  <t^  und  (t^  ver- 
schwinden, 

297")  m.  -^  +  m,  ^"  =  0,  b, ^*  +  b,  ^  =  0. 

Liegt  dagegen  auf  der  Oberfläche  des  bewegten  Körpers  (i)  wahrer 
Magnetismus,  so  kann  man  die  Formeln  (297')  gemäß  dem  S.  5W 
Gesagten  beibehalten ;  an  Stelle  der  ersten  Bedingung  (297^ 
tritt  aber 

297'")  m,  3^'-  +  m,-^"  =  -  4;r  a. 

Ist  der  rotierende  Körper  endlich,  und  liegen  auch  die  indu- 
zierenden Magnetismen  im  Endlichen,  so  müssen  (p\  rfj\  /  sich  im 
Unendlichen  verhalten,  wie  die  Potentialfunktionen  endlicher,  im 
Endlichen  liegender  und  zwar  neutraler  Massen.  Hiermit  sind 
die  Bedingungen  für  (f\  i/;'  und  /  erschöpft.  — 

Hat   der   bewegte  Körper  Kugelform   und  befindet   er  sich  in 

einem  unendlichen,  homogenen,    ihn  ringsum  berührenden  Medium, 

so  kann  man  leicht  partikuläre  Integrale  finden,  die  einer  bestimmten 

Magnetisierung  desselben  entsprechen. 

Man  kann  z.  B.  setzen 

1 


298) 


7a  =  Pa  Y^,  ,     vi  =  Pi  (^'  -    ^«')» 


§50.    Okwhfönmge  Rotation  einer  permanent -magnetischen  KugeL     513 


Dann  nehmen  die  Bedingungen  (297')  die  Form  an 

^ {9a  +rlqi  +  Srl q\ cos«  d)  =  b^n'  3/? Jl  -  3  cos^  d), 
wobei  z/r  =  cos  i'/,    a/r  ==  sin  &   ist,   und   r^    den   Kugelradius   be- 


2980 


zeichnet.     Femer  wird 

1 


Xa-^Pa-ö^,    Xi-^M^^'-i'^'')'  298") 


und  die  Bedingung  (297)  lautet 


^^'P'  +l.p.  =  0.  299) 


»■5 


Weiter  nimmt  die  zweite  Bedingung  (297")  die  Gestalt  an 

%- +  *»</'(=  0;  299') 

sie  wird  hierdurch  im  allgemeinen  mit  der  vorhergehenden  unver- 
einbar, und  macht  «omit  den  ganzen  Ansatz  (298)  unbrauchbar. 
Ausgenommen  sind  zwei  spezielle  Fälle,  welche  direktes  Interesse 
besitzen.  Erstens  der,  daß  beide  Medien  identisch  sind;  dann  ist 
i.  =  1^,  b.  =  b^,  und  die  beiden  Bedingungen  reduzieren  sich  auf  die- 
selbe Formel 

l£i  +  p.  =  0.  299") 

Zweitens  der,  daß  beide  Medien  Dielektrica  sind;  dann  ist  die  erste 
Formel  durch  I.  =  (^  =  0  identisch  erfüllt,  und  die  zweite  wider- 
spricht ihr  nicht 

Indessen  ist  die  Tragweite  der  Lösung  noch  eine  größere;  denn 
bei  allen  ßotationsgeschwindigkeiten,  welche  nach  S.  375  die  Leitungs- 
ströme als  quasi- stationäre  zu  betrachten  gestatten,  können  die 
Dielektricitätskonstanten  als  unendlich  klein  angesehen  werden,  und 
kann  man  daher  hier  zu  angenäherter  Lösung  die  ganze  Be- 
dingung (299')  fallen  lassen. 

Wir  wollen  den  ersten  der  genannten  speziellen  Fälle  behandeln. 

Hier  gestatten  die  drei  Gleichungen  (298')  und  (299")  die  p^, 
9a»  9i^  y»  sämtlich  durch  p^  auszudrücken;  die  Ansätze  (298)  und 
(298")  stellen  also  eine  Lösung  dar,  und  es  handelt  sich  nur  noch 
darum,  die  magnetische  Verteilung  zu  bestimmen,  die  ihr  entspricht. 
Man  findet,  daß  die  Kugel  ein  lokales  magnetisches  Moment  besitzt 
von  der  Größe 

(^=+i„  l^M  +  3?;^*)  -  -^] ;  300> 

Voigt,  Theoretische  Fhyalk.    II.  33 
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die  magnetische  Axe  liegt  der  Z-Axe  paralleL  Die  Kugel  ist  also 
ungleichförmig  magnetisiert. 

Obgleich  die  elektrische  Potentialfunktion  qp'  einwertig  ist 
kommen  elektrische  Strömungen  zustande,  da  die  Gleitfläche  für  f' 
eine  UnstetigkeitsÜäche  ist;  die  Verbältnisse  liegen  also  ähnlich,  ab 
wenn  sich  in  der  Kugelfläche  elektromotorische  fiächenhafte  Kräfte 
von  örtlich  wechselnder  Stärke  befanden. 

In  der  That  ergiebt  sich 

300')         ^;  -  ^  =  P,«  =  ^ {«» -  2?»)  =  ^  (1  -  3  cos»  ^); 

die  Potentialdifferenz  ist  also  positiv  am  Äquator,  negativ  an  den 
Polen,  beide  Zonen  sind  geschieden  durch  die  Breitenkreise 
cos^  1^  =  ^. 

Die  Stromlinien  sind  geschlossene  Kurven,  die  in  Meridian- 
ebenen  liegen  und  ganz  innerhalb  eines  Quadranten  verlaufen. 
Grenzfälle  bilden  nach  außen  die  z-  und  a-Axe,  nach  innen  der  dem 
oben  erwähnten  Breitenkreise  entsprechende  neutrale  Punkt  r  =  r^ 
cos^  &  =  ^. 

Die  Lösung  ist  sogleich  auf  den  zweiten  speziellen  Fall  a 
übertragen,  daß  die  Medien  (i)  und  (a)  beide  Dielektiica  sind  und 
keine  wahren  elektrischen  Ladungen  tragen.  Natürlich  kommt  jetzt 
kein  Leitungsstrom  zustande,  aber  eine  elektrische  Polarisation  tritt 
an  seine  Stelle.  — 
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S.  197;  Ges.  Abhandl.  I,  S.  805,  810.  —  ")  Kirchhoff,  Wied.  Ann.  24,  8.  52, 
§  2,  1884;  Ges.  Abhandl.  Nachtrag  S.  98—100.  —  ••)  W.  Thomson,  Phil.  Magazine 
(4)  I,  S.  177—186,  1851;  Papers  on  Electr.  and  Magn.  8.  485.  —  »0  v.  Helmholtz, 
1.  c.  S.  191  bezw.  798.  Kirchhoff,  1.  c.  S.  100—102.  —  ")  Maxwell,  Treatise  I, 
Art.  106.  —  •»)  Hertz,  Wied.  Ann.  41,  8.369,  §  6,  1890.  —  »<0  Kirchhoff,  I.e. 
8.  103.  —   5»)  Voigt,   Nachr.  k.  Ges.  d.  Wiss.  Göttingen  1894,  8.  346;    Wied. 
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Ann.  55,  S.  704,  1895.  —  ")  Lippmann,  Ann.  de  chim.  et  phjs.  (5)  XXIV, 
S.  164—166,  1881;  Journ.  de  phys.  (1)  X,  S.  891,  1881.  W.  Thomson,  Math.  phys. 
Papers  I,  S.  316.  —  '')  Voiüt,  Allg.  Theorie  der  piezo-  u.  pyroelektr.  Ersch. 
an  Kryst,  Abhandl.  d.  k.  Ges.  d.  Wiss.  Göttingen,  36,  1890.  Wied.  Ann.  45. 
8.  524,  526,  1892.  —  ^)  Voigt,  Nachr.  Ges.  d.  Wiss.  Göttingen  1894,  S.  343: 
Wied.  Ann.  55,  Ö.  701— 731,  1895.  —  «*)  Korteweo,  Wied.  Ann.  9,  S.  57,  1880. 
LoBBERO,  Wied.  Ann.  21,  S.  315— 317,  1884.  Kibchhopf,  Wied.  Ann.  24,  S.  70, 
1885;  Ges.  Abhandl.  Nachtrag,  S.  109—113.  —  ^*)  Boltzmamk,  Pogg.  Ann.  165. 
S.  403—421,  1875.  —  ")  Cassie,  Proc.  Roy.  Soc.  London  48,  8.  357,  1889;  Phil 
Transactions  1890,  I,  S.  1.  Negreamo,  Compt.  rcnd.  CXIV,  S.  345,  1892.  Palai, 
Beibl.  11,  S.  259  (nach  Inauguraldissertation  Zürich  1886). 

IL  Kapitel.  »'*)  Powson,  Mem.  de  l'Acad.  Paris  V,  1822,  S.  267— 269.- 
'*j  W.  Thomson,  Trans.  Roy.  8oc.  1850;  Papers  on  Electr.  and  Magn.  §  50S,  S.  3ä0. 
—  ^°)  Gauss,  Intensitas  vis  magneticae  terrestris  ad  mensuram  absolutam  revo- 
cata,  Pogg.  Ann.  28,  S.  241,  1833;  Werke  V,  S.  79,  §  1.  —  **)  Risokb,  Pogg. 
Ann.  149,  S.  62—66,  1873.  —  ^')  Gauss,  Resultate  aus  den  Beob.  des  magnet 
Vereins,  I,  Göttingen  1837,  S.  1—19;  Jahrb.  von  Schumacher  1836,  S.  1—47: 
Werke  V,  S.  311-344.  —  ")  Gauss,  Resultate  etc.  III,  S.  1—57,  1839;  Werke  V, 
S.  119—180.  —  **)  W.  Thomson,  Papers  on  Electr.  and  Magn.,  S.  489;  Deatsehe 
Ausgabe,  Berlin  1890,  S.471.  —  **)  Poisson,  Mcm.  Acad.  Paris  V,  1822,  S.  299— SOS. 
Nkumann,  Vorl.  über  Magnetismus,  §§  12,  13.  Kibchhopf,  Grsllb*b  Journal  48, 
S.  348  (Anhang),  1854.  —  *«)  Hertz,  Wied.  Ann.  40,  S.  577,  §  9,  1890;  Ges. 
Abhandl.  II,  S.  224.  —  ^^  W.  Thomson,  Phil.  Magazine  (4)  I,  1851,  S.  177;  Papcn 
on  Electr.  and  Magn.  S.  471—487.  —  *»)  W.  Weber,  Elektrodynam.  Maßbesu 
Abh.  Sachs.  Ges.  d.  Wiss.  1,  1852,  S.  569;  Werke  HI,  S.  543—547.  Kirchboft. 
Ckelle's  Journal  48,  S.  348,  1853;  Ges.  Abh.  S.  217.  —  *»)  Kirchhoff,  WiedL 
Ann.  24,  S.  52,  1884;  Ges.  Abhandl.  Nachtrag,  Abh.  7.  —  **)  Thomöok,  Paperaon 
Electr.  and  Magn.  8.  485.  —  ")  Ewing,  Proc.  Roy.  Soc.  1881,  S.  22;  Phil.  Traw. 
1885,  S.  524;  Magnetic  Induction  (Berlin  1892),  Kap.  V.  Wabburg,  Wied.  Ann. 
13,  S.  141,  1881. 

III.  Kapitel.  ")  Gersted,  Schweioger's  Journal  f.  Cham.  u.  Phys.  29. 
S.  275—281,  1820;  Gilbert's  Ann.  66,  S.  295,  1820.  —  ^)  Maxwell,  Phil.  TnuB- 
actions  CLV,  S.  482,  1865;  Treatise  II,  Art.  607;  Scientific  Papers  I,  S.  557. - 
")  R.  Kohlrausch,  Pogg.  Ann.  75,  S.  220,  1848  und  78,  S.  1,  1849.  —  **)  KacH- 
Hopp,  Pügg.  Ann.  78,  S.  509,  1849  (nach  F.  Neümann's  Vorlesung).  Für  Krystalle: 
Maxwell,  Treatise  I,  Art.  297.  —  ^)  Hertz,  Wied.  Ann.  40,  S.  577,  §g  7  u. ». 
1890;  Ges.  Abh.  II,  S.  219—224.  —  ")  Rowland,  Pogg.  Ann.  158,  S.  487— 49S, 
1876.  —  **)  W.  Weber,  Resultate  aus  den  Beob.  des  magn.  Vereins  1840,  S.  86: 
Werke  III,  S.  9,  321.  —  *»)  W.  Weber,  Elektrodynam.  Maßbest,  Abh.  k.  sicha. 
Ges.  d.  Wiss.  1857,  S.  228;  Werke  III,  S.  615.  —  '^)  Biot  u.  Sayabt,  Annale« 
de  chim.  et  phvs.  XV,  S.  222—223,  1820.  —  *^)  Püüillet,  Pogg.  Ann  42,  S.2dl, 
1837.  W.  Weber,  Pogg.  Ami.55,  S.27,  1842;  Werke  UI,  S.6— 12.—  ")  W.  Webeb. 
(1864),  Werke,  IV,  S.  602.  —  *»)  W.  Weber  u.  R.  Kohlbausch,  Elektrodynam. 
Maßbest.,  Abh.  k.  sächs.Ges.  d.  Wiss.  3,  S.22 1—290, 1857;  Werke  III,  S. 609— 674: 
Pogg.  Ann.  99,  S.  10,  1856.  —  *^)  F.  Neumann.  Vorlesungen  über  galvan.  Strome. 
§  G2.  —  '*^)  Ampere,  Recueil  d'observations  (^lectro-dynamiques,  Paris  1822,  p.  164; 
Ann.  de  chim.  et  phys.  XV,  S.  172,  1820;  XVIII,  S.  320—322,  1821.  —  *•)  F.  Neu- 
mann (Vorlesungen  über  galvan.  Ströme).  -  -  •*')  F.  Neumann,  Abh.  d.  BerL  Akad. 
1845,  §  11,  S.  67;  Klassikerausgabe  Nr.  10,  S.  10.  —  ^'^)  Kirchhopp,  Vorlesungen 
üb.  Elektr.  u.  Magn.  S.  213;  Ges.  Abh.  S.  155;  Pogg.  Ann.  102,  S.  529,  1857.  - 
***)  Ampere,  Theorie  des  phenom^nes  <5lectro-dyuamiques  uniquement  d^nite  de 
roxperience,  Mem.  de  l'Acad.  VI,  1823,  (Neue  Ausgabe,  Paris  1883X  S.  184ff.- 
^**)  W.  Thom.mon,  Papers  on  Electr.  and  Magn.  §  571.  Maxwell,  TreatiK  II. 
Art.  544,  580.  —  '^)  Kirchhoff,  Berl.  Sitzungsber.  1875,  S.  487— 497;  Grea.  Abb. 
S.  56;  Elektr.  u.  Magn.,  11.  Vorl.,  §  4—6.  —  ")  Kirchhopf,  Pogg.  Ann.  W, 
S.  508,  1845;  Ges.  Abh.  S.  11.  —  "3)  Lommel,  Wied.  Ann.  48,  S.  462,  1898;  60. 
S.  316,  1893.  —  '*)  NoBiLi,  Ann.  de  chim.  et  phys.  34,  S.  192,  1827;  87,  S.211 
1828.    Riemann,  Pogg.  Ann.  95,  S.  130,  1855.     Voigt,  Wied.  Ann.  17,  S.  257, 
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1882;  19,  S.  183,  1883.  —  '*)  Hall,  Sillim.  Joum.  (3)  XIX,  S.  200— 206,  1880; 
XX,  S.  161,  1881;  Phil.  Magazine  (5)  IX,  S.  225—231;  X,  S.  301—328,  1880; 
XII,  S.  157,  1881.  —  "«)  Ohm,  Die  galvanische  Kette,  Berlin  1827.  —  "j  Plücker, 
Grelles  Journal  35,  S.  93— 99,  1847;  Ges.  Abh.  II,  S.  703.  —  ")  Kirchhoff, 
Pogg.  Ann.  64,  S.  512,  1845;  Ges.  Abh.  S.  15;  Elektr.  u.  Magn.,  9.  Vorl.,  §5.  — 
'»)  Maxwell,  Treatise,  I,  Art.  280.  —  ^)  W.  Weber,  Pogg.  Ann.  67,  S.  273, 
1846.  Wheatstone,  Pogg.  Ann.  62,  S.  535,  1844.  —  •»)  F.  Neümamm,  (Vorl.  über 
galvan.  Ströme);  Züricher  Vierteljahrsschrift  2,  8.  213,  1857.  —  **)  Maxwell, 
Treatise  I,  Art.  281,  282.  —  "')  Joule,  Phil.  Magazine  (3)  XXHI,  S.  263,  347,  435, 
1843;  „Das  mechanische  Wärmeäquivalent",  Braunschweig  1872,  S.  1 — 40.  — 
^)  Peltier,  Ann.  de  chim.  et  phys.  LVI,   S.  371—385,  1834;    Pogg.  Ann.  43, 

5.  324,  1838.  —  »»)  Voigt,  Nachr.  d.  Ges.  d.  Wiss.  Göttingen  1895,  S.  135—154.  — 
'*«)  W.  Thomson,  Transactions  R.  Soc.  Edinb.  XXI,  S.  143,  1854;  Math.  phys. 
Papers  I,  S.  316—319;  II,  S.  192—266.  Le  Roux,  Ann.  de  chim.  et  de  phys.  (4) 
X,  S.  258—277,  1867.  —  »^)  W.  Thomson,  Trans.  R.  Soc.  Edinb.  XXI,  S.  123—173; 
Math.  phys.  Papers  I,  Art.  48,  S.  249 ff.,  §§  112—120.  —  *»«)  W.Thomson,  Trans. 
R.  Soc.  Edinb.  XXI,  S.  153—167;  Math.  phys.  Papers  I,  S.  266—284.  —  «0  v.  Et- 
TINU8HAUSEN  u.  N  ERNST,  Wicd.  Ann.  29,  8.  343—347,  1886;  v.  Ettingshaüsen, 
Wied.  Ann.  31,  S.  737— 739,  1887;    Kernst,  Wied.  Ann.  31,  S.  760— 789,  1887. 

—  *^)  ARRHENros,  Bihang  tili  Svenska  Vetenskaps- Akademien s  Handlingar  VIII, 
Nr.  13  u.  14,  1884;  Ztschr.  f.  phys.  Chemie  1,  8.  631—648,  1887.  —  ^^)  Faraday, 
Expcrim.  Researches  on  Electricity,  8er.  VII,  Art.  821  u.  830;  Phil.  Transactions 
1834,  S.  102— 122;  Pogg.  Ann.  33,  8.495,498,  1834.  —  »*)  Hittorp,  Pogg.  Ann. 
89,  S.  177—211,  1853;  98,  8.  1—33,  1856;  103,  8.  1-56,  1858;  106,  8.337—411, 
513—586,  1859;  Klassikerausgabe  Nr.  21  u.  23.  —  •*)  F.  Kohlrausch,  Wied.  Ann. 

6,  8.  151—152,  1879.  —  »*)  F.  Kohlraüsch,  Wied.  Ann.  6,  8.  171,  1879;  28, 
S.  218,  1885.  —  »*)  Ostwald,  Ztschr.  f.  phys.  Chemie  2,  8.  277—78,  1888.  Planck, 
Wied.  Ann.  34,  S.  139,  1888.  —  ^^)  v.  Helmholtz,  Sitzungsber.  d.  Akad.  Berlin 
1882,  S.  22,  825;  Ges.  Abhandl.  II,  8.  958,  979.  --  »')  Kernst,  Ztschr.  f.  phys. 
Chemie  2,  S.  617— 622,  1888;  Theoretische  Chemie,  Stuttgart  1893,  8.308—310. 

—  ***)  V.  Helmholtz,  Ges.  Abhandl.  I,  8.  840.  Nernst,  Sitzungsber.  d.  Akad.  Berlin 
1889,  S.  83— 95;  Ztschr.  f.  phys.  Chemie  2,  8.  6,34—636,  1888;  4,  8.129—181 
(§§  3,  7,  10),  1889;  Theoret.  Chemie,  8.  564.  Planck,  Wied.  Ann.  39,  8.  161  u. 
40,  8.561,  1890.  —  »»)  Kernst,  Ztschr.  f.  phys.  Chemie  4,  8.  176—180,  1889; 
Theoret.  Chemie,  8.  568—69.  —  ^^)  Maxwell,  Phil.  Transactions  CLV,  S.  480. 
1865;  Treatise  II,  Art.  610.  —  ^oi)  Hertz,  Wied.  Ann.  34,  8.273,  1888;  Ges. 
Werke  II,  Abhandl.  6.  —  »<>*)  W.  Weber,  Elektrodynam.  Maßbest.,  Abh.  d. 
Sachs.  Ges.  d.  Wiss.  10,  8.41, 1871;  Werke  IV,  8.  281-285.  Richarz,  Sitzungsber. 
d.  Müncheuer  Akad.  24,  8.  32—38,  1894.  —  »"»)  Hertz,  Wied.  Ann.  41,  8.  374, 
1890;  Ges.  Werke  II,  Abh.  14,  8.261. 

IV.  Kapitel.  *^)  Faraday,  Exp.  Researches  in  Electr.,  I.  Reihe,  Phil. 
Trans.  1831,  und  II.  Reihe,  ibid.  1832.  —  ><>»)  F.  Keümann,  Abh.  d.  Berl.  Akad. 
1848,  S.  l  (Klassikerausgabe  Kr.  36);  Vorl.  über  elektr.  Ströme  8.  278,  294.  — 
106J  i^y  Weber,  Elektrodynam.  Maßbest,  insbes.  Widerstandsmessungen ,  Abh. 
d.  Sachs.  Ges.  d.  Wiss.  1,  1852,  8.  199;  Werke  III,  Abh.  10,  Art  10,  8.321.  — 
**'')  Mercadier,  Compt  rend.  116,  S.  800,  872,  974,  1893  (in  anderer  Darstellung).  — 
losj  W.Weber,  Abh.  Ges.  d.  Wiss.  Göttingen,  V,  1853;  Pogg.  Ann.  90,  8.^09 
—247,  1853;  Werke  II,  S.  277—327;  III,  8.  322  (absolute  Widerstandsbest). — 
»«»j  Lenz,  Pogg.  Ann.  31,  8.  485,  1834.  —  »»*)  Helmholtz,  Erhaltung  der  Kraft, 
8.  64;  Ges.  Abhandl.  I,  8.  62.  —  *")  Helmholtz,  1.  c,  8.  67  bezw.  64.  v.  Lano, 
Theoret  Physik  f2.  Aufl..  Braunschweig  1891),  §213.  —  "•)  Maxwell,  Treatise 
II,  Art.  578  (8.  272  der  Übers.).  —  "«)  v.  Lang,  Theoretische  Physik,  §  215, 
8.  443—444.  —  "^)  V.  Lang,  1.  c,  8.  447.  —  "'^j  Maxwell,  Treatise  II,  Art  686 
(S.  391  der  Übers.).  —  *'*)  v.  Lang,  1.  c,  S.  449.  —  *")  Mascart  et  Joubert, 
Le^ons  sur  lelectricite,  I,  8.  601—602,  Art  551,  552.  —  "^)  Maxwell,  Treatise 
II,  Art.  757  (8.  499  der  Übers.).  —  "»)  Feddersen,  Pogg.  Ann.  113,  8.437,  1861; 
116,  8.  132—171,  1862.  Lorenz,  Wied.  Ann.  7,  S.  161,  1879.  —  "«)  Schiller,  Pogg. 
Ann.  152,  8.  535-565,  1874.  —  "*)  Palaz,  Joum.  de  physique  (2)  V,  8.  370,  1886. 
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—  1")  Nbrnst,  Nachr.  Ges.  d.  Wiss.  Göttingen  1893,  8.  762;  Ztschr.  f.  phTs. 
Chemie  14,  S.  622— 663,  1894.  —  "»)  Kirchhopp,  Poge.  Ann.  102,  S.  530,  1857; 
Vorlesungen  üb.  Elektr.  u.  Magnet  S.  219;  Ges.  Abhancu.  S.  155.  —  ^^)  Hxayebq»!, 
Phil.  Magaz.  (5)  XIX,  S.  405,  1888;  Electrica!  Papers  I,  S.  449,  II,  &  8.  Hertz, 
Wied.  Ann.  23,  8.  100,  1884;  40,  8.  594,  1889;  (res.  Werke  II,  S.  225.  - 
"»)  P.  Curie,  Joum.  de  phys.  (3),  III,  8.  393—415,  1894.  —  »»»)  Maxwell,  Phil. 
Transactions  CLV,  8.  497—501,  1865;  Treatise  on  Electr.  and  Magn.  II,  Kap. XX. 
Hertz,  1.  c,  8.  251.  —  "0  Hektz,  Wied.  Ann.  40,  8.  591,  1889;  Gea.  Werke  IL 
8.  222.  —  »")  Maxwell,  Treatise  II,  Art  541.  —  »»*)  Pothtino,  Phil.  Tnms^ 
actions  CLXXV,  8.  343—349,  1884.  —  ^^)  Kirchhopp,  Ppgg,  Ann.  I02,  8.  543; 
Ges.  Abhandl.  8.  167.  —  "»)  8tepan,  Wied.  Ann.  41,  S.  400—411,  1890.  - 
^^')  Hertz,  Über  die  Induktion  in  rotierenden  Kugeln,  Inauguraldiaeert.  Berlin 
1880;  Gres.  Werke  I,  8.  37—134.  —  ^^^)  Maxwell,  Treatiae  on  Electr.  and  Magn. 
II,  Art  656—665.  —  "*;  Araqo,  Ann.  de  chim.  et  phys.  XXVII,  S.  863,  1824: 
XXVIII,  8.325,  1825;  XXXH,  8.217,  1826.  -  »«*)  Hebtz,  Wied.  Ann.  3l 
8.421—447,  1887;  34,  8. 155— 169  u.  273— 285,  1888;  Ges.  Werke  11,  Nr.  2,5,6. 

—  '^)  Hertz,  Wied.  Ann.  31,  8.  435;  34,  8.  156;  Ges.  Werke  11,  8.  46,  88.  - 
"^  Hertz,  Wied.  Ann.  31,  8.445;  Werke  II,  8.56.  Righi,  Mem.  Accad.  dellc 
8cienze  Bologna  (5)  IV,  8.  487,  1894;  Nuovo  Cimento  (4)  I,  8.  25—40,  1895.  Libe- 
DEW,  Wied.  Ann.  58,  8. 1  —  17,  1895.  —  *")  Hertz,  Wied.  Ann.  86,  S.  1—15,  1888: 
Gks.  Werke  H,  Nr.  9.  —  ^")  Hertz,  Wied.  Ann.  34,  8.  167—168;  Ges.  Werke 

II,  S.  99—100.  —  "*)  Blondlot,  Comptes  rend.  CXm,  8.  629,  1891.  —  "»)  Hkm, 
Wied.  Ann.  31,  8.  436;  34,  8. 156;  Ges.  Werke  ü,  8.  47,  88—89.  —  »*»)  Dbüdi, 
Nachr.  Ges.  d.  Wiss.  Göttingen  1894,  Nr.  3;  Wied.  Ann.  53,  8.  721—745,  1898: 
Poihcarä,  Oscillations  ^lectriques,  8.  220—240.  —  ***)  8ara8in  u.  de  la  Rnn, 
Arch.  de  Geneve  (3)  XXIII,  8.  113,  1890.  —  »**)  Bjbrkhes,  Wied.  Ann.  44, 
8.74—91  u.  8.  92—101,  1891;  Bihang  tili  k.  8venska  Vetensk.  -  Akad.  Hand- 
Ungar  20,  I,  Nr.  4,  1895.  Poincarä,  ^lectricit^  et  Optique  II ,  Note  V;  Arch. 
de  Geneve,  XXV,  8.609,  1891.  —  "^)  Maxwell,  Treatise  II,  Art,  790,  791.  - 
»*•)  Lebedew,  Wied.  Ann.  56,  8.  6—8,  1895.  —  "')  Boltzmann,  Wiener  Ber.  (2) 
68,  8.  81,  1870;  70,  8.  307,  1874;  Pogg.  Ann.  153,  8.  525,  1874.  —  »*«)  Bjxbchss, 
Wied.  Ann.  47,  S.  69,  1892.  Klemencic,  Wied.  Ann.  60,  S.  456,  1893.  Drude, 
Physik  des  Äthers,  S.  561—562.  —  >*»)  Hertz,  Wied.  Ann.  34,  S.  610,  1888; 
Ges.  Werke  II,  Abh.  8.  Sarasin  und  de  la  Rive,  Arch.  de  Geneve  (3J,  XXIX. 
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V.  Teü. 
Optik. 

I.  KapiteL 

Die  allgemeinen  Grundlagen  der  Theorie. 

§  1.    Die  endliche  FortpflanzungBgeBohwindigkeit  des  Lichtes. 
Funktfönnige  Lichtquellen   nnd  Wellenflächen.      Durchsichtige  und 
absorbierende   Medien.      Energie    und  Litensität   einer   Lichtwelle. 

Optische  Zustandsfunktionen. 

Die  zu  Grundlagen  der  Theorie  geeigneten  Erfahrungsthat- 
sachen  sind  in  der  Optik  vielleicht  noch  schwieriger  aufzufinden 
und  durch  Experimente  rein  darzustellen  gewesen,  als  in  anderen 
Gebieten  der  Physik,  da  gerade  die  am  meisten  charakteristischen 
Erscheinungen  nur  durch  sehr  feine  Hilfsmittel  nachzuweisen  und 
messend  zu  yerfolgen  sind.  In  der  That  sind  auch  die  am  frühesten 
gewonnenen  Erfahrungssätze,  über  die  geradlinige  Fortpflanzung 
eines  sogenannten  Lichtstrahles  in  einem  homogenen  Medium  und 
über  die  Winkel,  unter  denen  er  beim  Auftreffen  auf  die  Grenze 
zweier  Medien  zurückgeworfen  und  gebrochen  wird,  für  die  allge- 
meine Theorie  nahezu  ohne  alle  Bedeutung.  Ausgangspunkte  für 
dieselbe  sind  erst  verhältnismäßig  spät  gewonnen  worden. 

Die  am  längsten  bekannte  der  hierher  gehörigen  Thatsachen, 
die  wir  demgemäß  auch  an  die  Spitze  unserer  Aufzählung  stellen^ 
ist  die,  daß  das  Licht  zu  seiner  Ausbreitung  von  der  Lichtquelle 
aus  Zeit  gebraucht,  also  eine  endliche  Fortpflanzungs- 
geschwindigkeit besitzt.  Sie  wurde  bekanntlich  von  0.  Römeb 
aus  der  Beobachtung  erschlossen,  daß  die  Zeit  zwischen  zwei  auf- 
einander folgenden  Verfinsterungen  eines  Jupitermondes  sich  kleiner 
ergab,  w^enn  zwischen  ihnen  die  Erde  sich  nach  dem  Jupiter  hin 
bewegte,  größer,  wenn  sie  sich  währenddem  von  ihm  entfernte.^) 
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Der  aus  dieser  Beobachtung  für  den  leeren  Raum  folgende 
enorme  Wert  der  Lichtgeschwindigkeit  —  ca.  3.10^^  —  macht  eine 
Messung  derselben  in  auf  der  Erde  zugänglichen  Räumen  äußerst 
schwierig;  eine  solche  ist  erst  viel  später,  als  jene  erste,  Fizeau  und 
FoüCAULT  gelungen^  und  hat  für  die  Fortpflanzung  im  Luftraum 
zu  einem  mit  dem  für  den  leeren  Raum  geltenden  Wert  nahe  über- 
einstimmenden Resultate  geführt  Beiläufig  mag  erwähnt  werden,  daß 
FoucAULT  seine  Beobachtungen  auch  auf  Wasser  ausgedehnt  und 
nachgewiesen  hat,  daß  in  demselben  die  Fortpflanzungsgeschwindig- 
keit des  Lichtes  einen  kleineren  Wert  besitzt,  als  in  Luft. 

Die  erwähnten  Beobachtungen  bezogen  sich  ganz  speziell  auf 
die  räumliche  Ausbreitung  des  Beginnens  und  des  Gndes  einer 
Lichtwirkung;  indessen  ist  nicht  zweifelhaft,  daß,  was  von  diesen 
gilt,  auch  von  irgend  einer  anderen  in  der  Lichtquelle  stattfindenden 
Veränderung  gelten  muß;  auch  deren  Wirkung  wird  sich  mit  der 
genannten  endlichen  Geschwindigkeit  in  den  Raum  fortpflanzen,  und 
schließlich  wird  man  auch  bei  einer  Lichtquelle,  die  keine  zeitlichen 
Veränderungen  zeigt,  die  in  irgend  einem  entfernten  Punkte  vorhan- 
dene Wirkung  als  durch  Fortpflanzung  aus  einem  um  angemessene 
Zeit  früheren  Zustand  der  Quelle  entstehend  ansehen  müssen. 

Wir  betrachten  nun  eine  Licht<iuelle,  welche  sich  innerhalb 
eines  unendlichen,  homogenen,  aber  sonst  beliebigen  Mediums  befindet, 
die  klein  ist  gegen  alle  sonst  in  Betracht  kommenden  Längen, 
—  z.  B.  gegen  die  Entfernungen  von  den  untersuchten  Stellen,  — 
und  die  ihre  Wirkung  l)ei  einer  Drehung  nicht  ändert,  also  nach 
allen  Richtungen  gleichmäßig  strahlt.  Eine  solche  Lichtquelle, 
über  deren  Möglichkeit  noch  zu  sprechen  sein  wird,  wollen  wir 
kurz  als  einen  leuchtenden  Punkt  oder  einen  Lichtpunkt  be- 
zeiclinen. 

Ein  beliebiger,  etwa  zur  Zeit  ^  =  0  in  dem  Lichtpunkt  vor- 
handener Zustand  wird  sich  nach  dem  Gesagten  mit  wachsender 
Zeit  nach  allen  Seiton  hin  ausbreiten  und  sich  zu  einer  Zeit  t  auf 
irgend  einer  stetig  gekrümmten  Oberfläche  befinden,  deren  Radius- 
vektor vom  Lichtpunkt  aus  s  heißen  möge.     Das  Verhältnis 
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wird  dann  die  längs  s  gemessene  Geschwindigkeit  der  Aus- 
breitung an  der  betrachteten  Stelle  des  Kaumes  darstellen  und  ist, 
streng  genommen,  nicht  nur  von  der  Richtung,  sondern  auch  von  der 
Größe  von  s  abhängig;    aber  wir  können  als  ein  Resultat  der  Er- 
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fahrung  ansehen,  welches  wir  später  auch  theoretisch  beleuchten  wer- 
den, daß  in  allen  denjenigen  Entfernungen  vom  Lichtpunkte,  die  der 
Beobachtung  zugänglich  sind,  a  allein  von  der  Richtung  von  s  ab- 
hängt. .Dagegen  wollen  wir  der  Allgemeinheit  halber  verschiedene 
Lichtpunkte  mit  verschiedenen  Zuständen  behaftet,  und  demgemäß 
die  Fortpflanzungsgeschwindigkeiten  mit  diesen  Zuständen  variierend 
zulassen. 

Nehmen  wir  dies  ßesidtat  an,  so  sind  die  Oberflächen,  auf 
welchen  zu  verschiedenen  Zeiten  die  Wirkung  eines  bestimmten 
Zustandes  im  leuchtenden  Punkt  sich  befindet,  dem  Medium  indi- 
viduell und  einander  ähnlich;  wir  nennen  sie  seine  Wellen- 
flächen und  betrachten  als  ihre  Repräsentantin  eine  in  bestimmten 
Dimensionen  ausgeführte,  deren  Festsetzung  wir  weiter  unten  trefien 
werden.  In  isotropen  Medien  sind  die  WeUenflächen  Kugeln  um  den 
Lichtpunkt  als  Centrum. 

Lassen  wir  das  von  einem  Punkt  ausgehende  Licht  sich  nicht 
ungehindert  ausbreiten,  sondern  umgeben  wir  die  Quelle  mit  einem 
Schirm,  der,  wie  wir  sagen  wollen,  absolut  schwarz  ist,  nämlich 
Licht  weder  durchläßt,  noch  zurückwirft,  der  aber  eine  irgendwie 
gestaltete  Oft'uung  besitzt,  so  wird  durch  sie  laut  der  Erfahrung  ein 
Lichtkegel  ausgeschnitten,  innerhalb  dessen,  wenn  die  Öffnung  eine 
später  festzusetzende  Größe  nicht  unterschreitet,  bis  auf  relativ  kleine 
Partien  an  seiner  Begrenzung  die  Lichtfortpflanzung  ebenso  geschieht, 
als  wenn  der  Schirm  nicht  vorhanden  wäre.  Speziell  besitzt  das  Licht 
längs  jeder  Wellenfläche  gleiche  Intensität  und  Farbe,  wenn  dasselbe, 
wie  wir  annehmen  wollen,  bei  Abwesenheit  des  Schirmes  stattfand. 
Wir  nennen  einen  solchen  Lichtkegel  ein  Strahlenbündel,'  bei 
hinreichender  Kleinheit  der  Öffnung  auch  einen  Strahl,  und  über- 
tragen den  letzteren  Namen  einerseits  auf  einen  Elementarkegel  des 
Strahlenbündels,  andererseits  auf  einen  jeden  Radiusvektor  *  vom 
Lichtpunkte  aus.  Die  längs  s  gemessene  Geschwindigkeit  a  nennen 
wir  demgemäß  auch  die  Strahlengeschwindigkeit  in  der  be- 
stimmten Richtung  von  s,  — 

Wir  verfolgen  nun  das  Fortschreiten  eines  Stückes  einer  Welle, 
djis  unendlich  klein  gegen  seine  Entfernung  vom  leuchtenden  Punkt, 
und  demgemäß  als  eben  zu  betrachten  ist;  in  unendlicher  Ent- 
fernung kann  dies  Stück  endlich  sein,  und  die  Ausbreitung  geschieht 
dann,  wie  wir  sagen,  in  ebenen  Wellen. 

Da  die  Wellenflächen  in  demselben  Medium  einander  ähnlich 
sind,  80  triflt  derselbe  Vektor  s  stets  nur  parallele  Flächenelemente, 
die   betrachteten   Stücke   der  Wellenfläche   bleiben   also   im   Fort- 
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schreiten  sich  selbst  parallel.  Nennt  man  die  Normale  vom  leuch- 
tenden Punkt  auf  ihre  Ebene  r,  so  giebt  das  Verhältnis 

dr 

die  sogenannte  Normalengeschwindigkeit,  nach  ihrer  DefinitioD 
an  jeder  Stelle  die  Geschwindigkeit  an,  mit  der  sich  ein  dort  be- 
findliches Element  der  Wellen  fläche  anscheinend  in  der  Richtung 
seiner  Normalen  fortschiebt,  und  somit  in  sehr  großer  Entfernung 
von  der  Lichtquelle  die  längs  der  Normalen  gemessene  Fort- 
pflanzungsgeschwindigkeit ebener  Wellen.  Nach  der  Ableitung  ist  & 
in  denjenigen  Abständen  nur  von  der  Richtung,  nicht  aber  von  der 
Größe  von  r  abhängig,  in  denen  a  nur  von  der  Richtung,  nicht 
aber  von  der  Größe  von  s  abhängt 

Da,  wie  wir  sehen  werden,  die  Normalengeschwindigkeit  (o  eine 
durch  die  Beobachtung  direkt  und  genau  bestimmbare  Größe  ist,  so 
benutzt  man  sie  auch,  um  die  Repräsentantin  der  Wellenüächen 
für  ein  bestimmtes  homogenes  Medium  festzusetzen.  Man  wählt  für 
sie  diejenige  Wellenfläche,  deren  Normale  r  in  jeder  Richtung  gleich 
o)  ist,  d.  h.  gleich  dem  Weg,  den  in  jener  Richtung  in  der  Zeit- 
einheit eine  ebene  Welle  zurücklegen  würde. 

Diese  spezielle  Wellenfläc.he  oder  Strahlenfläche  nennen 
wir  kurz  die  Fläche  S.  Die  ihr  zugehörige  Fußpunktsfläche,  welche 
durch  ihre  Vektoren  die  in  jeder  Richtung  stattfindende  Fort- 
pflanzungsgeschwindigkeit (o  für  ebene  Wellen  angiebt,  heiße  kun 
die  Normalenfläche  oder  die  Fläche  N. 

In  isotropen  Körpern  fällt  ersichtlich  Strahl  und  Wellennormale, 
und  demgemäß  auch  Strahlen-   und  Normalenfläche   zusammen.  — 

Die  Intensität  des  nach  einer  bestimmten  Stelle  fortgepflanzten 
Lichtes  beurteilen  wir  am  einfachsten  nach  dem  Aussehen  einer  von 
demselben  beleuchteten  ebenen,  meist  weißen  Fläche,  welche  unter 
einem  stets  gleichen  Winkel  gegen  die  Wellenfläche  angebracht  und 
unter  einem  stets  gleichen  betrachtet  wird.  Wenn  die  Welle  eben 
ist,  kann  diese  Prüfungsfläche  beliebige  Größe  haben;  wenn  sie  ge- 
krümmt ist,  darf  die  Fläche,  um  homogen  beleuchtet  zu  werden,  nur 
unendlich  klein  sein. 

Zwei  nach  einer  Stelle  hin  fortgepflanzte  Lichtwellen  betrachten 
wir  als  von  gleicher  Intensität  und  von  gleicher  Farbe,  wenn  iden- 
tische Probeflächen,  bei  gleicher  Neigung  gegen  die  Fortpflanzung»- 
richtung  und  unter  gleichem  Winkel  gesehen,  gleichbeleuchtet  er- 
scheinen. Hierdurch  ist  ein  einfaches  Prinzip  für  die  Yergleichnng 
von  Intensitäten  gegeben,   das  in  der  Praxis  häufig  verwertet  wird 
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Wir  wollen  von  ihm  nur  eine  Anwendung  machen,  und  zwar 
zur  Bestimmung  des  Gesetzes,  nach  welchem  die  Intensität  des  von 
einem  leuchtenden  Punkte  in  den  leeren  oder  den  Luftraum  ausge- 
sandten Lichtes  mit  der  Entfernimg  abnimmt 

Hierzu  denken  wir  uns  am  einfachsten  zwei  identische  Lichtquellen 
hergestellt,  die  also  zwei  gleichgelegene  Probeflächen  in  gleicher  Ent- 
fernung gleich  beleuchten,  und  schwächen  sodann  die  Wirkung  der 
einen  in  einer  gegebenen  Weise  ab;  um  die  beiden  Beleuchtungen 
wieder  gleich  zu  machen,  werden  wir  nunmehr  die  Entfernung  der 
anderen  von  ihrer  Probefläche  in  bestimmter  Weise  vergrößern  müssen. 

Bezeichnet  ß  das  Schwächungsverhältnis  der  ersten  Lichtquelle, 
und  sind  r^  und  r^  die  Entfernungen  der  zweiten  vor  und  nach  der 
Schwächung,  welche  beiderseitig  gleichen  Beleuchtungen  entsprechen, 
so  hat  die  Beobachtung  ergeben,  daß 
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ist;  hieraus  folgt  dann,  daß  im  leeren  oder  im  Luftraum  die 
Intensität  des  Lichtes  indirekt  proportional  dem  Quadrat 
der  Entfernung  abnimmt. "*) 

Um  die  oben  vorausgesetzte  Schwächung  der  einen  Lichtquelle 
in  einem  verlangten  Verhältnis  Hervorzubringen,  giebt  es  ein  ein- 
faches Mittel,  welches  die  Anwendung  der  durchgeführten,  und  uns 
daher  noch  nicht  verfügbaren  Theorie  nicht  erfordert 

Erfahrungsgemäß  kann  unser  Auge  getrennte  Lichtwirkungen, 
welche  sich  in  einer  gewissen  Geschwindigkeit  folgen,  nicht  trennen, 
sondern  verbindet  sie  zu  einer  Resultierenden.  Wenn  man  daher 
ein  Strahlenbündel  in  periodischem  Wechsel  abblendet  und  frei  fort- 
schreiten läßt,  so  wird  —  falls  die  Unterbrechungen  nicht  besondere 
physiologische  Wirkungen  üben  —  seine  Wirkung  dieselbe  sein,  als 
wenn  es  dauernd  geschwächt  wäre,  und  zwar  wird  das  Verhältnis 
der  Zeit,  in  welcher  es  sich  frei  fortpflanzt,  zu  der  gesamten  das 
oben  angeführte  Seh wächungs Verhältnis/?  darstellen.  Man  kann  leicht 
mechanische  Vorrichtungen  konstruieren,  um  hieran  anknüpfend 
dem  ß  eine  beliebige  und  genau  bestimmbare  Größe  zu  geben.  — 

Da  aufgefangenes  Licht  thermische  und  chemische  Wirkungen 
hervorzubringen  vermag,  so  muß  dasselbe  bei  seiner  Ausbreitung 
Energie  mit  sich  führen,  und  wir  dürfen  annehmen,  daß  die  von 
unserem  Auge  wahrgenommene  Intensität  irgend  eine  Funktion  der 
Energie  ist,  welche  auf  die  Prüfungsfläche  fäUt  Die  fortgepflanzte 
Energie  kann  unterwegs  schon  allmählich  an  das  Medium,  in  dem 
die  Fortpflanzung  geschieht,  abgegeben,  sie  kann  aber  auch  in  un- 
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veränderter  Größe  transportiert  werden.     Im  ersteren  FaUe  nennen 
wir  das  Medium  absorbierend,  im  letzteren  durclisichtig. 

Aber  auch  im  letzteren  Falle  wird  sich  die  Energie  der 
Volumeneinheit,  oder  die  Energiedichte,  mit  wachsender  Ent- 
fernung von  der  Lichtquelle  vermindern.  Denn  die  Energie  einer 
von  zwei  Wellenfiächen  begrenzten  Schicht  von  der  längs  eines  be- 
stimmten Strahles  gemessenen  Dicke  S  verteilt  sich  bei  der  Fort- 
pflanzung aufschichten,  welche  zwar  die  gleiche  Dicke,  aber  immer 
wachsende  Grundfläche  besitzen,  und  wenn  man  gemäß  dem  oben 
Gesagten  annimmt,  daß  sich  die  Energie  von  dem  Lichtpunkte  aus 
längs  der  ßadienvektoren  fortpflanzt,  so  ergiebt  sich,  daß  ihre  Dichte 
in  jeder  Richtung  indirekt  proportional  mit  dem  Quadrat  der  Ent- 
fernung abnehmen  muß. 

In  Abständen  von  der  Lichtquelle,  welche  so  groß  sind,  daß 
man  die  Wellen  als  eben  betrachten  kann,  wird  hiernach  in  durch- 
sichtigen Medien  die  Euergiedichte  konstant  sein  müssen,  und  man 
beurteilt  demgemäß  die  Durchsichtigkeit  eines  Körpers  am  ein- 
fachsten darnach,  ob  und  inwieweit  er  die  Intensität  einer  in  ihm 
fortgepflanzten  und  als  eben  anzusehenden  Welle  schwächt.  Dabei 
ist  indessen  zu  beachten,  daß  der  Schluß  von  der  wahrgenommenen 
Intensität  des  Lichtes  auf  die  ganze  fortgepflanzte  Energie  kein 
sicherer  ist,  da  unzweifelhaft  von  den  Lichtquellen  auch  Energie 
ausgeht,  die  auf  unser  Auge  niclit  einwirkt  Ein  Teil  von  dieser 
läßt  sich  häufig  durch  thermische,  ein  anderer  durch  chemische 
Wirkungen  konstatieren. 

Unter  allen  Medien  scheint  der  leere  Raum  allein  vollständige 
Durchsichtigkeit  zu  besitzen,  alle  ponderabeln  Körper  scheinen 
Absorptionen  zu  bewirken;  wo  letztere,  wie  z.  B.  in  der  Luft,  in  sehr 
geringer  Stärke  stattfinden,  kann  man  die  Körper  angenähert  gleich- 
falls als  durchsichtig  betrachten. 

Da  nun  im  Luftraum  die  Beobachtung  für  die  Abnahme  der 
Intensität  nach  dem  oben  Gesagten  dasselbe  Gesetz  ergeben  hat 
das  die  Theorie  für  die  Abnahme  der  Euergiedichte  verlangt,  so 
darf  man  zwischen  diesen  beiden  Größen  Proportionalität  an- 
nehmen; und  da  sich  zeigen  läßt,  worauf  wir  später  eingehen  werden, 
daß  sich  die  gesamte  Energie  in  zwei  Teile  zerlegen  läßt,  die  resp. 
von  den  optisch  wirksamen  und  den  optisch  unwirksamen  Schwingungen 
herrühren  und  das  gleiche  Gesetz  befolgen,  so  darf  man  die  Inten- 
sität spezieller  der  Energie  der  eigentlichen  Lichtschwingungen  pro- 
portional oder,  unter  Verfügung  über  die  Intensitatseinheit,  der- 
selben auch  direkt  gleich  setzen.  — 
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Betrachten  wir  nun  das  im  leeren  Räume  oder  in  einem  anderen 
durchsichtigen  isotropen  Medium  von  einer  Lichtquelle  ausgesandte 
Licht  in  einer  solchen  Entfernung  von  ihr,  daß  wir  seine  Wellen 
als  eben  ansehen  können^  so  ergiebt  das  Vorstehende,  daß  die 
verschiedenen  fortgepflanzten  Zustände  sich  längs  der  Strahlen  in 
unveränderter  Stärke  und  mit  konstanter  Geschwindigkeit 
fortpflanzen.  Wenn  man  also  das  optische  Verhalten  an  jeder  Stelle 
und  zu  jeder  Zeit  durch  irgendwelche  p  Funktionen  F,  G,  H,  .  .  .  — 
optische  Zustandsfunktionen  —  charakterisiert,  so  müssen  die- 
selben die  Argumente  t,  ar,  y,  z  allein  in  der  Verbindung 

/__-!!  =  /_  ax-hßy  +  r^ 

enthalten,  wobei  a,  ß,  y  die  Eichtungscosinus  der  Normalen  r  auf 
der  Wellenebene  bezeichnen,  die  in  dem  vorausgesetzten  speziellen 
Falle  mit  dem  Strahl  identisch  ist  Denn  eine  Funktion  von  der  Gre- 
stalt  F{t—r\m)  stellt  einen  längs  r  in  unveränderter  Art  und  Stärke 
und  mit  der  Geschwindigkeit  (o  fortgepflanzten  Zustand  dar.  — 

§  2.  Die  analytische  Form  der  Znstandsfimktionen  fdr  ebene  Wellen. 
Die  einfachen  Interferenzerscheinungen.  Snperpositjon  versohiedener 
Wellen.  Unabhängigkeit  der  Fortpflanzungsgeschwindigkeit  von  der 
Intensität  des  Lichtes  in  allen  Medien  und  von  der  Farbe  im  leeren 

Eaume. 

Wir  wenden  uns  nunmehr  dazu,  die  analytische  Form  der 
optischen  Zustandsfunktionen  im  Falle  ebener  Wellen  aus  der  Be- 
obachtung abzuleiten.  Dies  gelingt  durch  Verwertung  der  als  ein- 
fache Interferenz  bezeichneten  Erscheinung,  die  wir  kurz  dahin 
charakterisieren  können,  daß  zwei  Lichtwellen,  die  dieselbe  Fläche 
nahezu  parallel  treffen,  daselbst  nicht  stets  zusammen  eine  größere 
Intensität  liefern,  als  jede  einzelne  für  sich  ergiebt,  sondern  unter 
gewissen  Umständen  auch  eine  kleinere  bewirken  können. 

Interferenzerscheinungen  lassen  sich  auf  sehr  verschiedene  Art 
hervorbringen,  und  wir  werden  uns  mit  diesen  Methoden  später  aus- 
führlicher beschäftigen.  Indessen  sind  die  bei  weitem  meisten  für 
unsere  augenblicklichen  Zwecke  nicht  brauchbar,  weil  sie  zum  Ver- 
ständnis die  Grundlagen  der  Theorie  verlangen,  die  wir  erst  legen 
wollen.  Aber  auch  um  die  einfachste  von  ihnen  zu  verstehen,  be- 
darf es  noch  einer  Zwischenbetrachtung. 

Wir  können  die  Fortpflanzungsrichtung  eines  Strahlenbündels 
verändern,  indem  wir  dasselbe  auf  die  Grenzfläche  zweier  verschie- 
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dener  isotroper  homogener  Medien  auffallen  lassen.  E^  wird  dann 
ein  Teil  zurückgeworfen,  und  dieser  Teil  zeigt  genau  die  Eigen- 
schaften, wie  das  einfallende  Bündel,  nämlich  —  immer  abgesehen 
von  einer  schmalen  Randzone  —  auf  jedem  Querschnitt  gleiche 
Intensität  und  gleiche  Farbe.  Ein  anderer  Teil  dringt  in  das  zweite 
Medium  ein  und  verhält  sich  dort  —  wenn  das  Medium  durchsichtig 
ist  —  zunächst  der  Grenze  analog;  in  größerer  Entfernung  zeigt  sich, 
daß  das  Bündel  durch  die  Brechung  in  verschiedenfarbige  Teile  zer- 
legt worden  ist,  welche  divergierende  Wege  verfolgen,  und  hierdurch 
ein  sogenanntes  Spektrum  liefern.  Durch  Anwendung  von  Prismen 
'  und  Prismenkombinationen  läßt  sich  diese  Divergenz  beliebig  ver- 
größern. Es  giebt  Quellen,  deren  Licht  bei  diesem  Prozeß  nicht 
zerlegt  wird,  und  wir  nennen  dieses  Licht  homogen  gefärbt  oder 
besser  einfarbig;  weißes  Licht  stellt  sich  als  ein  Gemisch  aller 
möglichen  Einzelfarben  in  gewissen  Verhältnissen  dar.  Operieren  wir 
mit  einfarbigem  Licht,  so  verhält  sich  das  gebrochene  Bündel  be- 
züglich der  Intensität  analog,  wie  das  reflektierte. 

Läßt  man  nun  ein  Strahlenbündel  einfarbigen  Lichtes  auf  eine 
plane  Platte  aus  einem  durchsichtigen  isotropen  Medium  fallen  und 
•  fängt  das  reflektierte  Licht  mit  einem  Schirm  oder  direkt  mit  dem 
Auge  auf,  so  zeigt  sich  eine  Intensität,  die  mit  der  Dicke  der  Platte 
und  mit  ihrer  Neigung  gegen  die  Einfallsrichtung  außerordentlich 
schnell  und  kräftig,  und  zwar  periodisch  wechselt.  Um  den  letz- 
teren Wechsel  deutlich  wahrzunehmen,  ist  es  erforderlich,  die  Platte 
möglichst  dünn  zu  wählen;  um  den  ersteren  zu  erkennen,  stellt  man 
sie  am  besten  mit  schwach  variabler  Dicke,  z.  B.  keilförmig  her. 
Man  beobachtet  dann  ein  System  heller  und  dunkler  Streifen  parallel 
der  Keilkante. 

Diese  variierende  Intensität  ist  das  Resultat  der  Zusammen- 
wirkung der  an  der  hinteren  und  der  an  der  vorderen  Fläche  der 
Platte  reflektierten  Wellen,  denn  sie  verschwindet,  wenn  nur  eine 
Zwischeugrenze  vorhanden  ist.  Aber  bei  dem  beschriebenen  Experi- 
ment, das  sich  äußerlich  durch  Einfachheit  vor  allen  übrigen  ver- 
wandten auszeichnet,  ist  der  Vorgang  immer  noch  ein  ziemlich 
komplizierter,  weil  die  reflektierte  Welle  nicht  nur  aus  zwei,  son- 
dern aus  unendlich  vielen  Teilen  zusammengesetzt  ist,  insofern  von 
dem  zunächst  in  die  Platte  eindringenden  Teil  Unterteile  nach 
1,  3,  5,  ...  (2n+  l)-facher  innerer  Reflexion  durch  die  Vorderfläche 
wieder  austreten. 

Wenn  nun  auch  der  schon  von  Newton*)  aus  der  beschriebenen 
Erscheinung  gezogene  Schluß,    daß   in    einem   gegebenen   Zeit- 
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punkte  längs  eines  jeden  Strahles  die  gleicheQ  Zustände 
sich  periodisch  immer  wiederholen,  sehr  nahe  liegt,  so  erscheint 
es  doch  wünschenswert,  ein  Experiment  zu  finden,  welches  wirklich 
nur  zwei  Wellen  zusammenwirken  läßt 

Eine  Anordnung,  die  das  Gre wünschte  anscheinend  liefert,  ist 
die  von  Th.  Yoüno'^)  angegebene  und  nach  ihm  benannte,  welche  wir 
nur  erwähnen,  weil  sie  zu  gewissen,  später  zu  besprechenden  funda- 
mentalen Beobachtungen  benutzt  worden  ist 

Hier  wird  das  von  einem  Punkt  ausgehende  Licht  durch  zwei 
einander  sehr  nahe  kleine,  etwa  kreisrunde  Öffnungen  eines  schwarzen 
Schirmes  gefiihrt  und  in  einiger  Entfernung  dahinter  auf  einem 
weißen  Schirm  oder  direkt  mit  dem  durch  eine  Loupe  bewa&eten 
Auge  aufgefangen.  Man  nimmt  dann  zwischen  den  Projektionen 
der  beiden  Offnungen  helle  und  dunkle  Streifen  wahr,  die  normal 
zu  der  Verbindungslinie  der  Centra  jener  Projektionen  liegen  und 
verschwinden,  sowie  man  Licht  nur  durch  die  eine  der  beiden 
Offnungen  passieren  läßt 

Aber  das  Licht,  welches  nach  jenen  Stellen  gelangt,  ist  kein 
direkt  dorthin  fortgepflanztes,  und  über  seine  Herkunft  giebt  nur 
die  vollständige  Theorie  Aufschluß;  daher  ist  das  Th.  YoüNo'sche 
Experiment  für  unsere  Zwecke  nicht  brauchbar. 

Dagegen  leistet  eine  von  Jamtn^  angegebene  Anordnung  in  der 
That  das  Gewünschte  vollständig.  Bei  derselben  fällt  ein  Strahlen- 
btindel  schief  auf  eine  sehr  dicke  plane  Glasplatte  und  ist  derart 
begrenzt,  daß  das  nach  einmaliger  äußerer  und  die  nach  1,  3,  5...- 
maliger  innerer  Reflexion  weitergehenden  JBündel  räumlich  völlig 
getrennt  sind.  Dieses  System  von  Strahlenbündeln  wird  nun  auf  einer 
der  ersten  Platte  identischen  und  parallelen  aufgefangen ;  dann  sondern 
sich  auch  hier  die  jedem  einzelnen  einfallenden  entsprechenden 
reflektierten  Bündel,  aber  von  den  beiden  Bündeln  entsprechenden 
fallen  im  allgemeinen  je  zwei  zusammen. 

Sondert  man  nun  durch  einen  geeignet  aufgestellten  Schirm 
das  Paar  aus,  von  dem  die  eine  Komponente  am  ersten  Spiegel 
außen,  am  zweiten  innen,  die  andere  am  ersten  Spiegel  innen,  am 
zweiten  außen  reflektiert  ist,  so  haben  beide  Bündel  genau  tiberein- 
stimmende Wege  zurückgelegt,  falls  die  Spiegel  streng  parallel  und 
identisch  sind. 

Dreht  man  aber  durch  eine  empfindliche  Vorrichtung  den  einen 
Spiegel  um  äußerst  kleine  Winkel  um  eine  zu  seinen  Ebenen  parallele 
und  zu  den  Strahlen  normale  Axe,  so  wechselt  in  jedem  Punkte 
des  von  den  beiden  zusammenfallenden  Bündeln  getroffenen  Baumes 
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die  Intensität  des  Lichtes  periodisch  zwischen  Helligkeit  und 
Dunkelheit;  dabei  ist  die  größte  Helligkeit  heller^  die  größte  Dunkel- 
heit dunkler,  als  in  dem  von  nur  einem  der  Bündel  gelieferten  Licht 

Eine  leichte  geometrische  Überlegung  zeigt,  daß  bei  der  Toraus- 
gesetzten  Drehung  der  Weg  der  beiden ,  im  beobachteten  Punkte 
zusammentreffenden  Wellenebenen,  den  wir  von  einer  beliebigen 
Wellenebene  vor  der  ersten  Reflexion  aus  rechnen  können,  eine 
immer  wachsende  Verschiedenheit  erhält  Wenn  hierdurch  nun  perio- 
dische Intensitätswechsel  entstehen,  so  führt  das  mit  Notwendig- 
keit auf  die  Vorstellung,  daß  längs  jedes  Strahles  oder  jeder  WelleD- 
normale  in  einem  bestimmten  Zeitmoment  die  Zustände  von  Ort  zb 
Ort  gleichfalls  periodisch  sich  wiederholen.  Nennen  wir  den  Ab- 
stand l  benachbarter  Wellen,  welche  gleiche  Zustände  zeigen,  die 
Wellenlänge,  so  ist  klar,  daß  bei  gegenseitigen  Verschiebungen 
der  beiden  Wellenzüge  um  eine  Wellenlänge  oder  um  ein  ganzes 
Vielfaches  einer  solchen  die  Erscheinung  sich  nicht  ändern  kann. 

Die  beschriebenen  Beobachtungen  ergeben  sonach  das  Resultat 
daß  die Zustandsfunktionen  bei  gegebenem  t  periodische  fHinktionen 
von  r  sind.  Da  nun  r  nur  in  der  Verbindung  f—r/co  in  ihnen  ent- 
halten ist,  so  müssen  sie  periodisch  auch  von  diesem  Argument,  und 
somit  von  der  Zeit  abhängen,  also,  wie  wir  sagen,  Schwingungen 
ausführen.     Sonach  muß  im  allgemeinsten  Falle  gelten 


1)         I'{t-^)=2:[m,sinka{t-^^+n,coBka[t-0, 


worin  k  gleich  1,  2,  ...  oo  ist;    a  steht  dabei  mit  den  Perioden  r  Ton  t 
und  X  von  r  in  dem  Zusammenhang,  der  gegeben  wird  durch 

1 )  u  =  —  ,    -    =  -T- ,    also   A  =  (O  T  . 

Aber  diese  höchst  allgemeine  Form  der  Zustandsfunktionen  Ufit 
sich  noch  spezialisieren. 

Stellt  man  nämlich  die  oben  beschriebenen  Beobachtungen  mit 
homogenem  Licht  von  verschiedener  Farbe  an,  so  erhält  man  sie 
qualitativ  immer  übereinstimmend,  aber  bezüglich  der  Werte  der 
Perioden  verschieden.  Wir  schließen  daraus,  daß  den  verschiedenen 
Farben  Zustandsfunktionen  von  verschiedener  Periode  t 
entsprechen. 

Da  nun  der  Ansatz  (1)  eine  Reihe  von  Gliedern  mit  verschie- 
denen Perioden  enthält,  so  läßt  er  sich  als  einem  Gemisch  verschie- 
dener Farben  entsprechend  deuten,  und  es  scheint  naturgemäß,  iho 
für  einfarbiges  Licht  mit  dem  ersten  Gliede  abzubrechen;    wir  er- 
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halten  somit  für  jede  Zustandsfunktion  als  allgemeinsten,  einfarbigem 
Lichte  entsprechenden  Wert 

/'=^'8in2.(l-^)+^"cos2«(4--j),j  ^^^ 

=  Asm  2nl r)  ""  ^r 

Hierin  bezeichnen  A\  A"  und  A,  d  neue  Konstanten,  zwischen  denen 
die  Beziehungen  bestehen 

A^^A'^  +  r^,    tgrf  =  -^';  n 

A  wird  der  Regel  nach  als  absolute  Größe  geführt,  während  man 
A^  und  ^"  mit  Vorzeichen  versieht 

Den  in  diesem  Ansatz  vorkommenden  Parameter  A  kann  man 
aus  den  oben  beschriebenen  Beobachtungen,  wenn  sie  mit  quanti- 
tativen Messungen  verbunden  werden,  berechnen;  beispielsweise  wird, 
wie  leicht  zu  übersehen,  bei  der  NEWTON'schen  Anordnung  die 
Ditferenz  der  Dicken  der  reflektierenden  Schicht  an  den  Stellen  be- 
nachbarter Lichtminima  gleich  der  Hälfte  der  Wellenlänge  X  in  der 
Substanz  des  Keiles  sein  müssen. 

Die  Werte  von  r  ergeben  sich  innerhalb  des  Spektrums  vom 
violetten  zum  roten  Ende  hin  wachsend;  gleiches  gilt  im  allgemeinen 
auch  für  h  In  Luft  findet  sich  für  die  Grenzfarben,  welche  dem 
Auge  noch  eben  wahrnehmbar  sind,  A  resp.  gleich  3,9.10  ~^  und  7,6.10  ~^ 
Diesen  Zahlen  entsprechen,  gemäß  dem  für  Luft  geltenden  Wert  von 
r,i  =  3.l0^^,  Perioden  r  im  Betrage  von  ca.  1,3.10-^5  und  2,5.10-iö, 
und  ihre  außerordentliche  Kleinheit  erklärt,  daß  das  Auge  die  Em- 
pfindung eines  in  Wahrheit  veränderlichen  Vorganges  bei  der  Wahr- 
nehmung von  Licht  nicht  hat;  in  der  That  vermag  es  schon  Ein- 
wirkungen, die  in  einigen  hundertel  Sekunden  Abstand  auf  einander 
folgen,  nicht  mehr  zu  scheiden.  Wir  haben  hieraus  zu  schließen, 
daß  für  die  wahrgenommene  Intensität  einer  Welle  der  Mittelwert 
ihrer  Energiedichte  maßgebend  ist  — 

Da  die  Strahlen  und  Wellen  Wirkungen  des  Zustandes  der 
Lichtquelle  fortpflanzen,  so  ergiebt  sich  aus  vorstehendem,  daß  in 
der  Lichtquelle  gleichfalls  periodische  Änderungen  vor  sich  gehen,  und 
somit  Schwingungen  stattfinden,  wobei  wir  gänzlich  dahingestellt 
lassen,  was  in  Wirklichkeit  diese  Schwingungen  ausführt  Dabei 
werden  in  allen  praktischen  Fällen  die  verschiedenen  Teile  der 
Lichtquelle  überaus  verschiedenartig  schwingen,  die  fortgepflanzte 
Welle  wird  also  die  Resultante  aus  den  von  den  einzelnen  Teilen 
ausgehenden  Elementarwellen  darstellen. 

Voigt,  TheoretLjche  Physik.    II.  34 
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Übrigens  mag  schon  hier  beiläufig  bemerkt  werden,  daß  diese 
resultierende  Schwingung  einer  Lichtquelle  keineswegs  immer  perio- 
disch verlaufen,  sondern  zeitweise  anderen  Gesetzen  folgen  wird;  da 
unser  Auge  aber  die  fortgeplianzten  Wirkungen  solcher  Bewegungen 
nicht  empfindet,  so  geben  uns  über  sie  seine  Wahrnehmungen  audi 
keinen  Aufschluß.  — 

Die  oben  beschriebenen  Beobachtungen  über  Interferenz  ver- 
mögen uns  bei  weiterer  Ausgestaltung  noch  nach  anderer  fiichtong 
hin   über  die  Vorgänge  in  einer  fortgepflanzten  Welle  anfzuklaren. 

Bringt  man  zwei  Strahlenbündel  zur  Interferenz,  die  um  einen 
kleinen  Winkel  gegeneinander  geneigt  sind,  so  nimmt  man  bei  ge- 
eigneter Veranstaltung  in  dem  ßaum,  wo  sich  beide  Bündel  kreuzen. 
Interferenzerscheinungen  wahr;  z.B.  werden  bei  Anwendung  einfar- 
bigen Lichtes  gewisse  Stellen  dunkel  erscheinen,  die  zusanmien  ein 
System  nahe  paralleler  Flächen  erfüllen  und  die  sich  auf  einem 
auffangenden  Schirm .  als  dunkle^  nahe  parallele  Kurven  geltend 
machen.  Untersucht  man  dagegen  eines  der  Strahlenbündel  in 
Teilen,  die  hinter  dem  Kreuzungsbereich  liegen,  so  findet  man  an 
jeder  Stelle  dieselbe  Intensität  und  Farbe,  als  wenn  das  andere 
Bündel,  und  somit  auch  die  Interferenz  selbst  ganz  beseitigt  wird; 
jene  dunkeln  Zonen  setzen  sich  nicht  in  die  weiteren  Gebiete  der 
Bündel  hinein  fort 

Wir  schließen  aus  dieser  Beobachtung,  daß  die  Interferenzen 
ein  Strahlenbündel  nicht  dauernd  zu  verändern  vermögen,  und  dürfeD 
dies  Resultat  dahin  deuten,  daß  die  Interferenzen  durch  eine  ein- 
fache Zusammenwirkung  der  beiden  an  sich  ungeänderten  Wellen  zu 
Stande  kommen.  In  der  That  wäre  eine  faktische  Veränderung  der 
Schwingung  jeder  einzelnen,  die  sich  nicht  fortpflanzt,  nachdem 
Vorausgeschickten  nicht  zu  verstehen. 

Besteht  aber  die  Interferenz  in  der  bloßen  Superposition 
verschiedener  Schwingungen,  so  muß  es  möglich  sein,  die  Zustands- 
funktionen  F,  G,  //.  .  .  so  zu  wählen,  daß  der  Zustand,  der  durch 
das  Zusammenwirken  mehrerer  Schwingungen  entsteht,  durch  die 
Summen  der  analogen,  für  die  verschiedenen  Wellen  charakteristi- 
schen Fj^,  Gf^,  II j^  gegeben  ist. 

Denken  wir  uns  nun  die  Zustaudsfunktionen  demgemäß  gewählt 
so  erhalten  wir  das  Resultat,  daß  für  eine  aus  n  einzelnen  Schwingungen 
resultierende  die  entsprechenden  F,  G^II...  gegeben  sind  durch 

1"")  F^2Fj^,    G^:SG,^,    II^2H^.— 

Diese  Betrachtung  gestattet  eine  in  vielen  Fällen  wichtige  Um- 
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kehrung.  Es  ergiebt  sich  nämlich ,  daß  man  hiemach  jede  gegebene 
optische  Schwingung  in  Teilschwingungen  zerlegen  kann,  die  stets 
dann  mit  der  gegebenen  vollkommen  äquivalent  sein  werden ,  wenn 
ihre  Zustandsfunktionen  -F^,  G^,  ,  .  .  mit  denen  Fj  G,  .  . .  der  ge- 
gebenen durch  die  Beziehungen  (1"")  verbunden  sind. 

Eine  besonders  interessante  Zerlegung  würde  die  sein,  welche 
gegeben  ist  durch 

F^==F,  O\  =  0,  H^  =  0,... 
F^  =  0,  G^=^G,  H^  =  0,... 
i^3  =  0,    G^j  =  0 ,    Äj  =  ZT, . . . 


Hier  erscheint  die  ursprüngliche  Schwingung  in  Komponenten  zer- 
legt, die  je  durch  nur  eine  Zustandsfunktion  charakterisiert  sind. 
Derartige  Zerlegungen  werden  uns  später  besonders  beschäftigen.  — 

Das  gewonnene  Interferenzprinzip^),  das  in  Formel (1"")  ana- 
lytisch formuliert  ist,  werden  wir  später  weiter  verfolgen;  jetzt  mag 
nur  noch  eine  aus  Interferenzbeobachtungen  geschlossene  Erfahrungs- 
thatsache  von  fundamentaler  Bedeutung  erwähnt  werden. 

Die  mit  homogenem  Licht  angestellten  Interferenzbeobachtungen 
geben  die  gleichen  Resultate  bezüglich  der  Orter  der  Lichtmaxima 
und  Minima,  gleichviel  welche  Intensität  das  benutzte  Licht  besitzt 
Hieraus  folgt  zunächst,  daß  die  Wellenlängen  X  von  der  Intensität 
unabhängig  sind,  und  da  l  =  to)  ist,  die  Schwingungsdauer  r  aber 
bei  der  Schwächung  der  Wirkung  einer  Lichtquelle  durch  größere 
Entfernung  oder  absorbierende  Medien  offenbar  nicht  geändert  werden 
kann,  weil  sonst  dieselbe  Stelle  zu  verschiedenen  Zeiten  verschiedene 
Phasendifferenzen  gegen  die  Lichtquelle  erhalten  müßte,  so  folgt  aus 
dieser  Beobachtung,  daß  die  Fortpflanzungsgeschwindigkeit 
ebener  Wellen  in  jedem  Medium  von  der  Intensität  des 
Lichtes  unabhängig  ist. 

Noch  schärfer  und  völlig  zwingend  läßt  sich  der  Nachweis  führen, 
wenn  man  in  dem  jAMiN'schen  Apparat  die  Hälften  einer  zerschnittenen 
absorbierenden  Platte  nebeneinander  in  den  Weg  der  beiden  Strahlen- 
bündel bringt  und  nun  die  eine  Hälfte  parallel  mit  sich  längs  des  be- 
treffenden Strahlenbündels  verschiebt  Beträgt  diese  Verschiebung  die 
Länge  s,  so  durchläuft  die  eine  Welle  den  Weg  «  mehr  im  geschwächten 
Zustande,  als  die  andere;  wenn  sie  sich  also  bei  geringerer  Intensität 
mit  kleinerer  oder  mit  größerer  Geschwindigkeit  fortpflanzte,  wie  bei 
größerer  Intensität,  so  müßte  eine  Verschiebung  des  Interferenz- 
bildes stattfinden.     Beobachtungen  nach  einer  verwandten  Methode 
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haben  mit  einer  ganz  außerordentlichen  Genauigkeit  festgestellt,  daB 
ein  solcher  Einfluß  fehlt,  und  haben  somit  das  oben  Gesagte  bestätigt^) 

Die  angedeuteten  Beobachtungen  sind,  wie  innerhalb  von  Lufl,  auch 
innerhalb  von  tropfbaren  Flüssigkeiten  angestellt  worden  und  haben 
das  gleiche  Resultat  ergeben.  Die  Natur  desselben  gestattet  unmittelbar 
die  hypothetische  Übertragung  auf  beliebige  Medien,  und  wir  wollen 
demgemäß  ganz  allgemein  als  erwiesen  ansehen,  daß  die  Fortpflanzungs- 
geschwindigkeit einer  durch  gewisse  Fj  G,,..  bestimmten  Schwingung 
in  einer  bestimmten  Richtung  von  der  Intensität  der  Bewegung,  d.  t 
von  dem  absoluten  Betrag  der  F,  G,  .  .  .  unabhängig  ist. 

Welche  Umstände  bei  ein  und  demselben  Körper  auf  die  Fort- 
pHanzungsgeschwindigkeit  influieren,  wird  uns  später  in  den  zu  be- 
trachtenden speziellen  Fällen  ausführlich  beschäftigen.  Hier  mag 
nur  noch  erwähnt  werden,  daß  merklich  streng  für  den  leeren  und 
angenähert  für  den  lufterfüllten  Raum  dem  obigen  Satz  sich  der 
weitere  zuordnet,  daß  die  Fortpllanzungsgeschwindigkeit,  wie  von  der 
Intensität,  so  auch  von  der  Farbe  des  Lichtes  unabhängig  ist.  Dies 
läßt  sich  sehr  scharf  mit  der  im  Eingang  erwähnten  Beobachtungs- 
methode feststellen;  denn  die  Verfinsterung  der  Jupitermonde  findet 
von  der  Erde  gesehen,  gleichzeitig  für  alle  Farben  statt,  und  das- 
selbe gilt  für  das  Wiederaufleuchten  derselben.  Beides  könnte  aber 
offenbar  nicht  stattfinden,  wenn  die  verschiedenfarbigen  Bestandteile 
des  Sonnenlichtes  sich  im  Welträume  mit  verscliiedener  Geschwin- 
digkeit fortpttanzten. 

Bei  allen  anderen  Medien  ergeben  später  zu  besprechende  Metbodeu 
die  Geschwindigkeit  als  von  der  Farbe  des  Lichtes  abhängig.  — 


§  3.    Zahl  und  Katur  der  optischen  Zustandsfonktionen.     Die  Polari- 
sationserscheinungen.    Das  Gesetz  der  Intensität. 

Nachdem  durch  die  Entwickelungen  des  vorigen  Abschnittes  (ur 
den  Fall  der  Fortpflanzung  ebener  Wellen  im  leeren  Baum  oder 
in  einem  anderen  durcbsiclitigen  Medium  die  analytische  Form  der 
•Zustandsfunktionen  vollständig  gewonnen  ist,  können  wir  dazu  über- 
sehen, ihre  Zahl  und  ihre  Natur  näher  zu  bestimmen. 
•.i;)  Der  denkbar  einfachstii  Vorgang,  der  sich  durch  den  Baum  aus- 
ibrültet,  würde  ein  durch  nur  eine  Skalargröße  bestimmbarer  seiu, 
Ktei^.Jftächst  komplizierte  ein  durch  nur  eine  Vektorgröße  darstell- 
ihär^vrf  daran  würden  sich  solche  schließen,  die  zur  Darstellung  mehrere 
^kftlä^^ren  und  Vektorf^rößen  nebeneinander  erfordern,  oder  solche. 
•die.ai>tÄ'lxaupt  nicht  direkt  auf  iliese  Elemente  zurückführbar  sind. 
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Wir  werden  zeigen,  daß  die  einfachste  Annahme:  die  Zustands- 
funktionen  F,  G,  H, ...  reduzierten  sich  auf  einen  einzigen  Skalar, 
mit  gewissen  Erfahrungsthatsachen  von  ebenso  einfachem,  als  allge- 
meinem Charakter  in  unlösbarem  Widerspruch  steht;  daß  dagegen 
die  nächst  einfache:  jene  Funktionen  seien  Bestimmungsstücke  eines 
einzigen  Vektors,  mit  eben  jenen  Thatsachen  sehr  wohl  vereinbar 
ist  Wir  werden  demgemäß  der  Entwickelung  bis  auf  weiteres  die 
Hypothese  zu  Grunde  legen,  daß  die  optischen  Vorgänge  sich 
duröh  eine  Vektorgröße  ausdrücken  lassen,  und  ihren  Beweis, 
der  sich  naturgemäß  durch  eine  direkte  Beobachtung  befriedigend 
nicht  führen  läßt,  als  durch  die  Übereinstimmung  der  Folgerungen 
aus  dieser  Hypothese  mit  der  Erfahrung  erbracht  ansehen. 

Die  Erscheinungen,  welche  gegen  die  Annahme  eines  Skalares 
entscheiden,  sind  die  Polarisationserscheinungen,  definiert  als 
Vorgänge,  bei  denen  die  verschiedenen  Richtungen,  die  in  einer 
ebenen  Welle  liegen,  sich  physikalisch  verschiedenwertig  erweisen. 
Auch  mit  ihnen  werden  wir  uns  später  ausführlicher  zu  beschäftigen 
haben,  und  es  mag  hier  nur  ein  bereits  von  Huyghbns^  beobachtetes 
und  doch  vollständig  entscheidendes  Phänomen  erwähnt  werden. 

Läßt  man  auf  eine  Fläche  eines  Spaltungsrhomboeders  von 
Kalkspat,  am  besten  von  sog.  Isländischem  Doppelspat,  ein  feines 
Strahlenbündel  normal  auffallen,  so  entstehen  in  seinem  Innern 
zwei  gebrochene,  von  denen  das  eine,  ordinäre  (o),  in  der  Ver- 
längerung des  einfallenden  liegt,  das  andere,  extraordinäre  («),  um 
einen  kleinen  Winkel  gegen  das  erstere  geneigt  ist  Beide  Strahlen- 
bündel treten  einander  parallel,  bei  hinreichender  Dicke  des  Kry- 
stalles  auch  vollständig  von  einander  gesondert  aus  der  zweiten  Grenz- 
ebene aus  und  lassen  sich  dann  auf  ihre  Eigenschaften  untersuchen. 

Um  das  Resultat  der  hierauf  bezüglichen  Beobachtungen  einfach 
auszusprechen,  .denken  wir  durch  die  Richtung  des  einfallenden 
Strahlenbündels,  und  somit  der  Normalen  auf  einer  RhomboederHächo, 
eine  Ebene  gelegt,  welche  der  krystallographischen  Hauptaxe  parallel 
liegt,  und  nennen  dieselbe  den  jener  Normale  zugehörigen  Haupt- 
schnitt des  Krystalles.  Wir  bemerken  beiläufig,  daß  bei  dem  obigen 
Experiment  die  beiden  im  Innern  des  Krystalles  fortschreitenden 
Bündel  in  dem  Hauptsehnitt  durch  das  einfallende  Bündel  liegen. 

Ferner  wollen  wir  die  Intensitäten  der  beiden  aus  dem  Krystall 
tretenden  Strahlenbündel  kurz  mit  /   und  /  bezeichnen. 

Ist  dann  das  einfallende  Bündel  direkt  von  einer  Lichtquelle, 
einer  Flamme  oder  der  Sonne,  entnommen  und  vor  dem  Eintritt 
in   den   Krystall    nicht  durch  Reflexion   oder  Brechung  modifiziert, 
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enthält  es,  wie  ^ir  kurz  sagen  wollen,  natürliches  Licht,  so  zeigt 
die  Beobachtung,  daß  die  Intensitäten  I^  und  I^  unabhängig  fon 
der  Lage  des  Hauptschnittes  sind,  sich  nämlich  nicht  ändern,  wenn 
man  den  Krjstall  um  die  Richtung  des  einfallenden  Bündels  dreht 

Anders,  wenn  das  einfallende  Strahlenbtindel  auf  seinem  Wege 
von  der  Quelle  bis  zum  Krjstall  durch  Eeäexionen  oder  Brechungen 
verändert  worden  ist;  hier  finden  sich  im  allgemeinen  die  aas- 
tretenden Intensitäten  I^  und  I^  von  der  Lage  des  Hauptschnittes 
abhängig. 

Ist  speziell  das  einfallende  Strahlenbündel  eines  der  beiden,  in 
der  eben  beschriebenen  Weise  durch  ein  Kalkspat-Rhomboeder  ge- 
wonnenen (o)  resp.  (c),  so  nimmt  diese  Veränderlichkeit  ihre  extremste 
Gestalt  an,  insofern  bei  bestimmter  gegenseitiger  Orientierung  der 
beiden  Krystalle  nur  je  ein  Strahlenbündel  aus  dem  zweiten  aus- 
tritt, das  andere  also  verschwindende  Intensität  besitzt. 

Bei  einer  solchen  Kombination  zweier  Kalkspate  nennt  man  den 
ersten  kurz  den  Polarisator,  den  zweiten  den  Analysator. 

Das  Gresetz  der  Veränderlichkeit  ist  ziemlich  kompliziert,  nimmt 
aber  bei  Beschränkung  auf  eine  —  übrigens  ziemlich  bedeutende  — 
Annäherung  eine  sehr  einfache  Gestalt  an.  Bezeichnen  nämhch 
7^^  und  I^^  die  Intensitäten  der  beiden  aus  dem  Analysator  austreten- 
den Bündel,  welche  aus  demjenigen  entstehen,  das  den  Polarisator 
als  ordinäres  verläßt,  bezeichnen  7^^  und  7^  diejenigen  Intensitäten, 
welche  von  dem  aus  dem  Polarisator  austretenden  extraordinären 
Bündel  herrühren,  und  bedeutet  /  den  Winkel  zwischen  den  Haupt- 
schnitten der  beiden  Krystalle,  so  gilt 

^oo=^cö82/,     7'^^=r7^sinV, 
^.o  =  ^e8in2/,     /^^  =  /  cos»  ;ir , 

Bei  parallelen  Hauptschnitten  verschwinden  also  7^^  und -^^,  bei  ge- 
kreuzten I     und  7  . 

Nach  diesen  Resultaten  verhält  sich  somit  der  aus  dem  ersten 
Krystall  ausgetretene  ordinäre  Strahl  bei  einer  Drehung  um  90* 
genau  so,  wie  der  extraordinäre  in  der  ursprünglichen  Lage,  und 
umgekehrt.  Beide  Strahlen  [o)  und  [e)  sind  also  nach  der  früheren 
Definition  polarisiert,  und  wir  bezeichnen  sie,  gemäß  dem  zuletit 
Gesagten,  spezieller  als  normal  zu  einander  polarisiert  im  wei- 
teren Sinne  des  Wortes. 

Es  ist  ohne  weiteres  klar,  daß  mit  dieser  Erscheinung  die  An- 
nahme, ein  Skala r  charakterisiere  den  Zustand  an  einer  beliebigen 
Stelle  .?•,  y,  z  eines  Strahlenbündels,  unvereinbar  ist,  und  wir  fähreu 
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daher  die  nächst  einfache  ein,  dahin  lautend,  daß  eine  Yektorgröße 
zu  jenem  Zwecke  ausreiche.  Es  bietet  sich  dann  von  selbst  die  Be- 
stimmung der  Zustandsfunktionen  als  der  Komponenten  u,  v,  w 
jenes  durch  p  zu  bezeichnenden  Vektors,  und  wir  setzen  ganz  all- 
gemein Mr  homogenes  Licht 

tt=J"sin2«(^-{-)-|-f"'co82«[^-{-)  =  i'sin[2«(|-y)-al, 
»=Ö'sin2jr(^-y)  +  (?"co82«(^-f)  =  (?sin[2«(^-f)-*l,  •  2) 

w=Ä'sin2w(^-[)  +  Ä"cos25r(|-^)=Ä8in[2w[^-^)-cl, 

worin  Fj  G,  H  die  Amplituden,  a,  b,  c  die  relativen  Phasen  der 
Komponenten  u,  v,  w  bedeuten. 

Stellt  man,  wie  dies  früher  wiederholt  in  ähnlichen  Fällen  ge- 
schehen ist,  den  Vektor/?  durch  eine  Strecke  dar,  deren  eines  Ende 
im  Punkte  ar,  y,  ^  ruht,  so  beschreibt  nach  den  Formeln  (2)  das  andere 
Ende  eine  Ellipse.     Dieselbe  liegt  in  der  Ebene 

u  F'  F'' 

V  G'  G"    =  0, 

w  W  //" 

und  ihre  Projektionen  auf  die  Koordinatenebenen  haben  die  Gleichungen 
{v  H' --W  Gy  +  [v  W' --w  Gy  ^  {G' H'' --  H'  Gy,  2") 

Bei  Einführung  von  F,  G,  II  und  a^bjC  nehmen  diese  Gleichungen 
die  Form  an 

J,sin(*-c)+  J-sin(c-a)+^sin(a-^)  =  0,  2'") 

öT  +  Ä-  ~  -J^-cos(^-c)  =  sin2(*-c),  2"") 


2') 


welche  hervortreten  läßt,  daß  die  Gestalt  und  die  Lage  der  Bahn- 
ellipse von  den  absoluten  Werten  von  F,  G,  Hund  a,  b,  c  unabhängig 
sind.  Bei  gleichen  Werten  der  Verhältnisse  F:G:H  und  der  Difle- 
renzen  (c  —  b)j  (c  —  a),  (a  —  b)  sind  die  dargestellten  Bewegungen  nur 
durch  die  absolute  Größe  der  Bahnkurve  und  durch  den  Ort  des 
Vektors  in  der  Bahn  zu  einem  gegebenen  Zeitpunkt  verschieden. 

Beiläufig  mag  darauf  hingewiesen  werden,  daß  nach  dem  S.  531 
zu  dem  System  (!"")  Gesagten  die  allgemeinste  Bewegung  im  homo- 
genen Lichte  sich  auffassen  läßt  als  die  Superposition  von  drei  Be- 
wegungen (1),  (2),  (3),  gegeben  durch 
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u^—Uj    t;j=0,    M7j=0, 

«2=0,     V^=V,      M?2=0> 
W3"=0,     ^3=0,      M?3=W?, 

die  ersichtlich  in  goradon  Linien  —  nämlich  den  Koordinatenaxen 
X,  Y,  Z  —  stattfinden.  Ihre  Amplituden  F^  G,  II  bestimmen  ein 
Parallelepipedon  von  mit  den  Koordinatenebenen  parallelen  Flächen, 
das  je  nacli  der  Wahl  des  Koordinatensystemes  verschiedene  Gestalt 
besitzt,  aber,  wie  es  auch  gebildet  sei,  stets  die  Bahnellipse  derart 
umschließt,  daß  alle  sechs  Flächen  von  ihr  berührt  werden. 

Alle  diese  Parallelepipeda  haben  Diagonalen  D  von  der  gleichen 
Länge,  denn  die  Größe 

3)  U^=r  F^+  G^  +  H^ 

kann  sich  bei  einer  Koordinatentransformation  nicht  ändern.     Man 
erkennt  dies    ohne  Rechnung  daraus,    daß   D^  mit   dem    über  eine 
Periode  r  genommenen  Mittelwert  von  dem  Quadrate  des  Vektors  p. 
nämlich  von 
3')  p^  =  u^  +  v^  +  M?S 

proportional  ist.  Die  Diagonale  1)  ist  also  eine  Invariante  der 
elliptischen  Schwingung  und  als  solche  für  sie  in  hohem  Grade 
charakteristisch.  Da  sie  indessen  von  den  Phasendifferenzen  der 
Komponenten  it,  i\  w  unabhängig  ist,  so  gehört  sie  nicht  allein  der 
gegebeneu  Schwingung  an,  sondern  zugleich  auch  allen  anderen. 
welche  durch  beliebige  Änderungen  der  Ditt'erenzen  a  —  Z»,  ...  aus  ihr 
entstehen.  — 

Diese  Resultate  gestatten  sofort  zu  überselien,  daß  die  Annahme, 
der  Zustund  in  einer  Lichtwelle  werde  durch  einen  Vektor  charak- 
terisiert, mit  dem  HiYGHENs'schen  Exi)eriment  vollkommen  verträg- 
lich ist.     In  der  That  bestimmen   zwei  Reiben  von  Komponenten 

(  u^  =  F  sin  y;  ,    u^'=      G ß  sin  {T^  -  d) , 

3")  ü,  =  (?sin7;,    v,^==-^Fßsm{7\-d), 

w?i  =  //sin  T^ ,  w^  =      Ilß  sin  {T^  -  d), 
worin 

3'")  21  =  2.(.; -;:)_«,  7i  =  2.(-;-j)-*,  T,  =  2n[± -J^)-c 

ist,  und  ß  und  d  Konstanten  bezeichnen,  zwei  Vektoren  /?.  und  /?,, 
deren  Schwingungen  sich  längs  der  Z-Axe  fortpflanzen,  und  von 
denen  sich  der  erste  in  Bezug  auf  das  Axensystem  X,  Y^  Z  ebenso 
verhält,  wie  der  zweite  in  Bezug  auf  das  System  i',  —  A",  Z\  sie  stellen 
somit  zwei  normal  zu  einander  polarisierte  Schwingungen  dar. 
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Die  Konstanten  ß  und  d  sind  zum  Zwecke  allgemeinster  Fassung 
hinzugefügt;  eine  Variation  von  ß  verändert  nur  die  Größe,  nicht 
aber  die  Gestalt  der  Bahnkurve,  und  d  giebt  dem  Vektor  p^  eine 
Verzögerung  gegen  p^ ;  die  erstere  Größe  würde  nur  die  relative 
Intensität  der  beiden  Wellen  modifizieren,  die  letztere  würde  die 
direkte  Wirkung  der  Wellen  auf  unser  Auge  überhaupt  nicht  berühren. 

Wir  werden  demgemäß  also  bis  auf  weiteres  die  Lichterschei- 
nungen als  von  nur  einem  Vektor/?  abhängig  ansehen,  womit  nicht 
ausgeschlossen  ist,  daß  zu  gewissen  Untersuchungen  vorübergehend  ein 
zweiter  eingeführt  wird,  der  mit  ihm  in  rein  geometrischer  Beziehung 
steht,  dessen  Verhältnis  zu  p  also  nicht  durch  dem  Medium  indivi- 
duelle Konstanten  vermittelt  wird.  Es  sei  indessen  schon  hier  be- 
merkt, daß  gewissen  Erscheinungen  gegenüber  diese  einfachste  Ver- 
fügung sich  als  ungenügend  erweist,  und  daß  dann  eine  größere  Zahl 
von  Vektoren  herangezogen  werden  muß,  die  mit  p  durch  Beziehungen 
verbunden  sind,  welche  nicht  rein  geometrisch,  sondern  von  der 
Substanz  abhängig  sind,  innerhalb  deren  die  Fortpflanzung  des 
Lichtes  geschieht.  Wir  kommen  auf  diese  Vorgänge  weiter  unten 
zurück.  — 

Nachdem  wir  somit  für  die  nächsten  Entwickelungen  die  Anzahl 
und  die  Natur  der  optischen  Zustandsgrößen  bestimmt  haben,  bietet 
sich  erneut  die  Frage  nach  dem  Gesetz  der  Intensität  /  in  der  durch 
gegebene  u,  u,  w  bestimmten  Welle  zunächst  einfarbigen  Lichtes. 
Daß  wir  diese  Intensität  der  mittleren  Energiedichte  der  Welle 
gleich  setzen  dürfen,  ist  bereits  S.  524  und  529  erörtert;  es  bleibt  also 
jetzt  nur  die  Energie  durch  die  Bestimmungsstücke  des  Vektors  p 
zu  geben.  Indessen  erfordert  die  Lösung  dieser  Aufgabe  die  voll 
entwickelte  Theorie,  und  wenn  wir  zum  Aufbau  dieser  Theorie 
Beobachtungsresultate  über  die  Intensität  von  Wellen  unter  be- 
stimmten Umständen  verwerten  wollen,  so  können  wir  zunächst  nur 
einen  hypothetischen  Ansatz  bilden,  der  später  zu  bestätigen  sein  wird. 

Zu  einem  solchen  gelangen  wir  durch  die  Überlegung,  daß  unser 
Auge  nicht  dtis  Detail  des  Schwingungsvorganges,  sondern  nur  ein 
mittleres  Resultat  desselben  auffaßt  Jedenfalls  kann  hiernach  die 
Phase  der  Schwingung  auf  die  wahrgenommene  Intensität  einen 
Einfluß  nicht  üben.  Die  Energie  einer  geradlinigen  Schwingung 
kann  also  nur  eine  Funktion  ihrer  Amplitude  sein,  und  da  eine 
elliptische  Schwingung  mit  drei  geradlinigen  Komponenten  äqui- 
valent ist,  so  liegt  es  nahe,  ihre  Energie,  wenigstens  in  einem  isotropen 
Medium,  gleichfalls  nur  von  den  Amplituden  ihrer  Komponenten  ab- 
hängig anzunehmen. 
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Nach  S.536  ist  nun  für  alle  Schwingungen,  die  durch  bloße  Phasen- 
änderungen ineinander  übergehen,  die  Diagonale  J)=^F^+0*+IP 
des  umschriebenen  Parallelepipedons  von  gleicher  Größe  und  zu- 
gleich vom  Koordinatensystem  unabhängig;  da  aber  auch  die  Energie- 
dichte sich  bei  Koordinatentransformationen  nicht  ändern  darf,  so 
wollen  wir  sie  spezieller  als  eine  Funktion  von  D  allein 
ansetzen. 

Die  unzweifelhafte  Willkürlichkeit  dieser  Festsetzung  wird  viel- 
leicht gemildert,  indem  man  sie  nach  S.  536  anschaulicher  dahin 
formuliert,  daß  die  mittlere  Energiedichte  einer  Funktion  des  über 
eine  Periode  gebildeten  Mittelwertes  von  p^  gleichgesetzt  wird.  Ihre 
Rechtfertigung  findet  sie  aber  allein  in  der  Übereinstimmung  der 
aus  ihr  gezogenen  Folgerungen  mit  der  Erfahrung. 

In  welcher  Weise  die  Energiedichte  resp.  /  in  einem  isotropen 
Medium  spezieller  von  D  abhängt,  werden  wir  später  erörtern;  hier 
genügt  es,  einerseits  zu  benutzen,  daß,  wenn  für  Wellen  derselben 
Farbe  in  demselben  Medium  D  konstant  ist,  gleiches  auch  von  /gelten 
muß,  und  andererseits,  daß  wachsendem,  abnehmendem  und  ver- 
schwindendem D  auch  eine  wachsende,  abnehmende  und  verschwin- 
dende Intensität  entsprechen  muß.  Wir  können  demgemäß  die  Be- 
trachtungen, soweit  sie  nur  qualitativer  Art  sind,  statt  auf  die 
Intensität  /  selber,  deren  Gesetz  uns  unbekannt  ist,  auch  auf  die 
Intensitätsgröße  i>^  richten  und  wollen  demgemäß  weiter  verfahren. 

Ebenso  wie  die  vorstehend  formulierte  Frage,  so  wollen  wir  auch 
die  andere  nach  dem  Gesetze  für  die  Intensität  eines  Gemisches 
von  Licht  verschiedener  Farbe  zunächst  noch  offen  lassen. 

Wir  betonen  schließlich  noch,  daß,  wenn  auch  /  resp.  2>*  ein 
Skalar  ist,  der  von  den  Parametern  der  Schwingung  einige  gar  nicht, 
andere  nur  in  einer  einzigen  Kombination  enthält,  dennoch,  wie  schon 
das  oben  erwähnte  HuYGHENs'sche  Experiment  zeigt,  und  wie  auch 
weitere  Erscheinungen,  auf  die  wir  bald  eingehen  werden,  beweisen, 
die  allgemeine  Theorie  durchaus  an  die  vollständigen  Formeln  für 
die  Vektorkomponenten  u,  v,  w  anzuknüpfen  ist. 

§  4.    Die  Interferenz  polarisierten  Lichtes.    Allgemeine  Eigensohaften 

transversaler  Schwingungen. 

Wir  haben  schon  S.  535  bemerkt,  daß  der  Vektor  p  ganz  all- 
gemein eine  elliptische  Schwingung  ausführt;  wir  wissen  aber  noch 
nicht,  wie  sich  in  einzelnen  Fällen  die  Gestalt  ihrer  Bahn  oder  die 
Lage  ihrer  Ebene  bestimmt.    In  der  That  sind  diese  Verhältnisse  je 
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nach  den  Umständen,  d.  h.  je  nach  den  Einwirkungen,  welche  das 
von  einer  Quelle  ausgehende  Licht  erfährt,  überaus  verschieden  und 
so  kompliziert,  daß  ihre  Klarstellung  die  Hilfe  der  vollentwickelten 
Theorie  verlangt;  es  giebt  aber  einen  Fall  von  fundamentaler  Be- 
deutung, in  welchem  sich  Lage  und  Gestalt  der  Schwingungsellipse 
bei  Zugrundelegung  der  obigen  Prinzipien  durch  die  Beobachtung 
eindeutig  bestimmen  lassen,  und  wir  wollen  auf  diesen  jetzt  näher 
eingehen. 

Wenn  ein  Strahlenbündel,  am  einfachsten  von  einfarbigem  Lichte, 
auf  ein  hinreichend  dickes  Spaltungsstück  von  Doppelspat  normal 
auffällt,  so  treten  aus  der  zur  Einfallsfläche  parallelen  zwei  gesonderte 
Strahlenbündel  aus,  die  wir  auf  Grund  des  HuTOHENs'schen  Experi- 
mentes als  normal  zu  einander  polarisiert  bezeichneten.  Durch  eine 
geeignet  aufgestellte  Blende  kann  man  das  eine  Bündel  beseitigen 
und  das  andere  gesondert  zur  Wirkung  bringen;  wir  wollen  will- 
kürlich annehmen,  daß  für  letzteres  das  oben  als  das  ordinäre  be- 
zeichnete Bündel  gewählt  ist. 

Richtet  man  nun  zwei  nahe  identische  Spaltungsstücke  in  gleicher 
Weise  her  und  bringt  die  hindurchgegangenen  Schwingungen  zur 
Interferenz,  indem  man  die  Spaltungsstücke  mit  dem  YoüNG'schen 
oder  dem  JAMiN'schen  Apparat  kombiniert,  so  zeigt  die  Beobachtung 
dieselbe  Interferenzerscheinung,  wie  bei  fehlenden  Krystallen,  wenn 
beide  sich  in  parallelen  Lagen  befinden;  dreht  man  dann  aber  den 
einen  Krystall  um  die  fiichtung  des  durchgehenden  ordinären  Bün- 
dels, so  nehmen  die  Interferenzen  an  Stärke  ab  und  sind  völlig 
verschwunden,  die  wahrgenommenen  Lichtintensitäten  also  völlig 
konstant,  wenn  die  Drehung,  und  somit  der  Winkel  /  zwischen  den 
beiden  Hauptschnitten,  ^it  beträgt;  sie  erscheinen  wieder  bei  wei- 
terer Drehung  und  erreichen  ein  Maximum  der  Stärke,  wenn  /  =  ;r 
ist,  nehmen  dann  wieder  ab,  verschwinden  für  x  =^7[  abermals  und 
erreichen  bei  /  =  2;r  den  Ausgangswert  wieder. 

Diese  Beobachtung,  welche  in  minder  einfacher  Weise  von 
Fresnel  und  Arago  an  dem  YouNG'schen  Apparat  angestellt  ist^% 
fuhrt  zu  dem  Schluß,  daß  zwei  Wellen  von  der  Natur,  wie  sie 
hier  aus  dem  Doppelspat  austreten,  interferieren,  wie  das 
direkt  von  der  Quelle  ausgehende,  d.  h.  wie  das  natürliche  Licht, 
wenn  sie  zu  einander  parallel  polarisiert  sind,  —  daß 
sie  aber  nicht  interferieren,  wenn  sie  zu  einander  normal 
polarisiert  sind. 

Um  diese  wichtige  Beobachtung  theoretisch  zu  verwerten,  gehen 
wir   von   dem    in    (!"")    analytisch   gefaßten  Interferenzprinzip   aus, 
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vermöge  dessen  zwei  oder  mehrere  gleichzeitig  an  einem  Punkte  ein- 
treffende Schwingungen  sich  zu  einer  einzigen  zusammensetzen,  deren 
Zustandsfunktionen  die  Summen  der  bezüglichen  Einzel  werte  sind; 
wir  erhalten  also,  da  die  Zustandsfunktionen  den  Komponenten  Uj  v,  w 
eines  Vektors  p  gleichgesetzt  sind,  für  nur  zwei  interferierende 
WeUen: 

p^  =  (w,  +  u^f  +  {v,  +  v^Y  +  (fr,  +  w^f . 

Zwei  ebene  Wellen,  die  in  einem  Winkel/  gegeneinander  polarisiert 
sind,  werden  nach  dem  S.  536  Ausgeführten  dargestellt  durch 

Mi=/\  sin  Tj,   u^  =  F^ßQ,o^x  sin(ri  — rf)—  (r\/?sin/sin(r,  — </), 
4)      üj  =  G^  sin  2;  ,    rj  =  F^ß^m  /  sin  {1\  -  rf)  +  6\ ß  cos/  sin (2; -  d), 
.ir,  =  //,sin7i,  7r,  =  II,ß sin  {T,-d), 

worin  die  2J^  Abkürzungen  sind,  deren  Bedeutung  die  Vergleichung 
mit  dem  System  (3'")  ergiebt. 

Wir  bestimmen  nun  für  die  durch  Interferenz  aus  diesen  beiden 
Wellen  entstehende  Schwingung  die  resultierenden  Amplituden  F,  G,  B, 
aus  denen  die  Intensitätsgröße  D^=F^+G^  +  B^  sich  berechnet 
Es  ergiebt  sich  allgemein 

F^=  Fl  +  2  F^  ß  (/;  cos  /  cosd-  G^  sin  /  cos  (a  -  6  -  d)) 

+ß^{F\  cosV  +  G'f  sinV  -  2F^G^  cos/  sin/  cos  (a  -  b)), 
4')  I  G^=  G\  +  2  G^ß{F^  sin  /  cos  (a  -  A  +  rf)  +  G^  cos  /  cos  d) 

+  ß^{F\  sin^/  +  G\  cos2/  +  2/;6\  cos/  sin/  cos  (a  -  b)), 

IP=:HI{1  +2ß  cos  d  +  ß^). 

Für  die  beiden  oben  hervorgehobenen  Spezialfälle  zweier  parallel 
und  zweier  normal  zu  einander  polarisierter  Wellen  giebt  dies 

'  A^  =  u)     ={F'i  +  Gl  +  Bl){l+2ßcosd  +  ß^), 

4")  D^,  =  .,..,=  {Fl  +  Gl  +  BD  (1  +  ß^) 

-  2ß{2F^  G^  sin  [a  -  b)  sin  d  -  /i?  cos  d) . 

Interferenz  findet  nun  statt,  wenn  die  Intensität,  und  somit  D^ 
vom  Gangunterschied,  d.  h.  also  von  d  abhängig  ist 

Die  erste  Formel  zeigt,  daß  parallel  polarisierte  Wellen  immer 
interferieren,  denn  das  von  d  abhängige  Glied  ist  nur  dann  gleich 
Null,  wenn  entweder  eine  oder  beide  Wellen  verschwindende  Inten- 
sität besitzen. 

Die  zweite  Formel  zeigt,  daß  normal  zu  einander  polarisierte 
Wellen  im  bisher  benutzten  allgemeinen  Wortsinn  gleichfalls  inter- 
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ferieren  können,  daß  somit  in  dem  oben  erwähnten  Experiment  das 
Schwingungsgesetz  der  beobachteten  Wellen  ein  spezielleres  sein 
muß,  als  das  in  den  Formeln  (4)  ausgedrückte. 

Die  Intensität  wird  für  /  =  ^;i  von  d  unabhängig,  wenn  die  beiden 
Bedingungen 

F,G^sm{a-b)=^0,   iTj  =  0  4'") 

erfüllt  sind.  Die  zweite,  welche  wir  vorausnehmen,  ergiebt  tr^  ==  tr,=»0 
und  sagt  aus,  daß  die  Schwingungsebene  des  Lichtvektors  in  der 
Wellenebene  liegen,  die  Schwingung  also  transversal  sein  muß. 

Um  die  erste  Bedingung  zu  verwerten,  betrachten  wir  die  Bahn- 
gleichung für  die  Schwingung  des  Vektors />j,  welche  nach  (2"")  für 
ein  in  die  Wellenebene  gelegtes  XT"- Koordinatensystem  lautet 

^  +  sf  -  -i'o,  ^°'  («-*)  =  '^°'  ^''-*)-  ^) 

Die  Hauptaxen  dieser  Ellipse  sind  um  Winkel  jea  gegen  die 
X-Axe  geneigt,  welche  die  Wurzeln  der  Gleichung 

tg2^  =  -|,^|L_co8(«-i)  50 

sind,  das  Axenverhältnis  u:ß  =  tgv  ist  gegeben  durch  die  Formel 

8in2i/=  ^^^^^y  sin  (a  -  J) .  5") 

Da  der  Neuner  rechts  nur  dann  gleich  Null  ist,  wenn  die 
Schwingung  überhaupt  verschwindet,  so  degeneriert  die  Ellipse  zu 
einer  geraden  Linie  auch  nur  dann,  wenn 

I\  G^  sin  (a  -  J)  =  0  5"') 

ist.  Diese  Formel  stimmt  mit  der  ersten  in  (4'")  überein,  und  es 
ergiebt  sich  hiernach,  daß  die  beiden  aus  einer  Doppelspat- 
platte austretenden  ebenen  Wellen  geradlinige  transversale 
Schwingungen  ausführen. 

Über  die  Lage  dieser  geradlinigen  Schwingungen  in  derWelknebene 
läßt  sich  auf  Grund  der  Symmetrieverhältnisse  des  Krystalles  noch  ein 
Schluß  ziehen.  Seinem  physikalischen  Verhalten,  wie  seiner  Form  nach 
ist  der  Kalkspat  symmetrisch  in  Bezug  auf  die  Ebene  normal  zu  einer 
SpaltungsHäche  durch  die  Hauptaxe,  d.  h.  in  Bezug  auf  jenen  Haupt- 
schnitt, welcher  bei  dem  vorausgesetzten  Experiment  die  beiden 
im  Krystall  fortgeptianzten  Strahlen  enthält  Die  Schwingungsrich- 
tung des  Vektors  kann  also  bei  beiden  nur  parallel  oder  senkrecht 
zum  Hauptschnitt  liegen.  Es  ist  klar,  daß  man  dem  Lichtvektor  p 
die  eine  oder  die  andere  Lage  für  jede  der  beiden  Wellen  erteilen 
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kann;  da  aber  nach  altem  Gebrauch  der  ordinäre  Strahl  als  im 
Hauptschnitty  der  extraordinäre  als  normal  dazu  polarisiert 
bezeichnet  wird,  so  ist  es  bequem,  die  Vektoren  p  als  in  jenen 
Polarisationsebenen  schwingend  anzunehmen.  Wir  wollen  demgemäß 
und  zum  Unterschied  von  anderen,  später  einzuführenden  den  Vektor;? 
den  Polarisationsvektor  nennen. 

Nachdem  die  beiden  aus  einem  Kalkspat  normal  austretenden 
Wellen'  als  linear  polarisiert  erkannt  worden  sind,  kann  man  ge- 
gebenes Licht  irgend  welcher  Herkunft  dann  als  gleichfalls  linear 
polarisiert  betrachten,  wenn  es  die  gleichen  Eigenschaften  hat,  wie 
eine  jener  Wellen.  Dies  läßt  sich  konstatieren,  indem  man  ein  ab- 
gesondertes feines  Strahlenbündel  in  der  oben  beschriebenen  Weise 
durch  einen  hinreichend  dicken,  als  Analysator  dienenden  Kalkspat 
gehen  läßt  und  das  Verhalten  der  beiden  austretenden  Bündel  bei 
einer  Drehung  des  Krystalles  um  die  Richtung  des  einfallenden 
Bündels  untersucht.  Verschwindet  jedes  der  austretenden  Bündel  bei 
gewissen  Positionen  des  Analysators,  so  ist  das  einfallende  Licht 
jedenfalls  linear  polarisiertes.  Dieser  Nachweis  ist,  wie  sich  weiter 
zeigen  wird,  von  allergrößter  praktischer  Wichtigkeit. 

Beiläufig  werde  bemerkt,  daß  man,  um  nicht  an  die  Benutzung 
feiner  Strahlenbündel  gebunden  zu  sein,  aus  Kalkspat  eigentümliche 
Präparate  hergestellt  hat,  welche  von  den  beiden  Wellen,  die  aus 
einer  eintretenden  entstehen,  nur  die  eine  austreten  lassen,  die  andere 
aber  durch  eine  innere  Reflexion  so  ablenken,  daß  sie  abgeblendet 
und  somit  unwirksam  gemacht  werden  kann.  Diese  Präparate,  deren 
Konstruktion  zu  beschreiben  hier  zu  weit  führen  würde,  werden  nach 
dem  Erfinder  des  zumeist  benutzten  NicoL'sche  Prismen  oder  kurz 
Nicols  genannt,  — 

Aus  dem  Resultat,  welches  oben  über  die  Natur  der  normal  aus 
dem  Doppelspat  austretenden  Wellen  erhalten  ist,  zieht  man  gewöhnlich 
die  Folgerung,  daß,  wie  jede  der  austretenden,  so  auch  die  einfallende 
ebene  Welle  natürlichen  Lichtes  nur  transversale  Schwingungen 
enthält  Dieser  Schluß  ist  nicht  zwingend;  man  kann  ihn  aber  durch 
die  Überlegung  stützen,  daß,  wenn  die  einfallende  Welle  longitu- 
dinale  Schwjingungen  enthielte,  die  nicht  in  den  durchgehenden 
W^ellen  fortbeständen,  dann  die  reflektierten  Wellen  einen  Überschuß 
an  longitudinalen  Schwingungen  enthalten  müßten,  der  bei  wieder- 
holten Reflexionen  sich  immer  steigern  und  dadurch  auch  den  reflek- 
tierten Bruchteil  des  einfallenden  Lichtes  vergrößern  würde.  Da  eine 
solche  allmähliche  Steigerung  der  relativen  Intensität  der  reflektierten 
Wellen  aber  nicht  bemerkt  ist,  so  erscheint  das  Vorhandensein  von 
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longitudinalen  Schwingungen  in  ebenen  Wellen  natürlichen  Lichtes 
sehr  unwahrscheinlich,  wenn  es  auch  nicht  mit  Strenge  ausgeschlossen 
werden  kann. 

Vollkommen  unzulässig  würde  aber  der  Schluß  sein,  daß,  weil 
in  ebenen  Wellen  natürlichen  Lichtes  die  Schwingungen  transversal 
stattfinden,  Gleiches  unter  allen  Umständen  stattfinden  müßte. 
Wir  werden  vielmehr  später  zeigen,  daß  nicht  nur  Kugelwellen 
stets,  sondern  auch  ebene  Wellen  unter  gewissen  Umständen 
neben  den  transversalen  auch  longitudinale  Schwingungen  ausführen. 

Wir  schließen  indessen  derartige  Fälle  zunächst  aus  und  unter- 
werfen jetzt  nur  noch  der  genaueren  Untersuchung  die  Schwingungen, 
welche  in  ebenen  Wellen  transversal  stattfinden  können. 

Im  allgemeinen  ergeben  die  Untersuchungen  von  S.  535,  daß, 
gleichviel  welchen  Ursprung  die  Lichtbewegung  hat,  die  Schwingung 
des  Vektors  p  eine  elliptische  sein  muß;  in  unserem  Falle  muß 
dann  speziell  die  Bahn  in  die  Wellenebene  fallen. 

Um  die  Umstände  festzustellen,  unter  denen  die  elliptische 
Schwingung  degeneriert,  kombinieren  wir  den  allgemeinen  Ansatz  (2) 

u^r  sin  T-^r'cosT^Fsin  {T--a),\ 

v^ff  sin  T-h  6?" cos  y  =  G  sin  (7- Ä) ,  J 
worin  kurz 


2'(4-I)-^ 


gesetzt  ist,  mit  der  Gleichung  der  Bahnellipse  (5) 

I«  +  ^  -  y^  CÖ8  (a-6)  =  sin>(a-.Ä)  6') 

und  bemerken,  daß 

rff  +  r'ff'==FGco9{a-^b),  Fffl''P'ff=FGsm(a'^b)      6") 
ist. 

Die  Bahnellipse  erscheint  auf  ihre  Hauptaxen  bezogen,  wenn 

FG (^o%[a-b)  ^  F  ff  +  F' G''  =  0 , 


also 


.        2A  +  1  -. 

a  —  ö  =  — -- —  n  7) 


ist;  hier  wird  dann 

u  =  i^sin  (T-  a),     r  =  ±  G  cos  (T^  a) 
oder  auch 

tt  =  iFi^cos(r--J),    v=Gmi{T-b).  1") 

Das  obere  Vorzeichen  entspricht  dabei  negativer  (rechter),  das 
untere  positiver  (linker)  Rotation  um  die  4- i^-Axe,   längs  welcher 
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die  Fortpflanzung  der  Welle  geschieht;   ihnen  korrespondieren  die 

Werte 

T)  F  G''  -  F'  G'  =  ±FG. 

Die  Bahnellipse  degeneriert  zum  Kreise,  wenn  außer  diesen 
Bedingungen  noch  erfüllt  ist 

8)  F^  G  resp.  F^  +  F'^  =  Gf^  +  &'^. 

Die  Bahnellipse  wird  zur  Geraden,  wenn,  wie  schon  benutzt, 

FG  sin  (a  -  *)  =  F G''  -  F' G'  =  0, 

8')  also   a  —  b  =  k7t 

ist;  hier  wird 

M  =  #sin(y-a),    v^±Gsm{T—a) 
oder 

8")  u  =  ±FBm{T-b),    ü  =  ffsin(T-*). 

Das  obere  Vorzeichen  entspricht  einer  Schwingung  im  ersten  und 
dritten,  das  untere  einer  im  zweiten  und  yierten  Quadranten;  in 
diesen  beiden  Fällen  gilt  dann  gleichzeitig 

8"')  FG'  +  F'  G"  =^±FG.— 

Die  vorstehenden  Resultate  geben  wichtige  Direktiven  an  die 
Hand  zur  praktischen  Herstellung  beliebiger  transversal -elliptischer 
Schwingungen  aus  linearen,  w^elche,  wie  S.  541  erörtert,  durch  einen 
Kalkspat,  resp.  durch  einen  Nicol  aus  natürlichem  Licht  direkt  er- 
halten werden  können. 

Läßt  man  nämlich  eine  ebene  Welle  lineärpolarisierten  Lichte? 
auf  einen  Kalkspat  normal  auffallen,  sodaß  die  Polarisationsrich- 
tung mit  dem  Hauj)tschnitt  einen  beliebigen  Winkel  einschließt,  so 
entstehen  in  dem  Kry stall  zwei  normal  zu  einander  gerichtete  lineare 
Schwingungen,  und  gleiclie  treten  aus  dem  Krystall  aus. 

Nacli  S.  534  haben  diese  Wellen  Amplituden,  welche  vom 
Winkel  /  zwischen  dem  Hauptschnitt  des  Krystall  es  und  der  Polari- 
sationsebeue  des  auffallenden  Lichtes  —  beiläufig  in  ziemlich  kom- 
plizierter und  erst  später  bestimmbarer  Weise  —  abhängen;  außer- 
dem besitzen  sie  eine  relative  Pliasendifferenz,  aus  der  man  schließt, 
daß  sie  sich  mit  verschiedener  Geschwindigkeit  in  dem  Krystall  fort- 
pflanzen ;  sie  setzen  sich  also  bei  weiterer  gemeinsamer  Fortpflanzung 
zusammen  zu  einer  Welle  ellij)tischen  Lichtes. 

Ein  besonders  wichtiger  Fall,  den  wir  weiterhin  voraussetzen 
wollen,  ist  der,  daß  die  austretenden  Amplituden  gleich  sind,  was 
erreicht  wird,  wenn   der  Winkel  /  nahe  45^  beträgt;    hier  kann  je 
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nach  der  Größe  der  Phasendiflferenz  jede  EUipticität  vom  Grenzfall 
der  geraden  Linie  bis  zu  dem  des  Kreises  hervorgebracht  werden. 

Bildet  man  aus  dem  Kalkspat  einen  Keil  mit  äußerst  kleinem 
brechenden  Winkel,  der  an  jeder  Stelle  sehr  nahe  als  eine  plan- 
parallele Platte  betrachtet  werden  darf,  so  werden  die  austretenden 
Wellen  in  der  Richtung  parallel  der  Keilkante  gleichen,  in  der 
Richtung  normal  dazu  stetig  veränderlichen  Polarisations- 
zustand zeigen.  Und  zwar  werden,  von  einem  Streifen  ausgehend,  für 
den  die  relative  Phasendifferenz  [a  —  b)  gleich  2nn  ist,  wo  also  das 
austretende  Licht  dem  einfallenden  parallel  linear  polarisiert  ist,  mit 
wachsendem  (a  —  b),  also  bei  Entfernung  von  der  Keilkante,  ellip- 
tische Schwingungen  mit  negativer  Rotationsrichtung  folgen,  die  bei 
a  —  b  =  {2n  +  \)n  in  kreisförmige  übergehen  und  bei  ö  — ä  =  (2n+l)3r 
sich  in  lineare  verwandeln,  deren  Richtung  um  90 ^  gegen  die  Aus- 
gangsrichtung gedreht  ist  Bei  weiterem  Wachsen  von  a  —  ä  folgen 
elliptische  Schwin^ngen  mit  positiver  Rotationsrichtung,  die  speziell 
bei  a  — Ä  =  (2n  +  |)Ä  wieder  kreisförmig,  bei  a— 6  =  (2n+2);i  linear 
und  den  ursprünglichen  parallel  sind.  Genaueren  Aufschluß  über 
den  Zustand  an  jeder  Stelle  geben  die  Formeln  (5')  und  (5"). 

Fängt  man  die  austretenden  Wellen  mit  einem  Nicol  auf  und 
läßt  sie  dann  ins  Auge  gelangen,  so  werden  gewisse  Streifen  des 
Keiles  bei  bestimmten  Stellungen  des  Nicols  dunkel  erscheinen;  es 
sind  diejenigen  Streifen,  aus  denen  lineärpolarisiertes  Licht  austritt, 
und  zwar  dann,  wenn  die  Polarisationsebene  des  Nicols  normal  steht 
zu  derjenigen  der  aus  dem  Keil  austretenden  Welle. 

Wenn  auf  den  Keil,  statt  des  linearen,  irgendwie  elliptisch 
polarisiertes  Licht  auffällt,  und  die  Orientierung  wiederum  so  gewählt 
wird,  daß  die  beiden  austretenden  Komponenten  gleiche  Amplituden 
haben,  so  zeigt  die  resultierende  Welle  denselben  Charakter,  der  oben 
beschrieben  ist;  nur  sind  die  verschiedenen  Streifen  gegen  die  Keil- 
kante etwas  verschoben,  da  die  einfallenden  Komponenten  bereits 
eine  Phasendifferenz  besaßen,  die  sich  zu  der  im  Keil  entstehenden 
summiert.  — 
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des  teilweise  polarisierten  Lichtes.      Allgemeine  Bedingung  für  die 

Transversalität  der  Liohtsohwing^gen. 

Die  Eutwickelungen  des  vorigen  Abschnittes  hatten  uns  dazu 
geführt,  die  Schwingungen  in  ebenen  Wellen  natürlichen  Lichtes 
als  transversal  anzunehmen,  sie  haben  uns  aber  einen  näheren  Ein- 

VoiGT,  Theoretische  Physik.    IL  35 


546  K.  TeiL     Optik,    L  Kap. 


blick  in   die  Natur  dieser  Schwingungen  noch  nicht  gewährt;    wir 
wenden  uns  dazu,  einen  solchen  nunmehr  zu  gewinnen. 

Von  charakteristischen  Eigenschaften  des  natürlichen  Lichtes 
haben  wir  bisher  nur  die  eine  kennen  gelernt,  daß  die  Intensitäten 
der  beiden  aus  einer  normal  auffallenden  Welle  solchen  Lichtes  mittels 
eines  Kalkspates  abgesonderten  linear  polarisierten  Wellen  Ton  der 
Orientierung  des  Hauptschnittes  des  Krystalles  unabhängig  sind. 

Entsinnen  wir  uns,  daß  jede  transversale  Schwingung  durch  die 
Werte  ihrer  Komponenten  nach  zwei  auf  einander  normalen  und  in  der 
Schwingungsebene  liegenden  Komponenten  darstellbar  ist,  so  können 
wir  dies  Resultat  auch  dahin  aussprechen,  daß  bei  natürlichem  Licht 
diese  Komponenten  Intensitäten  besitzen,  die  unabhängig  sind  Ton 
den  Richtungen,  nach  denen  sie  genommen  sind. 

Suchen  wir  unter  den  oben  besprochenen  transversalen  Schwin- 
gungsarten eine,  die  diese  Eigenschaft  besitzt,  so  ist  schon  nach  Sym- 
metrie klar,  daß  nur  die  zirkulär  polarisierte  in  Betracht  kommen 
kann.  In  der  That  ergiebt  die  durch  (7')  bestimmte  Bewegung  für 
j^=  G  nach  einer  Richtung,  die  einen  Winkel  tp  mit  der  Z-Axe 
einschließt,  eine  Komponente 

F (sin [T^ a) cos y  ±  cos (jT—  a) sin (f)  =  jPsin (T—  a±(p), 

deren  Amplitude  gleich  F,  also  von  q>  unabhängig  ist. 

Nach  dem  Bisherigen  könnten  also  in  ebenen  Wellen  natür- 
lichen Lichtes  zirkuläre  Schwingungen  stattfinden. 

Wir  ziehen  nunmehr  aber  eine  zweite  Erfahrungsthatsache  be- 
züglich des  natürlichen  Lichtes  heran,  dahin  gehend,  daß  dasselbe 
seinen  Charakter  nicht  ändert,  wenn  man  der  einen  Komponente 
eine  beliebige  Verzögerung  gegen  die  dazu  normale  erteilt 

Man  kann  dies  beweisen,  indem  man  natürliches  Licht  durch 
einen  sehr  ilachen  Keil  aus  Kalkspat  hindurchgehen  läßt  und  das 
austretende  Licht  mit  einem  NicoL'schen  Prisma  untersucht.  Obwohl 
hier  nach  S.  546  nebeneinander  liegende  Teile  der  Welle,  in  Kompo- 
nenten mit  den  verschiedensten  relativen  Verzögerungen  zerlegt,  aus- 
treten, zeigt  keiner  bei  einer  Drehung  des  Analysators  eine  Veränder- 
lichkeit der  Intensität. 

Daß  zirkulär  polarisiertes  Licht  diese  Eigenschaft  nicht  besitzt, 
ergiebt  ohne  weiteres  das  auf  S.  546  weiter  Gesagte,  und  somit  ist 
ausgeschlossen,  daß  natürliches  Licht  mit  zirkulär  polarisiertem 
identisch  sei. 

Da  hierdurch  auch  l)ewiesen  ist,  daß  keiner  der  überhaupt  mög- 
lichen Polarisationszustände  für  sich  die  Eigenschaften  natürlichen 
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Lichtes  zeigt,  so  bleibt  nur  die  schon  auf  S.  530  angekündigte  An- 
nahme übrig,  daß  letzteres  verschiedene  Polarisationszustände  in  sehr 
schneller  Folge  nach  einander  enthalte. 

Diese  Annahme  bietet  zunächst  eine  große  Schwierigkeit,  da 
sie  mit  der  beobachteten  und  oben  beschriebenen  Erscheinung  der 
Interferenz  zwischen  zwei  aus  derselben  Welle  abgezweigten  und 
gegeneinander  verzögerten  Wellen  im  Widerspruch  zu  stehen  scheint. 
In  der  That,  wenn  der  Schwingungszustand  fortwährenden  Verände- 
rungen unterworfen  ist,  so  können  diese  Wellenteile,  als  in  ganz  ver- 
schiedener und  fortwährend  wechselnder  Bewegung  befindlich,  eine 
regelmäßige  Interferenzerscheinung  nicht  zeigen.  Die  sichere  Beob- 
achtung von  Interferenzerscheinungen  bei  Gangunterschieden,  welche 
einer  Wegdifferenz  von  ca.  50000  Wellenlängen  entsprechen^^),  zwingt 
uns  daher  dazu,  die  Hypothese  von  zeitlich  wechselnden  Schwingungs- 
zuständen  im  natürlichen  Licht  dahin  zu  spezialisieren,  daß  jeder 
einzelne  Zustand  lange  genug  andauert,  um  eine  sehr  große  Anzahl 
—  vielleicht  viele  Millionen  —  regelmäßiger  Schwingungen  auszu- 
senden; da  die  Schwingungszahl  der  dem  Auge  wahrnehmbaren 
Farben  im  Mittel  etwa  6.10^^  beträgt,  so  können  trotzdem  überaus 
viele  Wechsel  des  Zustandes  in  der  Sekunde  stattfinden. 

Diese  Auffassung  des  natürlichen  Lichtes,  zu  welcher  seine  an 
die  Spitze  gestellten  Eigenschaften  drängen,  wird  kräftig  gestützt 
durch  die  Erfahrung,  daß  zwei  Wellen,  welche  von  zwei  verschie- 
denen Lichtquellen  ausgehen,  auch  wenn  sie  durch  einen  Kalkspat 
nach  derselben  Richtung  linear  polarisiert  werden,  unter  keinen  Um- 
ständen Interferenzen  liefern. 

Das  Ausbleiben  dieser  Erscheinungen  wäre  nicht  einzusehen, 
wenn  jede  Quelle  ihren  Schwingungszustand  dauernd  beibehielte;  es 
erklärt  sich  aber  sofort,  wenn  man  denselben  gemäß  dem  Obigen 
unausgesetzt  wechselnd  denkt.  Denn  da  beide  Quellen  voneinander 
unabhängig  sind,  so  besitzen  an  derselben  Stelle  innerhalb  wahr- 
nehmbarer Zeit  die  beiden  Wellen  alle  möglichen  Phasendiflferenzen, 
können   also  bestimmt  charakterisierte  Interferenzen  nicht  ergeben. 

Die  erörterte  Auffassung  wird  endlich  auch  nahe  gelegt  durch 
die  Überlegung  der  Vorgänge,  die  sich  wahrscheinlich  in  einer, 
gleichviel  wie  kleinen,  Lichtquelle  abspielen.  Die  chemischen  Vor- 
gänge, welche  hier  stattfinden,  betreflfen  bald  dies,  bald  jenes  mate- 
rielle Teilchen,  und  die  dabei  eintretenden  Schwingungen  werden 
gleichmäßig  nur  andauern,  so  lange  die  bewegenden  Umstände 
die  gleichen  sind,  und  nach  deren  Aufhören  binnen  sehr  kurzer  Zeit 
durch  Widerstände  vernichtet  werden. 

35* 
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Die  von  der  Quelle  ausgehende  Schwingung  ist  die  Kesoltaote 
aus  den  von  den  einzelnen  Teilchen  fortgepflanzten  und  wird  dem- 
nach auch  fortwährend  wechseln.  Ja  man  kann  auf  Grund  dieser 
Erwägung  behaupten,  es  sei  weniger  verwunderlich,  daß  der 
Schwingungszustand  dauernd  wechselt,  als  daß  überhaupt  eine  so 
große  Reihe  merklich  gleichartiger  Schwingungen  einander  folge,  wie 
die  Interferenzerscheinungen  ergeben. 

Schließlich  sei  noch  hervorgehoben,  daß  nur  bei  derartig  wedi- 
selnden  Schwingungszuständen  eine  Lichtquelle  so,  wie  im  Eingang 
angenommen,  sich  nach  allen  Richtungen  hin  ganz  gleichmäßig 
wirksam  erweisen  kann;  jede  regelmäßige  Schwingung  würde  eine 
Verschiedenwertigkeit  verschiedener  Fortpflanzungsrichtungen  zur 
Folge  haben.  — 

Wir  gehen  nun  zu  dem  analytischen  Nachweis  über,  daß  über- 
haupt und  unter  welchen  Voraussetzungen  die  eingeführte  Auffassung 
des  natürlichen  Lichtes  mit  dessen  zwei  Fundamentaleigenschafien 
im  Einklang  ist. 

Der  Ansatz 

j  w  =  /"8iny+ J^^'cosy, 

stellt  bei  zeitlich  in  beliebiger  Weise  veränderlichen  F  und  G  eine 
Welle  homogenen  Lichtes  von  veränderlichem  Schwingungszustand 
dar.   Eine  Verzögerung  der  Komponente  v  um  einen  Betrag  d  setzt  nur 

G'cosd+  G''smd=^  G^  an  Stelle  von  G\ 
-  G'smd  +  G''cosd  =  G'^  an  Stelle  von  G'\ 

Um  die  erste  der  beiden  Fundamentaleigenschaften  in  Betracht 
zu  ziehen,  bilden  wir  die  Komponente  g  nach  einer  beliebigen 
Richtung,  welche  um  den  Winkel  (p  gegen  die  X-Axe  geneigt  ist, 
d.  h.  deft  Ausdruck 

9')     q  =  {F'  coH(p+  G'  sin  y)  sin  T  +  {F''  cos  qp  +  G"  sin  y)  cos  T. 

Ist  die  Änderung  der  F  und  G  innerhalb  einer  großen  Zahl  yod 
Perioden  unmerklich,  wie  nach  dem  oben  Gesagten  anzunehmen 
nötig,  so  sind  die  Intensitätsgrößen  D^  der  ganzen  Welle  und  dl 
ihrer  Komponente  in  der  durch  rp  l)estimmten  Richtung  zu  einem 
beliebigen  Zeitpunkt  gegeben  durch 

9")  D^  =  F''^  +  F''^  +  G'^  +  G''\ 

B\  =  {i''  cos  (f^G'  sin  y)^  +  [F''  cos  y  +  G"  sin  y)« 

+  2(i^'(?^  +  /^"6^")cosysin9). 
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Bezeichnen  wir  den  mittleren  Wert  einer  Funktion  11  während 
einer  der  Wahrnehmung  eben  noch  zugänglichen  Zeit  durch  §  /Z,  so 
ergeben  sich  als  Bedingungen  für  die  Unabhängigkeit  des  mittleren 
Wertes  3-D|,  der  Intensitütsgröße  -D^  von  dem  Winkel  qp,  der  die 
Richtung  der  genommenen  Komponente  bestimmt,  die  zwei  Formeln 

Indessen  reichen  diese  beiden  Bedingungen  noch  nicht  aus,  um 
natürliclies  Licht  zu  charakterisieren,  da  sie,  wie  oben  gesagt  und 
aus  den  Formeln  (7)  und  (8)  folgt,  auch  bei  zirkulär  polarisiertem 
erfüllt  sind. 

Wir  denken  demgemäß  die  Verzögerung  d  hervorgebracht,  er- 
setzen G\  G'^  durcli  Gy,  ö//  und  suchen  die  Bedingungen  dafür  auf, 
daß  die  mittlere  Intensitätsgröße  §  D^  auch  von  d  unabhängig  ist 

Die  erste  Formel  (9"")  ändert  sich  durch  die  Vertauschung 
nicht;  die  zweite  aber  nimmt  die  Gestalt  an 

3  [(/"  G'  +  F''  6'")  cos  d  +  (F'  G''-F'Ur)  sin  rf]  =  0 , 

welche  bei  willkürlichem  d  zerfällt  in 

^{F'  G'+  F''G'')  =  0,     3(jP'6^"-  F'G')  =  0.  10) 

Diese  beiden  Beziehungen,  verbunden  mit 

sprechen  somit  drei  für  natürliches  Licht  charakteristische  Eigen- 
schaften aus.^^) 

Führt  man  die  AmpUtuden  F,  G  und  die  Verzögerungen  a,  b 
ein,  so  nehmen  diese  Bedingungen  die  Gestalt  an 

^(//2_^;2)^()^    3/^6'cos(a-Ä)  =  0,    ^FGsm{a-b)  =  0.    10") 

Der   mittlere  Wert   der   gesamten  Intensitätsgröße  JD^   ergiebt 

sich  hiernach  zu 

S  2>2  ^  2  3  {F'^  +  F'^)  =  2  S  i^> .  10'") 

Die  gefundenen  Bedingungen  (10)  und  (10'),  resp.  (10"),  sind  auf 
unendlicli  viele  Weisen  erfüllbar;  man  kann  sonach  aus  ihnen  über 
den  Schwingungszustand  im  natürlichen  Licht  eine  genaue  Aufklä- 
rung nicht  erhalten.  Eine  ganz  spezielle  Lösung  derselben  wird 
durch  lineare  Schwingungen  gegeben,  deren  Eichtung  mit  gleicli- 
forniiger  Geschwindigkeit  um  die  Wellennormale  rotiert 

Hier  ist  in  dem  Ansatz  (9) 

>"=  ^cosa^     6"=  Almaty     jF"=  G"  =  0 

zu  setzen,  und  sind  die  Summen  in  (10)  und  (10')  mit  den  Integralen 
über  die  Dauer  einer  Rotation  zu  vertauschen.     Ist  diese  Dauer  sehr 
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groß  gegen  die  einer  Lichtschwingung,  so  findet  eine  sehr  bedeutende 
Zahl  von  Schwingungen  bei  nur  unmerklich  veränderter  Schwingungs- 
richtung  statt,  und  es  kann  demnach  eine  Interferenz  auch  bei  großen 
Gangunterschieden  eintreten.  In  der  That  kann  man  an  Lichte 
welches  durch  einen  hinreichend  schnell  rotierenden  Polarisator 
geliefert  wird,  alle  Eigenschaften  natürlichen  Lichtes  nachweisen.  •— 

Sind  durch  eine  gegebene  Welle  nicht  alle  drei  Bedingungen  (10'} 
erfüllt,  so  nennen  wir  das  betreffende  Licht  teilweise  polarisiert 
Um  die  verscliiedenen  hierbei  vorliegenden  Möglichkeiten  anschao- 
Uch  zu  deuten,  wollen  wir  eine  Welle  betrachten,  die  durch  Super- 
position  von  natürlichem  und  elliptisch  polarisiertem  Licht  erhalten  i&t 

Für  eine  solche  setzen  wir 

{u==  A'  8mT+  A''  cos T={F'  +  F[)smT+{F"  +  jFI')cos  Tj 

und  zwar  mögen  die  F\  jP"  und  G\  G"  die  firühere  Bedeutung 
haben,  die  Fl,  F'^  und  G[y  Gl'  aber  Konstanten  sein. 

Nunmehr  werden  die  Bedingungen  (10)  und  (10')  durch  A\  A!\  B^  W 
an  Stelle  von  F\  F'\  G\  &'  nicht  mehr  erfüllt  sein,  es  wird  viel- 
mehr  statt  derselben  etwa  gelten 

%{Ä^  +  r^)^%[F^  +  B''^^A, 
^{A' B' +  Ä' B'')  =  B,    S(^'^"-^"^')  =  r, 
wobei  A,  B,  F  Konstanten  bezeichnen.     Diese  Formeln  nehmen,  da 
die  F\  /'"  und  G\  6'",  als  natürlichem  Licht  entsprechend,  den 
alten  Bedingungungen  noch  genügen  müssen,  die  Gestalt  an: 

{Fl^+  F;^  +  2  Fl  ^F'+2F;^  F'') 

-{Gi^+  rr;^  +  2  Gi^G'  +  2  G';^G'')  =  A , 

Fl  Gl  +  Fl'  Gl'  +  Fl^G'  +  r;^  G'' 

+  Gl^F'+Gl'^F''^B, 

Fl  Gl'  -  Fl'  Gl  +F'^^G"-'  F'^  §  G' 

^G'^^F"+G'^^F'  ^r. 

Diese  Beziehungen  lassen  sich  indessen  noch  erheblich  verein- 
fachen, wenn  man  in  Betracht  zieht,  daß  die  erste  der  beiden  obigen 
Fundamentaleigenschaften  nicht  nur  dem  natürlichen  Licht,  sondern 
auch  einem  Gemisch  von  natürlichem  und  zirkulärem  zugehört,  und 
daß  demgemäß  für  ein  solches  A  und  B  verschwinden  müssen. 

Das  dem  natürliclien  zugefügte  elliptische  Licht  ist  nun  nach 
(7)  und  (8)  immer  dann  zirkularpolarisiert,  wenn  seine  AmpUtuden 
den  Bedingungen 


in 
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(/^;2  ^  j^»»2)  _  ^q;2  ^  ^.^^2)  _  0,    F[  G[  +  Fl'  Gl'  =  0        11"') 

genügen ;  verbinden  wir  diese  Beziehungen  mit  den  Werten  ^  =  B=  0, 
so  ergeben  die  beiden  ersten  Formeln  (IT) 

als  Bedingungen,  welche  unter  den  gemachten  Voraussetzungen  er- 
füllt sein  müssen. 

Nun  bestimmen  aber  die  Formeln  (IT")  die  F^,  G^  nicht  voll- 
ständig, sondern  zwei  von  ihnen  bleiben  mit  einer  gewissen  Be- 
schränkung willkürlich.  Wir  können  daher  z.  B.  Fl'  =  6rj  =  0  setzen 
und  erhalten  dann  Fl=±Gl'\  ebenso  auch  Fl=-Gl'=0  und  erhalten 
Fl'  =  =f  G'y  Bei  allen  solchen  Verfugungen  müssen  die  Formeln  (1 1"") 
gültig  bleiben;  sie  führen  daher  zu  den  weiteren  Bedingungen  für 
natürliches  Licht 

3^'=S^"=36^'=^(;"=0.  12) 

Führt  man  sie  in  die  allgemeinen  Gleichungen  (H")  ein,  so 
nehmen  dieselben  die  einfache  Gestalt  an 


(Fl^  +  F','^  -  {Gl^  +  G;«)  =  ^f  -  (?f  =  ^, 
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12") 


Fl  Gl  +  F'^'  G','  =  F^  G^  cos(ai-Äj)  =  B, 
Fl  (;;'-  F','  Gl  =  F^  G^  sin  {a^  -  b^)  =  F, 

während  der  Ausdruck  (9'")  für  die  Größe  S^^  liefert 

S  J5^  =  S  (^"H  F"^  +  {Fl^  +  Fi'^  cos» (p  +  {G',^+  Gl'^  sin^fp^ 

+  2  {Fl  Gl  +  F'^  G'^)  sin  cp  cos  cp 

^%F^  +  \[F\  +  G\)  +  \[F\^G\)co^2tp 

+  F^  G^  cos  (ttj  —  Jj)  sin  2  ^ . 

Ist  irgend  eine  Art  von  Schwingungen  durch  Werte  von  u  und  v 
mit  veränderlichen  Amplituden  A',  A",  B',  B"  gegeben,  welche  die 
Bedingungen  -^  =  0,  ß  =  0,  7^=0  nicht  erfüllen,  und  die  demnach 
kein  natürliches  Licht  darstellen,  so  kann  man  die  vorstehenden 
Resultate  benutzen,  um  festzustellen,  durch  welche  Beimengung  sich 
die  dargestellte  Schwingung  von  natürlichem  Licht  unterscheidet 

Der  allgemeinste  Fall  ist  der  einer  Beimengung  von  elliptisch 
beliebig  polarisiertem  Licht;  er  tritt  ein,  wenn  A,  B  und  F  von 
Null  verschieden  sind,  und  man  kann  nach  (12')  aus  ihren  Werten 
die  Parameter  der  Bahnellipse  ableiten. 

Hat  die  Bahnellipse  die  Eoordinatenaxen  zu  Hauptaxen, 
so  ist  ß=0;  A  giebt  dann  direkt  die  Diflferenz  der  Halbaxenquadrate 
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an,  und  das  Vorzeichen  von  F  bestimmt  nach  (7")  die  KotatioDS- 
richtung.  Degeneriert  die  Ellipse  zu  einem  Kreise,  so  wird  ^=Ü, 
zugleich  findet  sich  §  D^^  =  8  ^'"^  +  ^'i  • 

Der  —  praktisch  wichtigste  —  Fall,  daß  die  Beimengung  aus 
linear  pohirisiertom  Licht  besteht,  ist  durch  die  Bedingung  /'=Ü 
charakterisiert.     Da  zugleich 

13)  B=:±I\G\,    A^t^-Gl 

ist,  so  kann  man  aus  A  und  B  die  Amplitude  ^i'  und  das  Azimut  H 
gegen  die  Richtung  der  X-Axe  für  die  Beimengung  leicht  berechnen. 
Für  erstere  gilt 

13')  ^2  +  4  ß2  =  (i^^2  +  ^;2)2  ^  J»4^ 

für  letzteres 

13")  -j=±4f:_l)=±tg20'; 

das  do})pelte  Vorzeichen  ist  so  zu  verstehen,  daß  je  nach  dem  Vor- 
zeichen von  B  das  Azimut  (->'  in  positiver  oder  in  negativer  Rich- 
tung zu  rechnen  ist 

Findet  sich  außer  JT  auch  noch  B  gleich  Null,  so  liegt  die 
Polarisationsrichtung  der  Beimengung  entweder  in  der  X-  oder  in 
der  Y'Axe;  ersteres  findet  statt,  wenn  hierbei  A  größer,  letzteres, 
wenn  es  kleiner  als  Null  ist.  Zugleich  ist  dann  der  absolute  Wert 
von  A  dem  Quadrat  der  Amplitude  des  beigemengten  linear 
schwingenden  Lichtes  gleich.  — 

Die  vorstehenden  Formeln  kommen  unter  anderem  dann  zur 
Anwendung',  wenn  das  bezüglich  seiner  Schwingungsart  zu  unter- 
suchende Liclit  jius  natürlichem  dadurch  entstanden  ist,  daß  dessen 
Komponenten  nacli  zwei  zu  einander  normalen  Richtungen,  die  wir 
zur  A-  und  J-Axe  wälilen  können,  verschiedene  Schwächungen  und 
Verzögerungen  erhalten  haben. 

Ein  solclier  Fall  ist  g('<^eben  durch  die  Ansätze 
y  =  u  (r  sin  (7'-./)  +  F''  cos  [T-a))  =  A'  sin  T+  A''  cos  T, 
v  =  ß  [(r  sin  {T-b)  +  r;"  cos  {T-b))  =  B'  sin  T+  ff'  cos  T, 

wobei  die  /'und  G  den  Bedingungen  (10)  und  (10')  genügen  und  gilt: 
Ä'  =  u[F'  cos  a  +  /'"  sin  a),   A'' =  -  u[F'  sin  a  -  F''  cos  a), 
jr  =  ii{(rcosb  -^  (,"'sin/>),   B''=- ß{a' sin b^G'' cos b). 

Hier  findet  sich 

14')  A  =  «2  S  /'2  _  ß2  ^  (;2  ^  (^2  _  ß2)  §  JP2 

Zi  =  0,     r=(); 


14) 
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das  untersuchte  Licht   ist  also  stets  ein  Gemisch  von  natürlichem 
und  linear  polarisiertem,  dessen  Polarisationsrichtung  in  die  X-  oder 
in  die  Z-Axe  fällt,  je  nachdem  a*  >  ß^  oder  ß*  >  a^  ist 
Die  mittlere  Intensitätsgröße  der  ganzen  Bewegung  ist 

S2>2  =  (a«  +  /?^S^'^  15) 

die  der  linear  polarisierten 

das  Verhältnis  beider  lautet  also 

Nachdem  wir  im  Vorstehenden  nachgewiesen  haben,  daß  das  so- 
genannte natürliche  Licht  aus  transversalen  Schwingungen  von  durch 
den  Ansatz  (9)  bestimmten  Bewegungsarten  bestehen  muß,  die  sich  in 
schneller  P^^olge  gegenseitig  ablösen,  und  daß  es  somit  im  Grunde  in 
jedem  Augenblick  elliptisch  polarisiert  ist,  drängt  sich  neuerdings 
die  Frage  auf,  ob  denn  bei  allem  polarisierten  Licht,  das  ja  im 
allgemeinsten  Falle  auch  elliptisch  schwingt,  der  Vektor  p  eine  trans- 
versale Bewegung  ausführt,  und  wenn  nicht,  wodurch  dann  das 
natürliche   sich  noch  von  dem  allgemeinst  möglichen  unterscheidet. 

Indessen  ist  hier  bezüglich  entscheidender  Erfahrungsthatsachen 
eine  Lücke  vorhanden,  und  es  rauß  an  Stelle  derselben  eine  Hypo- 
these gestellt  werden,  die  nur  durch  die  Übereinstimmung  der  aus 
ihr  gezogenen  Folgerungen  mit  der  Beobachtung  gestützt  wird. 

Diese  Hypothese  geht  dahin,  daß  ebene  Wellen,  die  sich  in 
isotropen  Medien  fortpflanzen,  dann,  und  nur*  dann  unter 
allen  Umständen  transversal  schwingen,  wenn  sie  in  ihrer 
ganzen  Ausdehnung  homogen  sind,  d.  h.  überall  gleiche 
Schwingiingsform  und  -stärke  besitzen.  Es  ist  ohne  weiteres  klar, 
daß  bei  ebenen  Wellen  natürlichen  Lichtes  die  Voraussetzung  erfüllt 
ist;  denn  selbst  wenn  in  großer  Nähe  der  Lichtquelle  der  Schwingungs- 
zustand innerhalb  der  dort  nicht  ebenen  Welle  variiert,  so  muß  diese 
Änderung  stetig  geschehen;  und  das  hat  in  unendlicher  Entfernung 
die  Konstanz  innerhalb  endlicher  Stücke  zur  Folge. 

§  6.     Die  Differentialgleichungen  für  die  Fortpflanzung  von  Lioht- 

schwing^gen  im  leeren  Eanm.    Komplexe  Lösungen.    Die  Gleichung 

der  Energie.     Die  Energie  mehrfarbigen  Lichtes. 

Wir  gehen  nun  dazu  über,  die  allgemeinen  Differentialgleichungen 
für  das  Verhalten  des  Polarisationsvektors/?  abzuleiten,  und  beginnen 
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mit  der  Lösimg  dieser  Aufgabe  für  den  leeren  Kaum,  wo  die 
Verhältnisse  am  einfachsten  liegen.  Die  Gnmdlagen  für  die  Eni^ 
Wickelungen  bilden  die  folgenden,  im  Vorstehenden  begründeten  Sätze. 

Eine  homogene  ebene  Welle  kann  nur  transTersale,  im  übrigen 
aber  beliebige  Schwingungen  ausführen,  und  pflajizt  sich  im  leeren 
Räume  mit  einer  Geschwindigkeit  fort,  die  von  dem  stattfindenden 
Schwingungszustand  und  von  der  Fortpflanzungsrichtung  unabhängig 
ist.  Mehrere  fortgepflanzte  Schwingungen  superponieren  sich,  ohne 
auf  einander  einzuwirken. 

Diese  Thatsachen  werden  ausgedrückt  durch  die  Ansätze  fiir  die 
Komponenten  von  p 

worin  /J^,  G^,  H^  beliebige  periodische  Funktionen  darstellen,  v  eine 
universelle    Konstante,    die    Lichtgeschwindigkeit    im    leeren 
Raum,  bezeichnet,  und 
16')  r  =  ax  +  ßy  +  yz,    a^  +  ß^  +  y^  ^  \ 

ist;  dabei  muß  noch  die  Bedingung 

16")  ua  +  vß+wy  =^Q 

erfüllt  sein,  die  für  jeden  Teil  gleicher  Periode  in  den  Summen  (16) 
gelten  muß  und  auch  durch  Difi"erentiation  liefert 

U.  S.  f. 

Um  die  Differentialgleichungen  für  p  zu  erhalten,  sind 
aus  diesen  Formeln  die  willkürlichen  Funktionen  F.,  G. ,  Ä  i^j  jje 
Richtungskosinus  a,  ß,  y  zn  eliminieren. 

Aus  jeder  der  Formeln  (16)  kann  man  leicht  die  yerlangte 
Elimination  ausführen;  man  erhält  so 

aber  dabei  bleibt  in  (16")  a,  ß,  y  vorhanden. 

Beachtet  man  dagegen,  daß  für  homogene  ebene  Wellen  die 
Funktion 

17')  .^  =  -^-^  +  1^  +  '"' 


den  Wert 


dx       dy        dx 
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hat,  nnd  daß  dieser  Ausdruck  nach  (16")  verschwindety  so  kann  man 

die  Bedingung 

&^Q  17") 

in  unserem  Falle  als  mit  (16")  gleichwertig  betrachten  und  die 
Formeln  (17)  und  (17")  als  das  gesuchte  System  bezeichnen,  in 
welchem  eine  der  drei  Bedingungen  (17)  eine  Folge  der  übrigen 
darstellt. 

Dasselbe  gestattet  leicht  die  Überführung  in  die  symmetrische 
Gestalt 

dt^       ^  [dx        dyj'    dt^  "^   \di       dx) 

d 


wobei 


18) 


fc  __  dw         dv         ^  du        du)      ;-__ör         du  -«,v 

^~"öy         dx  ^  ^  "^  dx         dx  ^   ^  ""  dx  '^  dy  ^ 


die  Komponenten  eines  zweiten  Vektors  d  darstellen,  der  die  Natur 
eines  der  S.  537  charakterisierten  geometrischen  Hilfsvektoren  besitzt 

Diese  Gleichungen  lassen  in  der  That  homogene  ebene  Wellen 
nur  zu,  wenn  sie  transversal  schwingen;  es  folgt  aus  dem  ersten 
Tripel  nämlich  sogleich 

dt^\dx^   dy  ^   dx)"^'  ^'^'  dt^^^  dt^P^  dt^^  --^' 

was  unter  Heranziehung  von  (16'")  das  Behauptete  beweist. 

Wir  betrachten  die  Systeme  (18)  und  (18')  als  die  allgemeinen 
Diflerentialgleichungen,  denen  jede  Bewegung  des  Lichtvektors  im 
leeren  Raum  genügen  muß.  Man  kann  sie  noch  homogener  gestalten, 
indem  man  vorübergehend 

du    __  ^^^    _  A  ^^  __ 

Vdt"^'      vdt"    '      Vdl"^ 

setzt,  wodurch  sie  die  Form  annehmen 

'dt^^ydy        dxj'     dt  "'^[dx'^  dx]'    di^^Xdi"  dyj'    ^^^ 

da  __      (dfi^         dV\      db  _      (dj_        dj\      d_^_^{d_l        dn_\     1«.,^ 
öV  ~'^[dx  '^'dyj'    'd"t'~^[dx  "^  dx)'    'dt  "     [dy  "^  dx)'  ^^   ^ 

Die  obigen  Gestalten  der  Grundgleichungen  für  den  leeren 
Raum  geben  zwei  verschiedene  Interpretationen  der  dargestellten 
Erscheinungen  an  die  Hand. 

Identifiziert  man  nämlich  in  der  ersten  Form  (17),  (17")  resp. 
(18),  (18')  den  Vektor/?  mit  der  Verschiebung  eines  Punktes  in  einem 
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nicht-starren  Körper,  so  wird  der  Vektor  d  zu  dem  Doppelten  seiner 
Drillung,  und  die  Gleichungen  (17)  stimmen  nach  Bd.  I,  S.  379  mit  den 
für  die  Bewegung  eines  elastischen  isotropen,  aber  inkompressibeln 
Körpers  geltenden  überein.  Diese  Beziehung  gestattet,  die  Licht- 
erscheinungen als  auf  den  Schwingungen  eines  hypothetischen  elasti- 
schen Mediums  beruhend  anzusehen,  welches  den  sogenannten  leeren 
Raum  erfüllt  und  bekanntlich  als  der  Lichtäther  bezeichnet  wird. 

Deutet  man  dagegen  in  der  zweiten  Form  (18"),  (18'")  ö,  b,  c 
als  die  Komponenten  der  magnetischen,  |,  ?;,  ^  als  diejenigen  der 
elektrischen  Feldstärke,  welche  eine  im  leeren  Raum  stattfindende 
elektromagnetische  Störung  bestimmen,  so  werden  die  Gleichungen 
(18")  und  (18"')  mit  den  Grundformehi  (248'")  von  S.418  dieses  Bandes 
identisch;  und  diese  Beziehung  ist,  wie  schon  früher  bemerkt,  die 
Grundlage  der  sogenannten  elektromagnetischen  Theorie  des  Lichtes. 

DiflFerentiiert  man  die  dritte  Gleichung  (18)  nach  y  und  zieht 
von  ihr  die  nach  z  dififerentiierte  zweite  ab,  so  erhält  man 


ö«f     _.2r  ö 


d/i^  =  ^ 


dy 


\dy       dx)        dx  \dx        dxl\  ' 


was  man  durch  die  Abkürzungen 


=  —  IT, ,     -r ^ —  =  —  r. 


dy         dx  1'      dx         dx  ~         i 

auf  die  Form  bringen  kann 


•^»~  ""^  [dx         dl/)' 


d 


Aus  dieser  und  den  beiden  entsprechenden  Formeln  erhellt,  daß  man 
ohne  Änderung  der  Bedingungen  |,  f;,  f  mit  u^,  v^,  w^  und  u,  v,  tr 
D^i^  l>  Vj  C  vertauschen  kann,  und  hieraus  ergiebt  sich,  daß  bei  der 
Fortpflanzung  im  leeren  Räume  die  Benutzung  des  Vektors  d  zu 
denselben  Gesetzen  führt,  wie  diejenige  von  p,  — 

Die  oben  abgeleiteten  Grundfonneln  für  den  leeren  Raum  sind 
linear  homogen,  sie  gestatten  also,  wie  gesagt,  die  Superi)osition  ver- 
schiedener, in  beliebiger  Weise  fortgepflanzter  Schwingungen  und 
führen  auf  Fortpflanzungsgeschwindigkeiten,  die  von  der  Amplitude 
unabhängig  sind;  die  gleiche  Eigenschaft  müssen  nach  dem  S.  531 
Gesagten  auch  die  Hauptgleichungen  für  jedes  beliebige  Medium 
besitzen.  Man  macht  von  dieser  Thatsache  einerseits  in  der  Weise 
Gebrauch,  daß  man  bei  mehrfarbigem  Lichte  die  Anteile  von  ver- 
schiedener Farbe  für  sich  untersucht  und  erst  die  Endresultate  super- 
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poniert.  Andererseits  behandelt  man  häufig  vorteilhaft  zwei  Lösungen, 
die  periodischen  Schwingungen  entsprechen,  gleichzeitig,  indem  man 
statt  reeller  trigonometrischer  Funktionen  Exponentialgrößen  mit 
komplexen  Exponenten  einführt;  es  stellt  dann  nämlich  sowohl  der 
reelle,  als  der  imaginäre  Anteil  —  den  wir  weiter  bevorzugen  wer- 
den —  eine  Lösung  der  Grundgleichungen  dar. 

Über  die  Verwertung  derartiger  komplexer  Lösungen  ist  bereits 
S.  467  einiges  mitgeteilt;  es  genügt  daher,  hier  das  ergänzend  nach- 
zutragen, was  für  die  speziellen  Zwecke  der  Optik  von  Bedeutung 
ist.  Dabei  mögen  komplexe  Größen  der  Übersichtlichkeit 
halber  weiterhin  mit  deutschen  Buchstaben  bezeichnet 
werden;  z.  B.  seien  u,  b,  ro  die  komplexen  Größen,  deren  reeller 
oder  imaginärer  Teil  Lösungen  für  m,  ü,  w  ergiebt,  y,  %  j  diejenigen, 
welche  ebenso  Lösungen  für  |,  17,  f  liefern. 

Wir  setzen,  um  ebene  Wellen  zu  erhalten, 

u  =  5e»2:,    t)  =  ®e»^,    n)  =  §e<^  19) 

worin 

und 

r  =  r  — 2xr'=  a^r  +  by  +  cz,  I  ^ 

ist  Dabei  bezeichnet  (o  die  Fortpflanzungsgeschwindigkeit  der  Ebene 
konstanter  Phase  oder  der  Wellenebene,  cc,  ß,  y  sind  die  Richtungs- 
kosinus von  deren  Normalen  r,  a\  ß\  /  diejenigen  der  Normalen  r' 
auf  den  Ebenen  konstanter  Amplitude,  x  ist  der  Schwächungsindex 
der  Amplitude  längs  r\  Die  Wellen  werden  homogen,  wenn  x  ver- 
schwindet oder  r^=r  wird. 

Die  komplexen  Amplituden  5,  &,  §  kann  man  durch  reelle  F,  G,  U 
ei*setzen,  indem  man  schreibt 

g  =  /^e-«<ii,    ö  =  Ge-^^,    ^  =  He'^^,  19'") 

also 

vi  =  Fe^'^-^^),    t)  =  G^e*(^-*),    m  =  iye»(a^-^>;  19"") 

die  d^  haben  hier  somit  die  Bedeutung  von  Phasenänderungen. 

Die  im  allgemeinen  elliptischen  Schwingungen  werden  linear^ 
wenn 

reell  ist;    sie  sind  transversal,  wenn 
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20)  gc^  +  ö/?  +  6v  =  ü, 

d.  h. 

rcc+G'ß  +  U'y  =  0,     F''a+G''ß  +  H''y  =  0 
ist 

Ist  letzteres  der  Fall,  und  legen  wir  die  ^-Axe  in  die  Wellen- 
normale  r,  so  wird  a  =  ß  =  0,  y  =  l,  i/'=-ff"=0,  und  die  Ampli- 
tuden g  und  ®  geben  Aufschluß  über  Lage  und  Form  der  Bahnellipse 
von  p.    Es  ist 
20')  I  =  ^.^-.(di-d.)^  R'+iR''=  Pe^'\ 


20")  tg  2  jti  =  y,rzt  ^^^  ^»    sin  2 1/  =  —  ^f—r  sin  d. 


worin  ß\  7?",  P  und  d  Abkürzungen  sind.   Für  die  Parameter  fi  und  v 
der  Bahnellipse  ergeben  sich  dann  aus  (5')  und  (5")  die  Beziehungen 

P  ,       .    ^  2P 

Ein  spezieller  Fall  von  häufigem  Vorkommen  ist  der,  daß  speziell 

^  =  A  +  iB,    (^  =  J-iB 

ist;  hier  gilt  dann  leicht  ersichtlicher  Weise 

20'")       Ä'=l^;-|.  ^^"=if^'    ^=1'  tgi''=4-  - 

Was  den  allgemeinen  Fall  einer  beliebig  orientierten  elliptischen 
Schwingung  angeht,  so  ist  der  Ansatz  (19)  äquivalent  mit 

V  =  e  {r  sin  T+  F''  cos  2%    ^  =  6  {G'  sin  T+  G''  cos  T), 
wobei 

2.-tHr* 


-'"■•"'  '■=v('-^)- 


Den  Amplituden  F\  F^\  . . .  kann  man  leicht  eine  einfache  und 
anschauliche  Bedeutung  geben.  Es  sind  nämlich  ersichtlich  ±  e  F\ 
±bG\  ±6ir  und  ±eF'\  ±bG'\  ±bH''  die  Komponenten  des 
Vektors/?  zu  den  Zeitpunkten,  für  welche  T=^{2h+l)7r  und  T=hn 
ist,  unter  h  eine  ganze  Zahl  verstanden.  Sucht  man  nun  die  Be- 
dingung dafür  auf,  daß  zu  diesen  Zeitpunkten  p  Maxima  und  Minima 
erreicht,  so  erhält  man 

21)  F'F''+G'G''  +  H'H''=0, 

d.h.  g2^ö2  +  ö*  reell.  Die  Erfüllung  dieser  Bedingung  läßt  sich, 
wie  eine  einfache  Überlegung  ergiebt,  durch  geeignete  Wahl  des 
Anfangspunktes  für  die  Zeit  t  jederzeit  erreichen;  nehmen  wir  dies 
als  bewirkt  an,  so  folgt,  daß 


§  6.    Allgemeine  Eigenschaften  komplexer  Lösungen.  559 


für  die  eine,  und 


21') 


21") 


für  die  andere  Axe  der  Ellipse  das  Quadrat  der  Halbaxe  />'  resp.  />" 
und  ihre  Richtungskosinus  f\  g\  K  resp.  f\  g'\  Ä"  angiebt. 

Ein  spezieller  Fall  von  besonderer  Wichtigkeit  ist  der,  daß  die 
Bedingung  (21)  dadurch  erfüllt  wird,  daß 

g2+  ©2+^2=1  21'") 

gemacht  ist,  was  sich  stets  durch  Abzweigung  eines  Faktors  aus 
5,  @,  ö,  der  auch  in  die  Exponentialgröße  «»^  gezogen  werden  kann, 
erreichen  läßt.  Hier  mögen  dann  5,  ®,  §  die  komplexen  Rich- 
tungskosinus der  elliptischen  Schwingung  heißen.  Für  die 
Größen  und  die  Richtungskosinus  der  Halbaxen  der  Bahnellipse 
bleiben  dabei  die  Formeln  (21')  und  (21")  gültig,  wenn  nur  das  6,  der 
geänderten  Bedeutung  der  Exponentialgröße  entsprechend,  gleichfalls 
geändert  wird.  — 

Von  diesen  allgemeinen  Überlegungen  machen  wir  eine  erste 
Anwendung,  um  zu  zeigen,  daß  ebene  Wellen  im  leeren  Raum  auch 
andere  als  transversale  Schwingungen  enthalten  können.  Wir  legen 
die  Wellennormale  in  die  Xif- Ebene,  die  Richtung  konstanter  Ampli- 
tude in  die  l'-Axe  und  erhalten,  indem  wir,  wie  oben  gesagt,  mit 
u,  ö,  m  die  komplexen  Funktionen  bezeichnen,  deren  reelle  und 
imaginäre  Teile  Lösungen  für  t£,  v,  w?  darstellen,  aus  (18)  und  (18') 
die  Formeln 

welche  D  vollständig  von  u  und  tu  sondern. 

Nehmen  wir  zunächst  die  Gleichung  für  b  vor  und  setzen  die 
Lösung  aus  (19)  ein,  worin  nach  der  Annahme  jetzt  b  =  0  ist,  so 
ergiebt  sich 

«2  =  i;«(a*  +  c*), 

während  die  Amplitude  &  willkürlich  bleibt 

Benutzen  wir  femer  die  Lösungen  für  u  und  \o  aus  (19)  in  den 
übrigen  Gleichungen,  so  ergiebt  sich  zunächst 
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und  hieraus 

22')  (y2  =  t,2(fl2  +  c2),   5a  +  $c  =  0, 

wovon  die  letzte  Gleichung  auch  direkt  aus 

dx         ö»  "" 
zu  gewinnen  ist 

Die  beiden  Formeln  filr  ro  stimmen  überein,  die  Komponente  ö 
und  die  Resultierende   aus  n,  m   pflanzen  sich  also   mit  derselben 
Geschwindigkeit  fort     Sondert  man  Reelles  und  Imaginäres,  so  er- 
hält man 
22")  0)2  =  1/3 (1  -  x2) ,    0  =  x{aa  +  yf)  =  « cos  (r,  r') . 

Die  erste  dieser  Gleichungen  ergiebt,  daß  die  Geschwindigkeit  fo 
von  v,  d.  h.  von  der  für  homogene  ebene  Wellen  geltenden,  ver- 
schieden und  von  x  abhängig  wird.  Ist  x>  1,  so  wird  (o  imaginär; 
setzen  wir  dafür  i(o\  so  lautet  der  Ausdruck  für  T 

es  ist  also  jetzt  die  Bewegung  in  ihrer  Natur  geändert,  die  Welle 
schreitet  parallel  —  r'  mit  der  Geschwindigkeit  (o^/x  fort  und  ist 
parallel  mit  r  geschwächt  Hieraus  folgt,  daß  im  leeren  Raum  fiir 
eine  längs  r  fortschreitende  Welle  x  <  1  sein  muß. 

Die  zweite  Gleichung  (22")  zeigt,  daß  im  leeren  Raum  entweder 
X  =  0  oder  cos  (r,  r)  =  0  sein  muß,  daß  also,  wenn  die  ebene  Welle 
inhomogen  ist,  die  Ebenen  konstanter  Amplitude  senkrecht  stehen 
müssen  zu  denjenigen  konstanter  Phase. 

Legt  man  speziell  die  Wellennormale  in  die  Z-Axe,  so  wird  y=lf 
a  =  0  und  wegen  cos  (r,  r')  =  0  auch  a'=l,   y'=0,    somit  wegen 
g  0  +  §  c  =  0 
22'")  g:^  =  l:-/x; 

die  aus  u  und  w  resultierende  Schwingung  ist  somit  elliptisch,  die 
Ellipsenaxen  fallen  in  die  Koordinatenaxen  X  und  Z,  und  ihr  Ver- 
hältnis ist  x:l.  Verschwindet  die  Inhomogenität  der  Welle,  also  x, 
so  verschwindet  die  Komponente  w,  und  die  Bewegung  wird  wieder 
transversal.  — 

Faßt  man  die  Hauptgleichungen  (18)  mit  den  Faktoren  öm/ö^=m', 
dvldt  =  v\  dwjdt^tv'  zusammen,  multipliziert  das  Resultat  mit 
dem  Volumenelement  dk  und  integriert  über  den  ganzen  leeren  Raum 
unter  der  Annahme,  daß  er  Schwingungen  nur  im  Endlichen  enthält, 
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SO  ergiebt  sich  nach  einer  teiiweisen  Integration,  bei  welcher  das 
abgesonderte  Oberflächenintegral  verschwindet, 

-^/i  [{u^  +  v'  +  w^)  +  v'  (I*  +  17*  +  ^)]  cf  Ä  =  0 ;  23) 

das  erhaltene  Integral  ist  also  von  der  Zeit  unabhängig,  und  wir 
werden  es  daher,  bis  auf  einen  noch  unbestimmten,  aber  von  der  Zeit 
unabhängigen  Faktor,  als  den  Ausdruck  für  die  ganze  Energie  E 
der  im  leeren  Raum  vorhandenen  Schwingung  auffassen  dürfen.  Da 
der  Vektor  p,  und  somit  d,  durch  alles  Bisherige  nur  bis  auf  einen 
konstanten  Faktor  definiert  ist,  so  dürfen  wir  jenen  Faktor  ohne 
Beschränkung  der  Allgemeinheit  gleich  einer  reinen  Zahl,  und  zwar 
gleich  Eins  setzen. 

Die  Dimensionen  des  Vektors  p  und  seiner  Komponenten  sind 
hierdurch  bestimmt  zu 

und  ihre  Einheiten  folgen  demgemäß  aus  denen  für  die  Energie. 

Beiläufig  werde  bemerkt,  daß  es  sehr  schwierig  ist,  die  Energie 
einer  Lichtbewegung  in  absolutem  Maße  zu  bestimmen.  Auch  wenn 
die  Natur  uns  wirklich  absolut  schwarze  Körper  in  aller  Strenge 
darböte,  welche,  wie  S.  521  gesagt,  auffallende  Lichtschwingungen 
weder  zurückwerfen,  noch  durchlassen,  sondern  alle  verschlucken 
und  in  Wärme  umsetzen,  so  würde  ihre  direkte  Anwendung  nicht  zum 
Ziele  führen.  Denn  wenngleich  die  in  bestimmter  Zeit  in  ihnen  ent- 
wickelte Wärme  das  Maß  für  die  eingedrungene  Energie  liefert,  so 
bestimmt  sie  doch  nicht  die  Energie  nur  der  optisch  wirksamen,  son- 
dern eben  der  ganzen  fortgepflanzten  Schwingungen,  und  eine  unge- 
änderte  Aussonderung  der  ersteren  scheint  nicht  möglich  zu  sein. 

Für  rein  optische  Zwecke  ist  aber  eine  solche  Bestimmung  der 
Energie  in  absolutem  Maße  nicht  erforderlich.  Hier  kommt  man 
aus  mit  der  Festsetzung  einer  technischen  Einheit  für  die  Licht- 
stärke einer  Quelle,  und  als  solche  hat  man  diejenige  gewählt, 
welche  ein  Quadratcentimeter  der  Oberfläche  einer  Platinmasse  im 
Moment  des  Schmelzens  in  normaler  Richtung  ausstrahlt  — 

Setzen  wir  abgekürzt 

t^MI'  +  ^'  +  f')  =  2(p,  i£'«  +  t;'» +  «;'»  =  21/;,  (p  +  ^  =  e,     23") 

so  hat  (p  den  Charakter  einer  potentiellen,  1/;  denjenigen  einer 
kinetischen  mechanischen  Energie  der  Volumeneinheit,  und  6 
wird  mit  der  Energiedichte  identiscL    Die  Formel  (23)  lautet  dann 

-^f(^  +  jp)dk  =  -^fidk  =  0,  23'") 
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oder  bei  Einführung  der  gesamten  Energien 

J(pdk=(li,  Jyjdk=W,  fsdk  =  E 


28"") 


auch      ^(0+«^)=^,!  =  0. 


Für  den  Fall  einer  ebenen  Welle  mit  konstanter  Amplitude  gilt 
24)      i=^{v'r-wß),  v=^{tc'a-u'r),    C=^[uß-va), 
und  somit,  wie  leicht  nachweisbar,  da  ua  +  v'ß  +  w'y  =  0  ist, 

Hier  ist  also  die  Dichte  der  potentiellen  gleich  derjenigen  der 
kinetischen  Energie,  beide  sind  periodische  Funktionen  der  Zeit,  aber 
ihr  Mittelwert  für  die  Dauer  einer  Periode  ist  konstant 

Nachdem  wir  S.  524  und  529  die  Intensität  /  einer  Welle  ein- 
farbigen Lichtes  mit  deren  mittlerer  Energiedichte  gleich  gesetzt 
haben,  ergiebt  sich  für  dieselbe  jetzt,  wo  die  Amplituden  von  u,  »,  w 
mit  F,  G,  II  bezeichnet  sind. 


24') 


dt 


sie  unterscheidet  sich  also  nur  durch  den  Faktor  2;r^/T*  von  der 
früher  benutzten  Intensitätsgröße  D^j  und  die  für  letztere  erhaltenen 
Resultate  lassen  sich  sonach  ohne  weiteres  auf  I  übertragen.  — 

Mit  Hilfe  des  gefundenen  Ausdruckes  für  die  Energie  können 
wir  nun  auch  die  schon  früher  gestreifte  Frage  erörtern,  in  wie  weit 
es  zulässig  ist,  für  die  Berechnung  der  Intensität  einzelne  Bestand- 
teile eines  Gemisches  von  verschiedenen  Farben  für  sich  allein  zu 
behandeln  und  auch  die  optisch  nicht  wirksamen  Schwingungen  bei 
der  Theorie  der  Lichtei*scheinungen  zu  vernachlässigen. 

Für  ein  Gemisch  von  Schwingungen  verschiedener  Perioden  ist 
zu  setzen 


oder,  wenn  alle  Perioden  vertreten  sind. 


OD 


M  =  I  i^^sin       ^  (/—  —  1  —  a   e/r, 

0 
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wobei  F  und  a  B'unktionen  von  t  bezeichnen.  Wir  knüpfen  an  den 
ersten  Ausdruck  an,  aus  dem  durch  Grenzübergang  der  zweite  zu 
gewinnen  ist.  Aus  ihm  folgt  als  charakteristisch  für  die  Anteile  der 
einzelnen  Komponenten  an  der  gesamten  Intensität 

TT 
0  0 

wobei  T  jetzt  die  kleinste  Zeit  bedeutet,  die  von  dem  Auge  noch 
gesondert  empfunden  werden  kann.  Da  T  als  unendlich  groß  gegen 
die  Perioden  r  der  von  Lichtquellen  in  merklicher  Intensität  aus- 
gehenden Schwingungen  betrachtet  werden  darf,  so  geben  alle  Pro- 
dukte verschiedener  Kosinus  unter  der  Summe  nur  verschwindende 
Anteile  zu  dem  Resultat,  und  wir  erhalten  schließlich 

T  TT 

Ü  0  0 


0  0 

also 

^=  2^^2-^(^/?  +  ^i?  +^/?)  =  2;r«2(^)'-  24'") 

Die  resultierende  Intensität  ist  also  gleich  der  Summe  der  Intensi- 
täten der  verschiedenfarbigen  Bestandteile.  Aus  diesem  Resultat  folgt 
aber  die  Berechtigung,  bei  Berechnung  der  resultierenden  Intensitäten 
die  homogenen  Bestandteile  gesondert  zu  behandeln  und  von  den 
optisch  nicht  wirksamen  überhaupt  abzusehen. 


§  7.  Das  HAMiLT0sr*8che  Prinzip  far  Lichtschwing^ongen  im  leeren 
Baum  und  seine  Verallgemeinerung  für  beliebige  durchsichtige  und 
absorbierende  Medien.  Allgemeine  Form  der  Hauptgleichungen  und 
der  Grenzbedingungen.  Die  verschiedenen  Typen  der  optischen  Energie. 

Faßt  man  die  Hauptgleichungen  (18)  mit  den  Faktoren  du, 
dvj  dw  zusammen,  welche  willkürliche,  aber  stetige  Funktionen  der 
Koordinaten  bezeichnen,  die  im  Unendlichen  zu  jeder  Zeit,  und  zur 
Zeit  t=tj^  und  t^t^  überall  verschwinden,  multipliziert  das  Resultat 
mit  dk  dt  und  integriert  über  den  ganzen  Raum  und  über  die  Zeit 
von  t^  bis  t^,  so  erhält  man  zunächst 

/•"/ln>«+--«'(r:-rj)*«--]"-«. 
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und  nach  Ausführung  einer  teilweisen  Integration  der  ersten   drei 
Glieder  nach  der  Zeit,  der  letzten  je  nach  einer  Koordinate,  wobei 
die  abgesonderten  Terme  verschwinden, 
<■ 

Dies  läßt  sich  aber  unter  Benutzung  der  Identitäten 

ddu       ^du       ^  ,    ddto       ^dtp  /. 

-ä-T-  =  o ^-7-  =  du,   -5 —  =  o -5—  u.  S.  I. 
dt  dt  '     ay  ay 

und  Benutzung  der  Bezeichnungen  (23")  u.  f.  sogleich  überfuhren  in 

<■  <■ 

26)  fdtfS{fp  -i/;)rfA=  r^(0-  Uf)dt==0. 

Diese  Gleichung  stellt  das  HAMiLTON'sche  Prinzip  für  den  Fall 
der  im  leeren  Baum  fortgepflanzten  Lichtschwingungen  dar;  sie  er- 
setzt, wie  Bd.  I,  S.  79  in  einem  ähnlichen  Falle  gezeigt  ist,  die  Haupt- 
gleichungen vollständig  und  bietet  vor  ihnen  den  Vorteil  kürzerer 
Fassung. 

Wir  benutzen  sie  als  Ausgangspunkt  für  die  weiteren  Entwicke- 
lungen  und  werden  die  Grundformeln  für  die  Fortpflanzung  von 
Schwingungen  in  anderen  Medien,  als  dem  leeren  Raum,  aus  ihr  da- 
durch entwickeln,  daß  wir  den  Ausdruck  für  (y  —  rfi),  der  sich  oben 
in  speziellster  Form  darstellt,  angemessen  verallgemeinern. 

Diese  Erweiterungen  sind  bis  zu  einem  gewissen  Grade  will- 
kürlich; sie  sind  von  vornherein  beschränkt  allein  durch  die  Be- 
dingung, daß,  um  die  Superposition  verschiedener  fortgepflanzter 
Bewegungen  zu  gestatten,  oder,  was  auf  dasselbe  führt,  um  Fort- 
pflanzungsgeschwindigkeiten zu  liefern,  die  von  den  Amplituden  der 
Schwingungen  unabhängig  sind,  die  aus  dem  HAMiLTON'schen  Prinzip 
(25)  folgenden  Differentialgleichungen  homogen  linear  sein  müssen. 
Hieraus  ergiebt  sich  nämlich,  daß  die  Funktionen  (p  und  tp  in  den 
Uy  V,  w  und  in  ihren  Differentialquotienten  homogen  vom  zweiten  Grade 
sein  müssen. 

Eine  zweite  Beschränkung  fügen  wir  der  ersten  notwendigen 
willkürlich  zu,  indem  wir  festsetzen,  daß  die  erweiterte  Funktion 
{(p  —  ^p)  nur  die  Argumente  m,  v,  w,  g,  7;,  f  und  ihre  Differential- 
quotienten nach  der  Zeit  enthalten  soll.  Es  ist  damit  ein  gewisses 
System  von  Vorgängen  verwandten  Charakters  begrenzt,  der  sich  in 
der  Form  der  Differentialgleichungen,  wie  wir  sehen  werden,  dadurch 
ausspricht,  daß  dieselben  in  Bezug  auf  die  Koordinaten  nicht  von 
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höherer,  als  zweiter  Ordnung  sind.  Hiermit  hängt  zusammen,  daß 
die  getroffene  Verfügung  in  jeder  Richtung  die  Fortpflanzung  von 
höchstens  zwei  Wellen  zuläßt;  daß  die  Beobachtung  gleichfalls  keine 
größere  Zahl  ergiebt,  wird  man  als  einen  Beweisgrund  für  die  Berech- 
tigung der  gemachten  Einschränkung  ansehen  dürfen.  — 

Wegen  des  Zusammenhanges  der  HAMiLTON'schen  Gleichung  in 
der  Gestalt  (25)  mit  der  Gleichung  der  Erhaltung  der  Energie  (23"") 
ergiebt  sich  von  vornherein,  daß  alle  in  der  skizzierten  Weise  vor- 
genommenen Erweiterungen  der  ersteren  Formel  die  Gesetze  von 
Vorgängen,  liefern  müssen,  bei  denen  die  Energie  des  Schwingungs- 
vorganges konstant  bleibt;  sie  führen  also  allein  auf  die  Theorien 
verschiedenartiger  durchsichtiger  Medien. 

Für  absorbierende  Medien  wird  an  Stelle  der  Gleichung  (23"") 

treten  müssen 

d  E  j, 

'df'"^' 

wobei  A  als  eine  bei  den  Schwingungen  von  äußeren  Ursachen  ge- 
leistete Arbeit  zu  betrachten  ist  und,  wenn  man  annimmt,  daß 
absorbierende  Körper  unter  allen  Umständen  die  Schwingungsenergie 
verkleinern,  eine  stets  negative  Größe  sein  muß. 

Statt  der  vorstehenden  Formel  können  wir  auch  schreiben 


/( 


d((p-\-%if) 


-£^')(/Ä  =  0,  250 


dt  ^ ) 

wobei  a  die  an  der  Volumeneinheit  geleistete  Arbeit  bezeichnet 
und  unter  allen  Umständen  fadk<,0  ergeben  muß. 

Wegen  der  Verbindung,  in  welcher  hier  a  mit  dem  Glied 
—  dfpjdt  steht,  das  die  Arbeit  innerer  Kräfte  repräsentiert,  kann 
man  sogleich  das  HAMiLTON'sche  Prinzip  auch  für  absorbierende 
Medien,  wie  folgt,  bilden: 

<t 
/t/^/(^(9?-t/;)-^'a)rfÄ==0.  25") 

Hierin  muß  S*a  erstens  die  Eigenschaft  haben,  bilineär  zu  sein  in 
den  Differentialquotienten  von  u,  v,  w  und  in  deren  Variationen, 
zweitens  muß  es  bei  Vertauschung  der  Variationen  mit  Differential- 
quotienten nach  der  Zeit  eine  resultierende  Arbeit  u4'  liefern,  die 
jederzeit  kleiner,  als  Null  ist.  Zu  diesen  notwendigen  Einschränkimgen 
können  wir  nach  dem  oben  Gesagten  die  weitere  fügen,  daß  die 
Argumente  von  u  ausschließlich  durch  u,  v,  w,  |,  fj,  f  und  ihre  Diffe- 
rentialquotienten nach  der  Zeit  gebildet  werden.  — 
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Über  die  Verwendung  der  erweiterten  HAMiLTON'schen  Gleichung 
zur  Ableitung  der  DiflFerentialgleichungen  für  Lichtschwingungen  läßt 
sich  ganz  allgemein  folgendes  sagen. 

Die  Ausführung  der  Variation  S{(p  —  xp)  und  die  Berechnung 
von  S^a  liefert  zunächst  eine  Summe  von  Gliedern,  die  multipliziert 
sind  in  Variationen  irgend  welcher  Differentialquotienten  von  i/,  v,  w, 
I,  fj,  f  nach  der  Zeit     Wir  wollen  kurz  schreiben 

worin  die  U,  T,  /f^,  3,  H,  Z  lineare  Funktionen  der  ?/,  v,  w  und  ihrer 
DiflFerentialquotienten  bezeichnen,  und  ö"m/ö^"  =  m^'»),...  gesetzt  ist. 
Diese  Summe  ist  in  das  HAMiLTON'sche  Integral  (25")  einzutragen 
und  durch  teilweise  Integrationen  so  umzuformen,  daß  nur  noch 
Su,  Sv,  8w  als  Faktoren  auftreten;  wenn  einerseits  im  Unendlichen 
zu  jeder  Zeit,  andererseits  zu  den  Zeitpunkten  t^  und  t.^  überall  die 
Variationen  verschwinden,  so  resultiert  auf  diese  Weise 

(dt  [dk2{-^  If  [f^^  -  ^  f^«-  -  ^\  äu 

J     J  LI  ör*      dr\  dx       dy  Ij 


de 


eeKdx       dxJl 

[   di""  dr\  dy  dx  Ij 


=  0, 


und  dies  führt  wegen  der  Willkürlichkeit  der  8u^  Sv,  Sw  auf  die 
Hauptgleichungen 

^     ^  \  dr      dr\  dx       dy  II       ' 


oder,  anders  geschrieben,  auf 

261    ^(—  if -^1»  =  --  hs(—  If  ——»]  _  J_  isi—  ir  — ^«- 

^  ^        ^     dr  dx\      ^  dr   I       dy\  ^     dt'' 

Da  diese  Formeln,  was  besonders  betont  werden  möge,  eben- 
sowohl für  homogene,  wie  für  stetig  veränderliche  Körper 
gültig  sind,  so  kann  man  aus  ihnen  nun  auch  die  Bedingungen  für 
den  Übergang  einer  Schwingung  über  eine  anscheinende  Unstetig- 
keitsfläche  des  physikalischen  Verhaltens  ableiten,  wenn  man  die 
Vorstellung  faßt,  daß  in  jener  Fläche  wirklich  ein,  wenngleich  sehr 


§  7.    Allgemeine  Haupigleiehungen  und  Qrenxbedingungen,  567 


•  9 

schneller,  aber  doch  stetiger  Übergang  stattfindet,  und  annimmt, 
daß  sowohl  die  Komponenten  u,  v,  w,  |,  17,  f,  als  die  Funktionen 
U^,  F^,  jy^j  S^j  H^,  Z^  endlich  bleiben,  und  die  Hauptgleichungen  (26'), 
wie  auch  die  Bedingungen  (18') 

y__dw         dv         __  du        dto      ^  __  dv         du 
^  ~'  dy         dx  '  dx         dx  ^    ^  '~  dx         dy 

ihre  Gültigkeit  behalten. 

Legt  man  nämlich  die  X7- Ebene  in  das  betrachtete  Element 
der  Grenzfläche  und  setzt  voraus,  daß  —  wie  sich  weiter  bestätigen 
wird  —  die  ?7^,  V^y  W^  nur  Dififerentialquotienten  von  u,  v,  w  nach  der 
Zeit  enthalten,  so  ergiebt  sich  in  der  schon  S.  421  benutzten  Weise 
für  die  Grenze  zwischen  zwei  Teilen  (ä)  und  (2)  gültig 


«^^=«1»       ^A=^i» 


^'-"■T?-).-K""Tf),' 


26") 


Aus  dieser  Ableitung  der  Grenzbedingungen  geht  hervor,  daß 
in  der  Grenzfläche  selbst  Schwingungsenergie  nicht  verloren  geht; 
das  ist,  wenn  die  Hauptgleichungen  sich  auf  einen  durchsichtigen 
Köq)er  beziehen,  von  vornherein  klar,  es  gilt  aber  auch  bei  absor- 
bierenden Körpern,  weil  die  an  einem  Volumenelement  dk  von 
äußeren  Kräften  geleistete  Arbeit  mit  dk  proportional  gesetzt  ist, 
also  beim  Übergang  zu  einer  unendlich  dünnen  Grenzschicht  f&r  ein 
endliches  Stück  derselben  doch  nur  eine  unendlich  kleine  Resultierende 
ergiebt. 

Unser  Ausgangspunkt  schließt  also  flächenhafte  Wirkungen 
des  Lichtes,  etwa  Wärmeentwickelungen  nach  Art  der  S.  323  u.  f. 
behandelten  Peltier -Wärme,  von  vornherein  aus.  Dies  stimmt  mit 
der  Erfahrung  überein,  insofern  EflFekte  jener  Art  in  der  That  noch 
nicht  beobachtet  sind.  — 

Untersuchen  wir  nun  die  Erweiterungen,  welche  innerhalb  der 
gezogenen  Grenzen  an  dem  Ausdruck  für  y  —  1/;  in  der  Gleichung  (25) 
anzubringen  sind,  so  können  dieselben  beliebig  als  Ergänzungen 
von  (p  oder  als  solche  von  1//  aufgefaßt  werden.  Wir  werden,  ohne 
die  Allgemeinheit  zu  beschränken,  übersichtlichere  Resultate  erhalten, 
wenn  wir  sie  jederzeit  der  Funktion  qp  zurechnen;  denn  diese  nimmt, 
wie  früher  betont,  die  Stelle  einer  potentiellen  Energie  ein,  und 
ihr  zugefügte  Glieder  repräsentieren  somit  Kräfte  neuer  Art,   die 
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27) 


27')  {  +  v^^^  (m^i  1^^^  +  r/i,2 1/(^)  +  m^^  f «^O 


bei  den  Schwingungen  in  Wirkung  treten,  t//  hingegen  besitzt  den 
Charakter  einer  kinetischen  Energie  und  würde  denselben  durch 
eine  Erweiterung  verlieren. 

Behalten  wir  sonach  für  t/;  den  früheren  Ausdruck 

2  1/;  =  tt'2  +  „'2  ^  ^'2 

bei,  so  wird  ein  streng  in  sich  geschlossenes  System  von  allgemeineren 
Werten  von  (p  in  folgender  Weise  erhalten 

Erstens   sei   tp   gegeben   durch   eine   Summe    von    bilineären 
Funktionen  y^^  von  der  Gestalt 

2  y„,  =  1"-^  (/u r*)  +  ^2fl<"  +  hi^'^)  +  */«"  (4i ^"  +  /« '/*>  +  /^a ^''■) 

Dieser  Ansatz  enthält  dann  als  höchst  speziellen  Fall  den  Aus- 
druck (23"),  von  dem  wir  ausgingen. 

Zweitens  können  wir  eine  Summe  von  (lliedem  tp^^  bilden, 
gegeben  durch 

Drittens  können  wir  auch  eine  Summe  von  Gliedern  <f^f  ein- 
führen, für  welche  gilt 

Der  letzte  Ansatz,  obwohl  analytisch  den  beiden  ersten  nahe 
verwandt,  ist  physikalisch  sehr  wesentlich  von  ihnen  verschieden; 
denn  er  stellt  einen  Anteil  an  der  Energie  dar,  der  auch  bei 
im  ganzen  Raum  gleichzeitig  und  gleichmäßig  stattfindenden 
Schwingungen,  deren  Wellenlänge  also  unendlich  ist,  von  Null  ver- 
schieden bleibt,  während  die  beiden  ersten  Anteile  unter  diesen 
Umständen  verschwinden,  weil  dann  gleiches  von  ^,  ?;,  ^  gilt. 
Wegen  dieser  abweichenden  Natur  werden  wir  von  der 
Anwendung  dieses  dritten  Ansatzes  absehen.  Wir  bemerken 
beiläufig,  daß  auf  dem  hier  eingenommenen  Standpunkt  seine 
Berücksichtigung  auch  zu  gewissen  Widersprüchen  zwischen  der 
Erfahrung  und  den  Folgerungen  aus  der  Theorie  führen  würde.  Auf 
den  wesentlichsten  von  ihnen  soll  unten  kurz  eingegangen  werden. 

Hiemach    kommt    die   dritte  Wertreihe  für  cp  überhaupt   für 
uns  nicht  mehr  in  Betracht. 


21") 


§  7.    Verschiedene  Formen  der  potentiellen  Energie.  569 


Um  die  den  übrigen  entsprechenden  Gleichungen  abzuleiten, 
wollen  wir  bemerken,  daß,  weil  q>  unter  dem  Zeitintegral  steht,  an 
dessen  Grenzen  alle  Variationen  dV"), ...  ^1'"^...  verschwinden,  die 
Glieder  von  der  Gestalt  <p^^  jederzeit  durch  teilweise  Integrationen 
unter  dem  Variationszeichen  auf  eine  der  beiden  Formen 


28) 


28') 


2  fa  =  «ir  I""  t'  +  «22  '^'"  V"*  +  <'  ^"■'  C"" 

+  2a;^>„<"'^-<">+  2<?"'>|("'+  2al"3>|<">,;"'^ 

+  ;  ^'  C*,'?  1^  ^  '^  +  iai'  / "" "  +  *^'  t:"^  ^ '' ) 

reduziert  werden  können  und  sonach  in  zwei  Typen  von  verschie- 
denem Charakter  zerfallen.  Der  erste  Typus  stellt  sich  als  die 
direkte  Verallgemeinerung  des  Ausgangswertes  (23")  dar. 

Das   Zeitintegral    über    die   Variationen  S(pa    läßt   sich    durch 
abermalige  Integrationen  auf  die  Gestalt  bringen 


+  «r2'(l^'"'^'y+»/""^|)), 

und  weim  man  periodische  Schwingungen  voraussetzt,  also  benutzt, 
daß 

|^-)  =  (_l)-(^f"|,... 
ist,  auch  auf  die  andere 

jSip^dt=^{^YJdt{a^^^^S^  +  a'^^vSv  +  ...  +  a^il^(|^i? +  ^^S)). 

Der  allgemeine  Fall  ist  nun  der,  daß  Glieder  von  der  Form 
(pa  mit  verschiedenem  a  nebeneinander  auftreten;  hier  erhält  man 
dann,  wenn  mau  abgekürzt 

setzt,  sehr  einfach 

pX:S'<)p„)rf^  =  /cf^(a,,g^|  +  a,3i75;;  +  ...  +  fl43(|57;  +  7;<J|)).       29") 

Das  Resultat  ist  also  dasselbe,   als   wenn   an  Stelle   der  Funktion 
JScpa  ein  einziges  Glied  (p^  gestanden  hätte,  gegeben  durch 

29Pa  =  «iil'  +  «22^*+---+2aiaSi7,  29'") 
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30) 


wobei   die  a^j^,   statt  wie  früher  Konstanten,   nunmehr  Funktionen 
der  Periode  r   —   und  somit  der  Farbe  des  Lichtes  —   darstellen. 

Ahnlich  behandelt,  führt  das  Glied  (pß  zunächst  auf 

+  (Äfa^  -  b'i^  W^^'^Sf'  -  f'''Sn^^^)]  dt ; 

dies   zeigt,    daß   b^^y   b^,    b^    aus    dem    Integral    verschwinden, 

während   die    übrigen  b^£l  nur  in  den  Verbindungen  b^^!  —  b^&  vor- 
kommen.   Man  kann   daher  ohne  Beschränkung  der  Allgemeinheit 

*lff  =  0,  b'^-b^  =  2bf,  b^^-b^l^2bf,  bf^-t^S^2bf 

setzen  und  erhält,  weiter  umformend, 
(t  <• 

fs<pß  dt  =  (-  lyjdt  {bf  {f^  ''8v  -  /" + "^0 

Für  den  Fall  periodischer  Bewegungen  verwandelt  sich  dies  in 

fdcpß  dt  =  [^fjdt  (*f  (r  äv  -  v  ä^  +  C  er  ^^  -  c  ff^) 

''  +Äf(,'j|-i'^//)), 

und  die  Summe  über  Glieder  mit  verschiedenen  ß  liefert,  wenn  man 
wieder 

3O0  2:[^J'e=b, 

setzt, 

fS{^(pß)  dt  =fdt  (b,  (r^ry  -  v'S:)  +  b,  (|'d\--  -,)  I) 


ti 


30") 


'i 


+bswn-i'sv)). 


Dies  Resultat  ist  das  gleiche,  als  wenn  an  Stelle  der  Funktion 
^(fß  ein  einziger  Ausdruck  q>^  gestanden  hätte,  gegeben  durch 

30'")     2,p,=b,  {^v  -//?)  +  b,  ii'^  -  r  I)  +  b,  [v^  -  r »/) , 

wobei  die  ä^,  statt  wie  früher  Konstanten,  nunmehr  Funktionen  von 
T,  und  somit  von  der  Farbe  des  fortgepflanzten  Lichtes,  darstellen.  — 
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Die  durch  (29'")  und  (30"')  definierten  beiden  Hüfsfunktionen 
fp^  und  qpj,  welche  den  Inhalt  der  komplizierten  allgemeinen  An- 
sätze (28)  und  (28')  kurz  zusammenfassen,  haben  einen  auffallend 
verschiedenartigen  Charakter. 

(p^  ist  eine  quadratische  Form  der  Vektorkomponenten  |,  ?;,  f 
und  läßt  sich  als  solche  für  die  verschiedenen  Krystallgruppen  nach 
Schema  11'  in  Bd.  I,  S.  138  mit  Leichtigkeit  spezialisieren;  sie  ver- 
schwindet für  keine  von  ihnen,  auch  nicht  für  isotrope  Körper,  und 
kann  als  Darstellung  einer  in  allen  vorkommenden  und  auf  den 
Eigenschaften  dieser  Medien  beruhenden  potentiellen  Energie  auf- 
gefaßt werden.  In  der  That  liefert  qp^,  in  der  früher  erörterten 
Weise  behandelt,  die  Differentialgleichungen  für  die  Lichtbewegung 
in  gewöhnlichen  durchsichtigen  Krystallen,  wie  dies  in  den 
nächsten  Paragraphen  gezeigt  werden  soll. 

(p^  hingegen  ist  bilineär  in  den  sechs  Vektorkomponenten  |,  17, 
s»  ^>  v'j  ?>  enthält  sie  aber  nur  in  drei  Aggregaten,  die  sich  ebenso, 
wie  die  |,  7;,  l,  selbst  verhalten,  und  die  daher  als  Komponenten  eines 
neuen  Vektors  S  anzusehen  sind.  Auch  die  drei  Parameter  ä^  lassen 
sich  als  Komponenten  eines  Vektors  b  betrachten,  und  unter  Rück- 
sicht hierauf  gewinnt  qp^  die  Bedeutung 

2y'^  =  *^cos(Ä,  J).  30"") 

Fragt  man  nach  den  Körpern,  in  welchen  nach  den  Symmetrie- 
verhältnissen eine  derartige  potentielle  Energie  sich  entwickeln  kann, 
so  ist  zu  bemerken,  daß  die  bilineäre  Form  (30'")  mit  dem.  Bd.  I, 
S.  137,  als  zweiten  bezeichneten  Typus  skalarer  Funktionen  über- 
einstimmt, und  zwar  mit  der  speziellen  Form,  die  S.  138  als  zweiter 
Spezialfall  behandelt  ist.  Demgemäß  ergiebt  das  Schema  11"  so- 
gleich diejenigen  Krystallgruppen,  für  welche  die  Konstanten  Ä^  von 
Null  verschieden  sein  können,  wie  auch  die  den  einzelnen  bei  Be- 
nutzung eines  speziellen  Koordinatensystems  entsprechenden  Werte. 

Die  Anzahl  der  Gruppen,  für  die  qp^  eine  Bedeutung  hat,  ist, 
wie  man  bemerkt,  schon  nach  der  Theorie  eine  sehr  geringe;  ihre 
eigentümlichen  Symmetrieverhältnisse  lassen  sich  leicht  charakteri- 
sieren, wenn  man  bedenkt,  daß,  weil  das  Gesetz  für  9?^  selbst  ein 
Symmetriezentrum  besitzt,  für  die  darauf  beruhenden  Vorgänge  die 
Symmetrieelemeute  maßgebend  sind,  die  in  der  Tabelle  Bd.  I,  S.  134 
und  135  aufgeführt  sind. 

Eine  andere  Auffassung  giebt  der  Ausdruck  (30'"')  für  cp^  an 
die  Hand.  Das  Medium  erscheint  hier  charakterisiert  durch  einen 
Vektor  Z>,  der  nach  S.  418  ein  axialer  sein  muß,  —  dessen  entgegen- 
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gesetzte  Richtungen  also  gleichwertig  sind,  während  die  positive  und 
die  negative  Kotationsrichtung  um  ihn  verschiedenwertig  erscheinen,  — 
da  der  Vektor  S  nach  seiner  Definition  axial  ist,  und  (p  einen  Skalar 
repräsentiert;  dieser  Charakter  eines  axialen  Vektors  muß  also  auch 
den  Symmetrieelementen  derjenigen  Krystallgruppen  innewohnen,  für 
welche  die  b^  von  Null  verschieden  sind. 

Es  ist  sehr  auffällig  und  bisher  noch  nicht  verständlich,  daß 
an  den  Krystallgruppen,  welche  die  verlangte  Symmetrie  von  Natur 
besitzen,  diejenigen  Erscheinungen,  die  aus  der  Energie  tp^^  folgen 
müßten,  noch  nie  beobachtet  sind,  daß  aber,  wenn  man  irgend  einem 
Körper  künstlich  diese  Sjrmmetrie  —  oder  Unsymmetrie  —  be- 
züglich seines  physikalischen  Verhaltens  mitteilt,  eine  Wirkung  in 
dem  Sinne,  wie  sie  die  Theorie  verlangt,  wenngleich  je  nach  Um- 
ständen von  verschiedener  Stärke,  sogleich  auftritt 

Eine  solche  Einwirkung  wird  nun  aber  durch  eine  magnetische 
Kraft  geliefert,  denn  die  Symmetrie  des  magnetischen  Feldes  ist 
nach  S.  418  die  eines  axialen  Vektors.  In  der  That  wird  sich 
zeigen,  daß  der  Ansatz  (30'"),  neben  (29'")  benutzt,  zu  Differential- 
gleichungen für  die  im  magnetischen  Feld  veränderte  Licht- 
bewegung in  Krystallen  führt,  falls  man  die  Richtung  des 
Vektors  b  in  die  der  lokalen  magnetischen  Axe  legt  und  seine  Größe 
als  eine  Funktion  des  spezifischen  magnetischen  Momentes  betrachtet.  — 

Auch  die  durch  (27')  gegebene  Wertreihe  für  tp^^  läßt  sich 
auf  zwei  verschiedene  Typen  zurückführen,  die  wir  sondern  wollen; 
sie  lauten 

31)  {       +  t."'^(4';>i"'>  +  c'i^4''  +  4^^'") 


31') 


Aus  dem  ersten  Ausdruck  gewinnt  man  leicht 
und  somit  bei  periodischen  Bewegungen 


§  §.    Die  Energie  in  natürlieh-aktiven  KrystaUen. 
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32) 


Enthält  cp  Glieder  von  verschiedenen  y,  und  setzt  man 

so  ergiebt  sich  schließlich 

jS[2:q)y) dt  =  \jdt  |^(|Cii  +  lycjg  +  ^c^^) Su  +  ... 

Dem  entspricht  genau,  aus  (ST)  folgend,  bei  Benutzung  der  Abkürzung 


2;(^-Y^Är}  ^ 


i 


320 


m' 


d'£-d. 


^hk 


hk 


32") 


32'") 


js{:Scps)dt=  i/^^[(r^n  +  Vd,,  +  Cd,,)du  +  ... 
'  '  1    ( 

Diese  Ausdrücke  lassen  sich  noch  weiter  umgestalten,  da  sie  in 
dem  HAMiLTON'schen  Prinzip  unter  einem  Kaumintegral  auftreten, 
an  dessen  Grenzen  alle  Variationen  verschwinden;  man  kann  nämlich 
die  in  S^j  Stj,  S^  multiplizierten  Glieder  durch  eine  teilweise  Inte- 
gration so  umformen,  daß  als  Faktoren  nur  Su,  Sv,  8w  vorkommen. 

Dann  erhält  im  ersten  Integral  Su  den  Faktor 

^^  =  1(^^11    +^^^*12  +^^13) 

d  d  \       33) 

+  i -^  («^13  +  ^^23  +  «^^33)  -  i  a7  (««^is  +  ^^22  +  «^^32) 
im  zweiten  aber 

d  d  \   33') 

Diese  Ausdrücke  sind  sehr  kompliziert^  und  wenn  sie  auch  bei 
Anwendung  auf  einzelne  Krystallgruppen,  nach  deren  Symmetrie 
spezialisiert,  sich  erheblich  vereinfachen  und  für  viele  zu  Null  wer- 
den, so  liefern  sie  doch,  neben  den  aus  qp«  folgenden  Gliedern  in 
die  Hauptgleichungen  eingesetzt,  Resultate,  die  in  dieser  Allgemein- 
heit nicht  in  der  Natur  vorzukommen  scheinen.  Es  ist  daher 
rationell,  von  vornherein  eine  Vereinfachung  vorzunehmen,   für  die 


574  V.  TeiL     Optik,    L  Kap. 


man  eine  Direktive  darin  linden  kann,  daß  die  Variationen  der  ^  (pa 
und  2(pß  sich  auf  die  Form  SS^  +  HSi]  +  ZÖ^  bringen  ließen, 
während  dies  bei  den  ^q>Y  ^^^^  -^V^s  ^^  allgemeinen  nicht  möglich 
ist  Diesem  Unterschied  kann  man  nach  dem  S.  568  Gesagten  auch 
eine  physikalische  Bedeutung  beilegen. 

Sucht  man  die  Bedingungen  dafür,  daß  die  Ausdrücke  (32')  und 
(32"')  unter  dem  Raumintegral  der  HAMiLTON'schen  Gleichung  durch 
teilweise  Integration  der  in  3u,  dvj  3w  multiplizierten  Glieder  auf 
die  gewünschte  Form  zu  reduzieren  sind,  so  findet  man 


(y)  _  ^(y)  _  J.Y)  _  JY)     Ar)  _  Ar)  __  Jy)  _  a 

11         "22        "33  — "      7   "23         "31         "l2         ^» 


worin  c^y)  und  d^^^  neue  Bezeichnungen  sind. 

Hierdurch  reduzieren  sich  die  Ansätze  (31)  und  (31')  auf 

33'")  f       2  ^y  =  i^^^^  i^^^  +  ^^^^  ^^^^  +  ^^^''^  ^^^^ )  ^^^-  > 

I  2  ya  =  (m^^^  |^^+^^  +  v^^^  f]^^-^^^  +  to^^^  f  (^+i>)rf("'>, 

welche  von  dem  Koordinatensystem  unabhängig  sind,  und  daher  eine 
Gleichwertigkeit  aller  Richtungen  aussprechen.  Zugleich  ergiebt 
sich,  daß  in  dem  HAMiLTON'schen  Integral  die  Variation  ö{JS(^y) 
ersetzt  werden  kann  durch 

33"")  S(pc=  c{u3i  +  vSi]  +  toSC)y 

wobei  c  aus  den  c^y)  gemäß  der  Definition  (32)  hervorgeht;  dagegen 
verschwindet  die  Variation  S(^(jps)j  und  somit  das  ganze  Integral 
(32"'),  und  die  Funktionen  (fs  verlieren  bei  der  eingeführten  Speziali- 
sierung jeden  Einfluß  auf  die  stattfindenden  Schwingungen. 

Wir  werden  sehen,  daß  der  Ansatz  (33""),  neben  dcpa  benutzt,  die 
Gesetze  für  spezielle  Erscheinungen  liefert,  welche  denjenigen  nahe 
verwandt  sind,  die  nach  S.  572  bei  allen  Körpern  im  magnetischen 
Felde  auftreten,  und  welche  von  gewissen  Körpern,  den  natürlich- 
aktiven, ohne  eine  äußere  Einwirkung  gezeigt  werden. 

Welche  Krystallgruppen  nach  ihrer  Symmetrie  derartige  Phäno- 
mene zeigen  können,  ergiebt  die  Discussion  der  Funktionen  (fy  oder 
aber  der  Variation  dcpc;  man  erkennt  leicht,  daß  weder  ein  Symmetrie- 
centrum, noch  eine  Symmetrieebene,  noch  eine  Spiegelaxe  mit  jenen 
Ausdrücken  vereinbar  ist,  und  hierdurch  sind  die  einzig  möglichen 
Gruppen  in  einfacher  Weise  bestimmt.  Isotrope  Körper  im  gewöhnlichen 
Sinne  des  Wortes  sind  ausgeschlossen;  wenn  also  anscheinend  isotrope 
Medien  Aktivität  zeigen,  so  müssen  sie  in  Wahrheit  eine  Anhäufung  von 
anisotropen  Teilchen  mit  allen  möglichen  Orientierungen  darstellen.  — 
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Wir  gehen  nun  dazu  über,  für  ä^a  die  den  gemachten  Voraus- 
setzungen nach  möglichen  Werte  ähnlich  abzuleiten,  wie  im  Vor- 
stehenden die  für  cp  oder  3(p  anzunehmenden.  Es  sind  zulässig 
bilineäre  Funktionen  der  Diflferentialquotienten  der  Argumente  u,  v,  Wj 
I,  /;,  f  nach  der  Zeit  und  ihrer  Variationen,  die  bei  Vertauschung 
der  letzteren  mit  Diflferentialquotienten  nach  der  Zeit  für  das  Integral 
fa'dk  stets  negative  Werte  ergeben. 

Als  allgemeine  Glieder  von  S^a  schreiben  wir  zunächst 

-  5  V,  =  ( n^^^  „W  +  „W  „(')  +  „W  „W  )  s  «'">  +  . . .  340 

-  S'cc„  =  (/>i'[>  «<"'  +  pi^>  «^"^  +  y »'  «,'■■")  S  !'"'>  +  . . .         34") 

-  ^'«"  =  (?n  1^*"  +  9u  V^'^  +  ?!,'  ^^'"0  ^'«""^+  •  •  •  34'") 
Von  diesen  kommen  die  letzten  beiden  Ausdrücke  nicht  in  Be- 
tracht, da  sie  bei  keiner  Verfügung  über  die  Konstanten  stets 
negative  Werte  des  Integrales  fadk  liefern.  Von  den  ersten  beiden 
geben  nur  solche  das  verlangte  Resultat,  für  welche  fjL^=i  fi  -^  1, 
Vj  =  i;  —  1  ist,  falls  gleichzeitig  die  Konstanten  m  und  n  gewissen  Un- 
gleichungen genügen;  dabei  kann  man  ohne  Beschränkung  der  Allge- 
meinheit die  Beziehungen 

einführen,  da  Glieder  vom  Typus  mhk  =  —  ''^kh  iiach  (30)  energie- 
erhaltenden Kräften  entsprechen  und  schon  oben  berücksichtigt  sind. 

Der  Ansatz  (34')  hat  mit  (27")  das  gemein,  daß  er  bei  im  ganzen 
ßaume  gleichem  Verhalten  des  Lichtvektors  p,  also  bei  unendlich 
langen  Wellen,  nicht  verschwindet,  und  da  wir  wegen  dieses  Ver- 
haltens (27")  von  der  Benutzung  ausgeschlossen  haben,  so  ist  es 
konsequent,  dasselbe  mit  (34')  zu  thun,  sich  also  auf  (34)  zu  be- 
schränken. 

Beseitigen  wir,  wie  oben  wiederholt  geschehen,  durch  teilweise 
Integrationen  die  Variationen  von  Diflferentialquotienten  nach  der  Zeit, 
setzen  wir  periodische  Bewegungen  voraus  und  benutzen  die  Abkürzung 

^ll'^J'-'n.'tH^m,,,  35) 

so  ergiebt  sich  —^S^Uf^  gleichwertig  mit 
-^'a=(Wii|'+Wi3i7'+m,3i7')J|  +  (iii,i|'+iii,jiy'+m23n^«y  \    gg/v 

wobei 

^hk  =  ^kh'  —  35") 
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Die  Yorstehenden  Entwickelungen  haben  dazu  geführt,  die  all- 
gemeinen Besultate  von  S.  566  erheblich  zu  spezialisieren.  Da  wir 
für  yj  immer  die  gleiche  Form  2t/;  =  u^  +  v^ i-w'^  führen,  so  wird 

36)  Srp^^  u'3  u'  +  v3  v  +  w3  w\ 

und  da  sich  nach  (29'"),  (30"'),  (33"0^  (35')  flir  Sq>-S'a  stets  ein  in 
^S,  Sfii  S^  linearer  Ausdruck  ergiebt,  den  wir  schreiben  wollen 

360  *y  -  *'«  =  -S*^!  +  HSfi  +  Z8Z, 

so   sind   in    dem   allgemeinen   Schema  (26)   alle  U^,  /^,  W^   gleich 

Null,  nur 

36")  f^i=-tt',    ^i  =  -t'',    W^  =  -w, 

und  es  verschwinden  alle  5! ,  H,  Z,  bis  auf 
36"')  3,^+S,  H,^+H,    Z,==+Z. 

Hieraus  folgt,  dai5  die  allgemeinen  Hauptgleichungen  (26^  sich  für 
periodische  Bewegungen  reduzieren  auf 

^^      dt^^dx       dy'    dt^~'dx       dx'    dt^'^dy       öx  ' 
womit  die  Definitionen 

zu  verbinden  sind.     Die  Grenzbedingungen  (26")  lauten 

37")  Wä  =  w,.,    Vh  =  v^,    -5;  =  5;,     H^  =  H.; 

ihnen  ordnen  sich  als  Folgen  des  gleichzeitigen  Bestehens  mit  den 
letzten  Gleichungen  (37)  und  (37')  zu  die  Beziehungen 

37"')  y,  =  g",    w^=^w„ 

die  mitunter  vorteilhaft  an  Stelle  von  zwei  Formeln  des  Systemes  (37") 
gesetzt  werden  können. 

Die  Vergleichung  der  Formeln  (37)  mit  (18)  läßt  die  Analogie 
zwischen  beiden  Systemen  hervortreten.  Auch  bei  Zugrundelegung 
der  allgemeinen  Hauptgleichungen  ergiebt  sich 

^'     ^  dx^  dy  ^  dx-^'      dx^  dy^  dx-  "' 

es  schwingt  also  in  homogenen  ebenen  Wellen  sowohl  der  Polarisations- 
vektor /?,  als  der  Hilfsvektor  d  transversal.  Es  möge  erwähnt  werden, 
daß  die  Einführung  der  oben  ausgeschlossenen  Ansätze  (27")  und  (34'), 
sowie  der  allgemeinen  Formen  von  (31)  und  (31')  Gleichungen 
liefert,  die  mit  dieser  Bedingung  nicht  vereinbar  sind.  Man  kann 
hieraus  ein  weiteres  Argument  für  ihre  Ausschließung  entnehmen. 


n.  Kapitel. 

Fortpflanzung  ebener  Wellen  in  durchsichtigen  Medien. 

§  8.     Die  optiflche  Energie,  die  Hauptgleichnngen  nnd  die  Grenz- 

bedingnngen  far  durchsichtige  inaktive  SIrystalle.    Isotrope  Körper. 

Die   Geschwindigkeit   ebener  homogener  Wellen   in  SIrystallen   als 

Funktion  der  Polarisationsriohtang.     Optische  Axen. 

Für  die  Ableitung  der  Gesetze  der  Fortpflanzung  des  Lichtes 
in  durchsichtigen  inaktiven  Erystallen  bilden  nach  S.  560  u.  f.  die 
Grundlage  die  Ansätze  für  die  beiden  Teile  t^undqp  =  qp^  der  optischen 
Energiedichte: 

2i^  =  !£'»  + t;'«  +  tr'«,  \ 

Die  erste  Funktion  hat  die  Sjrmmetrie  einer  Kugel,  die  zweite  die- 
jenige eines  dreiaxigen  EUipsoides,  und  eine  gleiche  eignet  offenbar 
dem  optischen  Verhalten  des  Mediums  für  jede  einzelne  Farbe;  wir 
charakterisieren  dasselbe  spezieller  durch  die  Oberfläche  von  der 
Gleichung 

(x^+y^  +  z^=a^,x^+a^^y^+a^^z*  +  2a^syz+2a^,zx  +  2a,^xy,    38') 

die  f ür  J  =  0  das  Polarisationsellipsoid,  ftirj=2  das  Polari- 
sationsovaloid  des  Krystalles  genannt  wird.  Da  nach  (29')  die 
Koeffizienten  a^^  Funktionen  der  Farbe  sind,  so  haben  die  Axen  dieser 
Flächen,  welche  wir  die  optischen  Symmetrieaxen  oder  die  Po- 
larisationsaxen  des  Krystalles  nennen  wollen,  im  allgemeinen  für 
jede  Farbe  verschiedene  Größe  und  Lage.  Die  Verhältnisse  verein- 
fachen sich  für  Krystallgruppen,  welche  gewisse  Symmetrien  zeigen, 
und  das  Schema  11'  auf  S.  138  in  Bd.I,  nach  welchem  die  Funktion  (p 
zu  spezialisieren  ist^  ergiebt,  da  die  a^^^  dort  genau  an  derselben  Stelle 
stehen,  wie  die  a^^  hier,  ohne  weiteres  folgende  einfache  Resultate. 
Bei  allen  Kry stallen  des  triklinen  Systemes  ist  die  Lage  und 
die  Größe  der  optischen  Symmetrieaxen  von  vornherein  nicht  be- 
stimmt; einzig  darf  ausgesagt  werden,  daß  beide  sich  stetig  mit  der 
Farbe  ändern. 
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Bei  sämtlichen  Kry stallen  des  monoklinen  Systemes  fällt  für 
alle  Farben  die  eine  optische  Symmetrieaxe  in  die  Bd.  I,  S.  131 
als  krystallographisch  ausgezeichnet  eingeführte  ^-Axe;  die  beiden 
andern  haben  mit  der  Farbe  stetig  wechselnde  Positionen  in  der 
XZ-Ebene.     Die  relativen  Größen  der  drei  Axen  sind  unbestimmt 

Bei  den  Krystallen  des  rhombischen  Systemes  geben  die 
krystallographischen  Hauptaxen  für  alle  Farben  die  Richtungen  der 
optischen  Symmetrieaxen  an,  über  deren  Größe  aber  von  vornherein 
nichts  bestimmt  ist. 

Bei  den  Krystallen  des  rhomboedrischen,  des  quadratischen 
und  des  hexagonalen  Systemes  degenerieren  die  dreiaxigen  Polari- 
sationsflächen für  alle  Farben  zu  Rotationsflächen^  deren  Rotations- 
axe  in  die  krystallographisch  ausgezeichnete  Z-Axe  fällt 

Bei  den  Krystallen  des  regulären  Systemes  degenerieren  die 
Polarisationsflächen  für  alle  Farben  zu  Kugeln;  diese  Körper  ver- 
halten sich  sonach  optisch  isotrop.  — 

Wählt  man  das  einer  Farbe  entsprechende  optische  Symmetrie- 
axensystem  zum  Koordinatensystem  X^,  ¥^^,  Zq,  so  nimmt  die  Gleichung 
der  Polarisationsfläche  eine  vereinfachte  Gestalt  an,  die  wir  schreiben 

38")  {^l+yl+ziy^^^l  +  a,yl+a,zl. 

Die  allgemeinen  Konstanten  a^^  sind  lineare  Funktionen  der  Haupt- 
konstanten a 


1' 


Ö2>    S> 


und  zwar  gilt,  wenn  man  die  Lage  des 
willkürlichen  Systemes  X,  ¥,  Z  gegen  das  Hauptaxensystem  Xq,  1^,  Z^ 
durch  folgendes  Schema  festsetzt 

\   X   r  z 


38'") 


A': 


z^ 


^1      «3     ^3 

ßi    ß%    ßz 

Yi  Y2  yz> 


die  folgende  Reihe  von  Beziehungen 
38"") 


Ss  =  ^^^8  +  ^tß^ßz  +  ^^y^Yz  y 


Die  Hauptgleichungen  für  die  Lichtschwingungen   ergeben  sich 
aus  (3)  unter  Benutzung  des  Schemas  (36')  folgendermaßen^^) 

[  dy  \dSI        dx  \dfj J^ 


§  8.    Haupt'  und  Qrenxhedingungen  für  durchsichtige  inaktive  Kry stalle.     579 


Während  nach  (37')  und  (37"")  bestehen  bleibt: 

fc  _  ^"^  _  ^^  _  dt*  ^  ö«r        >  __  dv        du  oQ/v 

'"+lr  +  l^  =  0,     J!  +  |!  +  ^4=0.  39") 


dx         dy         dx  '      dx        dy        dx 

Wir  bemerken,  daß  die  Gleichungen  (39),  (39')  mit  den  aus 
rein  mechanischen  Betrachtungen  in  Bd.  I,  S.  481  erhaltenen,  bei 
Anwendung  der  letzteren  auf  nicht  absorbierende  Körper,  vollständig 
gleichwertig  sind. 

Sie  lassen  sich  auch  zur  formalen  Übereinstimmung  mit  den 
auf  Dielektrica  mit  verschwindender  Magnetisirbarkeit  angewandten 
elektromagnetischen  Grundgleichungen  (248)  und  (248')  des  vorigen 
Teiles  bringen.     Setzt  man  nämlich,  wie  Seite  555, 

t*'  v'        ,       «?' 


V  V  V 

außerdem 

l-l-"^!''  t-^-^'^''  j}=-'^'' 

wobei  dann  |',  jj',  ^^  sich  als  lineare  Funktionen  von  |,  rj,  ^  dar- 
stellen, so  erhält  man 

'd  ,'        d  f  \ 


a  =  V 


r  =  ^ 


ßx 
de         db 


ßy         dx  )  ^  '  '  ' 

und  diese  Gleichungen  haben  genau  die  Gestalt  von  (248)  und  (248'); 
a,  Ä,  c  stehen  an  Stelle  der  Komponenten  der  hier  mit  der  bez.  Polari- 
sation identischen  magnetischen  Kraft,  |',  ^',  f '  repräsentieren  die 
Komponenten  der  elektrischen  Kraft,  |,  7;,  J  diejenigen  der  elektri- 
schen Polarisation.  Indessen  sind  die  elektromagnetischen  Grund- 
gleichungen spezieller,  als  die  vorstehenden  optischen,  und  im 
Widerspruch  mit  der  Erfahrung,  insofern  sie  nur  Parameter  ent- 
halten, welche  von  der  Periode  r  unabhängig  sind;  diesen  Unterschied 
zu  beseitigen,  muß  man  sie  hypothetisch  zu  der  obigen  Gestalt  ver- 
allgemeinern, wie  dies  schon  auf  S.  472  angekündigt  ist.  — 

Die  Grenzbedingungen  für  ein  der  XZ- Ebene  paralleles  Element 
der  Obertiäche  (0^^)  zwischen  zwei  Medien  (A)  und  {i)  von  der  voraus- 
gesetzten Natur  lauten  nach  (37") 

=;-=;,^.-^,(li-).-(li-),(f:-).-(l:),;  'n 

ihnen  ordnen  sich,  als  davon  nicht  unabhängig,  die  Formeln  zu 
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Die  erste  von  ihnen  vermag  bei  der  Anwendung  eine  der  beiden 
ersten  und  die  zweite  eine  der  beiden  letzten  Gleichungen  (39'") 
zu  ersetzen.  — 

Wir  beginnen  mit  dem  Falle  eines  homogenen  isotropen  Kör- 
pers, der  charakterisiert  wird  durch  die  Beziehungen 

40)  Oj   =  öj   —  ^8  =*  ^  7 

in  denen  a  eine  neue  Bezeichnung  ist;  hier  wird  somit  nach  (38"") 
40')  fljj  =  «2,  =  flgg  =  a ,     «23  =  «31  =  «12  =  ^y 

und  unsere  Hauptgleichungen  (39)  nehmen  die  Gestalt  an 

40)      t.    =a^^--^),r    =a(^~-^),i.   =a(^-.^), 

die  mit  den  für  den  leeren  Raum  geltenden  Gleichungen  (18)  formal 
übereinstimmen.  Die  einzige  Abweichung  ist  die,  daß  an  Stelle  der 
universellen  Konstanten  v^  hier  eine  dem  Medium  individuelle  Funktion 
von  der  Periode  r  der  Schwingungen  und  somit  von  der  Farbe  des 
fortgepflanzten  Lichtes  steht 

Hieraus  folgt,  daß  in  isotropen  Medien  zwar  ebenso,  wie  im  leeren 
BAum,  alle  in  ebenen  homogenen  Wellen  stattfindenden  Schwingungen 
gleicher  Periode  sich  mit  der  gleichen  Geschwindigkeit  o?  =  |/ä 
und  unverändert  fortpflanzen,  daß  dagegen  die  Bestandteile  eines 
Gemisches  von  Schwingungen  mit  verschiedener  Periode  sich  bei 
der  F'ortpflanzung  räumlich  sondern.  Hierin  liegt  die  fundamentale 
Verschiedenheit  zwischen  dem  optischen  Verhalten  isotroper  ponde- 
rabler  Körper  und  des  leeren  Raumes.  — 

Nunmehr  wenden  wir  uns  der  Untersuchung  homogener  krystal- 
linischer  Körper  zu. 

Handelt  es  sich  nur  um  das  Problem  der  Fortpflanzung  homo- 
gener ebener  Wellen  in  einem  unbegrenzten  Medium,  bei  welchem 
somit  kein  Koordinatensystem  vor  anderen  durch  Nebenbedingungen 
empfohlen  wird,  so  kann  man  bei  Wahl  eines  solchen  die  Ausgangs- 
gleichungen (39)  auf  eine  doppelte  W'eise  vereinfachen.  Beide 
Behandlungsarten  bieten  Vorteile  und  sollen  daher  befolgt  werden, 
die  eine  hier,  die  andere  im  folgenden  Paragraphen. 

Die  erste  vereinfachende  Verfügung  geht  dahin,  eine  Koordinaten- 
axe,  etwa  die  Z-Axe,  in  die  Richtung  der  Wellennormalen  zu  legen; 
dadurch  reduziert  sich  das  System  (39)  auf 

Da  nach  (38"")  die  Konstanten  a^^^  Funktionen  der  Orientierung  des 
Koordinatensystemes  sind,  und  da  über  die  Lage  der  X-  und  der  F-Axe 
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in  der  Wellenebene  noch  nicht  verfügt  ist,  so  kann  man  durch 
eine  geeignete  Wahl  dieser  Richtungen  die  Konstante  a^^  zum  Ver- 
schwinden bringen  und  dadurch  erhalten,  indem  man  zugleich  durch 
P^inklammern  der  a^^  die  Einführung  jenes  speziellen  Koordinaten- 
systemes  andeutet, 

«*"  =  («22) ß^j  ^"  =  Kl) äi •  ^1') 

Die  Komponenten  u  und  v  des  Polarisationsvektors  nach  den  durch 
die  Bedingung 

(012)  =  «i  ö^i  «2  +  0^2  ßi  Ä  +  «3  nri  =  0  41") 

definierten  Koordinatenrichtungen  Ä'^  und  Y  sind  sonach  in  homo- 
genen ebenen  Wellen  von  einander  vollständig  unabhängig;  sie 
pflanzen  sich  fort  mit  Geschwindigkeiten  o)^  und  o)^ ,  welche  gegeben 
sind  durch 

ö>?  =  («22)=  «1  ^2  +  ^tßl  +  ^rl,  I 

ö>2  =  Kl)  =  öl  a?  +  a^ßl  +  «3/1     J 

und  von  der  Schwingungsperiode  r  abhängen,  da  gleiches  von  den 
a^  gilt  föj  und  co^  sind  im  allgemeinen  auch  bei  gleichem  r  von 
einander  verschieden;  die  Komponenten  u  und  v  einer  beliebigen 
in  einer  Ebene  erregten,  einfarbigen  Schwingung  sondern  sich  so- 
mit beim  Fortschreiten  der  Wellen  räumlich  und  pflanzen  sich  als 
zwei  selbständige  Polarisationsvektoren  p^  und  p^  in  zwei  normal  zu 
einander  linear  polarisierten  Wellen  fort  Nach  den  in  (41"')  ge- 
gebenen Werten  von  (ög^)  und  (o^^)  hängt  dabei  wj  nur  von  der  Rich- 
tung des  Polarisationsvektors  p^  oder  r,  wf  nur  von  der  Richtung 
von  /?j  oder  u  gegen  die  optischen  Symmetrieaxen  ab. 

Diese  Resultate  stehen  im  nächsten  Zusammenhang  mit  den 
Entwickelungen  von  S.  541  u.  f.;  um  die  vollständige  Verbindung 
herzustellen,  ist  es  aber  noch  nöthig,  den  Vorgang  des  Durchtrittes 
einer  Welle  durch  die  Begrenzung  des  Krystalles  nach  dem  Luft- 
raum hin  zu  erörtern,  worauf  wir  weiter  unten  eingehen  werden. 

Da  bei  den  gemachten  Voraussetzungen  die  Komponenten  des 
Hilfsvektors  d  nach  den  Koordinatenaxen 

a.  dv  .    du       ^      f. 

^=-eI'   *'  =  +  öT'   ^  =  ^ 

sind,  so  folgt  aus  (41')  auch 

die  Komponenten  von  d  pflanzen  sich  somit  gleichfalls  unabhängig 
von  einander  als  zwei  selbständige  und  zu  einander  normale  Vek- 
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toren  d^  und  d^  fort,  und  ihre  Geschwindigkeiten  (o^  und  co,,  sind 
resp.  gleich  «^  und  oi^.  Hier  hängt  dann  auch  «^  nur  von  der 
Richtung  von  d^  oder  |,  (o^  nur  von  derjenigen  von  d^  oder  17  gegen 
die  Symmetrieaxen  ab. 

Die  Geschwindigkeiten  cy  im  Anschluß  an  die  Formeln  (41'") 
durch  die  Richtung  der  Wellennormalen,  also  durch  a^,  ß^,  y^  aus- 
zudrücken, ist  im  allgemeinen  sehr  umständUch,  läßt  sich  aber  im 
Falle,  daß  die  Wellennormale  in  einer  optischen  Symmetrieebene 
liegt,  leicht  bewerkstelligen.  — 

Um  aus  den  vorstehenden  Resultaten  weitere  Folgerungen  zu 
ziehen,  machen  wir  die  Substitution 

flfj  =  —  cos  ^cos  cp  cos/  —  sin  <y  sin/ , 
/9j  =  —  cos  Jcosqpsin/  +  sin  <?  cos/, 
;^j  =  +  cos^sinqp, 
42)  «2  =  —  sin^cosqpcos/ +  cos^sin/, 

/Sg  =  —  sin^cosqpsin/  —  cos  Jcos/, 
y^=  +  sin  S  sin  cp 
«3  =  sin  (f  cos/ ,  ß^  =  sin (p  sin/,  y^  =  cos  qp . 

Dann  ist  qp  der  Winkel  zwischen  der  Wellennormalen  r  oder 
Z  und  der  optischen  Symmetrieaxe  Z^,  /  derjenigen  zwischen  den 
Ebenen  Z^X^  und  Z^Z^  8  der  zwischen  den  Ebenen  ZX  und  ZZ^^, 
beide  in  positivem  Sinne  von  der  ersten  zur  zweiten  Ebene  gerechnet; 
(p  und  /  bestimmen  also  die  Richtung  der  Wellennormalen,  S  und 
S  +  ^11  die  Richtungen  der  A'-  und  der  J-Axe,  d.  h.  der  Vektoren 
p^  und  ;?2- 

Formen  wir  die  Bedingung  (41")  unter  Benutzung  der  Beziehung 


um  m 

42') 


öl  —  a« 


«1«« 
7i7i 


und  setzen  die  Werthe  (42)  ein,  so  erhalten  wir 

a.2  —  ag   (cos  6  cos  q'  cos/  +  sin  ü  sin/)  (sin  ö  cos  q>  cos/  —  cos  ö  sin  /) 

42"^     ^1  ~"  ^s  cos  5  sin  d  sin'  9 

(cos*  q)  cos'/  —  sin'/)  —  2  cos  «jr  cos/  sin/  cotg  2^ 


sin'  q> 


hierdurch  ist  flir  jedes  rp  und/,  d.  h.  für  jede  Richtung  der  Wellen- 
normalen r,  das  zugehörige  8,  sind  also  die  zugehörigen  Schwingungs- 
richtungen bestimmt 

Ausgenommen  sind  nur  gewisse  Richtungen  von  r,  für  welche 
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der  Faktor  von  cotg  2  8  verschwindet     Derselbe  wird  auf  drei  Weisen 
gleich  Null,  da  er  mit  cos^,  mit  cos/  und  mit  sin/  verschwindet 
Um    die   Bedeutung   dieser   Fälle   zu   übersehen,   nehmen   wir 
zwischen  den  Hauptkonstanten  a^,  a^,  o,  die  Ungleichung 

an,  die  durch  Verfligimg  über  das  Koordinatensystem  X^T^Z^  stets 
erfüllt  werden  kann,  wenn  nicht  aus  krystallographischen  Gründen 
bereits  eine  Festsetzung  über  dasselbe  getroflfen  ist  Gilt  die  Be- 
dingung (42'"),  so  ist  der  Ausdruck  auf  der  linken  Seite  von  (42") 
stets  positiv. 

Läßt  man  nun  zunächst  cos^  unendlich  klein  werden,  so  legt 
man  damit  die  Wellennormale  in  die  X^JJ,- Ebene.  Hier  findet  sich 
bei  Beschränkung  auf  die  Glieder  erster  Ordnung 

sin  2/  cotg  2  5  = —  {^^^^  +  sin«/) , 

^       ^  cos  9  VOj  -  o,  ^  I 

und  da  die  Klammer  rechts  nie  verschwindet,  ergiebt  sich  hieraus 
beim  Grenzübergang  cotg2  5=  oo,  wodurch  S  bestimmt  ist 

Dieselbe  Überlegung  gilt  für  den  Fall,  daß  cos/  =  0  ist,  also 
die  Wellennormale  in  die  T^i/Q- Ebene  fällt 

Dagegen  ergiebt  das  Unendlichklein  werden  von  sin/  oder  die 
Lage  der  Wellennormalen  in  der  -1^^^- Ebene 

2  cos  Qp  ctg  2  5  =  —  -. —  I  ?*-^l-^  —  ctg*  GP  I , 

und  hier  kann  die  Klammer  völlig  imabhängig  von  dem  Verschwinden 
von  sin/  selbst  Null  sein;  für  die  Richtungen,  welche  durch 

/  =  0  und  tg2qp  =  tg*o  =  ?^£-^  43) 

gegeben  sind,  und  nur  für  diese,  werden  also  die  Polarisations- 
richtungen X  und  Y  unbestimmt;  in  zu  ihnen  normalen  Ebenen  ist 
also  eine  lineare  Schwingung  nach  jeder  Eichtung  gleich  möglich. 
Eine  weitere  Eigenschaft  dieser  Richtungen  der  Wellennormalen 
erkennen  wir,  wenn  wir  die  ihnen  entsprechenden  Werte  von  (o^ 
und  (Ö3  bestimmen.     Aus  (43)  folgt  nämlich 

sin«  o  =  "'"-%    co82o  =  ^--«,  43') 

und  bei  verschwindendem  /,  sowie  mit  o  vertauschtem  (p  wird 
«j  =  —  cos^cosö,  /?j=  +  sin5,   y^  =+ cos^sinö, 
«2  =  —  sin  Ö cos o ,   /?j  =  —  cos^,   y,  =  +  sin  5 sin 0 ; 
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setzt  man  diese  Werte  in  die  Beziehungen  (41'")  ein^  so  erhält  man 
43'0  ©1  =  cöj  =  Oj  ; 

für  die  oben  bestimmten  Richtungen  der  Wellennormalen  sind  also 
die  sonst  yerschiedenen  beiden  Geschwindigkeiten  einander  gleich. 

Hieraus  folgt,  daß  parallel  den  durch  (43)  definierten  Eich- 
tungen ebene  Wellen  sich  ebenso  fortpflanzen,  wie  in  einem  isotropen 
Medium;  denn  die  Schwingungskomponenten  einer  beliebigen  transver- 
salen, homogenen  und  einfarbigen  Welle  sondern  sich  nicht  beim  Fort- 
schreiten  räumlich.  Es  kann  sich  demnach  in  jenen  Richtungen  jede 
Art  von  Licht^  so  auch  natürliches,  unverändert  fortpflanzen. 

Die  erhaltenen  singulären  Richtungen  nennt  man  die  optischen 
Axen  des  Erystalles;  sie  liegen  nach  dem  Gesagten  jederzeit  in  der 
Ebene  der  kleinsten  und  der  größten  Axe  der  Polarisationsfläche  (38^), 
und  ihre  Winkel  o  gegen  die  ^^^-Axe  sind  durch  die  Formel  (43)  oder 
(43')  bestimmt  Die  beschriebenen  Eigenschaften  der  optischen  Axen 
gestatten,  wie  wir  später  sehen  werden,  sie  relativ  leicht  durch  die 
Beobachtung  aufzufinden,  imd  hierin  liegt  ihre  praktische  Wichtig- 
keit; außerdem  bietet  ihre  Einführung  an  SteUe  der  optischen 
Symmetrieaxen  zur  Charakterisierung  der  Orientierung  eines  Kry- 
stalles  gegen  die  Wellennormale,  wie  das  sich  im  nächsten  Para- 
graphen zeigen  wird,  auch  große  theoretische  Vortheile. 

Die  Anzahl  der  optischen  Axen  ist  im  allgemeinen  vier,  da 
aber  nach  (43)  ersichtlich  je  zwei  von  ilinen  einander  paarweise 
entgegengesetzt  liegen,  und  da  auch  sonst  hier  entgegengesetzte  Rich- 
timgen  gleichwertig  sind,  so  betrachtet  man  nur  zwei  von  ihnen  als 
verschieden  und  legt  den  Krystallen  somit  im  allgemeinen  zwei 
optische  Axen  0'  und  0"  bei,  als  deren  Riebtungen  man  von  den 
obigen  vier  die  der  positiven  Z^^-Axe  beiderseitig  zunächst  liegenden 
wählt 

Wir  knüpfen  hieran  eine  Übersicht  über  das  Verhalten  der 
optischen  Axen  in  den  verschiedenen  Krystallsystemen,  das  sich  leicht 
bestimmen  läßt,  wenn  man  das  S.  578  über  die  Lage  der  optischen 
Symmetrieaxen   Gesagte  mit  den   letzten  Resultaten  zusammenfaßt. 

In  triklinen  Krystallen  erfüllen  die  den  verschiedenen  Farben 
entsprechenden  Axen  0'  und  0"  Stücke  zweier  Kegelflächen,  über 
deren  Gestalt  und  Orientierung  die  krystallographischen  Verhältnisse 
nichts  bestimmen. 

In  monoklinen  Krystallen  können  diese  Axen  auf  zwei  Kegel- 
flächen liegen,  die  in  Bezug  auf  die,  wie  S.  578  definierte,  Xr- Ebene 
sich  nach  Gestalt  und  Lage  spiegell)ildlich  entsprechen;   sie  können 
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auch  in  der  Xr- Ebene  selbst  liegen.  Ein  spezieller  Fall  würde  der 
sein,  daß  bei  stetig  wechselnder  Farbe  die  Axen  sich  in  stets  sym- 
metrischen Lagen  beiderseitig  der  XZ- Ebene  nähern^  für  eine  be- 
stimmte Farbe  dort  zusammenfallen  und  im  weiteren  Verlauf  in  der 
XJ"- Ebene  mehr  und  mehr,  und  zwar  in  unsymmetrischer  Weise, 
divergieren.  Ein  solcher  Erystall  würde  sich  für  eine  bestimmte 
Farbe,  wie  man  sagt,  optisch  einaxig  verhalten. 

In  rhombischen  Krystallen  fallen  die  optischen  Symmetrie- 
axen  für  alle  Farben  in  dieselben,  passend  zu  Koordinatenaxen  zu 
wählenden  Richtungen;  die  optischen  Axen  0'  und  0"  müssen  also  in 
den  Koordinatenebenen,  und  zwar  für  jede  Farbe  symmetrisch  zu 
den  Koordinatenaxen  liegen.  Es  liegt  die  Möglichkeit  vor,  daß  sie 
z.  B.  mit  stetig  wechselnder  Farbe  in  der  7^- Ebene  nach  der 
Z'Axe  hin  konvergieren,  für  eine  bestimmte  Farbe  mit  jener 
zusammenfallen  und  bei  weiterem  Verlauf  in  der  XZ- Ebene  diver- 
gieren. Auch  hier  kommt  also  in  einem  speziellen  Fall  optische 
Einaxigkeit  vor. 

Für  die  Krystalle  des  rhomboedrischen,  des  hexagonalen 
und  des  quadratischen  Systemes  ist,  wenn,  wie  früher,  die  Z-Axe 
zur  ausgezeichneten  Axe  gewählt  w4rd,  a^^a^j  was  bei  verschiedenen 
flj  und  Cg  auf  o  =  0  führt  Hier  fallen  also  für  alle  Farben  die 
optischen  Axen  zusammen,  und  zwar  in  die  ^-Axe. 

Die  Krystalle  der  drei  erstgenannten  Systeme  sind  also  im  all- 
gemeinen, abgesehen  von  dem  Verhalten  für  einzelne  Farben,  optisch 
zweiaxig,  ihre  optischen  Axen  sind  mit  Dispersion  behaftet, 
d.  h.  für  verschiedene  Farben  verschieden  gerichtet;  die  der  letzten 
drei  Systeme  sind  optisch  einaxig  ohne  Axendispersion.  — 

Wir  schließen  hieran  noch  eine  Bemerkung  über  die  Inten- 
sität einer  homogenen  ebenen  Welle  in  einem  krystallinischen  durch- 
sichtigen Medium.  Auf  S.  529  haben  wir  als  das  Maß  dieser 
Intensität  ein  für  alle  Male  die  mittiere  Energiedichte  an  der 
untersuchten  Stelle  bezeichnet;  wir  erhalten  somit  für  die  beiden 
getrennt  fortschreitenden  Wellen  resp. 

0  0 

Nun  gilt  aber 

du  1     ,       dv  1     / 

und  (^22)  =  ^!»  (^n)  =  ^<^i>  und  es  ist  somit  hier  ebenso,  wie  bei  isotropen 
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Medien ;  die  potentielle  Energie  jeder  Welle  ihrer  kinetischen  stets 
gleich;  hieraus  ergiebt  sich 

0  0 

oder,  wenn  wir  die  Amplituden  von  u  und  v  mit  Ä  und  B  bezeichnen, 

44")  A=^^*,    h  =  ^-^BK 


§  9.    Die  Oeschwindigkeit  ebener  homogener  Wellen  in  durch- 
sichtigen inaktiven  Krystallen  als  Funktion  der  Fortpflanzungsrichtung. 

Die  Richtungen  der  Schwingungsvektoren. 

Während  bisher  die  Z-Axq  des  Koordinatensystemes  in  die 
Wellennormale,  die  X-  und  Z-Axe  in  die  Polarisationsrichtungen  einer 
homogenen  ebenen  Welle  gelegt  war,  wollen  wir  weiterhin  das  Koordi- 
natensystem mit  dem  System  der  einer  bestimmten  betrachteten 
Farbe  entsprechenden  Symmetrieaxen  zusammenfallen  lassen,  aber  der 
Einfachheit  halber  die  hierfür  charakteristischen  Indices  ^  fortlassen. 

Dann  nimmt  nach  (38")  die  Funktion  q>  die  Form 

45)  2(f.  =  a,^^  +  a,,j^  +  a,C' 

an,  und  die  Hauptgleichungen  (39)  und  (39')  lauten  für  einen  homo- 
genen Krystall 


450  - 


y dw         d  V  du         d  w       ^ dv         du 


Um  diese  Gleichungen  für  ebene  homogene  Wellen  zu  lösen,  haben 
wir  von  den  allgemeinen  Ansätzen  (19)  auszugehen  und  darin  wegen 
der  angenommenen  Durchsichtigkeit  des  Mediums  x  =  0  zu  setzen ; 
es  wird  dann  %  reell  gleich 

T  =    -  (^  —  -^  j ,  worin  r  =  ax  +  ßy  +  y^  ist , 

und  da  die  Formeln  (45')  nach  dem  Einsetzen  dieser  Werte  homogen 
linear  in  5,  ®,  §  werden,  auch  nur  reelle  Koefficienten  enthalten,  so 
ergiebt  sich  3:®-^  reell;  die  Schwingungen  sind  somit  linear,  und 
wir  können  schreiben 

lu=fp,    v  =  ffp,    w  =  hp 

\  /?  =  Ä'  sin  T, 
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wobei  p  den  Polarisationsvektor  und  f,  ff,  h  seine  Bichtnngskosinus 
bezeichnen,  die  nach  der  ersten  Formel  (39")  der  Bedingung 

^f+ßff  +  rh  =  0  45'") 

genügen  müssen. 

Für  die  Komponenten  des  Hilfsvektors  d  folgt  hieraus 

i  =  -ii''ß-9r)>  v^-^ifr-hu),  c. —  ^iff^-fß),    46) 

oder  wenn  man  seinen  Wert 

-  ^  =  rf  460 

und  seine  Richtungskosinus 

l=^hß-ffr,    m^fr^ha,    n^ffa--fß  46") 

einführt,   auch 

|  =  /rf,    iy  =  mrf,    i:=nrf.  46'") 

Da  aus  (46")  die  Gleichungen 

al+ßm  +  yn=^0,  fl  +  ffm  +  hn  =  0  46"") 

folgen,  so  bilden  die  Richtungen  r,  p,  d  ein  orthogonales  System. 

Setzen  wir  die  Ausdrücke  (45")  und  (46"')  in  die  Gleichungen  (45') 
ein,  so  ergeben  dieselben 

co^ff  =  a^na—  a^ly  j  47) 

aus  diesen  Formeln  gewinnen  wir,  indem  wir  sie  mit  den  Faktoren 
0,—y,ß]  /,  0,  —  a;  --/9,  a,  0  zusammenfassen  und  die  obigen  Werte 
von  l,  m,  n  berücksichtigen, 

(ai-ro2)/=  Gfß,    (fl,  -  ö)2)  m  = /?  ß,    (cij  -  «»)  n  =  ^^  ß,     47') 

wobei 

a^  a l  +  a^ ß m  +  a^y  n  =  ß  47") 

gesetzt  ist. 

Einen  zweiten  wichtigen  Wert  von  ß  erhält  man  aus  den  For- 
meln (47')  selbst,  indem  man  die  Beziehung 

l^  +  m^  +  n^=  1 
benutzt;    es  ergiebt  sich  hierdurch  nämlich 

^  -  k^j"*  kp-j^  t^.)'.     «'") 

also  ein  Ausdruck,  der  von  l,  m,  n  frei  ist  Indem  man  ihn  ein- 
führt, erhält  man  durch  die  GFleichungen  (47')  die  Richtung  des 
Vektors  d,   nämlich   die   Werte   der   /,  m,  n,    durch   die   Richtung 
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und  Größe  der  Geschwindigkeit  (o  in  bemerkenswerter  Weise  aus- 
gedrückt. 

Faßt  man  weiter  die  Gleichungen  (47')  mit  den  Faktoren  f,  ff,  h 
resp.  l,  nij  n  zusammen^  so  ergeben  sie 

48)  0  =  a^lf^  a^mff+  a^nh, 

480  «^=  «1  /*  +  o,  wi*  +  Ojn«; 

diese  Formeln  sind  mit  den  Beziehungen  0  =  {a^2)  ^^^  ^f  ==  (Sa)» 
(ö|  =  (oji)  von  S.  581  wesentlich  gleichwertig,  denn  /,  m,  n  und  f,ff,h 
nehmen  jetzt  dieselbe  Stelle  ein,  wie  früher  cc^,  ß^,  y^  und  «,,/?,,  y,. 

Benutzt  man  dagegen  das  Faktorensystem  ajia^  —  o)*),  ßl{a^—o}^ 
^/(aj— 0}^,  so  ergiebt  sich  die  Formel 

48")  -^^  +  -^-  +  -^"-^  =  0, 

welche  das  von  Fbesnel  herrührende  und  nach  ihm  benannte  Gesetz 
für  die  Abhängigkeit  der  Größe  der  Fortpflanzungsgeschwindigkeit 
einer  homogenen  ebenen  Welle  von  der  Richtung  ihrer  Normalen  aus- 
spricht.^*) Behandelt  man  to  als  einen  Vektor,  so  stellt  die  Gleichung 
eine  Oberfläche  sechsten  Grades  dar,  die  wir  nach  S.  522  die  Nor- 
malenfläche oder  kurz  die  Fläche  N  für  den  vorausge- 
setzten Krystall  nennen. 

Die  Gleichung  ist  quadratisch  in  Bezug  auf  (o^\  sie  ergiebt  also 
für  jede  Sichtung  von  r,  d.  h.  für  jedes  System  a,  ß,  y  zwei  Werte  «', 
oder  zwei  Wertpaare  ±  ^'  Dies  zeigt,  daß  die  Fortpflanzung  in  zwei 
getrennten  Wellen  und  nach  entgegengesetzten  Richtungen  mit 
gleichen  Geschwindigkeiten  geschieht 

Unterscheiden  wir  die  beiden  Wurzeln  für  co^  und  die  ilmen 
entsprechenden  Werte  von  ß  vorläufig  durch  die  Indices  1  und  2, 
so  ergeben  die  Formeln  (47')  die  Richtungskosinus  für  die  den  beiden 
Geschwindigkeiten  zugehörigen  Hilfsvektoren  rf  wie  folgt: 

48'")  (o, -  rü\) l,=  £i,a,    {a,  -  co?,) l,  =  il,  a 


Aus  diesen  Ausdrücken  kann  man  folgern,  daß  die  beiden 
Vektoren  d^  und  d^,  und  somit  auch  die  zu  ihnen  normalen. /?j  und  jo^, 
senkrecht  zu  einander  stehen,  daß  nämlich  gilt 

* 

indessen  brauchen  wir  diese  Behauptung  nicht  nochmals  zu  be- 
weisen, da  ilire  Richtigkeit  schon  aus  dem  auf  S.  581  Gesagten 
erhellt. 


48"") 
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Die  erhaltenen  Gesetze  gestatten  eine  eigentümliche  geometrische 
Deutung  durch  Heranziehung  des  schon  S.  577  erwähnten  Polari- 
sationsovaloides,  dessen  Gleichung  wir  durch  Einführung  des  Radius- 
vektors Q  und  seiner  Richtungskosinus  a,  b,  c  und  unter  Benutzung 
des  hier  überhaupt  vorausgesetzten  Hauptaxensystemes  schreiben 

Legt  man  durch  diese  Oberfläche  einen  Centralschnitt  parallel 
der  betrachteten  Wellenebene,  so  besitzt  das  Schnittoval  in  paar- 
weise entgegengesetzten  Richtungen  zwei  größte  und  zwei  kleinste 
Radienvektoren,  die  wir  seine  Halbaxen  nennen  wollen.  Die  Rich- 
tungen dieser  Halbaxen  sind  identisch  mit  den  durch  (47')  gegebenen 
der  Vektoren  d^  und  d^,  ihre  Größen  sind  identisch  mit  den  Wurzeln 
(Oj^  und  cög  der  Gleichung  (48"),  welche  der  gegebenen  Wellenebene 
entsprechen;  trägt  man  also  auf  der  Wellennormalen  vom  Centrum 
des  Ovaloids  aus  zwei  Strecken  von  der  Länge  der  beiden  Halbaxen 
auf,  80  geben  deren  Enden  zwei  Punkte  der  Oberfläche  N.  ^*) 

In  der  That  gelten  für  die  Richtungskosinus  a,  b,  c  die  Be- 
dingungen 

a2  ^.  ^2  ^  ^2  ^  1  ^ 

acc  +  bß  +  cy  =  0; 

die  Aufgabe,  für  den  Ovaloidschnitt  Größe  und  Richtung  der  Halb- 
axen zu  bestimmen,  kommt  also  hinaus  auf  die  Ableitung  der  Be- 
dingungen des  Maximums  oder  des  Minimums  der  Funktion 

Q^ -  A{a^  +  b^  +  c^ -- 1)  ---  2  M{aa  +  bß  +  cy), 

worin  A  und  M  unbekannte  Faktoren  bezeichnen.  Nach  bekannten 
Regeln  erhält  man  für  diese  Bedingungen 

(a^  —A)a  —  Ma  =  0, 

{a^^A)b-  Mß=^0, 

{a^^A)c--Mr  =  0; 

bei  Zusammenfassung  mit  den  Faktoren'  a,  b,  c  liefern  sie  A  =  p*, 
wobei  Q  einen  der  extremen  Werte  von  q  bezeichnet;  setzt  man  dies 
ein  und  schreibt 

{a,-^Q^)a=^Mu,   {a^^i?)b:=Mß,    {a.^Q^c^My, 

so  erkennt  man  bei  Vergleichung  des  Resultates  mit  den  Formeln  (47') 
sogleich  die  Richtigkeit  der  angegebenen  Konstruktion;  man  erkennt 
auch,  daß  jede  der  Halbaxen  des  Schnittovales  durch  ihre  Größe 
die  Fortpflanzungsgeschwindigkeit,  durch  ihre  Lage  die  Richtung 
des  Vektors  d  für  dieselbe  Welle  angiebt 
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Berücksichtigt  man,  daß  die  Polarisationsvektoren  p  senkrecht 
zu  den  bezüglichen  d  und  zur  Wellennormale  r  stehen,  und  daß 
nach  (48"")  auch  die  beiden  Vektoren  d^  und  d^  normal  zu  einander 
sind,  so  erkennt  man  weiter,  daß  die  Axen  des  Ovalschnittes  auch 
die  Richtungen  von  p^  und  p^  angeben,  und  daß  jede  Halbaxe  zu- 
gleich durch  ihre  Größe  die  Geschwindigkeit  der  einen  und  durch 
ihre  Richtung  die  Polarisationsrichtung  der  andern  Welle  angiebt  — 

Die  durch  (48")  angegebene  Abhängigkeit  der  Geschwindigkeit  co 
von  der  Fortpflanzungsrichtung  ist  im  aUgemeinen  eine  sehr  kompli- 
zierte;  sie  vereinfacht  sich  aber  erheblich  für  die  der  betreflfenden 
Farbe  entsprechenden  Symmetrieebenen.  Hier  sondern  sich  ohne 
weiteres  die  beiden  Wurzeln  für  oj*,  und  man  erhält 

in  der  7^- Ebene  wf  t=aj,  (o\=a^y^  +  a^ß^ j 
in  der  ^X- Ebene  ojf  =  a,,  (o\  =^a^a^  +  a^  y^ , 
in  der  JTZ- Ebene  ojf  =  Cj,   (o\  =  a^ß^+  a^u^ . 

Diese  Formeln  zeigen,  daß  die  Schnittkurven  der  Oberfläche  N 
mit  den  Symmetrieebenen  je  durch  einen  Kreis  und  ein  Oval  ge- 
bildet werden,  die  zusammen  nur  drei  verschiedene  Parameter  — 
die  Quadrate  der  dreimal  zwei  den  Symmetrieaxen  entsprechenden 
Geschwindigkeiten  —  besitzen.  Wegen  des  letzteren  Umstandes 
müssen  sich  die  beiden  Teile  der  Schnittkurve  notwendig  in  einer 
der  Symmetrieebenen  schneiden;  wenn  wir  die  schon  S.  583  einge- 
führte üngleichimg 


49) 


fli  ^  S  S  S 


wiederum  voraussetzen,  so  findet  dies  in  der  A'^if- Ebene  statt,  und 
zwar  unter  Winkeln  o  gegen  die  Z-Axe,  die  durch  die  Formeln  (43') 
gegeben  sind.  Wir  gelangen  so,  ausgehend  von  dem  Gesetz  für  die 
Abhängigkeit  der  Geschwindigkeit  von  der  Fortpflauzuugsrichtung, 
zu  den  optischen  Axen  zurück  als  den  Richtungen,  für  welche  die 
beiden  sonst  verschiedenen  Wurzeln  der  Gleichung  (48")  für  (o^  ein- 
ander gleich  sind.  Daß  für  sie  die  Polarisationsriclitungen  p  unbe- 
stimmt werden,  ergiebt  das  System  (48'");  Gleiches  folgt  aus  der 
Konstruktion  mit  Hilfe  des  Polarisationsovaloides,  dessen  Schnitte 
normal  zu  den  optischen  Axen  Kreisform  besitzen.  Für  die 
übrigen  in  den  Symmetrieebenen  liegenden  Richtungen  von  r  liefern 
beide  Wege  Polarisationen  normal  und  parallel  zu  den  Symmetrie- 
ebenen. — 

Die  allgemeine  Formel  (48")  vereinfacht  sich  femer  fiir  optisch 
einaxige   Krystalle,   die   wir   na<Jh   S.  585   aus   den    zweiaxigen 
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durch  Einführung  der  Beziehung  «j  =  a^  erhalten;  ihre  linke  Seite 
zerfällt  hier  in  zwei  Faktoren,  deren  gesondertes  Verschwinden  die 
beiden  Wurzeln  für  (o^  bestimmt;  die  eine  von  beiden  findet  sich 
konstant,  verhält  sich  also  wie  die  Geschwindigkeit  in  einem  isotropen 
Medium,  und  die  WeUe,  der  sie  zugehört,  wird  daher  als  die 
ordinäre  (p)  von  der  anderen,  extraordinären  [e)  unterschieden, 
deren  Geschwindigkeit  mit  der  Richtung  der  Fortpflanzung  variiert 
Die  Gleichungen  für  beide  schreiben  wir 

oder  bei  Einiuhrung  des  Winkels  U  der  Wellennormale  gegen  die 

Z-Axe  auch 

(ol  =  a^y    (ol  =  a^  sin^  U  +  a^  cos^  U\  49") 

sie  ergeben,  daß  iur  optisch  einaxige  Krystalle  die  Oberfläche  N  in 
eine  Kugel  und  ein  Rotationsovaloid  zerfäUt,  die  sich  in  der  Ro- 
tations- oder  Z'Axe  berühren.  Je  nachdem  agSOj  ist,  wird  das 
Ovaloid  die  Kugel  umschließen,  oder  wird  das  Umgekehrte  statt- 
finden ;  im  ersten  Falle  wird  der  Krystall  als  negativ,  im  zweiten  als 
positiv  bezeichnet 

Um  die  Gesetze  für  die  Schwingungsrichtungen  zu  bilden,  greift 
man  hier  passend  auf  die  Formeln  (47)  zurück;  denn  von  den  bei 
zweiaxigen  KrystaUen  sehr  brauchbaren  (48'")  werden  hier,  wenigstens 
für  die  ordinäre  Welle,  einige  dadurch  unbequem,  daß  sie  die  Form 
0  =  0  annehmen  und  somit  einen  Grenzübergang  erfordern.  Be- 
rücksichtigt man  die  Beziehungen  (46"),  so  erhält  man  aus  der  ersten 
oder  der  zweiten  Formel  (47)  für  die  ordioäre  WeUe 

n,  =  0, 
und  somit  wegen  la  +  mß  +  ny  =  0  auch 

i^-M=,    m   =— 1^^  49'") 

Da  der  Vektor  p^  mit  d^  zusammenfällt,  so  ist  femer 

und  wegen  der  letzten  Gleichung  (47)  l^ß  =  m^a;   somit  folgt  leicht 

Hieraus  folgt,  daß  der  Vektor  d^  normal  zu  der  Meridianebene 
resp.  dem  sogenannten  Hauptschnitt  steht,  d^  also  in  demselben 
hegt.  Die  Vektoren  p^  und  p^  verhalten  sich  umgekehrt,  und  da 
man  die  Richtung  von  p  als  die  Polarisationsrichtung  der 
linear  polarisierten  Welle  bezeichnet,  so  erhält  man  das  Resultat 
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daß  in  einaxigen  Erystallen  die  ordinäre  Welle  im  Haupt- 
schnitt,   die  extraordinäre  normal  dazu  polarisiert  ist  — 

Diesen  bei  einaxigen  Krystallen  so  einfachen  Gesetzen  lassen 
sich  die  kompUzierteren  für  zweiaxige  Krystalle  nahe  konform  ge- 
stalten, wenn  man  die  Eichtangen  der  Vektoren  r,  p,  d  nicht  auf 
die  optischen  Symmetrieaxen,  sondern  auf  die  optischen  Axen  ff 
und  0"  bezieht  1«) 

Hierzu  ist  es,  wie  schon  S.  584  erwähnt,  nützUch,  die  eine 
Seite  der  optischen  Axen  als  die  positive  hervorzuheben;  wir  wählen 
für  die  Axe  +  ff  die  Richtung  zwischen  der  +  X-  und  der  +  Z-Axe, 
setzen  also  für  sie 

50)  «'  =  +  l/|^'/^'=o, /=+|/|^. 

für  die  Axe  +0"  die  Sichtung  zwischen  der  +Z'  und  der  —  X-Axe, 
setzen  also 

50')        «"  =  -i/f^'  ß"-^'  y"=+V^- 

Bezeichnen  wir  dann  die  Winkel  zwischen  der  Wellennormalen  r 
und  den  so  festgesetzten  Richtungen  +0'und  +0"  durch  C/'  und  IT*, 
so  wird 

50")      cosir=^cca'+ry\  cos  «7"=  aa"+ ;'/'=-««'+ yr*. 
also 

aa'=|(cosf^'-cosC^')  =  sin|(&^"-  C^')  sini(?7"+  IT), 

y/=  i.(cos  Lr+  cos  ?/")  =cos|(f/"-  ir)cos^{U''+  IT). 

Schreibt  man  die  Gleichung  (48")  unter  Berücksichtigung  der 
Beziehung  /S*  =  l  —a^—y^  in  der  Form 

und  setzt  die  Werte  für  a  und  ;'  aus  (50'")  unter  Berücksichtigung 
der  Bedeutung  von  a'  und  /  ein,  so  erhält  man 

?£5  sin^Kf^'-  U')  sin2|(i/"+  IT) 

-?«--^,cosH(C^"-  ?/')co8H(C/'"+  £^')  +  l=0; 

diese  Formel  läßt  sich  aber  leicht  in  zwei  Faktoren  zerlegen,  deren 
Verschwinden  die  beiden  Wurzeln  für  co*  bestimmt  Bezeichnet 
man  die  Wurzeln  mit  o)l  und  w|,  so  erhält  man  direkt 

I  0,»  =  a,  -  (a,  -  «3)  sin»  ^{IP^-  IT), 


50'") 
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51') 


die  Welle  (o)  wird  also  zur  ordinären^  wenn  der  Kry stall  sich 
dadurch  zum  einaxigen  umwandelt,  daß  die  beiden  Axen  ff  und  0" 
mit  der  Z-Axe  zusammenfallen,  also  U^=U^^  wird. 

Andere  Ausdrücke  für  coo  ^ind  cd}  sind  die  folgenden 
(o!  =  Oj  cos^K?/"-  IT)  +  a,  Qm^iir'-^U') 

=  i(«l  +  «3)  +  i(«l-«3)C08(t^"-tr), 

Der  erste  von  ihnen  nimmt  für  IT  =  J7",  d.  h.,  wenn  die  beiden 
optischen  Axen  in  die  ^-Richtung  fallen,  die  Gestalt  des  Systemes 
(49 ")  an,  wodurch  der  Zusammenhang  der  Resultate  für  einaxige  und 
für  zweiaxige  Krystalle  klar  gestellt  ist 

Übrigens  ist  zu  bemerken,  daß  bei  zweiaxigen  Ejrystallen  keines- 
wegs die  Welle,  die  in  einer  Hauptebene  eine  konstante  Geschwin- 
digkeit besitzt,  stets  die  ordinäre  ist  Discutiert  man  die  obigen 
Ausdrücke  für  (ol  und  coj,  so  erkennt  man,  daß  allerdings  in  der 
ri;- Ebene,  wo  ?/'=f/"  ist,  o)i  =  a^,  o)\=  a^  cos^  U'  +  a^  sin^  U'  wird, 
daß  aber  in  der  XJ"- Ebene,  wo  ?/'+  t/"==;r  ist,  (ol=a^,  (ol  =a^  sin*  t/' 
+  flj  cos*  U'  gilt,  und  daß  die  Xif- Ebene  gar  in  Bereiche  ver- 
schiedener Natur  zerfallt  In  dem  Winkel  zwischen  den  optischen 
Axen,  welcher  die  -h^-Axe  enthält,  ist  nämlich  U^+U"  =  2o,  also 
o)l  =  a^,  dagegen  in  dem  Winkel,  welcher  die  +X-Axe  enthält,  ist 
W  —  U'=2o,  also  (oi  =  a^\  gleiches  gilt  für  die  diametral  gegenüber- 
liegenden Bereiche.  — 

Um  auch  die  Richtungen  der  Schwingungsvektoren  mit  Hilfe  der 
optischen  Axen  analytisch  auszudrücken,  schreiben  wir  unter  Benutzung 
der  Beziehung  fl  +  ffm  +  hn  =  0  die  Gleichung  (48)  in  der  Form 

(«1  -  «,)/  /  +  («3  —  a,)  Ä  n  =  0 , 

oder  nach  (50)  auch 

a'^fl=.y'^hn.  52) 

Führen  wir  ferner  die  Winkel  v\  t?"  und  w\  m?"  eines  Vektorpaares  /?,  d 
gegen  die  optischen  Axen  0'  und  0"  ein,  so  gilt  analog  zu  (50"') 

«y  =  \  (cos  v'  —  cos  ü") ,    fh  =  \  (cos  v*  +  cos  ü")  ,  1  .  ^, 

a7  =  ^(cos?^?*— cosM?"),    /n  =  -J.(costr'  +  cosM7"),  j 

und  die  Bedingung  (52)  wird  zu 

cos  ü'  cos  M?"  +  cos  tr'  cos  »"  =  0 .  52") 

Werden  endlich  die  in  gleichem  Sinne  positiv  gerechneten  Winkel 
V  und  V  zwischen  den  Ebenen  (r^d)  und  {r-yO^)  einerseits,  {r,0^') 
andererseits  eingeführt,  so  gilt 

Voigt,  Theoretische  Physik.    IL  ^^ 
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COS  ü'  =  sin  IT  cos  i\  cos  w"  =  sin  ?7"  cos  t ", 

52'")  .   cos M7'  =  sin  IT  cos (r  +  \n),   cos  m?'*  =  sin  t/"  cos  (i "  +  ^^r) 

=  —  sin  J7' sin  2*',  =  —  sin  ?7"sini". 

Somit  ergiebt  die  erhaltene  Bedingung  (52") 

cos  V  sin  i"  +  cos  i"  sin  T  ==  0, 
d.  h., 

8in(r+r)  =  0, 

und  dies  fährt,  da  man  durch  Wahl  der  positiven  Richtung  von  p  und  d 
stets  bewirken  kann,  daß  i'+i"  zwischen  Null  und  2n  liegt,  auf 
die  beiden  Lösungen 

Bedenken  wir,  daß  bei  dem  früher  benutzten  Übergang  zu  ein- 
axigen  Krystallen  für  die  ordinäre  Welle  V  =  £"=  0  wird,  so  ergiebt 
sich,  daß  die  erste  dieser  Formeln  der  ordinären,  die  zweite  der 
extraordinären  Welle  entspricht,  daß  wir  also  schreiben  können 

52"")  t^+C=0,     i\+V:=^n. 

Dies  Resultat  enthält  den  wichtigen  Satz,  daß,  wenn  wir  den 
Winkel  zwischen  den  Ebenen  (r,  O')  und  (r,  0"),  welcher  die  if-Axe 
enthält,  mit  /  bezeichnen,  die  Polarisationsrichtung  p^  der  ordinären 
Welle  in  der  Ebene  liegt,  welche  den  Winkel  /,  die  p^  der  extra- 
ordinären Welle  in  der  Ebene  liegt,  welche  den  Nebenwinkel  von  / 
halbiert 

Man  kann  dies  leicht  auf  geometrischem  Wege  verificieren. 
wenn  man  nur  berücksichtigt,  daß  der  durch  die  Wellenebene  be- 
stimmte Ovaloidschnitt  die  mit  den  Polarisationsrichtungen  zusammen- 
fallenden Hauptaxen  zu  Symmetrielinien  hat.  Wenn  man  also  in 
der  Wellenebene  die  Richtungen  zweier  gleicher  Durchmesser  des 
Schnittovales  angeben  kann,  so  sind  die  Halbierungslinien  der  beiden 
Winkel,  die  jene  einschließen,  die  gesuchten  Hauptaxen. 

Solche  gleiche  Durchmesser  werden  aber  einerseits  durch  die 
Geraden  geliefert,  in  denen  die  Kreisschnitte  des  Ovaloides  die 
Wellenebene  schneiden,  andererseits  durch  die  Geraden,  in  welchen 
die  Ebenen  durch  die  Wellcnnormale  r  und  die  optischen  Axen  0' 
und  0"  die  Wellenebene  durchsetzen;  denn  letztere  beiden  Geraden 
stehen  ersichtlich  normal  zu  ersteren. 

Hiermit  ist  das  oben  auf  analytischem  Wege  gefundene  Resultat 
auch  geometrisch  abgeleitet. 

Für  spätere  Folgerungen  bemerken  wir  uns,  daß,  wenn  die  JC-Axe 
des  auf  S.  581  u.  f.  benutzten  Koordinatensystemes  in  die  Halbierungs- 
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ebene  des  Winkels  /  gelegt  wird,  die  dort  erhaltene  Geschwindigkeit 
cöj  =  yiögj)  mit  0)^,  ß>2  =  y(flii)  mit  ß>^  identisch  ist.  — 

Wir  wollen  schließlich  zum  Zwecke  gewisser  Anwendungen  auch 
die  Größe  ß,  die  nach  (47'")  bloß  von  der  Richtung  von  r  und  der 
Größe  von  to  abhängt,  durch  W  und  i/"  ausdrücken,  gehen  dazu  aber 
vorteilhaft  von  dem  Ausdruck  (47")  aus,  der  sich  unter  Rücksicht 
auf  die  Beziehung  al  +  ßm  +  yn^  0  schreiben  läßt 

ß=(aj  — aj)a/  +  (a3-a,)yn, 
oder  bei  Benutzung  von  (50)  auch 

ß  =  (ai-a3)(a'*a/-;''V»)-  53) 

Nun  ist  a^a  und  y'y  durch  (50'")  gegeben,  a7  und  /n  durch  (52*); 
dabei  sind  die  Werte  (52"')  von  costr'  und  cosm?"  zu  berücksichtigen 
und  für  die  ordinäre  Welle 

für  die  extraordinäre  Welle 

V==\{n-J),    i"  =  i(«+.7) 

ZU  setzen.     Man  erhält  dann  leicht 

ßo=iK-S)8in(f^'-C^)8in|/,  \ 

Hierin  drückt  sich  /in  bekannter  Weise  durch  die  Winkel  IPj  ?/" 
und  den  Winkel  2o=0  der  optischen  Axen  aus;  es  gilt  nämlich 

sm  t«'-  -           -           -gi^  f/,gij^  j;„  , 

^^^  ^^^ sin  U'  sin  17"  ' 


§10.    Die  Gesetze  der  Fortpflanzung  von  StraMen  in  durchsichtigen 
Krystallen.    Gegenseitige  Lage  der  Wellennormale,  des  Strahles  und 

der  SchwingungBvektoren.     Singulare  Fälle. 

Die  ebenen  Wellen,  die  wir  bisher  betrachtet  haben,  können 
nach  S.  521  u.  f.  erhalten  gedacht  werden  als  Stücke  von  Wellenflächen 
um  eine  punktförmige  Lichtquelle,  die  klein  sind  gegen  die  Dimen- 
sionen der  Wellenflächen.  Die  normale  Entfernung  dr  zweier  solcher 
paralleler  Stücke,  welche  dem  Fortschreiten  der  Wellenfläche  während 
des  Zeitinterv alles  dt  entspricht,  bestimmte  durch  die  Beziehung 
drjdt=(o  die  Fortpflanzungsgeschwindigkeit  der  Wellen- 
normalen.    Da  die  Radienvektoren  s  der  Wellenfläche  als  die  vom 
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Lichtpunkt  ausgehenden  Strahlen  bezeichnet  waren,  so  wurde  durch 
die  Länge  des  Abschnittes  ds,  den  die  beiden  betrachteten  Stücke 
auf  dem  Radiusvektor  abgrenzen,  ein  Verhältnis 

da 

bestimmt,  das  wir  als  die  Fortpflanzungsgeschwindigkeit  des 
Strahles  s  bezeichneten,  der  zu  der  Normalen  r  gehört. 

Wir  gehen  jetzt  dazu  über,  fiir  durchsichtige  Kj-ystalle  Richtung 
und  Größe  der  Vektoren  a  zu  bestimmen,  welche  einer  gegebenen 
Wellennormale,  und  somit  einem  Wertpaar  oj  zugehören. 

Dies  gelingt  ohne  weiteres  mit  Hilfe  der  Bemerkung  von  S.  522, 
daß  die  Normalenfläche  iV  die  der  Strahlen-  oder  Wellenfläche  S  zu- 
geordnete Fußpunktsfläche  ist.  Konstruieren  wir  nämlich  im  Endi)unkt 
eines  Vektors  oj  und  zweier  ihm  unendlich  benachbarter  die  normalen 
Ebenen,  so  ist  hiemach  ihr  Schnittpunkt  ein  Punkt  der  Fläche  S^ 
und  der  Vektor  nach  demselben  hin  das  zu  w  gehörige  c.  ^^ 

Die  drei  Ebenen  seien  gegeben  durch 

ccx  +  ßy  +  yz  =  0), 

ax  +  {ß  +  Sß)y+[r+ljSß)z  =  a^+^^''^dß, 
wobei  wegen  a*  +  ß^  +  y^z=l  gilt 
54)  «  +  y|r_o,   ^+y|y-  =  0; 

wir  können  daher  die  definierenden  Formeln  auch  schreiben,  indem 
wir  zugleich  durcli  den  Index  s  andeuten,  daß  die  Koordinaten  sieh 
auf  einen  Punkt  des  Strahles  s,  genauer  auf  den  Endpunkt  des 
Vektors  a  beziehen, 

540  «^,  +  /?y.  +  r^.  ==G>, 

a       d  üi  ß  d  (ü 

Für  dmida  und  dcojdß  folgt  aus  (48")  unter  Rücksicht  auf 
(47'")  und  (54) 

und  man  erhält  so 


,^*  10,     Ahleihi/ng  der  Gleichung  der   WeUenflUehe. 


597 


x_  — 


n 

—  Z. 


y. 


r 

ß 


z_  — 


r  ' 


a{ j 

(-1-, 


=  r 
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a  1  —  0)"/  0)    ' 
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1      \  Si^ 


54'") 


wobei  die  letzte,  identische  Formel  der  Symmetrie  halber  zugefügt 
ist.  Die  Zusammenfassung  dieses  Systemes  mit  den  Faktoren  a,  ßy  y 
liefert 

und  bei  Vei'wendung  des  hieraus  folgenden  Ausdruckes  für  z^  er- 
giebt  sich  das  Wertsystem 


.r  =  r^  Cr)    1 -■ =  a  o- , 

r   =  /  ö>    1 J-. jT-     =  T'-  o- , 


55) 


wobei  a^,  ß^,  y^  die  Richtungskosinus  des  Vektors  (t  darstellen. 
Durch  Quadriereu  und  Addieren  erhält  man  hieraus 

i2* 


(T 


3  _  r.,2 


fö*  + 


Cü 


a    • 


55') 


Bedenkt  man,  daß  m  die  Normale  auf  der  am  Ende  von  a  an 
die  Fläche  8  gelegten  Tangentenebene  ist,  so  ergiebt  diese  Formel 
sogleich 

tg(ff,a,)  =  ^,  55") 

wodurch  die  Größe  ß/w  einfach  geometrisch  gedeutet  ist. 
Aus  (55')  folgt  weiter 

(aj-(72)  =  (ai-(ü»)-.-^,... 


und  beim  Einsetzen  dieser  Werte  in  (55),  wegen  ar  =  aw,  y  =  /?«, 
z^yai, 


Oj  —  (T*        a^  —  (o^  ^   a^  —  a*        a^  —  a*  ^   a^  —  <r^        a,  —  w'  * 


56) 


Midtipliziert  man  diese  Formeln  je  mit  den  entsprechenden 
aus  (55)  und  addiert,  so  erhält  man  bei  Rücksicht  auf  (47'")  und  (48") 
folgende  Gleichung  vierten  Grades  in  den  Koordinaten  x^,  y^,  z^ 
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xi  yl  xl 

56')  — ^  +  -^T  +  —  -  T  +  1=0, 

die  nach  Multiplikation  mit  g^  leicht  auf  die  Form 

2  /?a  »,2 


er-*  ^a  r'* 

56")  -^y  +  :p'-^  +  -^V  =  0 


flfl        ff*  O,        ff'  O,        ff' 


gebracht  werden  kann. 

Die  80  erhaltene  Beziehung  zwischen  (t  und  seinen  Richtungs- 
kosinus ist  die  Gleichung  der  Strahlen-  oder  Wellenfläche  6^*^: 
sie  unterscheidet  sich  von  der  Formel  (48")  für  die  Normalen- 
fläche N  wesentlich  nur  dadurch,  daß  die  Größen  a^,  a^,  öj,  ö>*  mit 
l/oj,  l/fljj  l/^8>  1/^*  vertauscht  sind. 

Demgemäß  erhält  man  die  Schnittkurven  der  Oberfläche  S  mit  den 
optischen  Symmetrieebenen  sogleich  aus  (49)  folgendermaßen;   es  gilt 


56'") 


m  der  7^- Ebene  o-f  =a,,    ^  =  ?^  +  ^, 

in  der  ^JT- Ebene  a?  =  a«,      -  =  —  +    * , 

^       ^ '   ff  5      Of      «1 

1       ^«      «2 
in  der  XZ- Ebene  (r?=a«,   —  =  —  +  —. 

'      ff^        Ol        er. 


Die  Schnittkurven  sind  sonach  in  jeder  Ebene  durch  einen  Kreis 
und  eine  Ellipse  gebildet;  dieselben  haben  zusammen  nur  drei  ver- 
schiedene Parameter,  welche  die  Quadrate  der  dreimal  zwei  Strahlen- 
geschwindigkeiten längs  der  Symmetrieaxen  darstellen.  Sie  schneiden 
sich  demgemäß  in  einer  der  drei  Ebenen,  worauf  wir  unten  zurück- 
kommen werden. 

Läßt  man,  wie  früher,  den  Kry stall  dadurch  optisch -einaxig 
werden,  daß  man  a^  =  a^  setzt,  so  zerfällt  die  Gleichung  (56")  in 
die  beiden 

1  a*+/92         v'i 

^^  )  '''='^'  ^  =  — «r  +«.' 

welche  eine  Kugel  und  ein  Rotationsellipsoid  darstellen,  die  sich  in 
den  Endpunkten  der  Rotationsaxe  berühren.  Da  die  konstante  Wurzel 
für  G  hier  oflenbar  der  ordinären  Welle  entspricht,  sind  die  Indices 
1  und  2  mit  o  und  e  vertauscht  worden.  — 

Es  lassen  sich  leicht  noch  andere  Analogien  auffinden,  welche 
sich  den  oben  hervorgehobenen  zuordnen. 

Indem  wir  das  System  (56)  schreiben 


57) 


(^j  —  w*  Oj  —  ff*    '      ff,  —  cj"         a>  —  ff '  '     o,  —  w-  r/g  —  o-*  ' 
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können  wir  (47')  auf  die  Form  bringen 

iius  diesem  System  ergiebt  sich  bei  Zusammenfassung  mit  den  Faktoren 
/;  //,  h  und  bei  Berücksichtigung  der  Beziehungen  (46"")  und  (48) 

^.f+ß.ff  +  r.k-0,  57") 

der  Schwingungsvektor  p  steht  also  sowohl  senkrecht  zur  Wellen- 
normale r,  als  zum  Strahl  s. 

Wir  füliren  nun  einen  neuen  Vektor  d    ein  durch  die  Wei*te 
seiner  Komponenten 

I.  =  ail»     %  =  a^'h     ?,  =  «3?;  58) 

seine  Richtungskosinus  /^,  w^,  7i^  sind  dann  gegeben  durch 

kl^  ==  a^l,     km^  =  a^m,     kn^  =  a^n,  58') 

wobei 

P  =  a2  /2  +  al  m^  +  ö|  w«  58") 

ist. 

Nach  dieser  Definition  ergiebt  sich  unter  Rücksicht  auf  (48) 

r^,+i7^,  +  ^",  =  0,  58'") 

der  Vektor  d^  steht  also  normal  zur  Polarisationsrichtung  p,  und  liegt 
somit  in  der  Ebene  durch  s  und  r,  resp.  rr  und  (o.  Femer  folgt 
aus  (57') 

kl=-^^^'',km=-^^%   Än=^?^V— ,         59) 

und  hieraus  bei  Zusammenfassung  mit  den  Faktoren  a,,  /9^,  y^  und 
Berücksichtigung  Ton  (56") 

d^  steht  also  auch  senkrecht  auf  a  und  schließt  demgemäß  mit  d 
denselben  Winkel  ein,  wie  a  mit  co. 

Für  diesen  Winkel  erhalten  wir  aus  (58')  unter  Rücksicht  auf  (48') 

k{ll^  +  7nm^  +  nn^  =  Äcos(4rf,)  =  ai/*  +  a,m*  + ajn*  =  oj*,    59") 
zugleich  folgt  aus  (55") 

cos  (ef,  c/J  =  cos  (<T, «)  =  ^^^,- ,  59'") 

und  durch  Kombination  dieser  Resultate 

Ä  =  yö,4+ß»  =  (0(r.  59"") 

Hierdurch  ist  ein  einfacher  Wert  für  k  erhalten,  dessen  EinfÜlirung 
bei  Benutzung  der  Abkürzung 
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60)  -?-.  =  -S" 

gestattet,  die  Gleichungen  (57')  auf  folgende  Gestalt  zu  bringen: 

Aus  ihnen  folgt  bei  Anwendung  der  Faktorensysteme  /^,  n?^,  w^  und 
60")  O^M  +  ^1.9^    nJt_ 

60'")  =_?:  +  _• +_i, 

zwei  Beziehungen,  die  genau  den  Formeln  (48)  und  (48')  entsprechen. 
Weiter  findet  man  einen  (47'")  analogen  Ausdruck  für  -5*,  der  nur 
von  a^f  ß^,  y^  und  (t  abhängt,  durch  die  Gleichung 

60"")  ^  = 


Die  erhaltenen  Gleichungen  (60'),  verglichen  mit  (47'),  ergeben 
für  die  Geschwindigkeiten  tr  und  die  Polarisationsrichtungen  p  der 
lieiden  Strahlen,  die  sich  in  gegebener  Richtung  fortpflanzen,  folgende 
Konstruktion,  die  der  auf  S.  589  besprochenen  parallel  geht^*^ 

Man  bilde  das  EUipsoid,  dessen  Gleichung  in  PolarkoordinattMi 

lautet 

1  __  a«       ft«       c« 

^«  Ol  O,  «8 

und  lege  durch  seinen  Mittelpunkt  eine  Ebene  normal  zu  dem  ge- 
gebenen Strahl;  dann  geben  die  Halbaxen  der  Sclmittellipse  durch 
ihre  Größen  die  gesuchten  Werte  der  Geschwindigkeiten  <7,  durch 
ihre  Richtungen  die  Lagen  der  Polarisationsvektoren  /?;  und  zwar 
bestimmt  je  dieselbe  Halbaxe  die  Geschwindigkeit  des  einen,  den 
Polarisationsvektor  des  anderen  Strahles. 

Zugleich  geben  die  Halbaxen  auch  die  Richtungen  der  oben 
eingeführten  Hilfavektoren  d^,  die  ja  zu  p  und  zu  s  normal  sind; 
diese  haben  in  der  mechanischen  Lichtheorie  keine  unmittelbare 
physikalische  Bedeutung,  in  der  elektromagnetischen  fallen  sie  mit 
den  elektrischen  Kräften  zusammen,  wie  dies  sich  aus  dem  S.  579 
Gesagten  leicht  nachweisen  Hißt. 

Wegen  des  einfachen  Zusammenhanges  zwischen  den  für  die 
Welli/nnormalen  und  den  für  die  Strahlen  gültigen  Formeln  erhält 
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man  durch  unmittelbare  Übertragung  einiger  der  letzteren  ohne  alle 
Reclinung  auch  noch  die  folgenden  Resultate. 

Die  beiden  Geschwindigkeiten  ^,  welche  derselben  Strahlrich- 
tung s  zukommen,  werden  einander  gleich  allein  für  zwei  Paar  ent- 
gegengesetzter Richtungen,  die  sogenannten  Strahlenaxeu,  die  in 
einer  optischen  Symmetrieebene  und  symmetrisch  zu  einer  optischen 
Symmetrieaxe  liegen.     Gilt  die  Ungleichung 

«1  S  02  S  ^s » 

so  befinden  sie  sich  in  der  X^- Ebene  und  schließen  mit  derif-Axe 
Winkel  s  ein,  gegeben  durch  die  zu  (43')  analogen  Formeln 

1  _  1^  1  ^i^ 

sin^.T=  ^ — -^,    008^5=  'J-    y;  61) 

die  Vergleichung  mit  den  Werten  (43')  ergiebt  zwischen  der  Lage  der 
optischen  und  der  Strahlenaxeu  die  Beziehungen 

sin'.«?  =    •  sin*(?,     cos^^  =  —  cos^ö.  61^ 

Die  Strahlenaxeu  sind  die  Normalen  auf  den  Kreisschnitten  des 
zur  Konstruktion  benutzten  Ellipsoides,  wie  die  optischen  Axen  die- 
jenigen auf  den  Kreisschnitten  des  Polarisationsovaloides. 

Für  die  Anwendungen  ist  es  vorteilhaft,  von  den  entgegengesetzt 
liegenden  Richtungen  je  eine  als  positiv  zu  führen;  wir  wählen,  wie 
bei  den  optischen  Axen,  hierfür  diejenigen  beiden,  welche  der 
+  Z'Axe  beiderseitig  am  nächsten  liegen,  und  bezeichnen  mit  S' 
diejenige,  für  welche 


61") 


«;=  +  ]/ 

ist,  mit  S"  diejenige, 

'i    1 

<*«     "»     /?'  _  n 
,  für  welche  gilt 

/.  =  +' 

/      ^8         «8 

«;  =  - 

/ 

fi      1 

/     ff%         «8 

61'") 


Charakterisieren  wir  dann  die  Richtung  eines  Strahles  durch 
die  Winkel  /  '  und  P\  die  derselbe  mit  S'  und  Ä"  einschließt,  so 
folgt  für  die  Werte  der  beiden  Geschwindigkeiten,  die  derselbe  je 
nach  seiner  Schwingungsart  besitzen  kann,  durch  einfache  Über- 
tragung der  Resultate  (51)  resp.  (51') 
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62) 


Die  Indices  sind  wiederum  so  gewählt,  daß  a^  konstant  wird, 
wenn  die  Axen  5'  und  S"  beide  in  die  Z-Axe  rücken. 

Welcher  von  den  beiden  Strahlen  {o)  und  {e)  in  den  optischen 
Symmetrieebenen  eine  konstante  Geschwindigkeit  besitzt,  ergiebt  sich 
sogleich  durch  Übertragung  der  Resultate  von  S.  593. 

Für  die  einer  gegebenen  Strahlenrichtung  s  zugehörigen  Polari- 
sationsrichtungen p^  und  p^  folgt  nach  S.  594,  daß,  wenn  man  den 
Winkel  zwischen  den  Ebenen  {s,  Ä')  und  {s,  S"),  innerhalb  dessen 
die  Z'kxe  liegt,  mit  /  bezeichnet,  die  Halbierungsebene  von  /  den 
Vektor  p^,  die  seines  Nebenwinkels  den  Vektor  p^  enthält. 

Dieselben  Ebenen  enthalten  auch  die  Vektoren  d  und  d  :  letztere 
stehen  aber  nicht  normal  zum  Strahl  und  sind  daher  durch  Angabe 
der  Ebene  in  ihrer  Lage  noch  nicht  definiert. 

Die  Übertragung  der  Werte  (53')  liefert  im  Hinblick  auf  die 
Definitionen  (47"')  und  (60"")  von  fl  und  JS  auch 

(^,  =  l(-}-l)sin{r"-.nsini/, 
62')  J  \«i       «8/ 

l  ^.  =  i(i-i)8in(r"+nco8i/, 
wobei  unter  Einführung  des  Winkels  5=  2*  der  Strahlenaxeu  gilt 

62")  ]  ^  ™  ^'  ^'"^  ^"  ' 

(  COS   f  i-  sin  F' sin  F"" 

Die  vorstehenden  Resultate  gewinnen  ein  hervorragendes  prakti- 
sches Interesse  durch  die  schon  auf  S.  521  erwähnte  Thatsache,  daß, 
wenn  man  einen  Teil  einer  ebenen  Welle  durch  einen  Schirm  aus- 
sondert, derselbe  bei  seiner  Fortpflanzung  angenähert  durch  eine  aus 
Strahlen  gebildete  Cylinderfläche  begrenzt  ist.  Diese  Thatsache  ist  bis- 
her als  bloßes  Resultat  der  Beobachtung  aufgefaßt;  sie  läßt  sich  aber 
theoretiscli  begründen  und  erscheint  dadurch  in  einem  neuen  Licht«. 

Um  diese  Begründung  zu  liefern,  knüpfen  wir  an  die  Ausgangs- 
gleichungen (45')  an,  fassen  dieselben  mit  den  Faktoren  u'dk,  vdk, 
w'dk  zusammen  und  integrieren  das  Resultat  über  ein  beliebiges 
Bereich  k  des  homogenen  Krystalles. 

Unter  Benutzung  der  Werte 
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erhalten  wir  nach  einmaliger  teilweiser  Integration 
jW  +  V^')  ^^  =  j  [K  V^'—a^  ?»')  cos  (n,  jr)  +  (03  f  m'  -  Oj  1 117')  cos  (n,  y) 

+  («ilt/— Ojiyt«')  cos(n,z)|  rfo, 

wobei  do  das  Element  der  Oberfläche  0  von  ä  und  n  die  innere 
Normale  auf  do  ist.  Diese  Formel  ergiebt  die  Änderung  der  Energie 
E=f{cp  +  %^)dk  des  Raumes  k  als  Resultat  einer  durch  die  Ober- 
tiäche  eintretenden  Energieströmung,  deren  Komponenten  nach 
den  Koordinatenaxen  lauten 

—  Formeln,  die  leicht  mit  den  auf  S.  424  erhaltenen  Gleichungen 
(252)  in  Beziehung  zu  setzen  sind. 

Führen  wir  nach  (58)  die  Komponenten  |,,  ij^,  if,  des  Vektors  d^ 
ein,  so  erhalten  wir 

und  diese  Werte  zeigen,  daß  der  Energiestrom  senkrecht  zu  den 
Vektoren  p  und  d^j  also  nach  S.  599  parallel  mit  der  Richtung  des 
Strahles  s  stattfindet 

Begrenzt  man  also  einen  Teil  eines  ebenen  Wellenzuges  durch 
eine  aus  Strahlen  gebildete  Cy linderfläche,  so  tritt  durch  diese 
Fläche  Energie  nicht  hindurch;  es  erscheint  also  plausibel,  daß  man 
die  Bewegung  auf  der  einen  Seite  der  Cylinderfläche  ganz  besei- 
tigen kann,  ohne  die  auf  der  anderen  Seite  befindliche  zu  ändern. 

Indessen  ist  dieser  Schluß  keineswegs  streng;  vielmehr  zeigt 
die  genauere  Analyse,  auf  welche  wir  später  eingehen  werden,  daß 
bei  Strahlenbündeln,  deren  Querdimensionen  die  Wellenlänge  des 
Lichtes  sehr  viele  Male  übertrefifen,  die  Bewegung  in  einer  relativ 
dünnen  oberflächlichen  Schicht,  bei  dünneren  Bündeln  aber  die  Be- 
wegung aller  Teile  geändert  wird,  wenn  eine  Begrenzung  in  der 
obigen  Weise  an  irgend  einer  Stelle  des  fortschreitenden  Wellen- 
zuges vorgenommen  wird,  und  daß  sich  die  Bewegung  auch  über  die 
Cylinderfläche  hinaus  in  den  äußeren  Raum  verbreitet.  — 

Um  in  jedem  einzelnen  Falle  zu  einer  gegebenen  Wellennor- 
malen die  zugehörigen  Strahlen  nach  Richtung  und  Geschwindigkeit, 
und  umgekehrt  zu  einem  gegebenen  Strahl  Richtung  und  Geschwin- 
digkeit der  zugehörigen  Wellennormale  zu  finden,  dienen  außer  dacsw. 
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S.  599  abgeleiteten  Satz^  daß  der  Strahl  und  die  Wellennormale 
senkrecht  zum  Polarisationsvektor  p  stehen,  dessen  Richtung  hin- 
wieder auf  S. 587  und S. 594  angegeben  ist,  die  Formeln  (öö') und (55). 
die  wir  imter  Benutzung  der  durch  (60)  eingeführten  Hilfsgröße  2" 
folgendermaßen  schreiben  können 

63)  -'  =  «'(i  +  5')'-'  =  r^^ 

63')  tg  («7,  ö)  =  -g-  =  «7»  2. 

In  der  letzten  Formel  betrachtet  man  am  besten  Si  und  JS  als  al)- 
solute  Größen  und  bestimmt  den  Sinn,  in  dem  a  von  (o  abweicht, 
rein  geometrisch,  am  einfachsten,  indem  man  die  gegebene  Rich- 
tung (T  oder  (o  in  die  optischen  Symmetrieebenen  rückt,  wo  an  der 
Hand  der  Schnittkurveu  der  Oberfläche  N  oder  S  die  unmittelbare 
Anschauung  die  gegenseitige  Lage  dieser  beiden  Vektoren  ergiebt 

Diese  Symmetrieebenen  enthalten  nämlich  gleichzeitig  die  ein- 
ander entsprechenden  Welleunormalen  und  Strahlen;  für  die  in  (49) 
und  (56'")  mit  (1)  bezeichneten  Wellen  von  konstanter  Geschwindig- 
keit fällt  Strahl  und  Normale  zusammen;  fiir  die  mit  (2)  bezeich- 
neten von  variabler  Geschwindigkeit  liegt  jederzeit  der  Strahl  nach 
der  Richtung  der  benachbarten  größeren,  die  Normale  nach  der- 
jenigen der  benachbarten  kleineren  Ha Ibaxe  der  Schnittellipse  hin. 
welche  die  Oberfläche  S  in  der  betrefl*enden  Symmetrieebene  liefert 
Da  der  Sinn  der  Abweichung  zwischen  r  und  s  sich  stetig  ändert 
so  ist  derselbe  hierdurch  auch  für  die  Octanten  zwischen  den  Svm- 
metrieebenen  festgestellt  — 

Von  hervorragendem  Interesse  sind  diejenigen  speziellen  Rich- 
tungen der  Wellennormalen  r  und  des  Strahles  s,  für  welche  der 
Winkel  (rr,  oii)  nach  den  in  (63')  gegebenen  Ausdrücken  unbe- 
stimmt wird.^^ 

Um  die  bezüglichen  Richtungen  der  Wellennormalen  r  zu 
betrachten,  knüpfen  wir  an  den  Ausdruck  tg(fr,  «)=  ß/w^  an,  de^^sen 
Nenner  in  allen  Richtungen  vollständig  bestimmt  ist,  dessen  Zähler  Q 
nach  den  Werten  (53')  aber  unbestimmt  wird,  wenn  die  Wellen- 
normale in  eine  optische  Axe  fällt,  da  in  diesem  Falle  der  Winkel/ 
alle  möglichen  Werte  annehmen  kann. 

Um  dies  näher  zu  verfolgen,  lassen  wir  r  mit  0'  zusammen- 
fallen und  bemerken,  daß  in  diesem  Falle  col^mi  =  a^  ist;  wir 
führen  weiter  den  Winkel  y>  zwischen  der  Kbene  («,  o-J,  resp.  (0%  ryj, 
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und  [0\  0"),  resp.  (JT,  Z),  ein,  so  gerechnet,  daß  ^e/=  qp  wird,  und 
erhalten,  da  6'=0,   [/"=2(?=0  ist,  sogleich 

tg  (f^o^ «)  =  —^^-  sii^  0  sin  9) ,  tg  {(T^,  ö>)  =  — 2^  sin  0  cos  y .  64) 

Da  (p  alle  Werte  zwischen  0  und  2n  annimmt,  und  da  der 
Strahl  s^  in  der  Halbierungsebene  des  Winkels  /,  der  Strahl  s^  in 
der  dazu  normalen  liegt,  so  sind  die  beiden  Formeln  äquivalent; 
sie  sagen  aus,  daß  die  Strahlen,  welche  zu  der  parallel  O*  liegenden 
Wellennormalen  gehören,  einen  Kegel  erfüllen,  dessen  Gleichung 
lautet 

tg  /  =  ~^^  sin  0  cos  qp ,  64') 

wobei  X  den  Winkel  zwischen  der  Kante  im  Azimut  (p  und  der  Axe  O* 
bezeichnet,  und  wobei,  wenn  Oj  >  Oj  ist,  der  Wert  f/)  =  0  der  Richtung 
von  0'  nach  der  if-Axe  hin  entspricht.  Die  Schnittkurve  des  Kegels 
mit  der  Wellenebene  im  Endpunkt  von  co,  d.  h.  im  Abstand  j/a, 
von  der  Spitze,  ist,  falls  man  den  Radiusvektor  j/a^  tg/  =  ()  setzt, 
gegeben  durch 

()  =  ^5^-^sinOcosa);  64") 

21/^  ^  ^ 

sie  ist  also  ein  Kreis  vom  Durchmesser 

5  =  -^^-^=.^sinO,  64'") 

der  durch  die  Axe  0'  geht. 

Nach  dem  früher  erörterten  Zusammenhang  zwischen  Wellen- 
normale und  Strahl  folgt  hieraus,  daß  die  Wellenebene,  die  normal 
zu  einer  optischen  Axe  im  Abstand  ^a^  vom  Mittelpunkt  konstruiert 
wird,  die  Fläche  S  in  dem  Kreise  berührt,  dessen  Gleichung  in  (64") 
enthalten  ist. 

Über  die  in  dem  Strahlenkegel  stattfindende  Polarisationsrich- 
tuug  p  giebt  die  Regel  Aufschluß,  daß  p  normal  steht  zu  Wellen- 
normale und  Strahl;  da  die  Wellennormale  hier  in  die  optische  Axe  0' 
fällt,  so  ist  für  jede  Kante  des  Kegels  die  Polarisationsrichtung  normal 
zu  der  Ebene  durch  diese  Kante  und  durch  0\  — 

Um  die  singulären  Richtungen  der  Strahlen  s  zu  finden,  gehen 
wir  aus  von  dem  Ausdruck  tg  (d,  cS)  =  o*'  -5*,  dessen  erster  Faktor 
jederzeit  bestimmt  ist,  dessen  zweiter  nach  (62')  aber  unbestimmt  wird, 
wenn  s  in  eine  Strahlenaxe  S'  oder  Ä"  fällt,  da  dann  der  Winkel  1 
alle  möglichen  Werte  annehmen  kann. 
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Um  dies  genauer  zu  verfolgen,  lassen  wir  s  in  die  Axe  S^  faUeiu 
wodurch  (T^=a^  wird;  wir  führen  den  Winkel  t//  zwischen  den  Ebenen 
((T,«J,  resp.  (8\  Q)J,  und  {8\  5"),  resp.  (-1,^),  ein,  sodaß  ■J-/=  V  ^"^ 
und  erhalten  sogleich,  da  ^'=0,  r"=2«  =  Ä  ist, 

J--i  i-  —  -L 

65)     tg  ((T,  6>^)  =  -^—  sin  8  sin  i/;,    tg  (er,  ©J  ==  ^  ^  ^  sin  S  costp. 

Diese  Formeln  gehen  den  in  (64)  enthaltenen  durchaus  parallel: 
sie  sprechen  aus,  daß  die  Wellennormalen,  welche  dem  zu  5'  parallel 
liegenden  Stralil  zugehören,  einen  Kegel  erfüllen,  dessen  Gleichung 
lautet 

650  tg/=:^^-Y^siniSco8i/;, 

wobei  X  ^^T^  Winkel  zwischen  der  Kante  im  Azimut  tp  und  der 
Axe  8^  bezeichnet,  und  wobei,  wenn  a^>a^  ist,  der  Wert  i^=0  der 
Sichtung  von  8^  nach  der  X-Axe  hin  entspricht. 

Legt  man  eine  Ebene  im  Abstand  j/ä^  von  der  Spitze  des 
Kegels  normal  zur  Axe  8\  so  schneidet  der  Kegel  sie  in  der  Kurve 

65")  e  =  Vs  ^2^  ^^^  ^  ^^®  '^' 

wobei  Q  =  y^j  tg/  den  Radiusvektor  von  der  Axe  8^  aus  bezeichnet: 
die  Kurve  ist  ein  Kreis  vom  Durchmesser 

i 1^ 

65'")  J=:y^2^^^-2-^sinS, 

der  die  Axe  S'  schneidet. 

Über  die  Polarisationsrichtung  p  an  den  verschiedenen  Stellen 
des  Normalenkegels  giebt  der  oben  zu  gleichem  Zwecke  bei  dem 
Strahlenkegcl  benutzte  Satz  Aufschluß. 

Nach  dem  frülier  erörterten  Zusammenhang  zwischen  Strahl 
und  Wellennormale  ist  der  soeben  bestimmte  Kegel  identisch  mit 
dem,  der  von  den  Normalen  auf  der  Oberfläche  6'  in  deren  konischen 
Doppelpunkten,  d.  h.  in  den  Enden  der  Stralilenaxen,  gebildet  wird. 


§  11.     Reflexion  und  Brechung  homogener  ebener  WeUtn,  607 


§  11.  Die  geometrischen  Gesetze  der  gewöhnlichen  Eeflexion  und 
Brechung  homogener  ebener  Wellen  an  durchsichtigen  inaktiven 
Kry stallen.  Konische  Eefraktion.  Die  Grenzwinkel  streifender  Ee- 
flexion und  Brechung.     Bestimmungsmethoden  optischer  Konstanten. 

Die  geometrischen  Gesetze  der  Reflexion  und  der  Brechung 
ebener  homogener  Wellen  an  der  ebenen  Zwischengrenze  durch- 
sichtiger krystallinischer  Medien  lassen  sich  vollständig  ableiten  auf 
der  alleinigen  Grundlage  der  Thatsache,  daß  die  Bedingungen  des 
Überganges  lineare  Beziehungen  zwischen  den  Komponenten  der  in 
beiden  angrenzenden  Medien  stattfindenden  Schwingungsvektoren  dar- 
stellen. Denn  berücksichtigt  man,  daß  nach  Symmetrie  eine  ein- 
fallende homogene  ebene  Welle  nur  ebensolche  reflektierte  und  ge- 
brochene Wellen  hervorrufen  kann,  so  ergiebt  sich,  daß  diese 
Komponenten  sämtlich  die  Variabein  nur  in  Kombinationen  von 
der  Form 

enthalten,  und  daß  diese  Funktionen  Tj^  flir  die  verschiedenen  Wellen 
in  der  Zwischengrenze  sämtlich  den  gleichen  Wert  annehmen  müssen. 
Hieraus  folgt  zunächst  ganz  allgemein,  daß  die  Perioden  t^  für  alle 
aus  einer  einfallenden  entstehenden  Wellen  gleich  sein  müssen,  daß 
also  einfarbiges  Licht  durch  Eeflexion  oder  Brechung  seine  Farbe 
nicht  ändern  kann. 

Wählen  wir  ferner  speziell  die  Zwischengrenze  zur  XZ- Ebene, 
so  müssen  auch  die  Aggregate  W;^/«^  und  /?^/ö>^  für  alle  so  verbun- 
denen Wellen  die  gleichen  sein;  legen  wir  noch  spezieller  die  XZ- 
Ebene  durch  die  Wellennormale  der  einen,  etwa  der  einfallenden 
Welle,  machen  sie  also  zur  Einfallsebene,  so  ergiebt  sich,  daß, 
wie  für  die  einfallende,  so  für  alle  Wellen  ßj^=0  sein  und  für  alle 
(^J^|cOf^  den  gleichen  Wert  besitzen  muß.  Hierdurch  ist  bereits  das 
Grundgesetz  der  Reflexion  und  der  Brechung  ebener  homo- 
gener Wellen  ausgesprochen;  dasselbe  lautet  dahin,  daß  die  reflek- 
tierten und  die  gebrochenen  Wellennormalen  in  der  Einfallsebene 
liegen,  und  daß  die  Sinus  ihrer  Winkel  gegen  das  Einfallslot  a^=  sin  qp^ 
sich  wie  ihre  Fortpflanzungsgeschwindigkeiten  w^  verhalten.  ^^) 

Da  die  Fortpflanzungsgeschwindigkeiten  Funktionen  der  Farbe 
sind,  die  mit  der  Richtung  variieren,  so  werden  auch  die  Winkel  (pj^ 
von  der  Farbe  abhängig  sein;  bei  nicht  einfarbigem  einfallenden 
Lichte  tritt  daher  an  der  Grenze  zwischen  zwei  Krystallen  sowohl  für 
die  reflektierten,  als  für  die  gebrochenen  Wellen  Dispersion  ein. 
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Nimmt  man  die  im  vorigen  Paragraphen  für  den  Zusammen- 
hang zwischen  Strahlen  und  Wellennormalen  erhaltenen  Resultate 
zu  Hilfe,  so  erkennt  man,  daß  die  Strahlen  im  allgemeinen  keines 
der  obigen  beiden  Gesetze  befolgen.  — 

Um  den  Zusammenhang  zwischen  einfallenden,  reflektierten  und 
gebrochenen  Wellennormalen  zu  veranschaulichen,  unterscheiden  wir 
die  in  der  Zwischengrenze  zusammenhängenden  Medien  als  die 
Körper  (0)  und  (1),  führen  aber  die  auf  das  erste  bezüglichen  Größen 
ohne  Index,  die  auf  das  zweite  mit  dem  Index ,.  Wir  konstruieren 
um  einen  beliebigen  Punkt  der  Grenze,  der  als  Koordinatenanfang 
gewählt  werden  möge,  in  den  S.  522  festgesetzten  Dimensionen  zwei 
Strahlenflächen  Ä  und  S,,  wie  sie  den  Medien  (0)  und  (1)  entsprechen. 
i  Ist  dann  im  Medium  (0)  eine  gegen  die  Grenze  hinlaufende,  also 

einfallende  Wellenebene  entweder  direkt,  oder  durch  ihren  Strahl 
gegeben,  so  legen  wir  ihr  parallel  Tangentenebenen  an  die  Flache  <S^ 
sodaß  ihre  Berührungspunkte  im  Medium  (!)  liegen;  da  die  Flache  ^S 
zwei  Hüllen  besitzt,  so  giebt  es  deren  im  allgemeinen  auch  zwei, 
und  von  ihnen  wird  die  eine  nur  dann  auszuschließen  sein,  wenn 
die  Schwingungsart  der  einfallenden  Welle  speziell  so  Torgeschrieben 
ist,  wie  sie  allein  in  der  anderen  Welle  stattfinden  kann.  Wir 
denken  zur  Vereinfachung  zunächst  eine  solche  beschränkende  Ver- 
fügung getroffen,  also  nur  eine  dieser  Tangentenebenen  kon- 
struiert, —  werden  es  aber  später  zeitweilig  passender  finden,  beide 
nebeneinander  zu  benutzen  — ,  und  bezeichnen  die  Gerade,  in  der 
sie  die  Xr-Ebene,  d.  h.  die  Zwischengrenze,  schneidet,  als  die 
Gerade  F. 

Durch  die  Gerade  F  sind  dann  im  allgemeinen  noch  weitere 
drei  Tangentenebenen  an  die  Fläche  S,  außerdem  aber  vier  Tan- 
gen tenebeuen  an  die  Fläche  S,  zu  legen  möglich,  und  alle  diese 
acht  Ebenen  stehen,  als  Wellenebenen  aufgefaßt,  ersichtlich  in  der 
Beziehung,  daß  für  sie  a/co  den  gleichen,  nämlich  den  filr  die  ein- 
fallende Wellenebene  vorgeschriebenen  Wert  besitzt 

Da  in  jeder  Strahlenfläche  der  Radiusvektor  vom  Centrum  nach 
der  Berührungsstelle  einer  Ebene  die  Natur  des  Strahles  hat,  welcher 
jener  Ebene  als  einer  längs  der  Normalen  sich  fortpflanzenden  Wellen- 
ebene  zugehört,  so  ist  der  Charakter  der  verschiedenen,  durch  die 
obige  Konstruktion  gegebenen  Wellenebenen  aus  der  Lage  und  der 
Richtung  der  zugehörigen  Strahlen 'zu  beurteilen. 

Wellen,  deren  Strahlen  nach  dem  Medium  (1)  hin  liegen,  haben 
daher  in  unserem  Falle,  je  nachdem  sie  mit  Hilfe  der  Fläche  «^ 
oder  S,  erhalten  sind,  den  Charakter  in  (0)  einfallender,  wie  dies 
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oben  schon  benutzt  ist,  oder  nach  (1)  gebrochener  Wellen;  solche, 
deren  Strahlen  nach  (0)  hinweisen,  sind  reflektierte,  wenn  sie  Tan- 
gentenebenen der  Fläche  S  sind. 

Welche  von  diesen  Wellen  je  bei  dem  speziellen  vorliegenden 
Problem  eine  Bedeutung  haben,  würde  sich  ohne  Zuhilfenahme  der 
Erfahrung  mit  aller  Strenge  ergeben,  wenn  das  Problem  durch 
Nebenbedingungen  eindeutig  bestimmt  wäre;  solche  Bedingungen 
könnte  etwa  die  Festsetzung  liefern,  daß  im  Unendlichen  nur  im 
ersten  Medium  eine,  und  zwar  nur  eine,  nach  der  Grenze  hinlaufende 
Welle  vorhanden  wäre.  Dadurch  wäre  man  gezwungen,  sich,  neben 
der  einfallenden,  auf  WeUen  zu  beschränken,  die  von  der  Grenze 
hinweglaufen,  und  die  vorstehende  Überlegung  ergiebt,  daß  deren 
zwei  im  ersten  und  zwei  im  zweiten  Medium  vorhanden  sind.  In 
der  Eegel  begnügt  man  sich  mit  dem  Schluß,  daß  die  vier  auf 
S.  579  abgeleiteten  Grenzbedingungen  auch  nur  vier  Wellen  aus 
einer  einfallenden  zu  bestimmen  gestatten,  und  wählt  für  diese  der 
Erfahrung  nach  jene  vier,  von  denen  zwei  als  reflektierte,  zwei  als 
gebrochene  zu  bezeichnen  sind. 

Die  erörterte  Konstruktion  zeigt  übrigens,  daß  es  zu  jeder  ein- 
fallenden Welle  mindestens  eine  zugehörige  reflektierte,  daß 
09  aber  nicht  zu  jeder  einfallenden  Welle  zugehörige  gebrochene 
giebt.  In  der  That:  da  die  einfallende  Welle  eine  im  Medium  (0) 
mögliche  Bewegung  enthalten  soll,  so  muß  die  Gerade  F  nach  ihrer 
Konstruktion  stets  ganz  außerhalb  wenigstens  der  einen  Hülle  der 
Fläche  S  liegen,  und  sonach  muß,  außer  der  einen  Tangentenebene 
an  S,  welche  die  einfallende  Wellenebene  repräsentiert,  stets  min- 
destens noch  eine  zu  legen  möglich  sein,  die  S  innerhalb  des  Me- 
diums (0)  berührt  und  also  eine  reflektierte  Wellenebene  darstellt. 
Dagegen  kann  die  Gerade  jT,  wenn  das  Medium  (1)  geeignet  ge- 
wählt ist,  beide  Hüllen  der  Oberfläche  S,  schneiden,  und  dann  ist 
es  überhaupt  nicht  möglich,  durch  F  Tangentenebenen  an  S,  zu 
legen;  dann  entspricht  also  der  einfallenden  gar  keine  gebrochene 
Welle. 

Man  kann  allgemein  sagen:  bei  wachsendem  Einfallswinkel  ver- 
schwindet eine  reflektierte  Welle  in  dem  Moment,  wo  die  Gerade  F 
die  eine  Hülle  von  S  berührt;  es  verschwindet  jedesmal  eine  ge- 
brochene, wenn  die  Gerade  F  eine  Hülle  von  S,  berührt  Bedenkt 
man,  daß  in  diesen  Grenzfällen  die  Berührungsatelle  je  einer  durch 
F  gelegten  Tangentenebene  in  die  Grenzfläche  XY  rückt,  und  ei^ 
innert  sich,  daß  der  Eadiusvektor  nach  der  Berührungsstelle  der 
jener  Wellenebene  zugehörige  Strahl  ist,  so  erkennt  man,  daß  der 

Voigt,  Tlieorettache  Physik.    II.  ^^ 
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Moment  des  Verschwindeiis  einer  Welle  immer  an  den  streifenden 
Verlauf  des  zugehörigen  Strahles  gebunden  ist  Demgemäß  könnte 
man  jene  singulären  Einfallswinkel  auch  als  diejenigen  charakteri- 
sieren, für  welche  entweder  der  eine  reflektierte  oder  der  eine  ge- 
brochene Strahl  streifend  verläuft 

Die  letzten  beiden  Vl^inkel  nennt  man,  da  sie  je  das  Ver- 
schwinden einer  gebrochenen  Welle  bezeichnen,  daneben  auch  die 
Gfrenzwinkel  der  totalen  Reflexion.  Sie  haben  eine  besondere 
Bedeutung,  da  sie  auch  in  dem  praktisch  wichtigsten  Falle  YorkommeD. 
wo  das  erste  Medium  isotrop  ist,  wo  also,  weil  S  nur  eine  Hülle 
besitzt,  der  Grenzwinkel  streifender  Reflexion  in  Wegfall  kommt  — 

Von  eigenartigem  Interesse  ist  bei  zweiaxigen  Erystallen  noch 
je  eine  spezielle  Lage  der  Wellennormale  oder  des  Strahles, 

Fällt  die  geJ)rochene  Wellennormale  in  eine  optische  Axe  des 
zweiten  Mediums,  so  entsprechen  ihr  nach  S.  605  unendlich  viele 
gebrochene  Strahlen,  die  den  Mantel  eines  gewissen  schiefen  Kreis- 
kegels erfüllen.  Grenzt  man  also  im  ersten  Medium,  das  am  besten 
als  unkrystallinisch  —  etwa  als  der  Luftraum  —  gewählt  wird,  ein 
feines  Strahlenbündel  ab,  so  pflanzt  sich  in  diesem  Falle  ein  Strahlen- 
kegel  im  zweiten  Medium  fort,  und  wenn  letzteres  durch  eine  zweite 
parallele  Fläche  gegen  den  Luftraum  begrenzt  ist,  tritt  aus  derselben 
ein  von  den  Strahlen  erfüllter  Cylindermantel  aus. 

Diese  Erscheinung  nennt  man  die  innere  konische  Re- 
fraktion. 

Liegt  der  auf  die  Zwischengrenze  treft'ende  Strahl  in  einer 
Strahlen  axe,  so  entsprechen  ihm  nach  S.  605  unendlich  viele 
Wellennormalen,  die  einen  gewissen  schiefen  Kreiskegel  erfüllen,  und 
jeder  von  ihnen  gehört  eine  andere  gebrochene  Wellennonnale  zu. 
Ist  das  zweite  Medium  unkrystallinisch,  —  etwa  der  Luftraum  —  so 
fallen  in  ihm  Strahlen  und  Normalen  zusammen,  und  aus  einem 
Strahlenbündel  im  Innern  des  Kr}'stalle8  entsteht  sonach  im  äußeren 
Raum  ein  von  Strahlen  erfüllter  Kegelmantel. 

Diese  Erscheinung  nennt  man  die  äußere  konische  Re- 
fraktion. 

Beide  sind  zunächst  aus  der  Theorie  erschlossen  und  dann  erst 
beobachtet  worden;  sie  liefern  somit  eine  besonders  frappierende 
Bestätigung  der  abgeleiteten  Gesetze  der  Doppelbrechung,  ^^j  — 

um  diese  geometrischen  Überlegungen  analytisch  zu  fassen  und 
dadurch  ihre  Resultate  für  die  Anwendung  geeigneter  zu  machen, 
betrachten  wir  eine  homogene  ebene  Welle,  deren  Normale  in  der 
—  übrigens  behebig  orientierten  —  A'^- Ebene  liegt.     Es   ist  dann 
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u,  V,  w  von  y  unabhängig,  und  die  Hauptgleichungen  nehmen  die 
Form  an 


zx  zx 

«'"=  -  ä^  («31 1  +  «22 fl  + «*$?)» 


66) 


fc  dv     ■  du        dw        y.        dv  «-« 


wobei 

öa'     ''""ÖJt        dx  ^     "^  ~~  dx 
ist.    Die  letzte  der  Gleichungen  (66)  kann  auch  durch  die  Beziehung 

^  +  ^  =  0  66") 

ax        ox  ' 

ersetzt  werden,  die  sie  mit  der  ersten  verbindet. 

Wir  behalten  die  Ansätze  (45")  bei,  haben  aber  speziell /?=0,  also 
u  =  sin  (f,y==  cos  y  und 

r==ax  +  Yz.  66'") 

Die  Gleichung  (66")  ergiebt 

/•of  +  Ay  =  0,  67) 

und  mit  ihrer  Hilfe  erhält  man  aus  den  ersten  beiden  Gleichungen  (66) 

/X^*>^  -  «aa)  ="9  7  («23  ^-^itY)^ 
<jy  (6>«-  flii?'^-  «33«^*+  2fl8i«r)  = /'(«as«  -  «la  r)- 
Durch  Elimination  von  f  und  g  folgt  hieraus 

('i^^-  «aa)  {^^-  ^1  ?"*-  «33«*  +  2«8i  «y)  =  («a3«^  -  «jjT')»,      67") 

eine  Gleichung,  die  bei  gegebener  Richtung  von  r,  und  somit  ge- 
gebenen u  und  y^  die  zwei  ihr  zugehörigen  Werte  w*  bestimmt.  Setzt 
man  letztere  in  eine  der  Formeln  (67')  ein,  so  erhält  man  f\g^  und 
hieraus  mit  Hilfe  der  Beziehungen 

/'*  +  5'^  +  A*=l  und/'a  +  Ay  =  0 

iiuch  f^  /jr,  A,  d.  h.  die  Richtung  des  Polarisationsvektors/?.  Um  das 
Resultat  anschaulich  zu  gestalten,  führen  wir  den  Winkel  i^*  zwischen 
den  Ebenen  (r,  p;  und  (Ä'',  Z)  ein,  setzen  also 

^'  =  —  p/  cos  19-,    ^  =  sin  i9",     A  =  a  cos  iV-;  67'") 

dann  giebt  die  erste  Gleichung  (67')  sehr  einfach 


67') 


•«- 


tg  i?-  =  — — ^  .  —  67"") 
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Wir  wollen  nun  annehmen,  daß  die  X/- Ebene  die  Grenze 
zwischen  zwei  beliebig  orientierten  durchsichtigen  Erystallen  ist, 
und  daß  die  betrachteten  homogenen  ebenen  Wellen  einer  gegebenen 
einfallenden  als  reflektierte  und  gebrochene  entsprechen.  Dann  ist 
für  sie  nach  dem  oben  Gesagten  das  Verhältnis  cr/o?,  das  wir  mit 
1/Ä  bezeichnen  wollen,  von  vorgeschriebener  Größe.  Setzen  wir 
demgemäß  in  der  Gleichung  (67")  für  m  seinen  Wert  ak  ein,  divi- 
dieren durch  a*  und  kürzen  ab 

68)  J  =  ctgy  =  ^, 

so  erhalten  wir 

68')       («„«»-  2013^  +  «33-  A^  («22^'+  «»»-  ^')  =  («la^  -  «23)'(^  +^\ 

außerdem  aus  (67"") 

68")  tg  i?-  =    ^' "  ^«"3« «' 


Beide  Formeln  sind  sowohl  für  das  Medium  (0),  als  für  (1)  zu  bilden. 

Die  erste  bestimmt  die  gegebenem  Einfallswinkel,  und  somit  ge- 
gebenem k  zugehörigen  Werte  «,  und  hierdurch  die  Reflexions-  und 
Brechungswinkel  (p.  Sie  ist  vom  vierten  Grade  und  wird  bei  allen 
Anwendungen  durch  eine  Näherung  zu  behandeln  sein,  die  benutzt, 
daß  die  Hauptkonstanten  a^,  Cg?  S  ^^^^  ^^^  wenig  von  einandtr 
unterscheiden.  Welche  von  den  vier  Wurzeln  in  jedem  Falle  reflek- 
tierte, und  welche  gebrochene  Wellen  charakterisieren,  läßt  sich,  wi<* 
S.  608  gezeigt,  nach  der  Lage  des  ihnen  entsprechenden  Stralile^ 
beurteilen,  die  mit  Hilfe  der  Gesetze  von  S.  599  u.  f.  immer,  wenn 
auch  mitunter  nur  umständlich,  bestimmbar  ist. 

Um  aus  erhaltenem  e  die  Eeflexions-  und  die  Brechungswinkel 
selbst  zu  erhalten,  ist  zu  bedenken,  daß  a  durch  das  Brechungsgesetz 
für  alle  Wellen  von  demselben  Vorzeichen,  wie  in  der  einfallenden 
Welle,  vorgeschrieben  wird.  Liegt  die  einfallende  Normale,  wie  wir 
annehmen  wollen,  im  ersten  Quadranten  (  +  X,  +i^,  so  können  fxhG 
die  reflektierten  und  die  gebrochenen  immer  nur  im  ersten  oder  im 
vierten,  d.  h.  auf  der  Seite  der  H-X-Axe  liegen;  das  Vorzeichen 
von  e  ergiebt  dann  das  Vorzeichen  von  y,  und  damit  die  eindeutig»' 
Bestimmung  der  entsprechenden  Winkel.  — 

Um  ein  Beispiel  zu  geben,  wollen  wir  annehmen,  das  betrachtete 
Medium  wäre  so  orientiert,  daß  eine  optische  Symmetrieaxe  in  die 
}'-Axe  fallt.  Dann  wird  a^^  =  a^^=^0,  und  die  Gleichung  (68')  zer- 
milt  in 
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«23^1+^2— **  =  0, 

«11  «2  -  2ai3  ^2  +  «58  -  **  =  Ö» 

woraus  folgt 

Nehmen  wir  an,  daß  ebene  homogene  Wellen  in  dem  Medium  mög- 
lich sind,  so  müssen  beide  Wurzelgrößen  reell  sein;  wir  schreiben 
daher  abgekürzt 

Für  die  Welle  (1)  fällt  Strahl  und  Normale  zusammen;  es  ent- 
spricht sonach  einer  gebrochenen  Welle  die  positive,  der  reflektierten 
die  negative  Wurzel  für  e^ 

Für  die  Welle  (2)  ist  der  Winkel  zwischen  Strahl  und  Normale 
nach  (55")  gegeben  durch 


Cüj 


dabei  kann  man  fl  unter  der  Annahme  /9  =  0,  /;  =  1  und  al-\-yn  =  0 
aus  (47")  entnehmen,  oj\  aus  der  zweiten  Formel  (49);  indem  man 
die  gegen  die  optischen  Symmetrieaxen  gerechneten  Kichtungskosinus 
mit  a^j  Yq  bezeichnet,  erhält  man  direkt 


wobei  der  absolute  Wert  des  Ausdruckes  rechts  zu  netimen  ist 
Bei  Eintührung  des  oben  vorausgesetzten  Koordinatensystemes  er- 
giebt  dies  unter  Eücksicht  auf  (38"") 

isf(T  « ^  -  o.  (?i».r_?Li W  +  qia(r'-«') 

über  den  Sinn  der  Abweichung  von  Strahl  und  Normale  gilt 
nach  S.  604  die  Regel,  daß  in  jedem  Quadranten  der  Schnittellipse 
der  Fläche  S  mit  der  X^- Ebene  die  Normale  nach  der  kleineren, 
der  Strahl  nach  der  größeren  Halbaxe  hin  liegt 

Solange  also  ihr  Winkel  gegen  die  X-Axe  größer  ist,  als  der 
oben  bestimmte  Winkel  (r^,  s^,  hat  jede  Normale  im  ersten  Quad- 
ranten (.Y,  Z)  den  Charakter  einer  gebrochenen,  im  vierten  (X,  ^Z) 
den  Charakter  einer  reflektierten;  ist  er  kleiner,  so  entscheidet 
darüber  die  Seite,  nach  welcher  hin  der  Strahl  liegt  — 

Zur  Aufsuchung  der  Grenzwinkel,  für  welche  ein  reflektierter 
oder  ein  gebrochener  Strahl  streifend  verläuft,  braucht  man  da- 
gegen nicht  auf  die  Gesetze  für  die  Strahlen  zurückzugreifea.    D^ 


614 


F.  7W7.     OpHk.    IL  Kap. 


nämlich  diese  Grenzwinkel  dadurch  charakterisiert  sind,  daB  die 
Gerade  F,  durch  welche  sämtliche  der  einfallenden  Welle  en^ 
sprechenden  Tangentenebenen  gehen,  zur  Tangente  an  einer  Hülle 
einer  der  Strahlenflächen  5  oder  5,  wird,  so  fallen  flir  diese  Greoz- 
winkel  die  beiden  durch  F  gehenden  Tangentenebenen  an  jener 
Hülle  zusammen,  es  werden  dafür  also  zwei  Wurzeln  einer  der 
Gleichungen  (68')  für  das  Medium  (0)  oder  (1)  gleich.  Somit  be- 
stimmt derjenige  Wert  von  A,  für  welchen  die  Diskriminaute  der 
für  das  Medium  (0)  gebildeten  Formel  (68')  verschwindet,  einen 
Grenzwinkel  streifender  Reflexion,  ebenso  derjenige,  für  welcheu 
gleiches  in  Bezug  auf  das  Medium  (1)  gilt,  einen  Grenzwinkel  strei- 
fender Brechung  oder  sogenannter  totaler  Reflexion.*^ 
Schreibt  man  die  Gleichung  (68')  in  der  Form 

69)  Aq  +  4A^e  +  6J^e^  +  4A^e^  +  A^e^  =  0 , 

80  hat  die  Diskriminaute  D  die  Gestalt 


69') 
wobei 


69") 


D,^2{A,A,-^4A,A,  +  SAl), 
Aq  A^  A^ 

^i  -^a  ^8 


i),  =  6 


^2  ^8  ^4 


69'") 


ist,  und  die  Af^  folgende  Bedeutung  besitzen, 

A  =  («22  -  ^*)  K8  -  ^*)  -  «23  > 
4  ^1  =  2  («12  «28  -  «18  («22  ~  ^^))  > 

6  ^2  =  «11  («22  -  Ä*)  +  a„  («33  -  Ä*)  -  a|3  -  «j^  , 
4 ^3  =  2  (a^j  a,3  -  a^^  a„) ,    A^  =  a^^  a„  -  af^  . 

Ist  die  ^-Axe,  d.  h.  das  Einfallslot,  eine  optische  Syrametrieaxt', 
so  wird  «j3  =  023  =  0,  somit  A^  =  A^  =  0;  die  Gleichung  (69)  wird 
bi(iuadratisch,  giebt  also  für  e  Wurzeln,  die  paarweise  entgegen- 
gesetzt gleich  sind.  In  diesem  höchst  speziellen  Fall  braucht  man, 
um  die  Grenz winkel  der  totalen  Reflexion  zu  linden,  nicht  auf  den 
Wert  von  D  zurückzugreifen,  sondern  gelangt  kürzer  durch  dit 
folgende  Überlegung  zum  Ziel. 

Wegen  der  erwähnten  Natur  der  Gleichung  (69)  können  zwn 
der  paarweise  entgegengesetzten  Wurzeln  für  e  nur  gleich  werden, 
wenn  sie  zugleich  entweder  unendlich  oder  Null  sind.  *  Ersteres  ent- 
spricht dem  senkrechten  Einfall,  kann  also  nicht  streifenden  Verlaof 
der  Strahlen  ergeben;   es  kommt  also  nur  verschwindendes  e  in 


§  11.    Die  (irenx^tcinkel  streifender  Reflexion  und  Brerhumj,  615 


Betracht.  Damit  die  (ileichung  (69)  aber  mit  diesem  Werte  verträg- 
lich sei,  muß  A^  verschwinden,  d.  h.,  es  muß  gelten 

wobei  die  Grenzwerte  von  A  durch  einen  Strich  ausgezeichnet  sind; 
(lies  ergiebt  die  beiden  Wurzeln 

Äf  =  «22.    Ä|  =  a33.  7^) 

Wir  wollen  diese  Betrachtung  auf  die  Aufgabe  anwenden,  inner- 
halb eines  isotropen  Mediums  den  Grenz winkel  der  totalen  Reflexion 
au  einem  Krystall  zu  bestimmen,  der,  wie  oben  vorausgesetzt,  so 
orientiert  ist,  daß  das  Einfallslot  Z  in  eine  optische  Symmetrie- 
axe  Zq  fällt. 

Setzen  wir  für  das  isotrope  Medium 

für  (las  krystallinische,  indem  wir  die  Hauptkonstanten  «i,  «2»  «3  ^^^ 
den  Winkel  0  zwischen  der  Einfallsebene  (X,  Z)  und  der  optischen 
Synimetrieebene  (X^,  Z^)  einführen, 

032  =  a^  sin«  0  +  «a  ^^8*  0,    «33  =  a^ , 

und  berücksichtigen,  daß  jetzt  Ä*  =  a/sin«^  wird,  so  erhalten  wir  für 
die  beiden  Grenzwinkel  (f^  und  qp^ 

— =^  =  ttj  sin*  0  +  öj  cos*  0,        "_    =  03  .  70') 

sin'  (p^  sin'  <)p. 

Dies  Resultat  kann  man  leicht  auf  geometrischem  Wege  veri- 
fizieren. Bei  der  vorausgesetzten  Orientierung  des  zweiten,  krystalli- 
nischen  Mediums  entspricht  nämlich  einem  streifenden  gebrochenen 
Strahl  auch  eine  streifende  gebrochene  Wellennonnale;  es  ist  somit 
für  diese,  die  durch  den  unteren  Index  ,  charakterisiert  werden 
möge,  rf,z=^n\  somit  lautet  das  Brechungsgesetz 

a 


=  co, 


Bin'  (p 

und  in  der  Symmetrieebene  (X^,,  ¥q)  ist  oj^  nach  (49)  gegeben  durch 

die  Formel 

0)^  =  a^  sin*  0  +  a^  cos*  0.  — 

Die  geometrischen  Gesetze  der  Reflexion  und  Brechung  an  der 
Grenze  eines  isotropen  und  eines  krystallinischen  durchsichtigen 
Mediums  bilden  die  theoretische  Grundlage  für  die  wichtigsten 
3Ic;thoden  zur  Bestimmung  der  optischen  Eonstanten  a^,  a^,  a^  des 
Krystalles   für  die  verschiedenen  Farben.    Die  Beobachtungen  bü- 
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nutzen  entweder  die  Messung  der  Ablenkung  einer  ebenen  Welle 
durch  ein  aus  dem  Erystall  hergestelltes  Prisma,  oder  diejenige  der 
Grenzwinkel  der  totalen  Reflexion  in  einem  isotropen  Medium  an 
der  ebenen  Grenze  nach  einem  Erystall.  Für  beide  Methoden  sind 
die  Formeln  dann  relativ  einfach  und  streng  abzuleiten,  wenn  die 
Begrenzungen  des  KrystaUes  geeignet  gegen  seine  optischen  Sym- 
metrieaxen  liegen;  im  allgemeinen  Falle  müssen  sie  durch  Annähe- 
rung gewonnen  werden.  Außer  der  Konstantenbestimmung  liefern 
die  genannten  Methoden  auch  Prüfungen  für  das  FBESNEL^sche  Ge- 
setz (48")  der  Fortpflanzungsgeschwindigkeit  ebener  Wellen ;  dieselben 
sind  mit  einer  in  wenig  anderen  Gebieten  der  Physik  erreichbaren 
Genauigkeit  ausführbar  und  haben  stets  zu  einer  vollständigen  Be- 
stätigung der  Theorie  geführt**) 

Für  isotrope  Medien  vereinfachen  sich  alle  Verhältnisse  außer- 
ordentlich, weil  hier  die  Fortpflanzungsgeschwindigkeiten  w  nur  von 
der  Farbe,  aber  nicht  von  der  Richtung  der  Wellennormaleu  ab- 
hängen. Das  Reflexions-  und  Brechungsgesetz  lautet  hier  in  sofort 
verständlicher  Bezeichnung 

w  <  s  sin  <p sin  <pr  sin  <P, 

ergiebt  also 

71')  (jp>^z=n—(p ,    siufp:  sin  (f,  =  ro  :  w,  =  yäiya, , 

wobei 

71")  ft):o),  =  njo 

eine  der  Kombination  der  Medien  (0)  und  (1)  und  der  Farbe  des 
benutzten  Lichtes  individuelle  Größe  ist,  welche  als  das  Brechungs- 
verhältnis von  (1)  gegen  (0)  bezeichnet  wird.  2^)  Ist  das  Medium  (0) 
der  leere  Raum,  so  nennt  man  ri^^,  =  n,  den  Brechungsindex  des 
Medium  (1).  Für  zwei  Medien  {h)  und  (ä)  besteht  ofl'enbar  die  Be- 
ziehung 

71'")  ::=«».• 

Der  Grenzwinkel  tp  der  totalen  Reflexion  cntsjn-icht  hier  strei- 
fendem Verlauf  der  gebroclienen  Wellennorniale,  die  ja  in  einem 
isotropen  Medium  mit  dem  gebrochenen  Strahl  zusaninicntallt;  indem 
man  demgemäß  (f,  =  ^7i  setzt,  erhält  man  aus  (71') 

71"")  9in(f'  =  7i^Q. 
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§12.  Die  Gesetze  für  die  Amplituden  bei  der  partiellen  Beflezion 
und  Brechung  ebener  homogener  Wellen  an  der  ebenen  Grenze 
zwischen  zwei  durchsichtigen  Krystallen.  Das  erste  Medium  ist 
isotrop.      Der  PolarisationswinkeL     Einfallendes   natürliches  Licht 

Beide  Medien  sind  isotrop. 

Die  Bedingungen  für  den  Übergang  einer  Lichtbewegung  durch 
eine  zur  ZZ- Ebene  parallele  Grenze  zwischen  zwei  Medien  (0)  und  (1) 
sind  auf  S.  579  allgemein  aufgestellt.  Unter  Berücksichtigung  des 
Ausdruckes  (38)  für  die  potentielle  Energie  <p  und  bei  Voraussetzung 
ebener  Wellen,  deren  Phase  und  Amplitude  parallel  zur  1^-Axe 
konstant  ist,  nehmen  sie  die  spezielle  Gestalt  an*®) 


dv    .  Idw         du\ 

dv     .  Idw         du\ 


dv 
dx 

d7 


72) 


^^  dx 

Nun  wollen  wir  aber  noch  spezieller  annehmen,  daß  die  ein- 
fallende ebene  Welle  homogen  sei,  und  daß  die  Gesetze  der  Re- 
flexion und  Brechung  fiir  beide  reflektierte  und  für  beide  gebrochene 
Wellen  reelle  Winkel  (f'  der  Wellennormalen  gegen  das  Einfallslot 
liefern,  daß  die  Reflexion  also,  wie  wir  sagen,  eine  partielle  sei.  Be- 
zeichnen wir  dann  wieder  die  Amplituden  der  linearen  Schwingungen 
der  Polarisationsvektoren  p  mit  K,  ihre  Richtungskosinus  mit  f,  ff,  A, 
so  können  wir  den  Bedingungen  (72)  genügen,  indem  wir  für  jede 
Welle  einen  Ansatz  von  der  Form  machen 

^h=fhPh^     ''h^'ffhPhy    ^h^KPh^  72^ 

wobei 

n+9l  +  H  =  \,  p,  =  K,BinT„   2),  =  ^  (<  _  ?»^^f ) 

ist,  und  die  «y^/«;^  für  alle  Wellen  denselben  Wert  besitzen.  Da  somit 
auch  die  Funktionen  T^  an  jeder  Stelle  der  Grenze  für  alle  durch 
sie  hindurchgehenden  Wellen  den  gleichen  Wert  haben,  so  haben 
die  reflektierten  und  gebrochenen  Wellen  in  dem  Punkte  der  Grenz- 
fläche, wo  sie  sich  aus  einer  einfallenden  ablösen,  keine  Phasen- 
difterenz  gegen  jene;  dieses  Resultat  ist  für  die  partielle  Reflexion 
an  durchsichtigen  inaktiven  Medien  charakteristisch  und  besitzt  eine 
große  Wichtigkeit 

Durch  Einführung  der  gemachten  Ansätze  nehmen  dann  die^ 
Gleichungen  (72)  die  Form  an 
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72") 


K 


^(^/^^(A'A,  2(A»=:^^(A»M  2(A'A)=2(A'A)- 
(5^  («1 1  r  -  «1 8  ^)  -  «1 2  (/r  -  Ä  «^))  ]  ^  > 

wobei  die  Summen  2  J^  ^'^^^  ^^^  ^^  Medium  (0),  resp.  alle  im 
Medium  (1)  fortschreitenden  Wellen  zu  erstrecken  sind. 

Führt  man  hierin  durch  die  Beziehungen  (67'")  die  Winkel  i9^^ 
ein  und  benutzt  die  Proportionalität  zwischen  o^^unda^,  so  erhält  man 

2  (A^  r  cos ,'/)  =  2  (Ar  cos  »n , 

2(A'8in,^)     =;2(A'sin.n, 
^(Kai^o%  &)  =  2 (A^«  cos  &\ , 

[^^  (sin  &  (oji ;/  -  a^3  a)  +  Ojg  cos  i9-)  j 

=  2  [^  (si^i  *^  («11  y  -  «13  «^)  +  «12  cos  *)]^ ; 

diese  Gleichungen  reichen  aus  zur  Bestimmung  der  vier  Amplituden 
der  zwei  reflektierten  und  der  zwei  gebrochenen  Wellen,  wenn  man 
zuvor  nach  dem  im  vorigen  Paragraphen  Gesagten  die  Winkel  (ff^ 
—  also  «^  und  ^'^  —  und  i9-^  für  jede  einzelne  bestimmt  hat.  — 

Der  in  Praxi  bei  weitem  am  meisten  in  Betracht  kommende 
Fall  ist  der,  daß  das  Medium  (0)  isotroj),  etwa  der  leere  oder  der 
Luftraum  ist.  Indem  wir  uns  jetzt  diesem  Fall  zuwenden,  behalten 
wir,  wie  auf  S.  615,  die  Bezeichnungen  a^j^  ohne  Index  ,  für  das 
zweite  Medium  bei  und  setzen  für  das  erste 


72'") 


73) 


=    O.«    =    öo«    =    U  ,  «oo    =    flo,     = 


«11  =  «22  =  «33  =  « 


23 


"31 


12 


=  0,      0>^  =  ft>^  =  ß> 


Da  in  isotropen  Medien  die  Geschwindigkeit  (o  von  der  Richtung 
unabhängig  ist,  so  muß  a  =  sinqp  für  alle  im  Medium  (0)  verlaufenden 
Wellen  den  gleichen  Wert  haben,  also  für  die  reflektierten  qp^  =  ;r— y 
sein;  es  gilt  somit,  wenn  wir  die  auf  die  einfallende  Welle  bezüg- 
lichen Richtungskosinus  ohne  Index  fuhren,  «^=a,  y'^=  — ;'• 

Femer  ist  in  isotropen  Medien  jede  Art  der  Polarisation  in  der 
Wellenebene  möglich,  und  hiermit  scheint  sich  eine  prinzipielle  Ver- 
schiedenheit zwischen  dem  Fall  isotroper  und  dem  krystallinischer 
Medien  anzudeuten. 

Indessen  können  wir  jede  transversale  Schwingung  durch  zwei 
zu  einander  normale  lineare  Komponenten  ersetzen,  und  wenn  wir  dies 
tiir  die  einfallende  Welle  thun,  so  läßt  sich  jede  Komponente  unab- 
hängig von  der  andern  als  eine  einfallende  linear  polarisierte  Welle 
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im  Sinne  der  obigen  Entwicklungen  behandeln.  Die  Polarisations- 
richtungen  sind  willkürlich;  die  Symmetrie  gebietet  aber,  für  sie 
die  beiden  senkrecht  und  parallel  zur  Einfallsebene  liegenden  Rich- 
tungen zu  wählen.  Wir  wollen  die  ihnen  parallel  gerechneten 
Amplituden  mit  E^  und  £    bezeichnen. 

Durch  diese  Verfügungen  wird  ein  isotropes  Medium  aufgefaßt 
als  der  Grenzfall  eines  optisch  einaxigen  Krystalles  mit  in  das 
Einfallslot  fallender  optischer  Axe  bei  verschwindender  DiflFerenz 
der  Parameter  a^  =  a^  und  «3. 

Da  die  reflektierte  Welle  gleichfalls  in  dem  isotropen  Medium 
verläuft,  so  werden  wir  auch  ihre  Schwingungen  durch  deren  Kompo- 
nenten normal  und  parallel  zur  Einfallsebene  ausdrücken;  die  Ampli- 
tuden derselben  mögen  mit  Ji^  und  7?^  bezeichnet  sein. 

Für  die  Amplituden  der  beiden  gebrochenen  Wellen,  deren 
Schwingungsrichtungen  durch  die  krystallinische  Natur  des  Medium  (1) 
gegeben  sind,  führen  wir  die  Bezeichnungen  D^  und  D^  ein. 

Ist  das  einfallende  Licht  linear  polarisiert,  so  haben  die  beiden 
Komponenten  q  und  v  des  Polarisationsvektors  p  die  gleiche  Phase, 
können  also  in  der  Form 

q^E^siuT,  v  =  Il^sinT  73') 

geschrieben  werden.  In  diesem  Falle  ist  es  vorteilhaft,  wie  bereits 
S.  608  angedeutet,  sie  auch  gleichzeitig  in  Rechnung  zu  ziehen, 
also  gewissermaßen  zwei  parallel  einfallende  Wellen  vorauszusetzen. 
Auf  diesen  speziellen  Fall  läßt  sich  der  allgemeinste  zurück- 
führen, denn  setzt  man 

q  =  jfc;sin(r-  a)  =  i^Jsin  r+  IT;  cos  T, 
V  =  A;sin(r-Ä)  ^  £lsmT+  F;cosT, 

so  zerlegt  man  dadurch  die  beliebige  einfallende  Bewegung  in  zwei 
lineare  Schwingungen  von  verschiedenem  Azimut  und  verschiedener 
Phase:  analog  kann  man  die  reflektierten  und  die  gebrochenen  Be- 
wegungen behandeln,  wobei  die  bezüglichen  Amplituden  mit  Sp,  Rp, 
R\^  7?y,  B\^  J)Öj  Dl,  J)\'  bezeichnet  werden  mögen.  Die  Partial- 
wellen  (')  und  (")  lassen  sich  dann  vollkommen  getrennt  behandeln 
und  die  für  die  reflektierten  und  für  die  gebrochenen  Bewegungen  al)- 
geleiteten  Ausdrücke  schließlich  zu  Resultierenden  zusammenzusetzen. 
Dabei  kommt  in  Betracht,  daß,  wie 

/^;  =  A^;«  +  A7,  tga  =  -A;7^;, 

auch  gilt 


73") 


73'") 
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I  ßi  =  b;*  +  ü;'s  tga,^ —  f^ie;, 

'  \2ti  =  2t',*  +  B:*,  tgbr  =  -  B':i  ä;  u.  8.  f. 

Schreiben  wir  also  die  Grenzbedingungen  (72'")    in  geänderter 
Reibenfolge 

(^p  -2ip)Y  =  D,  Yo  cos  ,9^.  +  J)^  y.  cos  ö-, , 

(£^  +  B;^a=  L^a^  cos ,'/.  +  i).  a,  cos  .'/•. , 

(A;  +  ä,)      =  i>„  sin  d-^  +  i).  sin  d. , 

« ( ä;  -  Ä,)  ^  =  ^!^   («11/.-  «13  «o)  sin  '*o  +  «u  «"s  '^oj 

Kl  y.  -  «18  ««)  sin  *,  +  Ol,  cos  .'/,]  , 


74) 


+  ^' 


80    gelten    dieselben    auch    für    die   Amplituden    Ey^    ^ ,  ...   und 

zw»       r»> 
j&p  ,    /&,    ... 

Dasselbe  Ziel  lässt  sich  auch  erreichen,  wenn  man  statt  der 
trigonometrischen  Funktionen  von  T  Exponentialgrößen  mit  kom- 
plexen Koeffizienten  einflihrt  und  erst  am  Schluß  der  Berechnung 
die  imaginären  Teile  von  den  Resultaten  nimmt  Doch  ist  hier, 
wo  in  der  Grenze  keine  Verzögerung  stattfindet,  der  oben  angegebene 
Weg  der  einfachere.  — 

Für  die  weitere  Entwickelung  ist  es  vorteilhaft,  die  speziellen 
Fälle  vorauszuschicken,  wo  entweder 

jO,  =  1  und  jD,  =  0,  oder  i>,  =  1  und  i>„  =  0 

ist;  im  ersteren  Falle  möge 

74')  E^  =E^,  Ep  =  EIj  J?,  =  7?^,  B^  —  Bp , 

im  letzteren 

7r)  E.^K,  Ep^E'p,  Ä,=  7?:,  Bp^lTp 

sein,  und  wir  können  diese  acht  Werte  als  aus  den  letzten  Formeln 
berechnet  denken. 

Diese  beiden  speziellen  Fälle  sind  praktisch  herstellbar  und 
der  Beobachtung  zugänglich,  denn  das  Verhältnis  der  Komponente 
normal  zur  Einfallsebene  zu  der  mit  jener  parallelen  giebt  bei  linear 
polarisiertem  Lichte  die  trigonometrische  Tangente  des  Azimutes  \f 
gegen  die  Einfallsebene. 

Hieraus  folgt,  daß  E^jE^  resp.  El  j  El  die  sogenannten  uni- 
radialen Azimute  bestimmen,  die  dem  einfallenden  Ijichtc  gegeben 
werden  müssen,  damit  die  Welle  {e\  res[).  die  Welle  (o),  im  Krystall 
verschwindet,  und  daß  JR^I  f^l  resp.  Ä*.!J/74  ^i®  gleichzeitig  statttindeu- 
den  Azimute  der  reflektierten  Welle  sind ;  beide  können  mit  Leichtig- 
keit experimentell  bestimmt  werden.  ^^ 
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Sind  J)^^  und  D^  nicht  gleich  Null    oder   gleich  Eins,    sondern 
von  beliebiger  Größe,  so  ergiebt  sich 

^,=  e:do+  ^a,^p  =  ^a+^a,i 


74'") 


TSO 


und   man   kann,  wenn,  wie  gewöhnlich,  E,  und   E^,  vorgeschrieben 
sind,  />o,  jÖ«,  B^j  Rp  hieraus  leicht  berechnen. 

Man  erhält  zunächst 

TP     TP^  TP     E*  tP     TpO  TP      riO 

Pj  _  Ji/_   ^   Xu     jjj  JL    Jzi      •--   Jl/     JL 

Do  =  -^' ^-- ,  A  =  -^ -'-^ ,  75) 

und    mit  Hilfe    dieser   Ausdrücke   sogleich    auch   //,   und  li^;    wir 
seil  reihen  dafür 

wobei 

Nachdem  wir  auf  8.  529  die  Intensität  einer  Lichtbewegung 
an  joder  Stelle  durch  den  Mittelwert  der  Knergiedichte  definiert 
haben,  ergiebt  sich  die  Intensität  der  einfallenden  Welle 

I^~m^  Ei).  75") 

die  der  reflektierten 

I,^^-^,-{Bl  +  R])  75'") 

und  die  jeder  der  beiden  gebrochenen 

L  =  ^"!-D'o,   h  =  ''^I>l-  75"") 

Es  ist  zu  betonen,  daß  bei  der  von  uns  eingeführten  Definition 
die  Summe  der  reflektierten  und  der  gebrochenen  Intensitäten  nicht 
gleich  der  einfallenden  ist,  wiewohl  die  nach  der  Grenze  strömende 
Energie  sich  vollständig  in  den  von  ihr  fortgehenden  wiederfindet 

Die  Azimute  &  und  xh^  der  einfallenden  und  der  reflektierten 
Welle  sind  bestimmt  durch 

tg  ,9-  =  — •— ^ '-' ,  tg  ,9-  =  ^-  " '—^ .  76) 

»V-    folgt  aus  1%  indem  man  aus  der  ersten  Gleichung  den  Wert 
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von  I)JD,  bestimmt  und  in  die  zweite  einsetzt  Damit  t^-  von  iV 
unabhängig  sei,  muB 

76')  R:iie^^KiK^ 

oder,  was  damit  äquivalent  ist, 

76")  ?,/?;=?:/?, 

sein;  diese  Bedingung  bestimmt  einen  speziellen  Werth  y'  des 
Einfallswinkels,  den  man  den  Polarisationswinkel  des  Krystalle< 
gegen  das  erste  isotrope  Medium  nennt,  weil  natürliches  Licht 
unter  diesem  Winkel  auffallend,  linear  polarisiert  reflektiert  wird.**) 
In  der  That  ist  nach  S.  547  natürliches  Licht  als  die  SuperpositioD 
von  zwei  normal  zu  einander  linear  polarisierten  Wellen  aufzufassen, 
deren  Phasen  und  Amplituden  sehr  häufig  wechseln,  und  da  nacL 
dem  Vorstehenden  jede  linear  polarisierte  Welle  beim  Auffallen  unter 
dem  Polarisationswinkel  das  gleiche  Azimut  der  reflektierten  Uneär 
polarisierten  liefert,  so  giebt  die  einfallende  natürliche  Welle 
reflektiertes  Licht,  das  linear  polarisiert  nach  dem  gleichen  Azimut  *% 
ist,  dessen  Wert  bestimmt  wird  durch 

76'")  tgi9';=-^  =  -^. 

K       K 
p         p 

Fällt  natürliches  Licht  unter  einem  anderen  Winkel  als  y'  ein. 
so  ist  das  reflektierte  Licht  ein  Gemisch  von  linear  polarisiertem 
und  natürlichem.  Um  dies  zu  zeigen,  stellen  wir,  wie  S.  548,  ein- 
fallendos natürliches  Licht  dar  durch  die  Ansätze 

77)  fj=^  F  sin  T  +  F'  cos  1\   r  =  G'  sin  ^  +  cr  cos  T 

für  die  j)arallel  und  <lie  normal  zur  Einfallsebene  i>olarisiertt' 
Konij)onente,  wobei  F,  F'  die  Stelle  von  Fj,  und  A'^',  6^'  und  (»' 
die  von  E]  und  F^'  in  (73'")  einnehmen,  dabei  aber  sänitlicli 
willkürliche   Funktionen    der  Zeit   sind,    die  nur   den  Bedingungen 

^{F'G''--F'G')==0, 


77') 


genügen  müssen.     Hierin  bezeichnen  die  §  die  über  eine  gegen  die 
Periode  t  sehr  lange  Zeit  genommenen  Mittelwerte. 

Die  Intensität  der  einfallenden  Welle  ist  dann 
77")     r=^{F'^  +  F'^+  G'^+  r/"2)  =  2S(J^'2+  F'^)  =  2^FK 
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Für  die  reflektierte  Welle  gilt 

qr  =  F;  sin  T  +  F;'  cos  T,  ü,  =  Gl  sin  T  +  ff;  cos  T;         77'") 

F;  und  F;'  stehen  an  der  Stelle  von  Kp  und  Jt^,  Gl  und  G';  an 
der  Stelle  von  M,  und  Äi'.  Demgemäß  folgen  aus  (75')  die  Be- 
ziehungen 

f;  =  rQ,  +  ö>;,  g;  =  ^>;  +  g^q.  ,  i 

Bildet  man  nun  aus  den  F^  und  (/^  die  für  den  Zustand  der 
retlektierten  Welle  nach  S.  550  charakteristischen  Größen  ^,  B,  F, 
so  erhält  man  unter  Rücksicht  auf  (77') 

^=[(c^-c:*)  +  (c;'-c.')]S^"i 

B^{g,(>:  +  Q].e.)^F^  r=0.       J  > 

Das  Verschwinden  von  F  zeigt  an,  daß  das  reflektierte  Licht 
als  ein  Gemisch  aus  natürlichem  und  lineäri)olarisiertem  anzusehen  ist 

Das  Azimut  H  des  heigemengten  linearen  Anteiles  ist  nach  (13") 
bestimmt  durch 

Setzt  man 

p,  =  Äsin SjQp  =  Scos s,  ()g  =  Psinp ,  (^^  =  Pcosp , 

so  bezeichnet  S  und  /*  die  reflektierte  Gesamtamplitude,  wenn  die 
einfallende  Welle  die  Amplitude  Eins  hat  und  resp.  senkrecht  oder 
parallel  der  Einfallsehene  polarisiert  war,  s  und  p  in  beiden  Fällen 
(las  Azimut  der  reflektierten  Polarisatiönsebene.  Mit  Hilfe  dieser 
Gn'jßen  drückt  sich  einfacher  aus 

^     ^  ""  P*co82p~+  6'»cü82ä  '  ^ 

für  (Ion  Fall,  daß  der  Einfallswinkel  mit  dem  Polarisationswinkel 
übenunstimmt,  ist  nacli  (76")  p  ==  ^  =  ö. 

Die  Intensität  /^  des  ganzen  reflektierten  Lichtes  bei  einfallendem 
natürlichen  flndet  sich  zu 

die  Intensität  //*  der  polarisierten  Beimengung  ist  nach  (13')  gegeben 
durch 

i'r''  =  ■}  1  y((.^  +  Q?  +  Q',^  +  Qiy  ~  4  ((>;(>;  ~  q,  (>,)^      79') 

Die  Intensität  der  beiden  gebrochenen  Wellen  (0)  und  (<?),  die 
aus   (anfallendem   natürlichen  Licht  von  der  Intensität  /  entstellen, 
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erhält  man  aus  den  Formeln  (75""),  indem  man  in  dieselben  < 
Ausdrücke  (75)  für  J)^  und  J)^  einsetzt,  in  diesen  die  Konstant 
/y^  und  Ü;  einmal  mit  den  zeitlich  variierenden  jF\  G\  soda 
mit  den  F'^\  r;"  vertauscht,  beide  Resultate  addiert  und  von  i 
Summe  den  Mittelwert  §  bildet     Man  erhält  so 


79") 


s    ' 


Für  die  wirkliche  Anwendung  dieser  Resultate  fehlen  noch  < 
Werte  der  J?;,  ^;,  Äj,  E\,  R;,  H],,  IT,,  JC  Wir  bemerken,  daß  d 
selben  nacli  S.  620  definiert  sind  durch  die  aus  (74)  folgenden  zw 
mal  vier  Formeln 


79'")   . 


k:  +  K 

1«(A':-ä:)-^ 


Yo cos  ^o  y 
«o  cos  .>„ , 
sin  i>„ , 


=  „_,  [(«11  Yo  -  «13  «.,)  sin  ''^„  +  «18  cos  ,*„]: 


79"") 


( A';  -  /?;)  r  =  y,  cos  .v-, . 

{K'^+  K)a  =  a,  cos  .'/■, , 
E'.+  H:      =sin,'A,, 

y  1 

a  (/;:  -  Ä.')^  =  --  [(flu  ;',  -  «13  aj  sin  /h^  +  «^^  cos  »V-  ] ; 


dagegen  werden  wir  die  allgemeine  Berechnung  nicht  vomehmei 
da  die  Resultate  infolge  der  komplizierten  Ausdrücke  für  die  «^ 
und  besonders  für  die  trigonometrischen  Funktionen  der  Winb 
y'o>  V'e^  '^o>  ^t  ^ußörst  unübersichtlich  werden  und  ein  nur  speziellt 
Interesse  besitzen.  — 

Dagegen  w^ollen  wir  uns  noch  kurz  mit  dem  speziellsten,  ak 
besonders  wichtigen  Fall  beschäftigen,  daß,  ebenso  wie  das  erst« 
auch  das  zweite  Medium  isotrop  ist  Hier  setzen  wir  für  da 
zweite  Medium 


80) 


(   «11  ==  «22  =  «33  =  «'  y       «28  =  «31  =  «12  =  ^  ? 
l    «o  =  «r  =  ^n      Yo  =  y.  -  r,  J       f'^o  =  ^"e.  =  ^'^  > 


und  können  die  zu  einander  normalen  Polarisationsriclitungen  il( 
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gebrochenen  Wellen  (o)  und  [e)  parallel  und  normal  zur  Einfallsebene 
legen,  also  i9-^  =  0,  0-^==:^^  wählen,  und  demgemäß 

I)^  =  D^,    D^^D,  80') 

schreiben. 

Berücksichtigen  wir  noch  die  Beziehung 

a:a,  =  fo^ :  ca,^  =  a^ :  a,^,  80") 

so  nehmen  die  Bedingungen  (74)  die  Form  an 

und  führen  auf 


81) 


P  fn.r  +  ny,'         •  * « r  +  "-//'     ( 

TJ  =A'     ^"-»'    ,     JJ  =/i'      ""^-.    ( 


810 


Diese  Formeln  enthalten  die  Lösung  des  gestellten  Problemes, 
da  aus  gegebenem  Einfallswinkel,  und  somit  gegebenem  a  und  y,  der 
Brechungswinkel,  und  somit  a,  und  /,,  nach  dem  Brechungsgesetz  (80") 
bestimmbar  ist 

Die  S.  621  eingeführten  Schwächungsverhältnisse  der  reflektierten 
Wellen  sind  hiernach  gegeben  durch 

diesen  Werten  können  wir,  als  auf  die  gebrochenen  Wellen  bezüglich, 
anschließen 

A  =  _2^_ ,     A  =  _A"Lr_ .  81'") 

Bei  Sätzen,  die  filr  beide  Komponenten  Geltung  haben,  sollen 
weiterhin  diese  Größen  stets  kurz  durch  q  und  d  ohne  Index  be- 
zeichnet werden. 

Führen  wir  durch  die  Formeln 

a  =  sin  y ,  y  =  cos  cp,   cCf=  sin  cp,,  y,=  cos  cp, 

den  Einfallswinkel  (p  und  den  Brechungswinkel  (p,  ein,  so  nehmen 
die  Resultate  (81')  die  Form  an»») 

7?    -^^F    ?in(?"?ii       ff   —   I     j?T  tg(y-y,)  ] 

^    ^^        8in2^  j   ^^  Bin2y ^ 

P  P  Sin  (<p  +  <)P,)  •  •  am  (9  +  <p,)  cos  (9  -  <p,)       j 

Wir  bemerken  beiläufig,  daß,  wenn  der  Übergang,  statt  von  (Q\ 

VoiciT,  Theoretische  Physik.    11.  V^ 
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nach  (1),  von  (1)  nach  (0),  und  zwar  unter  dem  Kinfallswinkel  7, 
stattfindet,  die  Ausdrücke  flir  die  reflektierten  Wellen  nur  ihr  Vor- 
zeichen wechseln,  was  wir  durch  die  Formel 

82')  (»•  =  -(» 

ausdrücken  wollen.  Dagegen  erleiden  die  durchgehenden  Wellen 
quantitativ  abweichende  Schwächungen,  gegeben  durch 


82'') 


J'  =       ^«>y^       =       aiP2y, 


^;=_?^r^  =  _^ 


sin  2  q>f 


ay  -har  f,         sin  (g)  +  gp,)  cos  (<jp  —  y ,)  ' 

es  gilt  somit  für  beide  Wellen 

Was  die  Intensitäten  der  einzelnen  Wellen  angeht^  so  können 
dieselben  für  jede  Komponente  für  sich  gebildet  werden  und  sind 
nach  S.  586  das  27i*/T*-fache  der  Amplitudenquadrate.  — 

Die  erhaltenen  Formeln  (81)  sondern  die  Komponenten  parallel 
der  Einfallsebene  vollständig  von  denen  normal  dazu,  beide  sind  also, 
wie  dies  schon  die  Symmetrie  Verhältnisse  erkennen  lassen^  von  ein- 
ander ganz  unabhängig.  Es  kann  demnach  jetzt  auch  die  Be- 
wegung in  der  einfallenden  Welle  ganz  beliebig  vorgeschrieben, 
ihren  Schwingungskomponenten  also  eine  beliebige  Phasendifferenz 
erteilt  werden.  Da  bei  der  partiellen  Reflexion  und  Brechung  nach 
S.  617  eine  Phasenänderung  nicht  stattfindet,  so  besitzen  die  beiden 
reflektierten  Komponenten  einerseits,  die  beiden  gebrochenen  anderer- 
seits dieselbe  Phasendifierenz,  wie  die  beiden  einfallenden. 

Der  wichtigste  Fall  ist  der,  daB  diese  PhasendiflFerenz  ver- 
schwindet, daß  also  die  einfallende,  und  somit  auch  die  reflektierte 
und  die  gebrochene  Welle  linear  polarisiert  ist 

Definiert  man  die  Azimute  i^,  »'A^,  xi^  ihrer  Polarisationsrich- 
tungen durch  die  Formeln 

83)  #  =  tg,'^  |'  =  tgi^,,  '^  =  tgd-^, 

so  folgt 

83')     tg  ^, = -  '="^-;* + ^'j  tg  ff,  tg  ,^, = ---' — ,  t.g » . 

Die  zweite  Formel  ergiebt,  daß  bei  einer  Brechung  die  Drehung 
der  Polarisationsrichtung  stets  nach  der  Normalen  auf  der  Einfalls- 
ebeue  hin  geschieht,  diese  extreme  Lage,  für  welche  also  ^^  =-l-9f  sein 
müßte,  aber  bei  einmaliger  Brechung  nicht  erreicht  wird. 
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Die  erste  Formel  zeigt,  daB  durch  eine  Reflexion  die  wie  oben 
definierte  Polarisationsrichtung  stets  nach  der  Einfallsebene  hin  ge- 
dreht wird,  und  zwar  beim  Einfallswinkel  y=0  über  dieselbe  hinaus  in 
die  symmetrische  Position  0^^=  —d-,  bei  dem  Einfallswinkel  qp  =  ^;r  —  qp, 
in  die  Einfallsebene  selbst,  da  hier  t?*^  =  0  wird ;  bei  streifendem  Ein- 
fall (p  =  ^n  verschwindet  die  Drehung,  es  ergiebt  sich  d-^^d-. 

Um  diese  Resultate  richtig  aufzufassen,  hat  man  zu  bedenken,  daß 
durch  die  Verfügungen,  die  durch  (67"')  über  den  Winkel  &  getroffen 
sind,  die  Amplituden  in  allen  drei  Wellen  in  demselben  Sinne  positiv 
gezählt  werden,  nämlich  so,  daß  die  mit  p  bezeichnete  (z.  B.  ^^)  zu 
der  mit  s  bezeichneten  (z.  B.  U^)  zu  der  bezüglichen  Wellennormale  r 
ebenso  liegt,  wie  X  zu  Y  zu  Z.  Hieraus  folgt  auch  der  Sinn,  in 
welchem  die  Azimute  &,  ß-^,  d-^  positiv  gerechnet  sind,  und  man  er- 
kennt leicht,  daß  &  und  i9-^  bei  streifendem  Einfall  gegen  das  feste 
Koordinatensystem  in  gleicher,  bei  normalem  aber  in  entgegen- 
gesetzter Richtung  positiv  gezählt  werden.  Beachtet  man  dies,  so 
zeigt  die  erste  Formel  (83'),  daß  bei  normalem  und  bei  streifendem 
Einfall  eine  Reflexion  die  Polarisationsebene  des  Lichtes,  absolut  be- 
trachtet, nicht  dreht 

Bei  dem  speziellen  Einfallswinkel  (p\  der  durch  die  Beziehung 

7'  =  1-  'f\  83") 

charakerisiert  ist,  bei  dem  also  der  gebrochene  Strahl  normal  zum 
reflektierten  steht,  fand  sich  i^^  =  0,  die  Drehung  der  Polarisations- 
richtuug  also  immer  bis  in  die  Einfallsebene  geschehend,  unabhängig 
von  dem  Azimut  der  einfallenden  Polarisationsrichtung.  Da  die  erste 
Beziehung  (83')  zeigt,  daß  dieser  Winkel  der  einzige  ist,  der  jene 
Eigenschaft  hat,  so  werden  wir  ihn  in  Übereinstimmung  mit  der 
Festsetzung  auf  S.  622  als  den  Polarisationswinkel  des  isotropen 
Medium  (0)  gegen  (1)  bezeichnen.    Berücksichtigen  wir  die  Beziehung 

(o  ;  (,},  =  sin  ^  :  sin  qp,  =  Tijo  > 
so  erhalten  wir 

-=«,0.  ^<p.=  : 


tg9''=!-  =  «i«,    tg<p;="^  =  n„,,  83'") 


woraus  sich  ergiebt,  daß  der  cp*  zugehörige  Brechungswinkel  (p]  zu- 
gleich den  Polarisationswinkel  des  Medium  (1)  gegen  (0)  darstellt.  ^'')  — 
Fällt  natürliches  Licht  unter  dem  Polarisationswinkel  auf  die 
Grenze  (0,  1)  auf,  so  ist  das  reflektierte  stets  linear  polarisiert,  in 
unserem  Falle  zweier  isotroper  Medien  speziell  nach  der  Einfalls- 
ebene.    Ist  der  Einfallswinkel  nicht  der  Polarisationswinkel,  so  ist 
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das  reflektierte  Licht  als  ein  Gemisch  von  natürlichem  und  linear 
polarisiertem  aufzufassen.  Das  Azimut  0  des  linearen  Anteiles  folgt 
aus  (78')  stets  gleich  Null,  seine  Intensität  findet  sich  nach  (79') 

84)  ^'^-=^^((^',-9!), 

während  für  die  ganze  reflektierte  Intensität  gilt 

84')  /,  =  i  TiQ^  +  q!)  ; 

das  Verhältnis  beider  ist  somit 


Da  bei  isotropen  Medien  die  gebrochene  Welle  sich  ebenso  be- 
handeln läßt,  wie  die  reflektierte,  so  können  wir  ohne  weiteres  folgern 
daß  sie  bei  einfallendem  natürlichen  Licht  ein  Gemisch  von  natür- 
lichem und  senkrecht  zur  Einfallsebene  polarisiertem  enthalten  winL 
und  daß  die  Intensität  des  linearen  Anteiles  gegeben  ist  durch 

84")  /i'.  =  |/(d/-^;), 

während  für  die  ganze  gebrochene  Intensität  gilt 

84'")  h-\I{Sl+Sl), 

also  für  das  Verhältnis 

d  t  ^    p 

Wenn  die  Reflexion  an  der  Grenze  derselben  beiden  Medien 
unter  immer  dem  gleichen  Einfallswinkel  mehrfach  wiederholt  wirA 
so  werden  die  Komponenten  parallel  und  normal  zur  Einfallsebene 
jedes  Mal  in  denselben  Verhältnissen  (>  :  1  und  q^  :  1  geschwächt: 
man  erhält  also  bei  m-facher  Reflexion 

Die  Brechung  kann  naturgemäß  nicht  zweimal  in  gleicher  WeL«* 
wiederholt  werden,  sondern  auf  den  Übergang  in  der  Richtung  (0)  ->{\\ 
kann  zunächst  nur  der  in  der  Richtung  (1)- >- (0)  folgen.  Geschieht 
derselbe  so,  daß  im  zweiten  Falle  y,  der  Einfallswinkel  ist,  so  gilt 
für  die  resultierenden  Amplituden 

{^,\  =  E,  ^  ^; .  ( A)»  =  E.  '\  s: , 

und  bei  m-facher  Wiederholung  dieses  Vorganges  erhält  man 
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Wiederholte  Brechungen  der  yorausgesetzten  Art  treten  stets  an 
den  Begrenzungen  planparalleler  Platten  ein,  auch  an  denen  von 
Prismen,  wenn  die  Wellennormale  im  Innern  die  gleichen  Winkel 
mit  den  Loten  auf  den  Grenzflächen  einschließt,  also  die  austretende 
—  wie  leicht  zu  zeigen  —  den  kleinstmöglichen  Winkel  mit  der 
einfallenden  einschließt. 

Die  Drehung  der  Polarisationsebene  einfallenden  linear -polari- 
sierten Lichtes  durch  wiederholte  Reflexion  und  Brechung  läßt  sich 
nach  diesen  Formeln  in  der  oben  angegebenen  Weise  leicht  be- 
stimmen; gleiches  gilt  von  der  polarisierenden  Wirkung,  die  wieder- 
holte Reflexion  oder  Brechung  auf  einfallendes  natürliches  Licht 
ausübt.  Von  den  auf  die  letztere  bezüglichen  Resultaten  sei  nur  das 
eine  hervorgehoben,  daß  ein  System  paralleler  planer  Platten  aus 
isotroper  durchsichtiger  Substanz  natürliches,  unter  dem  Polarisations- 
winkel auffallendes  Licht  nahe  zur  Hälfte  als  nach  der  Einfallsebene 
polarisiert  reflektiert,  zur  Hälfte  als  normal  dazu  polarisiert  durch- 
läßt, und  dies  um  so  genauer,  je  größer  die  Zahl  der  Platten  des 
Systemes  ist  Hierauf  beruht  die  Anwendung  der  Plattensätze 
zur  Herstellung  von  polarisiertem  Licht  aus  natürlichem,  und  ihr 
Vorzug  vor  der  einfachen  Reflexion  unter  dem  Polarisationswinkel, 
welche  zu  gleichem  Zwecke  brauchbar  ist,  aber  nur  einen  kleinen 
Bruchteil  des  einfallenden  Lichtes  in  polarisiertes  verwandelt 

§13.  Die  Fortpflanzung  ebener  inhomogener  Wellen  in  durchsich- 
tigen Krystallen.    Die  geometrischen  Gesetze  der  totalen  Beflezioo 

an  der  Grenze  zweier  isotroper  Medien. 

Die  partikulären  Lösungen  für  die  Komponenten  der  Schwingungs- 
vektoren, welche  inhomogenen  ebenen  Wellen  entsprechen,  haben 
nach  S.  557  die  Form  des  reellen  oder  des  imaginären  Theiles  von 

cn     —0--) 

worin  x  =  ax  +  by  +  cz  istj  und  alle  durch  deutsche  Lettern  aus- 
gedrückten Größen  komplex  sind.  Wegen  der  linearen  Form  aller 
Gleichungen  kann  man  aber  direkt  mit  den  komplexen  Funktionen 
rechnen. 

Setzt  man  wie  a.  a.  0. 

r  =  r  —  ixr*, 
wobei 

r  =  ax  +  ßy  +  yz ,    r'  =  a^x  +  ß'y  +  f  z 

und  «'  +  /9* +  ;''=!,    «'2  +  /y2  +  /2=l 
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ist,  so  haben  r  und  r'  die  Bedeutung  der  Normalen  auf  den  Ebenen 
konstanter  Phase  und  konstanter  Amplitude. 

Wir  wollen  nun  wiederum  mit  u,  t),  xo  und  y,  9,  j  komplexe 
Größen  bezeichnen,  deren  reelle  oder  imaginäre  Teile  Lösungen 
für  die  Komponenten  m,  r,  w  und  |,  v,  tT  der  Schwingungsvektoren 
p  und  d  geben,  und  können  dann  die  in  §  9  bis  12  aufgestellten 
Hauptgleichungen  und  .Grenzbedingungen  durch  bloße  VertauscLung 
der  Bezeichnungen  m,  t?,  w,  |,  ^y,  J  mit  u,  t),  m,  y,  i;,  j  für  diese 
komplexen  Lösungen  bilden. 

Speciell  erhalten  wir  statt  der  Gleichungen  (45')  als  Ausgangs- 
punkt für  das  Folgende 

aus  denen  wegen  der  Voraussetzung  periodischer  Schwingungen  folgt 

Zur  Integration  setzen  wir 

85")  u  =  5p,   d  =  ®p,   iü  =  <pp, 

wobei 

5,  @,  .?>  sind  dann  die  Richtungskosinus  des  komplexen  Vektors  p, 
der  im  allgemeinen  elliptische  und  nicht  transversale  Schwingungen 
ausführt. 

Für  die  nächsten   Zwecke  schreiben  wir  aber  besser 

worin 

^t  =  5U  +  53.y  +  S-,    0^  =  -, 


85'")    , 


Q« 


a«  +  b"  +  c*  ' 

^i»  = ^-!-  -     932  ^  -  -  ^'         a*  = i* 

l  a«  +  b>  +  c>  '    ^  a>  +  b«  +  c-  •    ^         n>  +  b'^-Tc« 

ist;  es  gilt  also 

und  9f,  95,  S  sind  die  Richtiingskosimis  des  komplexen  Vektors  ?H: 
0  kann  dabei  als  eine  komplexe  Fortpflanzungsgeschwindigkeit  auf- 
gefaßt werden. 

Es  wird  dann  weiter 
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86)    ?  =  --^($«-®6),  t>  =  -x(S®-«>«),  i  =  --^(®«-g«), 

und  es  stellt 

ß  =t  $95  -  ®(S:,  9K  =  ge  -  $21,  9?  =  ®9r  -  g»  86') 

das  System  der  ßichtungscosinus  des  komplexen  Vektors 

b  =  --^  86") 

dar;  denn  da  aus  der  ersten  Gleichung  (85')  folgt: 

gM  +  ®S  +  $6:  =  0,  86"0 

so  gilt  auch  ßa  +  JR^  +  5R2  ==  i . 

Femer  hat  man  nach  (86')  die  Beziehungen 

«ß  +  »SR  +  eSR  =  0,     5ß  +  ®3R  +  $SR  =  0 ;  86"") 

die  komplexen  Vektoren  9t,  p  und  b  bilden  somit  ein  orthogonales 
System. 

Die  Benutzung  dieser  Resultate  ergiebt  nun  aus  (85)  sofort 

o2g  =  (72aR(S:-a3  5R»,  I 

o2@=  flgSta  -a^ßS:,  i  87) 

bei   Zusammenfassung  mit   den   Faktoren  0,  — ®,  99;  ®>  0,  —  ?(; 
-  93,  9(,  0  folgt  hieraus 

[a^  -o2)2  =  D«^  [a^  -  o2)9W  =  D99,  (^/y  -  o«) 5R  =  D C ,     87') 

wobei  kurz 

^,  9(ß  +  a^  33  W  +  «3  eW  =  0  87") 

gesetzt  ist. 

Endlich  liefern  die  Formeln  (87')  mit  den  Faktoren  g,  ®,  §; 
ß,  2R,  5R;  9t/(«i  -  o«),  93/(«2  -  o^),  (^/(ag  -  o^)  zusammengefaßt  die 
drei  Gleichungen 

0  =  «1  ßg  +  «2  3W®  +  «3  %,t>, 
o2=öjß2  +  a,aR2  +  a^S«2^ 


91'  s'  e* 

^/,  —  o'  rtj  —  o'  Og  —  o' 


87'") 


von  ihnen  spricht  die  erste  einen  Satz  über  die  Kchtungskosinus 
der  komplexen  Vektoren  p  und  b  aus;  die  zweite  bestimmt  die  Ge- 
schwindigkeit 0  durch  die  Richtung  des  Vektors  b,  die  dritte  durch 
diejenige  des  Vektors  91,  dem  o  parallel  gedacht  werden  kann. 

AUe  diese  Formeln  entsprechen  genau  den  im  Anfang  von  §  9 
für  homogene  ebene  Wellen  abgeleiteten  und  gestatten  dieselbe 
weitere  analytische  Behandlung,  wobei  allerdings  die  erhaltenen 
Resultate  ihrer   durchweg  komplexen  Natur  wegen   nicht   derartig 
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einfach,  geometrisch  interpretiert  werden  können,  wie  das  bei  den 
früheren  der  Fall  war;  doch  ist  in  betreflf  der  Deutung  der  kom- 
plexen Richtungscosinus  von  p  und  b  auf  das  S.  559  Oesagte  zu 
verweisen. 

Wegen  bes  immerhin  geringeren  Interesses  dieser  Resultate 
genüge  hier  eine  an  die  letzte  Formel  (87'")  angeknüpfte  BemerkuDg. 

Schreibt  man  eine  Richtung  91,  also  ein  System  ?t,  SB,  £  vor, 
so  ergiebt  diese  Gleichung  zwei  zugehörige  Werte  von  o*,  die  man 
je  nach  ihrem  Verhalten  bei  verschwindender  Inhomogenität  als  oi 
und  0«  bezeichnen  kann;  da  nun  nach  den  betr.  Definitionen  gilt 

?  —  _?.  —  «  —  i  *  tt' 
so  ist  bei  gegebenen  91^  93,  £  mit  o  auch 

n        ß       ff      xo'       x/?"      x/ 

bestimmt.    Wegen 

a*  +  /?^  +  r*  =  1 ,  «'*  +  /9'*  +  /'*=! 

ergeben  dann  die  letzteren  Werte  auch  I/cö,  x\(o  und  die  ^,  /i,  y. 
a\  ß*,  y  selbst     Außerdem  erhält  man  direkt  durch 

die  Werte  der  Kombinationen   (1— x*)/ra*  und  2xco8(r,  r')/«^.   — 
Für    isotrope  Medien    vereinfachen    sich    die    Resultate    außer- 
ordentlich. 

Setzen  wir  wieder  a^  =  a^  =  a^  =i  a,  so  findet  sich 

88)  o*  =  a, 

also 

88')  — , "-  =  ^- ,  -I  cos  (r ,  r')  =  0 , 

wobei,  da  x  als  von  Null  verschieden  angenommen   ist,   die    zweite 

Gleichung  auf 

88")  cos  (r,  r')  =  0 

führt     Hier  müssen  also  ebenso,  wie  S.  560  für  den  leeren  Raum 

gefunden  ist,   die  beiden  Normalen  r  und  r    senkrecht  zu  einander 

stehen;  x  bleibt  willkürlich    und    bestimmt   die  Geschwindigkeit  (o 

durch 

88'")  «2  =  0(1  -x«) 

als  von  derjenigen  homogener  Wellen  verschieden.  Daß  x  nicht 
größer  als  Eins  werden  Hart",  ohne  den  Charakter  des  Vorgangs 
wesentlich  zu  ändern,  ist  8.  560  auseinandergesetzt.  — 
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um  ZU  Beziehungen  zu  gelangen,  welche  die  Grundlage  für  die 
Theorie  der  Reflexion  und  der  Brechung  inhomogener  ehener 
Wellen  bilden  können,  betrachten  wir  nunmehr  speziell  eine  Welle, 
deren  beide  Normalen  r  und  r'  in  der,  übrigens  beliebigen,  Z^- Ebene 
liegen.  Dann  ist  u^  t),  U)  von  y  unabhängig,  und  die  Hauptgleichungen 
lauten 

n>"  =  --  ß^  («21  ?  +  «22  ^)  +  «23  5)  > 

wobei 

ist.     Die  letzte  der  Gleichungen  (89)  kann  dabei  auch  durch 

4^  +  A5  =  0  89") 

einsetzt  werden. 

Wir  behalten  die  Ansätze  (85")  bei,  haben  aber  speziell  b  =  0 , 
also  «  =  0  und  5R  =  «j:  +  ©r,  wobei  «^  +  E»  =  1  ist. 

Die  Gleichung  (89")  wird  sonach  zu 

g«  +  ^C  =  0,  90) 

und  bei  ihrer  Benutzung  liefern  die  beiden  ersten  Gleichungen  (89) 


3(0'-fl22)  =  ®e(«28  8l-«12®)> 


.}  ««•) 


m{0'  -  ö„  S«  -  033  91«  +2^3,  aS)  =  3(^8«  -  «12  ®) 

Hieraus  können  wir  S/ßJ  eliminieren  und  gelangen  dadurch  zu 
der  Gleichung 

(ö'  -  S2)  (0'  -  «11  e'  -  «33  «^  +  2  03,  «S)  =  (0,3  ?I  -  a,3  O« ,  90") 
die  bei  gegebener  Richtung  91,  und  somit  gegebenem  91  und  ®  die 
zwei  ihr  zugehörigen  Werte  von  0*  bestimmt  Setzt  man  sie  in 
eine  der  Formeln  (90')  ein,  so  erhält  man  die  ihnen  entsprechenden 
Werte  S/®,  und  hieraus  mit  Hilfe  der  Beziehungen 

52  +  ®2  +  <o^  =  1  und  59t  +  ^e  =  0 

auch  5,  @,  §  selbst,  d.  h.  die  Richtung  des  komplexen  Vektors  p. 
Um  eine  kurze  Darstellung  zu  erhalten,  führen  wir  einen  kom- 
plexen Winkel  b  ein  und  setzen 

g  =  -g:cosb,  ®  =  sinb,  $  =  9lco8b;  90"') 

dann  giebt  die  erste  Gleichung  (90') 

tgb  =  — ^^--^•^.  —  90"") 
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Wir  wollen  nun  annehmen,  daß  die  ZJT- Ebene  wieder  die  Grenze 
zwischen  dem  betrachteten  Kry stall  (1)  und  einem  beliebigen  anderen 
Medium  (0)  ist,  und  daß  im  Krystall  inhomogene  Wellen,  deren 
Amplituden  längs  der  JT-Axe  konstant  sind,  durch  eine  inhomogene  im 
Medium  (0)  erregt  werden.  Es  verlangen  dann  die  Grenzbedingungen, 
daß  für  z  =  0  die  von  x  und  t  abhängigen  Faktoren  in  den  Kom- 
ponenten des  Polarisation s Vektors  gleich  werden;  dies  hat  zur 
Folge,  daß  die  ajfo  resp.  Sl/o  in  allen  Wellen  den  gleichen,  als 
gegeben  zu  betrachtenden  Wert  annehmen,  eine  Beziehung,  die  wir 
wieder  kurz  als  das  Grundgesetz  der  Eeflexion  und  der 
Brechung  ebener  inhomogener  Wellen  bezeichnen  wollen. 

Dividieren  wir  nun  die  Gleichung  (90")  durch  Ä*,  setzen  wir 
®/9l=c  und  den  vorgeschriebenen  Wert  n/a>  =  9l/o=l/(,  so  ergiebtsie 

91)     {a„e*-  2 a,,t  +  a„  -  f^(«„e*  +  «,,  -  f^  =  (a^^c  -  a„)«(l  +c^ 
während  die  Gleichung  (90"")  liefert 

91')  tg  b  =  — ^::i^««:=4>*.'Lr . 

Bildet  man  diese  Formeln  für  das  erste  und  das  zweite  Medium, 
so  geben  sie  durch  e  die  Richtung  der  reflektierten  und  der  gebrochenen 
komplexen  Wellennormalen  5R,  durch  b  die  Richtung  des  kompleieo 
Polarisationsvektors  p.  Die  erste  von  ilmen  ist  vierten  Grades, 
würde  also  bei  Anwendungen  stets  durch  Annäherung  zu  lösen  sein: 
die  Auswahl  der  für  das  Problem  bedeutungsvollen  Wurzeln  hat 
dabei  nach  ähnlichen  Gesichtspunkten  zu  geschehen,  wie  S.  608  u.  f. 
im  analogen  Falle.  Allerdings  verliert  bei  inhomogenen  Wellen  der 
Strahl  seine  geometrische  Bedeutung,  wie  denn  bei  einem  von  mehr 
Argumenten,  als  der  Richtung  der  Normalen  r  abhängenden  Voi^nii 
weder  eine  Normalen-,  noch  eine  Strahlenfläche  existiert;  aber  die 
Richtung  der  sie  begleitenden  Energieströmung  wird  jeder- 
zeit den  Charakter  einer  Welle  unzweideutig  ausdrücken,  selbst  wenn, 
wie  in  unserem  Falle,  diese  Richtung  keine  zeitlich  konstante  ist 
sondern  nur  um  eine  solche  oscilliert.  Übrigens  kann  man  liäufig 
auch  ohne  Zuhilfenahme  dieses  umständlichen  Kriteriums  die  Art 
der  verschiedenen  Wellen  feststellen.  — 

Praktisches  Interesse  bietet  vor  allem  der  Fall,  wo  die  ein- 
fallende ebene  Welle  homogen,  aber  der  Einfallswinkel  ff  so 
groß  ist,  und  die  Konstanten  beider  Medien  in  solchen  Verhältnissen 
stehen,  daß  nach  dem  Brechungsgesetz  homogene  Wellen  im  zweiten 
Medium  nicht  entstehen  können.  Diese  Fälle  nennt  man  aus  später 
zu  erörternden  Gründen  die  Fälle  totaler  Reflexion. 
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Hier  ist  für  die  einfallende  Welle  x  =  0,  also  wie  für  sie,  so 
für  alle  aus  ihr  entstehenden  Wellen  a/(o  =  ?f/o  =  l/f  reell;  dem- 
gemäß verlangt  das  Brechungsgesetz  für  das  zweite  Medium,  da 
dort  X  nicht  verschwinden  kann,  weil  sonst  homogene  Wellen  ein- 
träten, a'  =  0 ,  /'  =  ±  1 ;  in  Bezug  auf  /  kann  man  sich  dabei 
auf  das  obere  Vorzeichen  beschränken,  wenn  man  zugleich  festsetzt, 
daß  für  X  nur  positive  Wurzeln  gewählt  werden  sollen,  denn  es 
ist  von  vornherein,  ohne  auf  die  Untersuchung  des  Energiestromes 
einzugehen,  einleuchtend,  daß  in  dem  vorliegenden  Falle  die  im 
zweiten  Medium  erregte  Bewegung  nicht  mit  wachsendem  Abstand 
von  der  Grenzfläche  unendlich  zunehmen  darf. 

Sonach  ergeben  sich  aus  dem  vorgeschriebenen  1  für  das 
zweite  Medium  mitHilfe  von  (91)  die  Wurzeln  für  t  =  {y,—  ix,)la„  und 
aus  ihnen  folgen  dann  die  yjcc,  und  x,/a,  selbst,  wobei  zu  beachten, 
daß  wegen  des  Brechungsgesetzes  für  alle  Wellen  a,  >  0  sein  muß, 
wenn  gleiches  für  die  einfallende  Welle  gilt.  Hierdurch  ist  dann 
die  Entscheidung  über  die  als  gebrochene  Wellen  anzusehenden 
auf  einfache  Weise  getroffen. 

Liegt  zum  Beispiel  die  7-Axe  in  einer  Symmetrieaxe  des 
Medium  (1),  und  ist  demgemäß  für  dasselbe  «23  ~  ^2  ~  ^j  ^^  liefert 
die  Gleichung  (91)  die  beiden  Wurzeln  für  c  gesondert,  denn  sie 
zerfällt  in 

^^22  ^1  +  «22  -  f '  =  ^  > 

«11  ^1  -  2  «13  Ca  +  «38  -  f*  =  0  ; 
es  gilt  somit 

0^  =.  -f  1 A  -  ^-  ,    c,  =  ''-  4-  i/"^>"^+  Y''-y.  91'") 

Für  die  vorausgesetzte  totale  Reflexion  müssen  die  Wurzel- 
großen  imaginär  sein,  wir  schreiben  somit  kurz 

und,  indem  wir  die  Vorzeichen  nach  dem  eben  Gesagten  auswählen, 

?1  =  0,  *»-  =  /?,,  ?^'  =  P  ,-*«-  =  ^,.  -  91"") 

Wenden  wir  uns  speziell  zu  dem  Falle  zweier  isotroper 
Medien,  so  tritt  nach  S.  616  die  hier  vorausgesetzte  totale  Reflexion 
dann  ein,  wenn  die  Gleichung  a^ja^aj  ja,  ein  a,  >  1,  also  einen 
komplexen  Brechungswinkel  ergeben  würde.  Es  gewinnt  dann  das 
Brechungsgesetz  die  neue  Form 

_"!  =  ^  =:  5?  =    _"? . 

"a  0/         Ol?         a,  (1"-  nf)  ' 


91") 
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da  aber  nach  (88") 

fx.  ccl  +  r.r]  =  (^ 

sein  muß,  und  cc]  =  0,  y]  =  1  ist,  so  ergiebt  sich  y,  =  0,  a,  =  l,  somit 

92)  -   =  -T,  ^  -  ,,,  X,  =  l/l  -  -^ 

'  a         0,(1  -  njy  V  */« 

und 

Hiernach  erhält  der  Polarisationsvektor  im  zweiten  Medium  die 
Form 
92")  p,  =  g./^i,  =  ?^(,_^^l^), 

wobei  (ö^^  =  a,  (1  —  x^);  es  ist  also  nicht  nur,  wie  in  allen  Fällen 
totaler  Reflexion,  die  Normale  r'  senkrecht  zur  Grenze,  sondern 
außerdem  auch,  was  bei  krystallinischen  Medien  im  allgemeinen  nicht 
stattfindet,  speziell  die  Normale  r  parallel  der  Grenze  gelegen. 

Geht  man  von  der  komplexen  zu  der  reellen  Form  über,  so 
erhält  man  für  den  Polarisationsvektor  in  verständlicher  Bezeichnung 

p^p,  —Ir  sin  ^^  ^t-^  +  t,); 

für  die  Abnahme  der  Amplitude  in  der  Eichtung  normal  zur  Grenze 
ist  der  Exponent 

2nx,x    2nx,x  2nx     /a,  n^ 

TW,      "■     i]/a~(l~-~x[)  ""    jy^y~ä 

maßgebend,  in  dem  rYa,  =  i  die  Wellenlänge  bezeichnet,  die  iiu 
zweiten  Medium  ebenen  homogenen  Wellen  entspricht.  Die 
Wurzelgröße  verschwindet  für  den  Grenz winkel,  wo  nach  S.  610 
«2  _  ^2  >_  ^  1^  jg^^  ^^^  nimmt  ihren  größten  Wert  bei  streifendem 
Einfall  an,  wo  a  =  1.  Schon  bei  Werten  a,  die  a  nur  wenig  über- 
treft'en,  ist  die  Abnahme  der  AmpUtuden  mit  wachsendem  Abstand 
von  der  Grenze  außerordentlich  stark,  und  demgemäß  die  in  das 
zweite  Mediimi  eingedrungene  Bewegung  in  bequem  der  BeobachtuDg 
zugänglichen  Entfernungen  unmerklich.  ^^)  — 

Ein  zweiter  sehr  interessanter  Fall  ist  der,  daß  aus  einer  ein- 
fallenden inhomogenen  Welle  eine  gebrochene  homogene 
entsteht.  Derselbe  tritt  an  einer  Zwischengrenze  (1,  2)  immer  dann 
ein,  wenn  die  dort  einfallende  inhomogene  Welle  ihrerseits  durch 
Brechung  an  einer  zur  Grenze  (1,2)  parallelen  Fläche  (0,  1)  ans 
einer    einfallenden    homogenen    entstanden    ist,    vorausgesetzt 
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daß  die  Medien  (0)  und  (2)  identisch  sind,  daß  also  das 
Medium  (1)  eine  planparallele  dünne  Platte  bildet,  die  auf  beiden 
Seiten  an  dasselbe  Medium  grenzt.  Wir  gehen  auf  diesen  merk- 
würdigen Fall  in  einem  der  nächsten  Paragraphen  ein  und  bemerken 
hier  nur,  daß  die  Grundformeln  für  eine  solche  Erregung  einer 
homogenen  durch  eine  inhomogene  Welle  bereits  im  vorstehenden 
gegeben  sind,  da  nichts  hindert,  die  dort  als  gebrochene  geführte 
inhomogene  Welle  als  einfallende,  die  einfallende  homogene  Welle 
als  gebrochene  aufzufassen. 


§  14.   Die  (besetze  für  die  Amplituden  bei  der  Eeflezion  und  Brechung 

inhomogener  ebener  Wellen.     Totalreflexion  an  der  Grenze  zweier 

isotroper  Medien  und  die  hierbei  stattfindende  Energieströmung. 

Gehen  wir  nun  über  zu  der  Bestimmung  der  bei  der  Reflexion 
und  der  Brechung  inhomogener  Wellen  geltenden  Gesetze  für  die 
Amplituden  der  bezüglichen  Polarisationsvektoren,  so  bilden  den 
Ausgangspunkt  nach  S.  617  die  Grenzbedingungen 


u  =  u,,  ö  =  t),,  n)  =  tt),,              ] 

dt)     ,          (dw        du]              dt) 
n^dx  '^^^^[dx        dxl       ^isöxj 

dt)              Idxo        du]              dt) 
nid»  ■^^laVörc        dxl       ^^  dx. 

* 
• 

93) 


^ 


OSO 


Hier  ist  für  jede  Welle  ein  Ansatz  von  der  Form  (85")  zu 
bilden,  wodurch  man  erhält 

2(®3)  =  2(«3)"  2(^®)  =  2(«®)o2(«^)  =  2(«^).  1 

^-  (®  (a„  ®  -  a„  «)  -  «X,  (SC  -  $«))] 

?- (®  («j,  e  -  «,3  a)  -  «,,  (3©  -  $«))] . 

Diese  Gleichungen  bestimmen,  wenn  mit  Hilfe  der  oben  ange- 
gebenen Mittel  für  jede  Welle  o,  ?l,  C,  8,  ®,  ^  gefunden  ist,  die 
Werte  S  für  die  zwei  reflektierten  und  die  zwei  gebrochenen  Wellen. 

Ist  die  einfallende  Welle  homogen,  so  gilt  gleiches  von  den 
reflektierten ;  es  können  dann  für  alle  im  ersten  Medium  verlaufenden 
Wellen  die  komplexen  Richtungskosinus  S,  ®,  ^  mit  den  reellen 
f]  ffy  h  vertauscht  werden.  Ist  noch  spezieller  das  erste  Medium 
isotrop,  so  schreiben  wir  für  dasselbe,  wie  in  (73), 
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und  behalten  die  früheren  Bezeichnungen  a^^^  etc.  ohne  Index  ,  für 
das  zweite  Medium  bei.  Lassen  wir  femer  die  auf  die  einfallende 
Welle  bezüglichen  Richtungskosinus  ohne  Index,  so  gilt  für  die 
reflektierte  Welle 

Einfallende  und  reflektierte  Welle  können  wir  wieder  durch 
ihre  Komponenten  parallel  und  senkrecht  zur  Einfallsebene  aus- 
drücken, deren  Amplituden  jetzt  komplex  einzuführen  sind  und 
demgemäß  mit  S^,  ®^,  9t^,  9t,  bezeichnet  werden  mögen;  die  Am- 
plituden der  gebrochenen  Wellen  setzen  wir  gleich  5)^  und  S)^. 

Lassen  wir  zwei  gleichzeitig  in  gleicher  Richtung  einfallende 
Wellen  mit  Schwingungen  parallel  und  normal  zur  Einfallsebene  zu, 
führen  wir  also  nebeneinander  G^  und  ®,  in  die  allgemeinen  Formeln 
ein,  so  umfassen  wir  dadurch,  wegen  der  komplexen  Natur  dieser 
Größen,  nicht  nur  das  Problem  einfallender  linearer  Schwingungen 
nach  beliebigem  Azimut,  sondern  ganz  beliebige  Polarisations- 
zustände. 

Nach  dem  Vorausgeschickten  nehmen  die  Grenzbedingungen  (93') 
bei  vertauschter  Reihenfolge  die  Gestalt  an 

(®p  -  5R^)r  =  ^o^ocosb,  +  'B.e^cosb,, 
(S,  +  94^)  (^  =  ®,  a,  cos  b,  +  S),?t,cosb„ 
®,  +  9i,       =  'Do  sinb^  +3)^sinb^, 


94") 


« (e,  -«.)!=  J:  [Ki  So  -  «18  %)  sin  b,  +  0,3  cos  b,J 

Kl  ^e    -    «18  "^^e)  sin  b^    +    «12  COS  b  1  , 


und   sie  gestatten,   9t^,  91^,  5)^,  ®^  zu  berechnen;    der  beste  Weg 
hierzu  ist  dem  S.  620  eingeschlagenen  analog.   — 

Der  wichtigste  Fall  ist  der,  daß,  wie  das  erste,  so  auch  das 
zweite  Medium  isotrop  ist;   wir  setzen  dann  für  dasselbe 

«11   =  «22  =  «33   =  «'  '    «23  =  «31   =  «12   =  ^  >    ^^«  =  «e  =   '^t 

und,  da  die  beiden  gebrochenen  Wellen  sich  in  derselben  Richtung 
fortpflanzen,  auch 

«o  =  ?r,  =  a,,  K,  =  g:^  =  k,. 

Femer  können  wir,  wie  die  einfallende  und  die  reflektiert*», 
so  auch  die  gebrochene  Schwingung  durch  ihre  Komponenten  parallel 
und  senkrecht  zur  Einfallsebene  ausdrücken  und  demgemäß  fiir  sie 
setzen 

b,  =  0,    b,=  i;r,    1).  =  ®^,    ®.  =  ®,. 
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Lassen  wir  dann  zunächst  der  Allgemeinheit  halber  inhomogene 
eiüfallende  Wellen,  also  komplexe  Werte  ?l,  ®  der  Eichtongskosinns 
im  ersten  Medium,  zu  und  benutzen,  daß  ?l/o  =  8l,/o,  und  a  =  o*, 
a,  =  0,^  ist,  so  erhalten  wir  das  System  von  Bedingungen 

Aus  demselben  folgt 

die  Faktoren  von  ®^  und  ©^  in  diesen  Formeln  wollen  wir  als 
komplexe  Schwächungsfaktoren  r^,  r,,  b^,  b,  auffassen. 

Fällt  die  im  Medium  (1)  erregte  Welle  auf  eine  zur  ersten 
Grenze  parallele  Ebene  r  =  /  auf,  jenseits  deren  wieder  das 
Medium  (0)  liegt,  so  gelten  die  obigen  Formeln  mit  vertauschten 
9(  und  ?t, ,  ®  und  ©,;  die  Schwächungsfaktoren  der  Eeflexion  r^,  ri, 
die  hier  eintreten,  sind  sonach  mit  —  r^,  —  r,  identisch,  während 
die  der  Brechung  Vp,  bi  im  Zähler  91, K,  statt  81©  haben.  — 

Ist  die  einfallende  Welle  homogen,  so  sind  die  komplexen 
Richtungskosinus  9t,  ®  mit  den  reellen  «,  y  zu  vertauschen;  es 
ergeben  dann  die  obigen  Formeln  für  die  reflektierten  Amplituden 
$H^  und  9*,  die  Werte 

also,  wenn  man  neben  dem  reellen  Einfallswinkel  (p  den  komplexen 
Brechungswinkel  f,  durch  9t,  =  sin  f, ,  ®,  =  cos  f,  einführt, 

was  genau  den  Resultaten  (82)  entspricht  Wir  fügen  diesen  allge- 
meinen Formeln  noch  bei  die  Beziehung 

?k  —  _  ?!_  <^o»(y  +  f.)  —  __  J?f_  yg.  ~«^>   _  QK/^'/x 

fRp  e^  co8(<p  -  f,)  (gp  y(J,  +  o9l,  •  ^^^    ' 

Haben  speziell  die  beiden  Komponenten  der  einfallenden  Welle 
gleiche  Phase,  ist  also  die  einfallende  Schwingung  linear  polarisiert 
nach  beliebigem  Azimut,  so  ist  ®,/®^  reell,  und  man  kann  durch 
Verfügung  über  den  Anfangspunkt  der  Zeit  stets  ffi^  und  ©^  selbst 
reell  machen;  wir  wollen  dies  als  ausgeführt  voraussetzen  und 
dadurch  andeuten,  daß  wir  @,  mit  H^,  G    mit  Ji    vertauschen. 
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Führen  wir  noch  für  91,  und  ©,  ihre  Werte  aus  (92*)  ein,  so 
gewinnen  die  erhaltenen  Resultate  die  folgende  Form 

Alle  diese  Ausdrücke  haben  die  S.  558  besonders  erwähnte 
Form  der  komplexen  Amplitudenverhältnisse 

welche   für   das  korrespondierende   reelle   Amplitudenverhältnis  f 
und  die  Phasendiflferenz  d  die  Werte 

p=i,  tgid=4 

liefert 

Das  erstere  Resultat,  auf  die  Ausdrücke  für  W^/^p  und  Ä,/f, 
angewandt,  ergiebt,  daß  die  resultierenden  reellen  Amplituden  der 
beiden  reflektierten  Wellen  denen  der  beiden  einfallenden  gleich  sini 
Gleiches  gilt  von  den  Intensitäten,  und  dies  erklärt  den  Namen  der 
totalen  Reflexion,  der  dann  von  dem  hier  vorliegenden  Falle  in 
uneigentlichem  Sinne  auch  auf  den  Vorgang  übertragen  wird,  der 
bei  krystallinischen  Medien  eintritt,  wenn  bei  einfallenden  homogenen 
Wellen  eine  der  gebrochenen  inhomogen  ist. 

Das  zweite  Resultat  liefert  für  die  in  der  Grenze  stattfindenden 
Beschleunigungen  d  und  d^  der  reflektierten  Wellen  parallel  und  normal 
zur  Einfallsebene  gegen  die  bezüglichen  einfallenden  bei  Berück- 
sichtigung des  Wertes  (92)  von  x,  und  bei  Benutzung  des  Brechungs- 
verhältnisses '\fala,  =  n^Q  =  n,ln 


960 


tgi<= -.-  =  -!- y«'-^; 


V  Y    '  *^ ' 


*«i^'  =  «-r7lVxn  =  nvhl^^'-'*-' 


ebenso  ergiebt  sich  für  die  Verzögerung  d^  der  parallel  zur  Einfalls- 
ebene polarisierten  reflektierten  Welle  gegen  die  normale 

96")  tgi<=?:„^^  =  -5,y«*--^j;. 


Diese  letzte  Verzögerung  ist  gleich  Null,  wenn  der  Einfall 
unter  dem  Grenzwinkel  (p  geschieht;  sie  wächst  bei  zunehmendem 
Einfallswinkel  schnell  bis  zu  einem  Betrag,  der  bei  Glas  etwa  ä/4 
erreicht,  nimmt  dann  langsam  ab  und  verschwindet  bei  streifendem 
Einfall. »«) 

Ihr  Auftreten  bei  der  totalen  Reflexion  hat  zur  Folge,  daß 
einfallendes  linear  polarisiertes  Licht  elliptisch  polarisiert  reflektiert 
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wird,  und  die  Untersuchung  dieser  Elliptizität  gestattet  eine  experi- 
mentelle Bestimmung  von  </..  Hebt  man  durch  Zufiigung  einer  ent- 
gegengesetzten und  gleichen  Verzögerung  die  Elliptizität  auf,  so 
besitzt  das  resultierende  lineärpolarisierte  Licht  das  gleiche  Azimut, 
wie  das  einfallende,  da  die  Amplituden  der  beiden  Komponenten 
parallel  und  normal  zur  Einfallsebene  bei  der  Reflexion  nicht  ge- 
schwächt werden.  — 

Setzt  man  für  die  komplexen  Amplituden  ihre  Werte  gemäB 
der  Formel  5W  =  i?' +  1 7?",  so  nehmen  die  imaginären  Teile  der  Lö- 
sungen für  die  reflektierten  Bewegungen  die  Form 

an.  Die  Werte  der  Ä'  und  Ä"  ergeben  sich  dabei  leicht  folgender- 
maßen 


7?»  _-  TP     Vor* ~ «'  +  ^1^0  _       I?"  =  y     ^7**i\V"^-**\\ 


96'") 


Die  Ausdrücke  für  die  komplexen  Amplituden  der  gebrochenen 
Welle  haben  minderes  Interesse.  Man  erhält  aus  (95')  unter  der 
Voraussetzung,  daß  homogene  Wellen  einfallen, 

S)   =  g   —^—T_  ^  g  8ip2<p  ^ 

■•«/  +  5(,(|,  '  sin (<p  + /;) cos  (<p  - /;) ' 


s  » 


Da  die  Schwingungskomponenten  u  und  \x>  resp.  mit  ®,  und  % 
proportional  sind,  die  ein  rein  imaginäres  Verhältnis  E,/9l,  =  — ix 
ergeben,  so  geschieht  die  aus  ihnen  zusammengesetzte  Bewegung  in 
einer  elliptischen  Bahn,  deren  Hauptaxen  den  Eoordinatenaxen  Xund  Z 
parallel  sind.  Die  in  das  zweite  Medium  eindringende  Schwingung 
ist  also  nicht  transversal.  — 

Noch  bleibt  eine  prinzipielle  Schwierigkeit  aufzuklären,  welche 
die  im  Vorstehenden  gegebene  Lösung  des  Problemes  der  totalen 
Reflexion  enthält.  Sie  liegt  darin,  daß  zwar  die  reflektierte  Welle 
die  ganze  Energie  der  einfallenden  entführt,  daß  aber  trotzdem  im 
zweiten  Medium  eine  Bewegung  stattfindet,  die  gleichfalls  einen 
Energiestrom  darstellt;  es  ist  die  Frage,  aus  welcher  Quelle  diese 
Energie  entnommen  wird. 

Wir  betrachten  zunächst  die  Größe  des  Energiestromes,  der  die 
Grenzfläche  durchsetzt,  und  der  nach  S.  603  gegeben  ist  durch 
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worin  alle  Ausdrücke  für  das  zweite  Medium  genommen  sein  mögen; 
dieser  Wert  zerfällt  in  zwei  Teile,  die  resp.  nur  von  der  parallel 
und  nur  von  der  normal  zur  Einfallsebene  polarisierten  Komponente 
abhängen.  Im  Falle  homogener  Wellen,  also  gewöhnlicher  oder 
partieller  Reflexion,  sind  u  und  w  mit  derselben  trigonometrischen 
Funktion  proportional,  die  ^,  x  und  z  additiv  verbunden  enthält: 
infolgedessen  wechselt  %  m/  sein  Zeichen  nicht  mit  wechselnder  Zeit 
Gleiches  gilt  ersichtlich  von  |,  r/,  und  somit  behält  bei  der  partiellen 
Reflexion  der  die  Grenze  durchsetzende  Energiestrom  an  jeder 
Stelle  seine  Richtung  dauernd  bei  und  wechselt  nur  seine  Starke 
periodisch.  Anders  im  Falle  inhomogener  Wellen,  wie  sie  bei  der 
totalen  Reflexion  auftreten.  Euer  sind  in  ti,,  t?,,  m?,  die  Argumente  t^i.z 
derart  verbunden,  daß  sowohl  r\,  m/,  als  ^,  r/,  einem  Produkt  von  Sinus 
und  von  Kosinus  derselben  Funktion  von  t  proportional  werden;  der 
Energiestrom  kehrt  hier  also,  wie  leicht  zu  sehen,  während  einer 
jeden  Periode  vier  Mal  seine  Richtung  um. 

Ähnliches  gilt  in  Bezug  auf  den  normal  zur  Einfallsebene  statt- 
findenden Strom,  der  für  uns  ein  Interesse  nicht  bietet. 

Anders  verhält  sich  dagegen  die  im  zweiten  Medium  parallel  der 
X-Axe  verlaufende  Energieströmung.    Für  sie  gilt 


flf  {%  ^f^f  —  If  Uf')  =  —  flr 


dv,  —,       I  d  u,       d  tc, 

d~x  ^'  ~  VöT  ""   dx 


tc. 


und  man  erkennt  leicht,  daß  die  beiden  Teile  dieses  Ausdruckes, 
welche  denselben  Charakter  haben,  wie  die  des  oben  betrachteten, 
auch  im  Falle  der  totalen  Reflexion  ihr  Vorzeichen  nicht  mit  der 
Zeit  wechseln. 

Sonach  wirken  zwei  Umstände  zur  Erzeugung  der  Bewegung  in 
dem  zweiten  Medium  zusammen:  ein  in  der  Einfallsebene  und  lan?^ 
der  Grenze  hingehender,  aus  Unendlich  kommender  Energiestrom 
und  ein  periodisches  Herüber-  und  Hinüberschwanken  von  Eneipe 
durch  die  Zwischengrenze.  Jener  tangentiale  Energiestrom  würde 
also  bei  wirklich  unendlich  ausgedehnten  einfallenden  Wellen  im 
Grunde  neben  diesen  durch  das  Problem  gegeben  sein  müssen.  In 
der  Wirklichkeit,  wo  es  sich  um  begrenzte  Wellen  handelt,  dürfte 
der  Vorgang  folgendermaßen  verlaufen.  Am  Rande  des  von  der 
einfallenden  Welle  getrofi'enen  Stückes  der  Zwischengrenze,  soweit 
derselbe  der  —X-Axe  —  also  der  Seite,  von  der  die  einfallende  Welle 
kömmt  —  zugewandt  ist,  wird  jene  tangentiale  Energieströmung  auf 
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Kosten  der  reflektierten  Energie  entstehen;  soweit  derselbe  der  +X- 
Axe,  —  also  der  Seite,  nach  welcher  die  einfallende  Welle  geht  — 
zugewandt  ist,  wird  sie,  da  die  zu  ihrer  Erhaltung  nötige  Wechsel- 
wirkung mit  der  Bewegung  im  ersten  Medium  weiterhin  nicht  mehr 
stattfindet,  ihren  Charakter  ändern  und  sich  im  Räume  zerstreuen. 
Da  der  Betrag  der  im  zweiten  Medium  fortgepflanzten  Energie 
nach  S.  636  sehr  klein  ist,  so  dürfte  es  unmöglich  sein,  deren  Ver- 
bleib durch  die  Beobachtung  festzustellen. 

§15.  Eeflexion  und  Brechung  an  einer  planparallelen  Platte  ans 
isotroper  durchsichtiger  Substanz.  Die  Erscheinungen,  wenn  an 
beiden   Grenzen   gewöhnliche,    und   wenn    an    einer   Grenze    totale 

Eeflexion  stattfindet. 

Neue  und  höchst  interessante  Erscheinungen  treten  ein,  wenn 
eine  ebene  Welle  einfarbigen  Lichtes,  die  in  einem  Medium  (0)  fort- 
schreitet, auf  die  eine  Fläche  einer  planparallelen  Platte  aus  einem 
Medium  (1)  fällt,  deren  zweite  Fläche  an  ein  Medium  (2)  grenzt 
Wir  werden  aber,  da  sich  die  Verhältnisse  hier  ohnedies  komplizieren, 
nur  den  Fall  in  Betracht  ziehen,  daß  alle  drei  Medien  isotrop  sind; 
doch  wollen  wir,  als  von  praktischer  Bedeutung,  inhomogene  ebene 
Wellen  zulassen,  die  normal  zur  Einfallsebene  konstante  Amplituden 
besitzen. 

Die  erste  Grenzfläche  (0,  1)  der  Platte  sei  die  Ebene  z=0,  die 
zweite  (1,  2)  die  Ebene  z=/;  die  Einfallsebene  sei,  wie  früher,  die 
X^- Ebene.  Die  auf  das  Medium  (0)  bezüglichen  Parameter  seien 
ohne  Index  gelassen,  die  auf{l)  bezüglichen  durch  den  Index,,  die 
auf  (2)  bezüglichen  durch  „  charakterisiert 

Da  die  Medien  sämtlich  isotrop  sind,  so  können  wir  die 
Schwingungskomponenten  parallel  und  normal  zur  Elinfallsebene  ge- 
sondert behandeln. 

Wir  beginnen  mit  der  normalen  Komponente  und  setzen  für 
die  in  (0)  einfallende  und  die  ebenda  reflektierte  Welle 

wobei  I     QYN 

ist;  für  die  in  (1)  einfallende  und  an  der  zweiten  Grenze  reflektierte 


wobei 


2,  =  ^(,_«.£±M),     j^,.2„(^_«^J^„,_    j 


970 


41 


* 


€44 
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ist;    endlich  für  die  in  (2)  fortgepflanzte 

[        "j  =  S),  «'*■■)    wobei 

Die  Grenzbedingongen  für  z  =  0  lauten 

fül  z  =  l  fflt 
980 


».  +  »r,  =  »d  r       «.  öl.  (*•'  +  »r.)  =  «"  "/r   • 


98") 


Man  erhält  zunächst  das  Brechungsgesetz 

*_  =  *'  =  ?" 

0  0,  0„ 


und  außerdem  für  die  Amplituden  die  Gleichungen 


hierin  bedeutet 
98"") 


2n>S,  { 


3.1  iS,,! 


i,  =  e    '■"•    ,     e.,  =  .r    "•" 


Aus  den  letzten  beiden  Formeln  (98")  folgt 

und  beim  Einsetzen  in  die  beiden  ersten 

=  ^[^31,©.  +  9l„e..)e,+  >  +  {%e,  -  9r„6„)e,-i]  e,.- IS),, 

(®.  -  91.)  9t  d 
l  =  iP.®.  +  9t„e„)e,+  i  -  (9(.e,-9r„e,.)e.-i]e„-i  3).. 
Hierfür  schreiben  wir  kurz 


99') 


99") 

und  berechnen  daraus 


l  (e.  -  9t.)  9t  e  =  C.  c- 1  3). 


99'") 


*"•     ^'  91  e  %  + 1,  (I,  a, ' 
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Für  die  Komponenten  parallel  zur  Einfallsebene  setzen  wir 

wobei  die  verschiedenen  2^  dieselbe  Bedeutung  haben^  wie  oben. 
Die  Grenzbedingungen  für  z  =  Q  lauten 

ü+ü^  =  u, +ü^,  iü  +  tt)^  =  m,  +  m^,  100') 

und  für  z  =  I  gilt 

1^+  IV  =  ü7,  "iü^  +  iü^,  =  rö^.  100") 

Diese  Formeln  liefern  zunächst  folgendes  System 

{®,,e,-»-3l,,e,+  i)e.=®,e..-i6,„  [  100"') 

wobei  die  e,  und  e„  durch  (98"")  definiert  sind. 
Aus  den  beiden  letzten  Gleichungen  folgt 

und  mit  ihrer  Hilfe 


(Sp  -  9t,)  2t,  e 

=  i  p„  e,  +  %  e„)  e,+ 1  -  («„  s,  -  «,  e,.)  e,  -  ^]  D,  e„- 1 , 

(®p+9i,)3ie, 
=  i  [(2t„  e, + %  e„)  e,+ 1  +  (21.,  e.  -  21,  e„)  e.- 1]  ®,  e„  - 1 .  J 

Hierfür  schreiben  wir  kurz 


lOlO 


(©,  -  91,)  21 


und  berechnen  daraus 


Diese  höchst  allgemeinen  Resultate  lassen  sich  erheblich  ein- 
facher und  anschaulicher  gestalten  durch  Einführung  der  S.  689 
definierten  komplexen  Schwächungs Verhältnisse  r,  b  bei  Reflexion 
und  Brechung  an  den  beiden  Grenzen  (0,  1)  und  (1,  2),  von  denen 
offenbar  auch  in  letzter  Instanz  der  ganze .  Vorgang  abhängt 
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Setzen  wir  ntoilich  etwas  allgemeiner,  wie  dort. 


102) 


_  _!         r  — 


«c,  ffi,  -  a„  (£„ 


-TT,  b;= 


2«,S. 


«,  C,  +  «„  (E„ 


_  g,g-«g, 
'^i'  ~  91,  e  +  «  ®," ' 

. 2«S 


ft 


,  _  «„  g.  -  g.  g.. 

. . 2«,  g. 

"""«„g.+a/g 


ff 


80  erhalten  wir  unter  Bücksicht  hierauf  in  gleicher  Weise  für  dk 
Wellen  («)  und  {p),  und  somit  ohne  Indices  zu  schreiben , 


102') 


afi  =  ® 


tc,+  i  +  r'c,- 


bt>' 


!-i'   ®"®^"c,+  i+rr'c,-i 


c,+  i  +  rr'c, 

Diese  Formeln  wollen  wir  zunächst  auf  den  Fall  anwenden 
daß  homogene  ebene  Wellen  in  (0)  einfallen,  und  daß  ihnen  nadi 
dem  Brechungsgesetz  (98")  auch  homogene  Wellen  in  (1)  und 
in  (2)  entsprechen.^^  Es  verwandeln  sich  dann  die  komplexen 
Schwächungsverhältnisse  r  und  b  in  «die  reellen  q  und  Sj  deren 
Werte  lauten 


103) 


C.= 


^  = 


__ «  r  "  «'  r» 


?; 


3-.= 


während 
103') 


e»  = 


l^ 


ff.  r  +  "  ^ ' 
ff,  r  +  ff  T' 


9p 


—  •    <5>«  = 


g>  r*  -  ff>/  r>> 
ff,  r»  +  «M  r^' ' 

2ff>r> 
ff/  r'  +  «,,  r^  ' 

ff,,  r*  -  ff,  r>> 
ff„  r*  +  ff,  T'f ' 
2ff,r. 


ff„  r/  +  ff,  //' ' 


e,  =  tf'^-'  =  e 


T  (O, 


271  iY.,l 


103") 


wird;  dabei  bezeichnen  die  a  und  y,  wie  früher,  die  reellen  Richtungs- 
kosinus der  Wellennormalen  in  den  drei  Medien. 

Die  Gleichungen  (102')  nehmen  nunmehr  die  Form  an 

m  _  g  (?  +  9')  cos  L,  f  i  {q  -  '/)jsin  L, 

(1  +  V  C)  cos  L,-\-  i{\—  q  q)  sin  L, ' 

fTs  __  g AfJ.^P^  ^'i_t  J  ?i"_^"L 

(1  +  ^^')  cos  L,-{-t(l—q  q)  sin  L, ' 

welche  wir  dem  Weiteren  zu  Grunde  legen. 

Da  die  91/®  und  S)/g  komplex  sind,  so  besitzen  die  reflektierten 
und  die  durchgegangenen  Wellen  Verzögerungen  gegenüber  den- 
jenigen einfallenden,  die  ihre  Ebenen  in  der  Grenze  z  =  0  schneiden. 
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während  gleiches  nach  S.  617  bei  der  einfachen  Reflexion  oder 
Brechung  nicht  stattfindet.  Die  Ursache  ist  der  Umstand,  daß  jetzt 
die  reflektierten  und  die  gebrochenen  Wellen  durch  Superposition 
unendlich  vieler  durch  wiederholte  Reflexionen  an  den  Grenzen  des 
Medium  (1)  entstandenen  gebildet  werden,*  die  verschiedene  Wege 
zurückgelegt  und  somit  verschiedene  Verzögerungen  erlitten  haben. 
Ist  das  einfallende  Licht  linear  polarisiert^  so  lassen  sich,  wie 
schon  S.  639  benutzt,  durch  Verfügung  über  den  Anfangspunkt  für 
die  Zeit  die  Amplituden  (£^  und  ®^  reell,  also  gleich  E  und  H^ 
machen.    Es  haben  dann  die  Ausdrücke  für  9t  und  für  S  die  Form 

worin  uä  die  resultierende  Amplitude  und  J  die  Verzögerung  der 
reflektierten  oder  der  gebrochenen  Welle  gegenüber  der  einfallenden 
bezeichnet. 

Hieraus  ergiebt  sich  aber 

^*  =  ^*ö«'+§^'     ^=^'-^''  104') 

wobei 

5  =  tgJ',     §  =  tgJ"  104") 

gesetzt  ist. 

Wenden  wir  zunächst  den  ersten  Teil  dieses  allgemeinen  Schemas 
an,  so  erhalten  wir  für  die  reflektierten  und  die  gebrochenen  Am- 
plituden der  Komponenten  (/?)  und  {s)  nach  geringer  Umformung 


(1  +  9^T-  4^^'8m«L,  ' 
1  +  ^"  ^*"  +  2  qIq'  cob  2  L, ' 


105) 


(1  +^^')"-4^^'8in«A  ' 

aus  ihnen  folgen  die  Intensitäten  der  bezüglichen  Wellen  durch 
Multiplikation  mit  2^^/r^  Die  erhaltenen  Resultate  enthalten 
wichtige,  der  Beobachtung  zugängliche  Gesetze. 

Die  Dicke/  der  Platte  tritt  allein  in  dem  Aggregat  Z,=  2  ;ry,//ra), 
=  2nyJIX,  auf;  die  Intensitäten  sind  somit  periodische  Funktionen 
von  /,  ein  Umstand,  auf  das  schon  S.  526  Bezug  genommen  ist. 

Bezeichnen  wir  die  bei  dem  periodischen  Wechsel  erreichten 
extremen  Werte  von  R  und  D  mit  ß^,  Ä,,  D^,  -D,,  so  erhalten  wir 
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und  zwar  treten  die  erstefen  ein,  wenn  /;',/r  co,=  /y,/A,  =  (2  A  + 1) '4. 
die  letzteren,  wenn  es  =  ä/2  ist,  wobei  ä  =  1,  2  ...,  und  i,  die 
Wellenlänge  in  der  Platte  bedeutet.  Man  erkennt,  da£  die  Ent- 
scheidung darüber^  welche  dieser  Ausdrücke  Maxima,  welche  Minima 
geben,  davon  abhängt,  ob  g  und  (>'  gleiches,  oder  ob  sie  entgegen- 
gesetztes Vorzeichen  haben. 

Bei  genügend  kleinen  Einfallswinkeln  sind  q  und  (>'  von  gleichem 
Vorzeichen,  wenn  die  Fortpflanzungsgeschwindigkeit  «u  von  dem 
Medium  (0)  zu  (1)  zu  (2)  zunimmt  oder  abnimmt,  dagegen  tod 
entgegesetztem,  wenn  co  in  (1)  kleiner  oder  größer  ist,  als  in(0) 
und  in  (2). 

Dies  letztere  findet  u.  a.  statt  in  dem  praktisch  wichtigsten 
Falle,  daß  die  Medien  (0)  und  (2)  identisch  sind.  Hier  ist  dann 
p=  —  (>',  aber  nicht  gleichzeitig  S=d\  jedoch  l  —  ()^=z(^l  — (>'*)=  älf, 
und  es  gilt  allgemein  statt  des  Systems  (105) 

1O50    R'^E'- 1^"-V_,     I)^=E^- ^^i^l"        _, 

'  (1  -  ^»)*  +  4  ^»  am»  L, '  (1  -  (»")«  -h  4  ^«  sin«  L, ' 

also 

und  die  extremen  Werte  lauten 

Für  manche  Zwecke  ist  eine  Annäherung  genügend,  die  man 
aus  dem  Vorstehenden  erhält,  indem  man  q  als  sehr  klein  neben 
Eins  betrachtet  und  Glieder  vierter  Ordnung  vernachlässigt.  Man 
erhält  so  aus  (105') 

105")         Ä2  =  JS'2  4(>2  8inaZ,,     D^  =  E^l  ^4g^sm^Z,). 

Bei  wachsendem  Einfallswinkel  kann  sich,  wenigstens  für  die 
normal  zur  Einfallsebene  polarisierte  Komponente,  unter  Umständen 
das  oben  erörterte  Verhältnis  umkehren,  denn  der  Koeffizient  (>, 
wechselt  nach  S.  627  das  Vorzeichen,  wenn  der  Polarisationswinkel 
der  Kombination  (0,  1),  (>i,  wenn  derjenige  der  Kombination  (1,  2) 
überschritten  wird.  Sind  also  die  beiden  Kombinationen  ungleich, 
80  findet  für  die  genannten  Koeffizienten  der  Vorzeichenwechsel  nicht 
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gleichzeitig  statt,  und  demgemäß  liegt  bei  Benutzung  von  senkrecht 
zur  Einfallsebene  polarisiertem  Licht  zwischen  diesen  beiden  Polari- 
sationswinkeln ein  Bereich,  wo  die  Intensitäten  B^  und  E^  den 
Charakter  des  Minimums  und  des  Maximums  vertauscht  haben.  — 

Wir  haben  bisher  vorausgesetzt,  daß  die  einfallende  Welle  ein- 
farbiges Liclit  enthält;  besteht  sie  aus  einem  Gemisch  verschiedener 
Farben,  so  hat  man  jeden  Bestandteil  für  sich  der  Theorie  zu  unter- 
werfen und  die  Resultate  zu  summieren.  Verbinden  wir  also  die 
resultierende  Intensität  /  des  einfallenden  Lichtes  durch  die  Be- 
ziehung 

mit  den  Intensitäten  /^  der  Bestandteile,  und  bezeichnen  wir  die 
Schwächungskoeffizienten  bei  der  Reflexion  und  bei  der  Brechung 
durch  die  Platte  resp.  mit  P^  und  0^,  so  wird  für  die  reflektierte 
und  für  die  gebrochene  Welle  gelten 

So  wie  die  Koeffizienten  P.  und  0„  für  die  einzelnen  Bestand- 

n  n 

teile  merklich  verschieden  sind,  werden  hiernach  die  Mischungsver- 
hältnisse, und  somit  die  Farben  der  reflektierten  und  der  gebrochenen 
Welle  von  denen  der  einfallenden  abweichen.  Dies  ist  bei  der 
Reflexion  und  der  Brechung  an  einer  einfachen  Zwischengrenze  nur 
in  äußerst  geringem  Maße  der  Fall,  es  kann  aber  bei  dem  vor- 
liegenden Problem  einer  planparallelen  Platte  in  hohem  Grade 
stattfinden;  beispielsweise  können  gewisse  Bestandteile  bei  der  Re- 
flexion nahezu  vollständig  in  Wegfall  kommen.  Der  bei  weitem 
wichtigste  Fall  ist  der,  daß  das  einfallende  Licht  weißes  ist,  d.  h., 
daß  es  alle  Farben  in  jenem  speziellen  Mischungsverhältnis  enthält, 
das  uns  die  Empfindung  der  Farblosigkeit  erweckt.  Hier  wird  das 
an  der  Platte  reflektierte  und  das  durch  sie  fortgepflanzte  Licht  im 
allgemeinen  farbig  erscheinen;  aber  wir  haben  keine  zuverlässigen 
Hilfsmittel,  um  seine  Farbe  aus  dem  Mischungsverhältnis  numerisch 
zu  berechnen. 

Es  genüge  somit,  nur  zwei  Bemerkungen  über  diese  Phänomene 
anzuschließen. 

Die  erste  knüpft  daran  an,  daß,  wie  von  vornherein  klar  ist, 
und  wie  auch  die  Formeln  (105)  erkennen  lassen,  die  Koeffizienten 
P^  und  0^j  sich  zu  Eins  ergänzen,  wenn  das  erste  und  das  dritte 
Medium  identisch  ist.     Hieraus  folgt  dann,  daß  auch 

Ir  +  I,  =  :EJn 
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ist,  d.  h.,  daß  sich  die  reflektierten  und  die  gebrochenen  Weflen 
jederzeit  zu  weißem  Licht  ergänzen.  Zwei  Gemische ,  welche  diese 
Eigenschaft  haben,  nennt  man  komplementär  gefärbt  und  moB 
daher  diesen  Namen  auf  den  vorUegenden  Fall  anwenden. 

Die  zweite  knüpft  daran  an,  daß  mit  wachsender  Dicke  /  der 
Platte  auch  der  Parameter  Z,  der  Formeln  (105)  wächst,  und  daß  mit 
wachsendem  Z,  das  Glied  sin^Z,,  das  allein  Z,  enthält^  innerhalb 
des  Bereiches  der  optisch  wahrnehmbaren  Farben  immer  häufiger 
zwischen  seinem  größten  und  seinem  kleinsten  Wert  oscilliert  & 
ist  klar,  daß,  sowie  benachbarte  Maxima  und  Minima  von  sin^Z,  auf 
Farben  fallen,  die  dem  Auge  nicht  mehr  stark  verschieden  erscheinen, 
die  Wirkung  der  verschieden  starken  Schwächung  der  verschiedenen 
Bestandteile  undeutlich  wird,  daß  also  die  von  weißem  liicht  her- 
rührende Farbenerscheinung  mit  wachsender  Dicke  immer  mehr  ver- 
schwinden muß.  In  der  That  ist  sie  auch  nur  bis  zu  einer  Dicke, 
welche  etwa  das  fünffache  der  Länge  einer  Welle  innerhalb  der 
Platte  beträgt,  wahrnehmbar. 

Um  alle  die  vorstehend  beschriebenen  Erscheinungen  bequem 
zu  beobachten,  ist  die  von  Newton  angegebene  Versuchsanordnung 
geeignet,  die  kurz  als  NEWTON'scher  Apparat  bezeichnet  wird.  •*)  Bei 
ihr  wird  die  sehr  dünne  und  in  kleinen  Bereichen  als  planpar&Ilel 
zu  betrachtende  Platte  durch  den  lufterfüllten  Raum  zwischen  einer 
Glasplatte  und  einer  sie  berührenden  Linse  aus  derselben  oder  anderer 
Substanz  von  sehr  großem  Krümmungsradius  a  gebildet. 

In  einem  auf  der  Linse  gemessenen  Winkelabstand  &  von  der 
Berührungsstelle  ist  dann  die  Dicke  /  der  Zwischenschicht  gleich  J-  a  d*. 
wobei  (Tx)-  mit  dem  linearen  Abstand  d  merklich  identisch  ist  Be- 
schränkt man  sich  auf  die  in  (105")  eingeführte  Annäherung  und 
berücksichtigt  den  Wert  von  Z, ,  so  erhält  man  für  einfarbiges  Licht 

105'")       Ä2  _  E^^oHin^-^'-^^-,    i?2  =  ^fl  -  4  g^sin^^rLZ^]^ 

dagegen  für  weißes,  indem  man  (>,  (o,  und  ;',  als  von  der  Farbe  un- 
abhängig betrachtet, 

105"")   /=4p=';^V„8in»"-';'-^-*',  2)2=2/„-4(>*2^„sm'^-— • 

Man  erhält  also  im  einfarbigen  Lichte  helle  und  dunkle,  im 
weißen  Lichte  farbige  Ringe  um  die  Berührungsstelle,  deren  Gesetze 
leicht  angebbar  sind.  — 

Die  bisherigen  Untersuchungen  bezogen  sich  ausschließlich  auf 
die  Intensitätsverhältnisse  der  an  der  Platte   reflektierten  oder  ge- 
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brochenen  ebenen  Wellen.  Was  nun  weiter  die  ihnen  erteilte  Phasen- 
änderung  angeht,  so  wird  nach  (104")  für  die  reflektierte  Welle 

tg^;=f^.tgA,  tgj;'=-;-^;tgA,       io6) 

für  die  gebrochene 

tgJi  =  tgA,,    tgJi'  =  tgj;'=|^tgi;,.        106') 

^  -r  9Q 

Ist  das  erste  und  das  dritte  Medium  identisch,  also  q^—q',  so 
wird  Är=^  \n  und 

Für  die  Verzögerung  A^  der  durchgehenden  Welle  gegen  die 
einfallende  erhält  man  einen  besonders  einfachen  Wert,  wenn  die 
reflektierten  Amplituden  so  klein  sind,  daß  man  q  q^  neben  Eins 
vernachlässigen  kann.     Hier  gilt  dann 

J ,  =  L„  -  Z,  =  l^V—  -  -V  106") 

Eine  besondere  praktische  Wichtigkeit  besitzt  auch  für  die 
durchgehende  Welle  der  Fall,  daß  das  dritte  Medium  mit  dem 
ersten  identisch,  also 

ist;  er  ist  u.  a.  realisiert,  wenn  man  eine  Platte  aus  einer  isotropen 
durchsichtigen  Substanz  im  Luftraum  beobachtet.  Fängt  man  mit 
der  Platte  nur  einen  Teil  der  einfallenden  ebenen  Welle  auf  und 
läßt  den  anderen  unbehindert  weitergehen,  so  schreiten  die  beiden 
Teile  im  Räume  z  >  /  nebeneinander  in  paralleler  Bichtung  weiter 
fort,  und  A^  giebt  direkt  die  Verzögerung  des  gebrochenen  Anteiles 
gegen  den  nicht  gebrochenen  an. 

Hier  gilt  also  in  erster  Annäherung  gemäß  (106") 

j   _  i!L' fr  _  X.)  ,  106'") 

"^  l       \b}  b},l  ' 

ein  Ausdruck,  dessen  Richtigkeit  man  leicht  direkt  erweisen  kann, 
indem  man  bei  Vernachlässigung  der  inneren  Reflexionen  die  Wege 
bestimmt,  welche  die  beiden  Wellennormalen  zurückgelegt  haben. 
Aber  dieser,  für  beide  Komponenten  {p)  und  {s)  übereinstimmende 
Wert  ist  nicht  streng;  er  ist  vielmehr  für  genaue  Betrachtungen  zu 
ersetzen  durch  den  aus  (106')  folgenden 

j  =  ^JLil.  _  arc  tg  (L=^  tg  ^'-^  1 ,  1 06"") 

der  für  beide  Komponenten  eine  etwas  verschiedene  Größe  besitzt 
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Nachdem  ein  exakter  Wert  fiir  J^  gefunden  ist,  kann  man 
eine  Platte  aus  einem  durchsichtigen  isotropen  Körper  benutzen,  um 
einer  ebenen  Welle  eine  beliebige  Verzögerung  zu  erteilen.'*)  Um 
zwei  parallel  fortschreitende  Wellen  um  einen  kleinen  Betrag  relaÜT 
zu  einander  zu  verzögern,  läßt  man  sie  praktisch  zwei  identische 
Platten  passieren,  die  gegeneinander  oder  gegen  die  Fortpflanzungs- 
richtung geneigt  werden  können.  Wenn  sich  die  Neigungswinkel 
scharf  ablesen  lassen,  imd  wenn  Dicke  und  Brechungsindex  der  Platten 
bekannt  sind,  so  kann  man  nach  den  obigen  Formeln  die  erteilte 
relative  Verzögerung  in  jedem  einzelnen  Fall  berechnen.  Unter 
welchen  Umständen  dabei  die  angenäherte  Formel  (106'")  an  Stelle 
der  strengen  (106"")  treten  darf,  kann  nur  eine  genauere  Diskussion 
der  letzteren  zeigen.  — 

Wir  haben  uns  bisher  auf  den  einfachsten  Fall  beschrankt,  daß 
den  in  (0)  einfallenden  homogenen  ebenen  Wellen  im  Medium  (1) 
und  (2)  gleichfalls  homogene  Wellen  entsprechen,  daß  also  das 
Brechungsgesetz  zu  reellen  (p  auch  reelle  Werte  (p,  und  y„  liefert 
Von  den  Fällen,  wo  dies  nicht  erfüllt  ist,  wo  also  an  einer  oder  an 
zwei  Grenzen  totale  Reflexion  stattfindet,  sind  besonders  die  zwei 
von  Interesse,  daß  entweder  y,  oder  daß  q)„  reell  ist. 

Wenden  wir  uns  zunächst  dem  ersten  Fall  zu,  so  ist  in  dem- 
selben %  und  ©,  reeU,  gleich  a,  und  /,,  dagegen  nach  (92') 


:,.  =  «|/^  =  ^,„    e„  =  -  .y"-;'"- 1  =  -  r 


worin   ijl„    und    v„   neue  Bezeichnungen    sind,   zwischen    denen   die 
Beziehung 

jU*  -  v^  =  l 
besteht. 

Berücksichtigt  man  dies,  so  werden  die  Schwächungsfaktoren  r 
und  b,  wie  im  vorigen  Falle,  reell,  nämlich  zu  o  und  d,  und  sind 
durch  die  in  (103)  enthaltenen  Ausdrücke  für  die  parallel  und  die 
normal  zur  Einfallsebene  polarisierte  Welle  gegeben.  Dagegen 
bleibt  r'  und  V  komplex,  und  es  gilt  nach  (102)  spezieller 

jQ^v  .   '     «.  r*  -  *>,, "., '     '     «,  r.  -  *>,, ",, ' 

wofür  wir  kurz  schreiben 

r'  =  p'  +  i(>",     b'  =  ^  +  i^'; 
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femer  wird  jetzt 

e,  =  tf'^  =  «»V^,    c„  =  e,,  =  e     'V^'.  107') 

Unter  Rücksicht  hierauf  folgt  jetzt  aus  den  Gleichungen  (102') 

^  __  n     ((g  +  gO  cos  A  +  g"  sin  A)  +  t  ((g  -  g')  sin  L,  +  g"  cos  L.)        \ 

({1+qq')  cos  L,  +  qq''  sin  L,)  + 1  ((1  -  qq')  sin  L,  +  qq"'  cos  L,  '  I  jq^/'x 

.Tv^ß:^ ^^^  +  t-^^- I 

^   "  ((1+  9  ^')  COS  L,  +  ^^"  sin  L,)  +  *  ((1  -qq") sin  L,  +  ^^"  cos  LJ  * i 

Beachtet  man,  daß  wegen  der  an  der  zweiten  Grenze  statt- 
findenden totalen  Reflexion  ()*^+()"*=l  ist,  also  ()'=  cosZ,  (>"=sinJy 
gesetzt  werden  kann,  so  erhält  man  auch 

w  =  g  (Q  cos  L,  +  cos  (L, -  L))  + 1  (g sin  L,  -  sin  (L,  -  L))  107'"^ 

(cos  L,  +  ^  cos  (L,  —  L))  +  *  (sin  L,  —  q  sin  (L,  —  L))^  ^ 

und  durch  Anwendung  der  ersten  Formel  (104')  folgt  hieraus  bei 
reellem  i&  für  die  reflektierte  reelle  Gesamtamplitude 

Die  Reflexion  an  der  Platte  ist  also  eine  totale,  wenn  gleiches  an 
der  zweiten  Grenzfläche  stattfindet;  die  Intensität  der  reflektierten 
Welle  ist  somit  von  der  Natur  und  Dicke  der  Platte  unabhängig, 
und  diese  Umstände  influieren  nur  auf  ihre  Phase.  — 

In  dem  zweiten  der  erwähnten  Fälle  ist  a,  y  imd  a„,  y„  reell, 
und  wir  wollen  der  Einfachheit  halber  annehmen,  daß  das  erste  und 
das  dritte  Medium  identisch,  somit  a,,  =  a,  yn  =  y  ist;  es  ist  dann 
auch  r  =  — r',  während  b  und  b'  verschieden  bleiben. 

Weiter  gilt,  wenn  man  wie  oben  setzt, 


r     —  —7 ; , 

P       n,ff'-iv,a^ 


108) 


Man  erhält  sonach  aus  (102') 
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Von  besonderem  Interesse  sind  die  Werte  der  resultierenden, 

reflektierten   und   gebrochenen  Amplituden;    um    dieselben    für   die 

Wellen  (p)  und  {s)   in    einem  Formelpaar   darzustellen ,    wollen  wir 

abkürzen 

108")  ccy  :=m^,     fx,v,=^n^,     fx,y  =  m^,     v,u  =  n^ 

und  erhalten  dann  bei  reellem  (£  nach  der  ersten  Formel  (104^)  leicht: 


f  Ä»  =  Ü"» (m«+n«)«(e.  +  i-  e, -  i)» 


108'") 


D^^JE* 


16  m»n* 


Diese  Formeln  enthalten  zwei  Resultate  von  allgemeinem  Inter- 
esse. Einmal  erscheint  die  Dicke  /  des  Medium  (1)  nur  in  Ex- 
ponentialgrößen,  die  Intensitäten  sind  also,  abweichend  von  den 
früheren  Resultaten,  nicht  periodische  Funktionen  von  /,  sondern  RjE 
nimmt  mit  wachsendem  /  von  Null  bis  Eins  dauernd  zu,  2>/i&  um- 
gekehrt von  Eins  bis  Null  ab.  Sodann  enthält  die  Exponential- 
größe  e,  den  Exponenten  2;r v,//r)/a, ,  der  bei  gleichem  /  und  r, 
mit  wachsendem  r  abnimmt  Es  folgt  hieraus,  daß  bei  abnehmen- 
dem D  das  blaue,  bei  abnehmendem  E  das  rote  Ende  des  Spektrums 
in  seiner  Wirkung  früher  unmerklich  wird. 

Die  Beobachtung  der  bezüglichen  Erscheinungen  kann  man  ein- 
fach so  anstellen,  daß  man  zwei  gleiche  rechteckige,  aber  nicht 
notwendig  gleichschenkelige  Prismen  aus  derselben  Substanz,  deren 
Hypothenusenflächen  sehr  schwach  gekrümmt  sind,  mit  letzteren  so 
gegeneinander  legt,  daß  sie  zusammen  ein  Parallelepipedon  bilden. 
Läßt  man  auf  die  Zwischengrenze  weißes  Licht  so  auffallen,  daB 
an  ihr  Totalreflexion  stattfindet,  so  zeigt  die  Beobachtung  der 
Reflexion  an  der  Berührungsstelle  einen  dunkeln  Fleck  mit  blau- 
lichem, die  der  Brechung  einen  hellen  Fleck  mit  rötlichem  Rande, 
aber  keine  hellen  und  dunkeln  oder  farbigen  Ringe  darum,  wie  dies 
die  Formeln  (108'")  aussagen.  ^^) 

Das  Interesse  dieser  Experimente  liegt  vornehmlich  in  dem 
durch  sie  gelieferten  Nachweis,  daß,  wie  es  die  Theorie  verlangt, 
bei  sogenannter  totaler  Reflexion  im  zweiten  Medium  doch 
Schwingungen  stattfinden.  Während  nämlich  deren  direkte  Beob- 
achtung durcli  die  normal  zur  Grenze  überaus  schnell  abnehmende 
Intensität  jener  Schwingungen  verhindert  wird,  ist  hier  eine  in- 
direkte dadurch  ermöglicht,  daß  die  im  genäherten  dritten  Medium 
durch  jene  Schwingungen  erregten  gewöhnlichen  Wellen  sich  ohne 
Schwächung  fortpflanzen,  und  somit  ohne  Schwierigkeit  nachgewiesen 
werden  können. 
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§16.    Interferenzerscheinimgen  an  planparallelen  Platten  von  durch- 
sichtiger krystallinischer  Substanz  in  polarisiertem  Lichte.     Erschei- 
nungen in  der  Nähe  der  optischen  Axen. 

Wir  haben  uns  bei  den  Betrachtungen  des  vorigen  Paragraphen 
auf  isotrope  Medien  beschränkt,  weil  die  dort  behandelten  Erschei- 
nungen an  planparallelen  Platten  bei  Krystallen  nur  quantitative 
Änderungen  erfahren,  die  nicht  soviel  allgemeines  Interesse  be- 
sitzen, daß  sich  die  Entwickelung  der  strengen  Formeln  für  Kry- 
stalie lohnte.  Was  dagegen  Krystallplatten  von  eigenartigen 
optischen  Erscheinungen  zeigen,  gestattet  eine  für  die  bei  weitem 
meisten  Zwecke  ausreichende  Darstellung  durch  eine  nur  ange- 
näherte Theorie,  deren  Grundformel  sich  ohne  weiteres  von  iso- 
tropen Medien  auf  Krystalie  übertragen  läßt 

Wir  betrachten  eine  planparallele  Platte  aus  einem  beliebigen 
durchsichtigen  inaktiven  Krystall  von  der  Dicke  /,  die  auf  beiden 
Seiten  von  dem  gleichen  Medium,  etwa  von  Luffc  umgeben  ist.  Auf 
die  eine  ihrer  Grenzflächen  falle  unter  einem  Winkel,  der  gewöhn- 
liche Reflexion  gestattet,  eine  ebene  homogene  Welle  einfarbigen 
Lichtes;  es  entstehen  dann  im  Innern  der  Platte  zwei  Wellen  (o)  und  (e), 
die  sich  in  verschiedenen  Richtungen  und  mit  verschiedenen  Geschwin- 
digkeiten fortpflanzen  und  mit  gleicher  Fortpttanzungsrichtung,  aber 
mit  einerPhasendiflferenz  aus  der  zweiten  Grenzfläche  austreten. 

Die  beiden  Wellen  im  Innern  der  Platte  sind  nach  dem  Inhalt 
von  §  8  linear  polarisiert,  aber  ihre  Polarisationsrichtungen  sind 
nicht  notwendig  normal  zu  einander,  da  ihre  Fortpflanzungsrich- 
tungen nicht  zusammenfallen.  Die  beiden  austretenden  Wellen  sind 
nach  §  12  gleichfalls  linear  polarisiert,  aber  auch  dann  nicht  not- 
wendig normal  zu  einander,  wenn  die  Wellen  im  Innern  der  Platte 
diese  Eigenschaft  haben,  da  ja  die  Polarisationsrichtungen  bei  der 
Brechung  gedreht  werden. 

Zu  einander  normale  Polarisationsrichtungen  treten  einerseits 
bei  normalem  Einfall  auf,  andererseits  dann,  wenn  die  Einfallsebene 
die  beiden  in  der  Platte  fortgepflanzten  Strahlen  enthält;  denn  in 
letzterem  Falle  ist  die  eine  Polarisationsrichtung  notwendig  parallel, 
die  andere  normal  zur  Einfallsebene,  und  dies  Verhältnis  kann  sich 
nach  Symmetrie  auch  beim  Austritt  aus  der  Platte  nicht  ändern. 
Wir  wollen  uns  weiterhin  auf  diese  Fälle  zu  einander  normaler 
Polarisationsrichtungen  beschränken,  weil  dieselben  besondere  prak- 
tische Bedeutung  besitzen,  und  weil  auch  im  allgemeinen  Fall  die 
Polarisationsrichtungen   meist  nahe  zu  einander  senkrecht  bleiben. 
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Die  auf  die  Platte  fallende  Schwingung  möge  dargestellt  werden 
durch  ihre  komplexen  Komponenten  u  und  ö  nach  den  Polarisations- 
richtungen  der  in  der  Platte  fortgepflanzten  ordinären  und  extra- 
ordinären Welle;  wir  setzen 

109)  u  =  e^tf»^,     t)  =  (£,e«*r, 

wobei  T=2ntlT  ist,  und  t  von  einem  beliebigen  Anfang  gerechnet 
wird.  Die  aus  der  Platte  austretenden  Komponenten  u^  und  ö^  sind 
dann  bei  Vernachlässigung  der  Einwirkung  der  Reflexionen  an  den 
Grenzflächen  nach  S.  651  gegeben  durch 

109')  u^  =  eo«*^o,     Öd  =  ®e«'^*» 

wobei 

**        T    V  Wo ; '       *        T   \         (O,  ) 

ist,  und  (o  und  y  die  frühere  Bedeutung  haben. 

Werden  die  beiden  Wellen  mit  einem  Analysator  aufgefaßt, 
dessen  Polarisationsebene  das  Azimut  b  gegen  die  ordinäre  Polari- 
sationsrichtung (o)  in  der  Platte  hat,  so  resultiert  bei  Vernach- 
lässigung der  Schwächungen  durch  Reflexionen  und  einer  gemein- 
samen Phasenänderung  infolge  des  nach  dem  Austritt  aus  der  Platte 
zusammen  durchmessenen  Weges  eine  Schwingung  mit  dem  Vektor 

p  =  g^ e'^o  cos  Ä  +  e, e'^e  sin  b , 

deren  komplexe  Amplitude  9t  gegeben  ist  durch 

109")  8t  =  So  ^"'^^  cos  b  +  (£^  e'i^e  sin  b , 

wo 

109'")  ^'^  =  Z  ,    ^-^^  =  L 

gesetzt  ist. 

Für  das  Quadrat  der  reellen  resultierenden  Amplituden  erhält 
man  dann,  indem  man 

setzt, 

1 10)  A^  =  H's  cos2 b  +  El  sin2 b  +  2E^  E^  cos  b  sin  Ä  cos  J, 

und  daraus  folgt  die  Intensität  der  aus  dem  Analysator  austretenden 
Welle  durch  Multiplikation  mit  2^^/r^ 

Das  Resultat  zeigt,  daß  die  ursprüngliche  relative  Verzögerung 
d^  und  d^  der  beiden  Komponenten  der  einfallenden  Welle  infolge 
des  Durchganges  durch  die  Platte  um  X^  —  Z^  vergrößert  wird.  Diese 
letztere  Größe,  deren  strenger  Wert  nach  dem  Inhalt  von  §  11 
überaus  kompliziert  ist,   läßt  sich  durch  eine  Annäherung,    die  be- 
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nutzt,  daß  bei  allen  bekannten  Krystallen  die  Geschwindigkeiten  o) 
nur  wenig  mit  der  Richtung  variieren,  verhältnismäßig  einfach  aus- 
drücken.    Denn  man  kann  zunächst  noch  streng  schreiben 

L-.L  = ^\'     ^'    '   ,  ,  110') 

und  weiter,  indem  man  y^=l— <z*  setzt  und  berücksichtigt,  daß 
nach  dem  Brechungsgesetz  für  Wellennormälen  ce^(ü^  =  a^G)^  ist,  bei 
Beschränkung  auf  die  erste  Annäherung  auch 

n  l    0)*  —  üj 

Z-.Z  = -,  110') 

•  

wobei  y,  und  co,  Mittelwerte  von  y^,  y^  und  w^,  co^  bezeichnen.  Hierin 
läßt  sich  aber  nach  den  Formeln  (51')  der  Zähler  ausdrücken,  und 
man  erhält  leicht 

X  -  X  =  -  —  ^^'-  sin  U'  sin  U'\  1 10'") 

wobei  flj,  «3  die  extremen  optischen  Parameter  der  Substanz  der 
Platte  und  l]\  V^  die  Winkel  ihrer  optischen  Axen  gegen  die 
mittlere  Richtung  der  Wellennormalen  in  der  Platte  bezeichnen. 

Fassen  wir  zunächst  nur  den  Einfluß  des  schiefen  Einfalls  auf  die 
Platte  ins  Auge,  so  erkennen  wir,  daß  y,  nur  in  der  Verbindung  l\y, 
auftritt,  und  daß  somit,  wenn  das  Gesetz  für  die  Geschwindigkeiten  « 
das  gleiche  bleibt,  ein  vergrößerter  Einfallswinkel  einer  Vergrößerung 
der  Dicke  der  Platte  äquivalent  ist  Nachdem  dies  erkannt  ist, 
können  wir  uns  weiterhin  auf  normalen  Einfall  beschränken,  also 
;',  =  1  setzen.  — 

Der  wichtigste  spezielle  Fall  ist  der,  daß  das  einfallende  Licht 
linear  polarisiert  ist;  wir  rechnen  sein  Azimut  in  demselben 
Sinne,  wie  oben  h,  und  bezeichnen  es  durch  a,  seine  Amplitude 
durch  E,     Dann  wird 

E^^EQO^ay   E\=:Esina,   d^-d^^O]   J  =  i;^-Z^  und      \ 

A^  =  E^  [cos^a  cos^Ä  +  sin^a  sin*^  +  2cos  a  cos  b  sin a sinb  cos  J] ;  J 

l)ei  Einführung  des  Winkels 

c  =  a  —  b 

zwischen  den  Polarisationsebenen  des  Analysators  und  des  Polari- 
sators, der  das  einfallende  Licht  liefert,  gilt  auch 

^2  =  ^2[-co8ac-sin2asin2Äsin«|J].  111^) 

Hiermit  ist  das  Gesetz,  nach  welchem  die  von  einer  gegebenen 
Platte  gelieferte  Intensität  von  der  gegenseitigen  Lage  der  Polari- 

VoioT,  Theoretische  Physik-    II.  42 


658  V.  Teil,     Optik.    IL  Kap. 


sationseljene  der  ordentlichen  Welle  in  der  Platte  und  derjenigen 
des  Polarisators  und  des  Analysators  abhängt,  einfach  und  anschaulich 
dargestellt.     Wir  knüpfen  an  dasselbe  nur  wenige  Bemerkungen. 

Beseitigt  man  die  Platte,  etwa  indem  man  ihre  Dicke  /  ver- 
schwinden läßt,  so  wird  J  =  0,  Ä^  =  E^cos^c;  der  gleiche  Wert 
resultiert,  die  Platte  ist  also  ohne  Wirkung,  wenn  a  oder  b  gleich 
JJull  oder  gleich  ^n  ist,  d.h.,  wenn  eine  der  Polarisationsebenen  in  der 
Platte  mit  derjenigen  des  Polarisators  oder  des  Analysators  zusammeu- 
fällt;  das  Maximum  ihrer  Wirkung  übt  die  Platte  dagegen,  wenn 
a  und  b  gleich  ±\7t  sind,  d.  h.,  wenn  Analysator  und  Polarisator 
parallel  oder  gekreuzt  sind,  und  die  Polarisationsebenen  in  der  Platte 
die  Winkel  ±  \n  mit  ihnen  einschließen.  In  diesen  Positionen  werden 
zumeist  die  Beobachtungen  angestellt,  und  es  gilt  bei  parallelen  Polari- 
sationsapparaten die  Formel 

111")  .^*  =  i?2(i_sin2^J)  =  E^cos^J, 

bei  gekreuzten 

111'")  .4?,.^  =  ^2gin2|j. 

hieraus  folgt 

was  sich  als  ein  spezieller  Fall  darstellt  der  allgemeinen  Beziehung 

die  sich  leicht  in  Worte  fassen  läßt.  — 

Da  A  mit  der  Periode  r  indirekt  proportional  ist,  so  sind,  auch 
wenn  man  die  nicht  allzu  großen  Wechsel  der  Geschwindigkeiten  co 
mit  der  Farbe  ignoriert,  die  aus  dem  Analysator  austretenden  Inten- 
sitäten von  der  Farbe  des  einfallenden  Lichtes  abhängig;  hieraus 
folgt  aber,  daß  einfallendes  weißes  Licht  im  allgemeinen  gefärbt, 
und  einfallendes  gefärbtes  Licht  mit  veränderter  JFarbe  aus 
dem  Analysator  austritt.  Für  die  Intensität  eines  durch  die  Platte 
gehenden  Gemisches  gilt  nach  dem  S.  649  Gesagten  allgemein 

112)  /=2^„(cos2c-sin2asin2Ä»sin2|JJ, 

wobei  die  I^  die  ursprünglichen  Intensitäten  der  Bestandteile  be- 
zeichnen, denen  auch  verschiedene  A^^  entsprechen.  Schreibt  man 
diese  Formel,  indem  man  a  und  b  als  von  der  Farbe  unabhängig 
ansieht, 

112')  /=cos2c2^-sin2asin2Ä»2^nSinH^„,    • 

so  erkennt  man,  daß  das  erste  Glied  eine  Mischung  in  demselben 
relativen  Verhältnis,  wie  das  einfallende  Licht^  und  somit  weißes  Licht 
darstellt,  wenn  weißes  einfällt;  daß  das  zweite  aber  im  allgemeinen 
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ein  CTemisch  anderer  Zusammensetzung  repräsentiert.  In  den  beiden 
oben  benutzten  Hauptpositionen  ergiebt  sich 

also  112") 

hieraus  folgt,  daß,  wenn  weißes  Licht  einfällt,  das  in  diesen  Fällen 
gelieferte  Licht  komplementär  zu  einander  gefärbt  ist  Analoge 
Bedeutung  hat  die  aus  (111"")  folgende  allgemeinere  Formel 

/c +  /.+...  =  24--  112'") 

Es  erübrigt  noch  die  Untersuchung  des  EinÜusses,  den  die 
Orientierung  der  Platte  gegen  den  Krystall  auf  die  Erscheinungen 
ausübt.  Diesen  Einfluß  übersieht  man  am  leichtesten,  wenn  man 
sich  eine  Hohlkugel  von  gegen  ihre  konstante  Dicke  /  sehr  großem 
Radius  aus  dem  benutzten  Krystall  hergestellt,  in  ihrem  Mittelpunkt 
eine  Lichtquelle  mit  einem  nach  den  verschiedenen  Seiten  hin  dreh- 
baren Polarisator  aufgestellt  und  das  von  ihr  ausgehende  und  die 
Hohlkugel  normal  durchsetzende  Licht  außerhalb  mit  einem  Analy- 
sator aufgefangen  denkt.  Dann  sind  U^  und  ?7"  unmittelbar  durch 
die  Winkel  des  Einfallslotes  an  der  untersuchten  Stelle  gegen  die 
optischen  Axen  0'  und  0"  gegeben,  die  Polarisationsebene  [o)  ist 
die  Halbierungsebene  des  körperlichen  Winkels  zwischen  den  beiden 
Ebenen  durch  0\  0"  und  das  Einfallslot,  die  Polarisationsebene  («) 
steht  hierzu  normal;  q>,  mag  als  von  der  Richtung  unabhängig  gelten. 
Nach  (110"')  ist  unter  den  gemachten  Voraussetzungen 

j  =  -.  ILf  _?l:i??.  sin  U'  sin  V'\ 

die  Kurven  gleicher  relativer  Verzögerung  sind  also  durch  die  Gleichung 

sin  U^  sin  IP^  =  Const 


egeben;  sie  haben  ungefähr  die  Gestalt  von  auf  der  Kugelschale 
konstruierten  CASsrNi'schen  Kurven  um  die  Austrittsstellen  der  opti- 
schen Axen  als  Pole  und  werden  wirklich  zu  solchen,  wenn  die 
optischen  Axen  einander  sehr  nahe  liegen,  und  man  ein  so  kleines 
Bereich  in  ihrer  Umgebung  betrachtet,  daß  man  innerhalb  desselben 
von  der  Krümmung  der  Kugelschale  absehen  kann. 

Ist  der  Krystall  einaxig,  so  ist  ?7'=  U^\  und  die  letzte  Gleichung 

geht  über  in 

sin^  U  =  Const ; 

hier  w^erden  die  Kurven  gleicher  relativer  Verzögerung  zu  Kreisen 
um  die  optische  Axe.     Betrachtet  man  nur  die  unmittelbare  Um- 

42* 
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113") 


gebung  der  optischen  Axe,  so  kann  man  dort  die  Polarisationsrich- 
tung des  einfallenden  Lichtes  als  überall  gleich  ansehen,  und  es  giU 
nach  (lll')>  indem  man  sinU  mit  U  vertauscht, 

113)      A^  =  E^  fcos2  c  -  sin  2a  sin  2(a-c)  sin«  (-"1^^^^?A^T_^» V )1  ; 

dabei  ist  nach  dem  oben  Gesagten  U  die  Poldistanz  der  betrachteteo 
Stelle,  a  ihre  gegen  die  Ebene  des  Polarisators  gemessene  geo- 
graphische Länge. 

Läßt  man  die  Polarisationsebene  des  Analysators  einmal  parallel, 
einmal  normal  zu  der  des  Polarisators  gestellt  sein,  setzt  man  also  c 
einmal  gleich  Null,  einmal  gleich  ^n,  so  erhält  man  für  einfarbiges 
Licht 
j  ^3.  (      ^<^  =  ^*  [1  -  sin«  2 a  sin«  mU^], 

1  AI    =i?2sin2  2asin«mC/«, 
worin  m  eine  Abkürzung  ist;  hieraus  folgt  für  weißes  Licht 

/;     ==  sin«2a'S'7.sin«m„  U^ . 

Die  Diskussion  dieser  Resultate  unter  Heranziehung  der  For- 
meln (105"")  zeigt,  daß  eine  Erscheinung  entsteht,  analog  den  Newtox- 
schen  Ringen  im  durchgehenden  und  im  reflektierten  Lichte,  aber 
durchzogen  von  einem  farblosen  Kreuz,  das  im  ersten  Falle  hell,  im 
zweiten  dunkel  ist,  und  dessen  Arme  resp.  parallel  und  normal  zu 
den  Polarisatiousrichtungen  der  beiden  Polarisatoren  stehen. 

Für  Werte  von  c,  die  zwischen  0  und  ^;r  liegen,  ist  eine  älm- 
liche  Vergleichung  möglich;  man  erhält  hier  naturgemäß  zwei  farl>- 
lose  Kreuze,  die  um  den  Winkel  c  gegeneinander  gedreht  sind. 

Für  den  Fall,  daß  der  untersuchte  Kr}^stall  optisch  zweiaxig 
ist,  werde  nur  die  unmittelbare  Umgebung  der  einen  optischen 
Axe  0'  näher  untersucht.  Schließt  die  Polarisationsrichtung  p^  de> 
Polarisators  den  Winkel  f,  die  p^  des  Analysators  den  Winkel  ^,  die- 
Ebene  des  Meridians  durch  den  betrachteten  Punkt  den  Winkel  h 
mit  der  Ebene  (0',  0")  der  optischen  Axen  ein,  wobei  alle  drei  Winkel 
im  gleichen  Sinne,  und  zwar  speziell  so  gerechnet  werden  mögen, 
daß  sie  gleich  n  werden,  wenn  die  bezügliche  Richtung  nach  der 
Seite  von  0"  hin  fällt,  so  schließt  die  Polarisationsrichtung  der 
ordinären  Welle  den  Winkel  J-ä  mit  der  Ebene  {0\  0")  ein,  und  es  ist 

a=/'-^A,    b=g-\h,    c^y-f-, 

hieraus  folgt  daß  nach  (111')  und  wegen   i/"=2o  auch  gilt 
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V'=E^  [cos^  i^-f)  -  sin  {2/--Ä)  sin  {2g-h)  sin»  [^~^,  -  («x  -  «,))]  •    114) 

In  den  beiden  speziellen  Fällen  paralleler  und  gekreuzter  Polari- 
satoren ergiebt  dies 

Al  =  E^\\  -  sin«(2/'— Ä)sin2(m  (7'8in2o)],l  ^ 

^f,  ^=^2gin2(2/'-Ä)sin«(m  U'  sin2o),  ) 

wobei  wieder  m  die  frühere  Abkürzung  ist;  hieraus  folgt  dann,  wenn 
statt  einfarbigem  weißes  Licht  einfällt,  und  dieselbe  Richtung  0'  für 
alle  Farben  eine  optische  Axe  darstellt, 

^  =  2^-sin^(2/'-A)2^««i°n'^„f^sin2.),l 

/, . ..  =  sin«  (2/^-  h)  2  /  sin«  (m„  W  %m2o).  \ 

Diese  Formeln,  welche  den  in  (113")  enthaltenen  sehr  ähnlich 
sind,  zeigen,  daß  die  Erscheinung  in  der  Nähe  der  einen  optischen 
Axe  eines  zweiaxigen  Krystalles  gleichfalls  ein  System  farbiger  Ringe 
bildet,  das  indessen  ersichtlich  bezüglich  der  RingöflFnungen  ein 
anderes  Gesetz  befolgt,  als  bei  einaxigen  Krystallen  und  bei  dem 
NEWTON'schen  Apparat,  und  durchsetzt  wird  von  einem  einzigen 
farblosen  Streifen,  der  durch  h  =  2/'(resp.  h=:^2f+n)  gegeben  wird 
und  im  ersten  Falle  hell,  im  zweiten  dunkel  ist 

Für  Werte  c,  die  zwischen  0  und  \n  liegen,  ergiebt  die  aus 
(114)  zu  gewinnende  allgemeine  Formel  zwei  durch  h=^2f  und  A  =  2^ 
bestimmte  farblose  Streifen. 

Fallen  die  optischen  Axen  für  die  verschiedenen  Farben  nicht 
zusammen,  wie  das  bei  zweiaxigen  Krystallen  die  Regel  ist,  so  ver- 
lieren die  obigen  Formeln  für  weißes  Licht  ihre  einfache  Bedeutung, 
und  es  müssen  jetzt  die  Winkel  a,  ä,  /J  g^  A,  o,  V  und  IT^  für  jede  Farbe 
auf  andere  Richtungen  als  optische  Axen  bezogen  werden.  Infolge 
hiervon  treten  an  die  Stelle  der  zuletzt  erwähnten  dunkeln  oder  hellen 
farblosen  Streifen  solche,  die  entweder  ganz,  oder  wenigstens  an 
ihren  Rändern,  eigentümlich  gefärbt  sind,  und  die  Ringsysteme  ver- 
Heren  jede  Ähnlichkeit  mit  dem  NEwroN'schen  Phänomen,  enthalten 
z.  B.  gar  nicht  mehr  Kurven  konstanter  Färbung. 

Eine  rechnerische  Verfolgung  dieser  Veränderungen  bietet  bisher 
noch  große  Schwierigkeiten;  die  klarste  Vorstellung  liefert  eine 
graphische  Methode,  welche  die  Systeme  der  Maxima  und  der  Minima 
von  I  für  einige  der  Hauptfarben  superponiert  und  aus  deren  gegen- 
seitiger Lage  auf  die  eintretenden  Erscheinungen  schließt.  — 

Die  bisherigen  Betrachtungen  setzten  eine  aus  dem  Krystall 
geschliffene   Kugelschale    und   eine    in   ihrem   Centrum   befindliche 
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Lichtquelle  voraus;  je  kleiner  aber  das  Bereich  ist,  auf  dem  ( 
Erscheinungen  verfolgt  werden,  um  so  weniger  wird  die  Erümmu 
der  Kugelschale  einen  merklichen  Einfluß  auf  sie  üben,  um  so  \ 
nauer  werden  die  oben  erhaltenen  Formeln  das  wiedergeben,  v 
man  an  einer  planparallelen  Platte  wahrnimmt,  wenn  man  in  t 
der  normalen  wenig  abweichenden  Richtungen  durch  dieselbe  na 
der  Lichtquelle  hinsieht  Hierdurch  erkennt  man,  daß  die  vc 
stehenden  Entwickelungen  eine  angenäherte  Theorie  der  Lit< 
ferenzerscheinungen  liefern,  welche  Krystallplatten  im  konvergent 
polarisierten  Lichte  zeigen. 

Die  große  praktische  Wichtigkeit  dieser  Phänomene  beruht  h 
sonders  darauf,  daß  sie  die  Hilfsmittel  bieten  zu  einer  sehr  bequem« 
und  der  Genauigkeit  nach  vielen  Anforderungen  entsprechenden  B 
Stimmung  der  optischen  Konstanten  eines  Krystalles,  bei  welcher  d 
Diflferenzen  der  Hauptgeschwindigkeiten  als  Größen  erster  Ordnui 
neben  deren  absoluten  Werten  betrachtet  werden.'^) 

Da  die  Mittelpunkte  der  oben  besprochenen  Ringsysteme  c] 
optischen  Axen  charakterisieren,  so  kann  man  zunächst  die  Laj 
dieser  letzteren  bestimmen,  wenn  man  aus  dem  Krystall  Platten  t( 
bekannter  Orientierung  hergestellt  hat,  welche  eines  oder  auch  zw 
jener  Kingsysteme  zeigen.  Zwar  stellen  sich  die  Erscheinungen 
verzerrter  Form  dar,  wenn  die  Platte  nicht  genau  normal  zu  eim 
Axe  geschliffen  ist,  aber  es  gelingt  ohne  Schwierigkeit,  den  Eintli 
dieser  Neigung  in  Rechnung  zu  ziehen,  wenn  nur  durch  eine  d< 
für  isotrope  Medien  brauchbaren  Methoden  zuvor  ein  mittler 
Wert  der  Lichtgeschwindigkeit  im  Krystall,  resp.  des  Brechungsinde 
bestimmt  worden  ist  So  läßt  sich  also  die  Richtung  einer  jede 
optischen  Axe  in  relativ  einfacher  Weise  feststellen;  gleichzeitig  giel 
die  Anzahl  der  farblosen  Streifen,  welche  das  Ringsystem  schneide 
nach  S.  660  u.  f.  darüber  Aufschluß,  ob  sie  die  einzig  vorhandei 
ist,  d.  h.,  ob  es  sich  um  einen  optisch-einaxigen  oder  -zweiaxig< 
Kr}'stall  handelt,  —  eine  Feststellung,  die  sich  immer  dann  niitzlic 
erweist,  wenn  die  Kry stallform  nicht  so  ausgebildet  ist,  daß  ib 
Gesetzmäßigkeiten  zur  Entscheidung  dieser  Frage  herangezogt 
werden  können.  In  vielen  Fällen  kann  man  außerdem  aus  der  Farbe 
Verteilung  im  Ringsystem  darauf  schließen,  wie  die  den  verschiedene 
Farben  entsprechenden  optischen  Axen  gegeneinander  liegen,  ui 
dies  gemäß  den  Erörterungen  von  S.  584  u.  f  zur  FeststoÜimg  d 
Systemes  benutzen,  dem  der  optisch-zweiaxige  Krystall  angehört. 

Da  weiter  der  scheinbare  Durchmesser  der  Ringe  einer  b 
stimmten  Ordnung,  außer  von  der  Dicke  der  Platte  und  dem  mit 
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lereu  Wert  co,  =  }/  ^  (a^  +  a^)  der  Lichtgeschwindigkeit  in  derselben, 
bei  einaxigen  Krystallen  von  der  Differenz  {a^  —  a^),  bei  zweiaxigen 
von  dem  Produkt  (a^  —  a3)sin2ö  abhängt,  und  «,,  wie  2ö,  nach  dem 
Vorstellenden  als  bekannt  angesehen  werden  darf,  so  fuhrt  eine 
Messung  der  scheinbaren  Kingdurchmesser  zur  Kenntnis  der  Differenz 
(öj  —  ög).  Berücksichtigt  man  die  Formeln  (43'),  welche  den  Winkel  o 
definieren,  so  erkennt  man,  daß  hierdurch  genügende  Daten  gegeben 
sind,  um  alle  drei  Parameter  a^,  o,,  ög  für  den  untersuchten  Kry- 
stall  zu  bestimmen,  falls  nur  noch  über  das  Vorzeichen  der  Differenz 
(a^  —  flg),  das  durch  das  bisherige  offen  bleibt,  Entscheidung  ge- 
troffen ist.  Daß  letzteres  mit  Leichtigkeit  geschehen  kann,  wird 
sich  sogleich  ergeben.  — 

Nächst  dem  oben  behandelten  Falle  einfallenden  linear  polari- 
sierten Lichtes  interessiert  besonders  der  des  einfallenden  zirkulär 
polarisierten;  wir  erhalten  ihn  aus  dem  allgemeinsten  voraus- 
gesetzten, indem  wir 

E  =JS  =  E  und  d  -  <  =  ±  i^r 

setzen.  Legen  wir  E^  in  die  +  A"-,  E^  in  die  +  T-,  die  Wellen- 
normale in  die  +i?-Axe,  so  entspricht  das  obere  Vorzeichen  rechts, 
das  untere  links  rotierendem  Licht. 

Bei  Benutzung  dieser  Verfügungen  resultiert  aus  (110) 

A^  =  E^  [1  ^  sin  2^  sin  (i^  -  Z^)] ,  115) 

worin  nun  für  L^  —  L.  ie  nachdem  es  sich  um  ein-  oder  um  zwei- 
axige  Krystalle  handelt,  der  Wert 


T  w?  r  (jif 


einzusetzen  ist.  Von  der  spezielleren  Diskussion  dieses  Resultates 
mag  abgesehen  werden ;  dagegen  ist  die  eine  Bemerkung  von  Interesse, 
daß,  abweichend  von  dem  bei  einfallendem  linear  polarisierten  Licht 
Geltenden,  hier  die  Erscheinung  nicht  nur  von  der  Größe,  son- 
dern auch  von  dem  Vorzeichen  der  Phasendifferenz  Z  —  i,  ab- 
hängig  wird. 

Da  nun  diese  Phasendifferenz  mit  {a^  —  a,)  proportional  ist,  so 
muß  die  Beobachtung  der  Krystallplatte  mit  einfallendem  zirkular- 
polarisierten Licht  unter  geeigneten  Umständen  das  Vorzeichen  der 
Differenz  {a^  —  a^)  zu  entscheiden  gestatten.  Hiermit  ist  die  Mög- 
lichkeit für  die  Ausfüllung  der  oben  noch  gebliebenen  Lücke  nach- 
gewiesen. — 

Die  Ausdehnung  der  vorstehenden  Betrachtungen  auf  den  Fall, 
daß  melirere  parallele  Platten  aus  krjstallinischer  Substanz  hinter- 
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einander  von  einer  Lichtwelle  durchsetzt  werden,  bietet  dann  nicht 
die  geringsten  Schwierigkeiten,  wenn  die  Platten  so  orientiert  sind, 
daß  die  Polarisationsrichtungen  der  hindurchgehenden  Wellen  parallel 
liegen.  Legt  man  in  die  eine  von  ihnen  die  X-,  in  die  andere  die 
T-Axe,  und  bezeichnet  man  die  den  verschiedenen  Platten  ent- 
sprechenden Werte  von  co^  und  «  ,  y^  und  y  und  daher  nach  (109  ") 
von  L^  und  L  durch  obere  Indices,  so  bleibt  die  Formel  (110)  gültig, 
wenn  man  nur  für  J  den  allgemeineren  Wert 

115')  j  =  2(4"-4'0  +  <^«-</» 

i 

einsetzt. 

Der  wichtigste  Fall  ist  der  nur  zweier  Platten,  aus  derselben 
Substanz  in  gleicher  Orientierung  hergestellt,  die  entweder  parallel 
oder  gekreuzt  orientiert  sind  und  normal  von  der  einfallenden  Welle 
getroffen  werden. 

Bei  der  ersteren  Orientierung  gilt,  wenn  man  wieder  die  Be- 
zeichnungen (o)  und  (c)  einführt  und  die  Richtung  der  ordinären  Polari- 
sation in  der  ersten  Platte  mit  der  J-Axe  zusammenfallen  läßt, 

bei  der  zweiten 

115'")  J  =  !iL(/^_g(±_lJ; 

im  ersten  Falle  wirkt  also  die  Kombination  wie  eine  Platte  von 
der  Dicke  (/^  +  Z^),  im  zweiten  wie  eine  von  der  Dicke  (/^  —  i^). 

Auf  dem  letzteren  Resultat  beruht  ein  wichtiges  Instrument, 
bestimmt,  die  zu  einander  normalen  Komponenten  einer  beliebigen 
transversalen  Schwingung  um  eine  genau  bestimmbare  Größe  gegen- 
einander zu  beschleunigen  oder  zu  verzögern.  Es  besteht  aus  der 
Kombination  zweier  planparalleler  Platten  von  identischer  Natur, 
die  hintereinander,  und  zwar  gegeneinander  gekreuzt,  aufgestellt  sind, 
und  von  denen  die  eine  die  konstante  Dicke  /j,  die  andere  die  in 
meßbarer  Weise  veränderliche  l^  besitzt.  Die  Veränderlichkeit  der 
zweiten  Platte  wird  dadurch  bewirkt,  daß  dieselbe  aus  zwei  auf- 
einander gelegten  Keilen  von  gleichen  und  sehr  kleinen  Winkel- 
Öffnungen  zusammengesetzt  ist,  die  in  genau  meßbarer  Weise  so 
aneinander  hingeschoben  werden  können,  daß  ihre  äußeren  Flächen 
dabei  einander  parallel  bleiben. 

Nach  dem  S.  545  Gesagten  kann  man  mit  Leichtigkeit  diejenigen 
Stellungen  der  Kfile  auffinden,  bei  welchen  die  gegenseitige  Ver- 
zögerung der  beiden  durch  das  System  gehenden  Komponenten  ein 
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ganzes  Vielfacfles  von  n  beträgt,  da  bei  dieser  einfallendes  linear 
polarisiertes  Licht  auch  linear  polarisiert  austritt;  demgemäß  läßt  sich 
das  Instrument  ohne  Bestimmung  von  Dicken  oder  Keilwinkeln  leicht 
und  genau  graduieren.  Dasselbe  eignet  sich  besonders  zur  Messung 
von  Verzögerungen  zwischen  den  Komponenten  einer  gegebenen 
transversalen  Welle,  die  dadurch  auszuführen  ist,  daß  man  durch 
Mitwirkung  des  beschriebenen  Systemes  die  vorhandene  Verzögerung 
zu  Null  macht,  —  wie  man  sagt,  sie  kompensiert.  Wegen  dieser 
wichtigsten  Anwendung  wird  das  beschriebene  imd  von  Babinet  ange- 
gebene Instrument  als  BABiNET'scher  Ko'mpensator  bezeichnet.^®) 


§17.  Die  Veränderung  der  optischen  Eigenschaften  von  Krystallen 
bei  der  Einwirkung  von  Temperatnrandenmgen,  von  Deformationen 
und  von  elektrischen  Kräften.     Der  Einfluß  einer  Bev^egnng  auf  das 

optische  Verhalten  isotroper  Körper. 

Die  optischen  Eigenschaften  der  nicht  aktiven  Krystalle  sind 
Funktionen  einer  Reihe  von  Einwirkungen,  denen  diese  Körper  aus- 
gesetzt werden  können,  und  da  die  Bestimmungen  der  optischen 
Konstanten  im  allgemeinen  mit  einer  ziemlich  großen  Genauigkeit 
ausführbar  sind,  so  ist  die  Kenntnis  der  bezüglichen  Erscheinungen 
im  Vergleich  mit  der  anderer  verwandter  relativ  weit  vorgeschritten. 
Die  an  den  Krystallen  hervorgebrachten  optischen  Wirkungen  zerfallen 
in  zwei  Klassen;  zur  ersten  gehören  solche,  deren  Symmetrie  mit  der 
Symmetrie  der  für  nicht  aktive  Krystalle  charakteristischen  und  durch 
(88)  gegebenen  potentiellen  Energie  (p^  vereinbar  ist,  und  die  dem- 
gemäß die  Eigenschaften  der  inaktiven  Krystalle  nur  quantitativ, 
nicht  aber  qualitativ  verändern,  zur  zweiten  solche,  für  welche  das 
Gegenteil  stattfindet.  Wir  beschränken  uns  hier  zunächst  auf  die 
Betrachtung  der  ersteren  Einwirkungen,  zu  denen  Temperatur- 
erhöhungen, elastische  Deformationen  imd  elektrische  Kräfte  ge- 
hören; von  den  letzteren  soll  die  Wirkung  einer  Bewegung  des 
Mediums  am  Ende  dieses  Paragraphen,  die  eines  Magnetfeldes  im 
nächsten  besprochen  werden.  — 

Nach  dem  Gesagten  ist  im  folgenden,  wie  für  den  Kry stall  im 
natürlichen,  so  auch  im  —  wie  wir  kurz  sagen  wollen  —  ver- 
änderten Zustande,  eine  optische  potentielle  Energie  ff  charak- 
teristisch, deren  Gesetz  die  Form  besitzt 

2r'  =  «i,l'+«22'?'  +  «88^'+2a2sfl?+2a3i^l  +  2«i,l'?;     116) 
wir  wollen  festsetzen,  daß  der  vorstehende  Ausdruck  för  den  ver- 
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änderten  Zustand  gilt,  und  daß  er  sich  auf  diejenigÄi  Koordinateu- 
axen  bezieht,  in  Bezug  auf  welche  im  ursprünglichen  Zustand  galt 

116')  2q>'  =  al^^  +  aln^  +  all;^', 

daß  dagegen,  auf  die  neuen  optischen  Symmetrieaxen   bezogen,  tf 

die  Gestalt  annimmt 

116")  2  9P=a,|J+a,fl,?+a,^'. 

Die  Untersuchung  über  die  Veränderungen,  welche  durch  eine 
der  oben  genannten  Einwirkungen  entstehen,  kommt  dann  heraus  auf 
die  Bestimmung  des  Zusammenhanges  zwischen  den  Konstanten  a^^ 
resp.  a^  des  neuen  und  denjenigen  af  des  alten  Zustandes;  auf 
die  einzelnen  Erscheinungen,  welche  der  veränderte  Krystall  zu 
zeigen  vermag,  ist  dagegen  nicht  einzugehen  nötig,  weil  ihre  Gesetze 
aus  dem  Ansatz  (116)  für  (p  —  gleichviel,  welche  Natur  seine  Kon- 
stanten üj^j^  besitzen,  —  bereits  in  den  vorhergehenden  Paragraphen 
dieses  Teiles  ausführlich  entwickelt  sind.  — 

Wir  wollen  zunächst  annehmen,  daß  das  Gesetz,  welches  die 
flf^jjj  mit  den  o?  und  den  auf  den  Krystall  einwirkenden  Umstanden 
verbindet,  gegeben  sei,  und  eine  allgemeine  Untersuchung  über  die 
unter  diesen  Umständen  sich  ergebende  neue  Lage  der  optischen 
Symmetrieaxen  und  die  Größe  der  neuen  Parameter  a^  anstellen, 
die  keine  andere  spezielle  Annahme  über  dieses  Gesetz  benutzt,  als 
die  in  vielen  und  wichtigen  Fällen  erfüllte,  daß  die  bewirkten  Ver- 
änderungen der  optischen  Eigenschaften  gering  sind,  oder  präciser 
ausgedrückt,  daß  die  Größen 


"11 


1  >     ^22  ^2  »     ^33  ^3  >     ^23  »    ^31  >    ^2 


neben  den  a{*,  ß^,  al  "als  von  erster  Ordnung  betrachtet  werden 
dürfen.  ^®) 

Hierzu  gehen  ^vir  aus  von  der  S.  577  erörterten  Thatsache. 
daß  das  veränderte  optische  Verhalten  des  Krystalles  für  eine  be- 
stimmte Farbe  vollständig  charakterisiert  ist  durch  das  ihr  ent- 
sprechende Polarisationsovaloid  von  der  Gleichung 

117)      ^2  ^  ^^^  ^2  +  ^^^ß2  +  ^^^y2  +  2a^^ßy  +  2a,,  ycc  +  2a,^uß. 

in  der  q  den  Radiusvektor  bezeichnet,  welcher  den  Richtuugs- 
kosinus  a,  ß,  y  entspricht.  Die  Hauptaxen  dieses  Ovaloids  fallen 
dann  mit  den  dem  Krystall  für  die  bestimmte  Farbe  entsprechenden 
optischen  Symmetrie-  oder  Polarisationsaxen  zusammen,  und  die 
extremen  Werte  q^  von  q^j  die  ihnen  zugehören,  sind  mit  den 
Parametern  a,  identisch. 
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Bezeichnet  man  mit  A  den  LAGEANGE^schen  Multiplikator,  so 
lauten  die  Bedingungen  für  die  Maxima  und  Minima  von  q 

flu  a  +  «12  /?  +  «18  /  -  ^  ^  =  ^  > 

«21^+  S2^+  «237-^^=0,  lin 

«31  «  +  «32?  +  «33  ^^  -  ^  ^  =  ^  ; 

sie  ergeben  bei  Zusammenfassung  mit  den  Faktoren  a,  ß,  y  nach 
(117)  die  Beziehung 

A^~Q^  117") 

und  liefern  durch  Elimination  von  a,  /S,  y  die  kubische  Gleichung 


fiir  f 

«11  -  C*     «ij 

«13 

«21     «22  -  e* 

«23 

«31                «82 

«83  -  P* 

die  sich  auch  sc 

hreiben  läßt: 

=  0, 


(«11   -  (>^)(«22  -  (^^)  («33  -  (>^  +  2  Oas  «81  «12 
=  («11  -  P^«23  +  («22  -  (>*)«3'l  +  («33  -  (^*)  «?2 


117'") 


Setzt  man  die  drei  Wurzeln  für  q^  successive  in  das  System  (117') 
ein,  so  erhält  man  dadurch  die  Gleichungen  zur  Bestimmung  der 
ihnen  entsprechenden  a,  /S,  /.  — 

Ist  der  Krystall  optisch-zweiaxig,  und  sind  die  Diflferenzen 

«2  ""  «3  >  «3  ~-  «1  >  «1  —  «2  ^^^  derselben  Größenordnung,  wie  die  a\ 
selbst,  d.  h.,  sind  die  oben  angeführten  Größen  o^j  —  aj,  ...Ojj  auch 
gegen  sie  von  erster  Ordnung,  so  läßt  sich  die  Gleichung  (117"') 
leicht  durch  Annäherung  lösen;  denn  sie  wird  befriedigt  durch  die 
Annahme,  daß  sich  die  drei  Wurzeln  (*J,  p|,  q\  nur  um  Glieder 
zweiter  Ordnung  von  Ojj,  a^g,  «33  unterscheiden. 

Geht  man  dann  mit  der  ersten  Wurzel  q\  in  das  System  (117') 
ein,  so  erhält  man  aus  der  zweiten  und  dritten  Formel  das  Resultat, 
daß  ß^  und  /^  erster  Ordnung  sind,  daß  also  ofj  nur  um  ein  Güed 
zweiter  Ordnung  von  Eins  verschieden  sein  kann;  berücksichtigt 
man  dies  und  vernachlässigt  die  Glieder  zweiter  Ordnung,  so  findet 
man  sogleich 

"11  "««  "II  "88 

und  durch  ähnliche  Schlüsse  ergiebt  sich  für  die  anderen  Axen 
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1  1  0'\  I  «M  "88  **f«  "ll 

Diese  einfachen  Resultate,  welche  die  Axen  des  Polarisations- 
ovaloides  unter  den  vorausgesetzten  Umständen  nach  Größe  und 
Richtung  vollständig  bestimmen,  lassen  sich  noch  anders  und  vielleicht 
anschaulicher  deuten.  Es  läßt  sich  nämlich  zeigen,  daß,  wenn  die 
gemachten  Bedingungen  erfüllt  sind,  das  für  den  veränderten  Zustand 
charakteristische  Ovaloid  (117),  dessen  Gleichimg  wir  schreiben 

1 18")       (>*  =  a^^x^+  Oj^y^  ^  ^^^  ^2^2  a^^  y r  +  2  a^^  zx  +  2€l^^  xy, 

aus  dem  ursprünglichen 

Qt^alx^  +  aly^  +  alz^ 

erhalten  werden  kann  durch  drei  unendlich  kleine  Dilatationen  nach 
den  Koordinatenaxen  und  durch  drei  unendlich  kleine  Drehungen 
um  dieselben. 

In  der  That,  bezeichnet  man  mit  a^  den  Zuwachs  des  Para- 
meters ö?,  so  erhält  man  zunächst  durch  die  bloße  Dilatation 
ein  Ovaloid  von  der  Gleichung 

wobei  nun  die  neuen  Parameter  a.  gegeben  sind  durch 

118'")  a.  =  a?+a.; 

da  weiter  bei  einer  Drehung  mit  den  Komponenten  Ä,  ^,  r  die 
Koordinaten  o:,  y,  z  die  Zuwachse 

fTa:  =  yi/ —  z/Lt,     Sy  •=  z\  ^  XV  ^     dz  =i  xfi  — yA 

erhalten,  so  folgt 

+  2  {al  -  al)yzX  +  2  [a^  -  a^)  zxfi  +  2  («J  -  a^)  ^^yv , 
und  die  Vergleichung  dieses  Resultates  mit  (118")  ergiebt 
«11  =  a\  +  u^ ,         022  =  al  +  «2  >  ^33  =  «3  +  ^3  • 

«23  =  K  -  «3  )  ^  »       «31  =  («3  -  «?)^  »       «12  =  K   —  «a  )  t'  . 

Bei  Heranziehung  der  Beziehungen  (118'")  erhält  man  aber 
schließlich 

I  «1  =  flu  ,     «2  =  «22  J     «3  =  «33 

l  a,3   -   «88  «88   -   «11  «11    -    Ojt  ' 

was  dem  Sinn  nach  mit  (118)  und  (118')  zusammenfällt*  — 


§  17.     Das  Polarisaiiofisovaloid  optisch  reränderter  Körper.  669 


Indessen  sind  diese  einfachsten  Resultate  wesentlich  an  die  Voraus- 
setzung geknüpft,  daß  die  Differenzen  der  af  von  derselben  Größen- 
ordnung sind,  wie  die  Parameter  af  selbst,  und  sie  verlieren  daher 
jedenfalls  alle  oder  zum  Teil  ihre  Gültigkeit,  wenn  der  Krjstall 
optisch  einaxig  ist  oder  zum  isotropen  Körper  degeneriert. 

Handelt  es  sich  um  einen  ursprünglich  einaxigen  Krystall. 
ist  also  ßj  =  «2 '  ^^  ^^^^  nunmehr 

als  Größen  erster  Ordnung  nur  neben  aj  —  a^  resp.  a^^  —  ^33  oder  a^j  —  «33 
zu  betrachten. 

Die  Formel  (117'")  zeigt  dann,  daß  eine  der  Wurzeln,  —  sie 
heiße  (>|,  —  wie  früher,  bis  auf  eine  Größe  zweiter  Ordnung  mit  «33 
übereinstimmt,  daß  die.  andern  qI  und  qI  sich  aber  um  Größen 
erster  Ordnung  von  a^j  und  a^^  unterscheiden;  denn  macht  man 
diese  Verfügung,  so  besitzen  die  niedrigsten  Glieder  derGleichung(117'") 
die  gleiche  Ordnung. 

Geht  man  nun  mit  der  Annahme,  daß  q*  sich  um  ein  Glied 
erster  Ordnung  von  a^^  und  von  Oj,  unterscheidet,  in  die  For- 
meln (117'),  so  ergiebt  die  letzte,  daß  y  für  diese  Wurzeln  von 
erster  Ordnung  sein  muß,  und  die  beiden  ersten  Gleichungen  ver- 
einfachen sich  bei  Beschränkung  auf  die  erste  Ordnung  zu 

(«11   -?)«"+  «12^=^^      1  j^^ 


woraus  folgt 


'?* 


Die  erste  Gleichung  ergiebt,  wenn  man  YJä^i  —  «22)^ "+"  ^  ^12  ==  ^ 
setzt, 

und  die  zweite  wird  dadurch  zu 

£  _  Oll  -  gii  =F  ^ 
~f       aii-aii=Fr' 

resp.  zu 

1  =  ±  Ua,,-a„  T  r),  oder  4-"-^  =     «a  j j«,..j 

wodurch  vier  Wurzeln  ßja  gegeben  sind,  die  den  Halbaxen  q^  und  g^ 
entsprechen. 
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Geht  man  dagegen  von  der  AnDahme  aus,  daü  p*  sich  un 
Glied  zweiter  Ordnung  von  a^j  unterscheidet,  so  ergeben  die  e 
beiden  Gleichungen  {117')  wie  früher,  daß  «  und  ß  von  der  e 
Ordnung  sein  müssen,  und  daß  demgemäß  auch  jetzt  noch  gil 

Durch  diese  Resultate  sind  nun  auch  für  optisch  einaxige  Erje 
Sichtung  und  Größe  der  Ovaloidaxen  ftir  den  veränderten  Erj 
relativ  einfach  hestimmt 

Bei  reguläreii  Krystallen  Tcrsagt  diese  Näherungsmethode, 
man  ist  hier  im  allgemeinen  auf  die  strenge  Behandlang 
Formeln  (117')  in  der  S.  667  angedeuteten  Weise  angewiesen.  . 
genommen  sind  nur  die  besonders  wichtigen  Fälle,  in  denen 
nach  den  Symmetrieverhältnisssen  von  vornherein  angeben  k 
welche  Lage  alle  drei  optischen  Symmetrieasen  nach  gescheh 
Einwirkung  auf  den  Krystall  besitzen  werden.  Kann  man 
wenigstens  für  die  eine  Symmetrieaxe  aussagen,  so  läBt  sieb,  in 
man  die  eine  Koordinatenaxe  in  die  Kichtuug  jener  Symmetrii 
legt,  die  Gleichung  für  »^  zu  einer  quadratischen  machen. 

In  der  That,  ist  die  if-Axe  eine  optische  Symmetrieaxe,  so 
%x  die  beiden  andern  y  =  0  sein,  das  System  (117')  rednziert 
also  auf 

{flu  -  ('')«"+  '^.i/?  =  0,     «,1«  +  W,  -■p*}^=  0, 
was  mit  (119)  zusammenfällt  und  ebenso  zu  behandeln  ist,  wie  j( 

Bei  isotropeu  Körperu  bedarf  es  nicht  der  Anwendung 
artiger  Betrachtungen;  denn  da  bei  ihnen  alle  Richtungen  pl 
kaiisch  gleichwertig  sind,  so  ist  die  Sj-mmetrie  des  Systems  der 
den  Körper  ausgeübten  Einwirkungen  allein  für  die  Symmetrie 
optischen  Vorganges  maßgebend,  und  da  die  erstere  Symmetrie  n 
leiclit  erkennbar  ist,  so  gilt  gleiches  für  die  letztere.  — 

Wir  wenden  uns  nun  zu  der  spezielleren  Betrachtung  dei 
Eingang  aufgeführten  drei  Arten  von  Einwirkungen  auf  die  optis< 
Eigenschaften  der  Krystalle. 

.\Is  die  einfachste  steilen  wir  an  die  Spitze  der  Reihe 
Wirkung  einer  Temperaturänderung;  sie  gewinnt  dadurch  j 
druck,  daß  in  dem  allgemeinen  Ausatz  (116)  für  die  optische  po 
tielle  Energie  <f  die  Parameter  a^^  als  Funktionen  der  Temper 
betrachtet  werden.  Da  die  Temperatur  ein  Skalar  ist,  so  wei 
hierdurch  die  Symmetrieverhältuisse  der  Funktion  <f  nicht  geant 
und  eine  Aenderung  der  Temperatur  kann  nur  dieselben  A 
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von  Bewegungen  der  optischen  Symmetrieaxen  liervornifen,  die   bei 

•  •  

einer  Änderung  der  Farbe  des  fortgepflanzten  Lichtes  eintreten, 
und  die  auf  S.  577  u.  f.  besprochen  sind. 

Eine  erste  und  in  vielen  Fällen  ausreichende  Annäherung  er- 
hält man,  wenn  man  die  Konstanten  a^^  als  lineare  Funktionen  der 
von  einer  mittleren  aus  gerechneten  Temperatur  t  ansetzt  — 

Was  die  Beobachtungsmethoden  angeht,  die  zur  Feststellung 
der  thermischen  Veränderlichkeit  der  optischen  Konstanten  ange- 
wandt werden,  so  bieten  die  Messungen  der  Ablenkungen,  die  ebene 
Wellen  in  Prismen  erfahren,-  manche  praktische  Vorteile;  doch  ist 
bei  denselben  die  Thatsache  nicht  außer  acht  zu  lassen,  daß  im 
allgemeinen  die  brechenden  Winkel  der  Prismen  sich  bei  wechseln- 
der Temperatur  ändern.  Auch  die  Beobachtung  der  Veränderung 
der  optischen  Axenwinkel  läßt  sich  gut  ausführen. 

Die  erhaltenen  Resultate  sind  überaus  mannigfaltig  und  nicht 
kurz  zusammenzufassen;  erwähnt  möge  nur  werden,  daß  bei  vielen  iso- 
tropen Körpern  die  Änderung  des  Brechungsindex  n  mit  derjenigen 
der  Dichte  o  so  verbunden  ist,  daß  das  Aggregat  (n^— l)/()(w^  + 2) 
anscheinend  von  der  Temperatur  nahezu  unabhängig  ist.  — 

In  zweite  Linie  stellen  wir  die  Einwirkung  einer  Deformation 
des  Krystalles  auf  seine  optischen  Eigenschaften.  Da  die  eine  solche 
charakterisierenden  Deformationsgrößen  x^,  y  ,  z^,  y^,  z^,  x^  als^ 
unendlich  klein  angesehen  werden  dürfen,  so  ergiebt  sich  für  y), 
unter  Berücksichtigung  des  zur  Fohnel  (116')  Gesagten,  der  allge- 
meine Ansatz 


120) 


Hierbei  hat  die  in  x^,  ...  a:  homogen  lineare  Funktion  2(qp  — 9/^) 
den  Typus,  der  auf  S.  142  des  L  Bd.  als  vierter  bezeichnet  ijst, 
und  sie  läßt  sich  daher,  wenn  man  in  Betracht  zieht,  daß  die  a:^, 
j/y,  r^,  y^,  2:^,  x^  sich  transformieren,  wie  die  Produkte  X*,  JT^,  Z\ 
2XZ,  2ZX,  2XY  von  Vektorkomponenten,  nach  dem  Schema  IV 
auf  S.  143  für  die  verschiedenen  KrystaUgruppen  spezialisieren.*^) 

Für  Krystalle  des  regulären  Systemes  und  bei  Voraussetzung 
eines  mit  den  kr}'stallographischen  Hauptaxen  zusammenfallenden 
Koordinatenaxensystemes  wird  z.  B. 
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wobei  a\,  a^,  «3  neue  Konstanten  bezeichnen,  und  ^3.  +  ^^  +  ^,  =  »^ 
gesetzt  ist.  Den  für  isotrope  Körper  geltenden  Ansatz  für  qr  erhält 
man  hieraus,  indem  man  die  Beziehung  a'^  =  \a\  einführt**^) 

Wenn  die  Deformation  ausschließlich  durch  mechanische  Ein- 
wirkungen hervorgebracht  ist,  die  Temperatur  z,  B.  konstant  erhalten 
wird,  so  bestehen  zwischen  den  sechs  Deformationsgrößen  x^^,.,j^^ 
und  den  sechs  Druckkomponenten  X^,  ...X  nach  Bd.  I,  S.  331 
homogene  lineare  Beziehungen,  deren  Parameter  die  isothermischen 
Elastizitätsmoduln  sind,  und  vermöge  deren  die  ersteren  Großen 
sich  in  dem  Ansatz  (120)  durch  die  letzteren  vertreten  lassen.  Wir 
schreiben  demgemäß  neben  (120),  und  als  unter  den  angeführten 
Voraussetzungen  damit  äquivalent, 


120") 


+  2  {a'^  X^+u  f,>  J;  +  . . .  +  a'S  ^y)iv 


1 20'") 


und  können  auch  diesen  Ansatz  nach  Schema  IV  fllr  die  verschie- 
denen Krystallgruppen  spezialisieren,  wenn  wir  nur  berQcksichtigeii 
daß  die  Drucke  X^,  Y ,  Z^,  Y.,  Z^,  X  sich  transformieren,  wie  die 
Produkte  X»,  Y*,  Z»,  YZ',  ZX,  XY  von  Vektorkomponenten. 
Man  erhält  so  beispielsweise  für  reguläre  Kiystalle,  indem  man 
X,  +  2;  +  ^,  =  0  setzt, 

2<p  =  {a'>  +  u\X^  +  «;0)|*  +  («0  +  a\  Y^  +  «■  0),;* 

+  («o  +  «;  ^.  +  «;  0)  i:»  +  2  «;  (J. »;  i: + ^,  f  I  +  x^i .,:: 

worin  a\,  a\,  u\  neue  Bezeichnungen  sind.  Für  isotrope  Körper 
kommt  noch  die  Beziehung  a\^2a\  hinzu. 

Diese  zweite  Form  der  Funktionen  qp  ist  deshalb  von  beson- 
derem Nutzen,  weil  bei  der  gebräuchlichsten  Art  der  Beobachtung 
die  Krystallpräparate  prismatische  Form  haben  und  parallel  einer 
Kante  gleichförmig  komprimiert  werden.  Hier  lassen  sich  nämlicl 
die  Werte  der  Druckkomponenten  X^,  ...  ^  leicht  angeben. 

Haben  die  Kanten  des  Prismas  Richtungen,  deren  Richtung«- 
kosinus  mit  c^j,  /Sj,  y^\  a^,  ß^,  y^\  c^3>  /'s»  7^  bezeichnet  sein  mögen, 
und  wirken  ihnen  parallel  Drucke  Pj,  Pg,  P3,  so  ist 

-V,  =  ^1  «!  +  i'a  «I  +  Ps '^i  ' 


^'..  =  A  A  /'i  +  P^  ßt  y^  +  Ps  ß,  ?'3  ' 

Da  bei  wirklichen  Beobachtungen  zwei  von  den  drei  P    gleich 
Null  zu  sein  pflegen,  so  sind  diese  Resultate  relativ  sehr  einfach. 
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Liegt  die  Prismeiikante,  längs  deren  der  Druck  P3  =  P  wirkt, 
parallel  mit  der  if-Axe,  so  ergiebt  sich 

2y.  =  («0  +  a\P){lt^  +  17»)  +  (flO  +  {a\  +  a\)P)  ^; 

schließt  sie  mit  den  Koordinatenaxen  X,  T,  Z  gleiche  Winkel  ein, 
so  folgt 

in  beiden  Fällen  wird  der  Krystall  optisch  einaxig  mit  der  Druck- 
richtung als  optischer  Axe,  aber  mit  verschiedenen  Werten  der 
Hauptgeschwindigkeiten.  — 

Die  eigentlichen  Objekte  der  Messung  stellen  bei  einem  einseitig 
komprimierten  Krystallprisma  die  relative  Verzögerung  der  beiden 
normal  zur  Druckrichtung  und  zu  einem  Paar  von  Prismenflächen 
hindurchgehenden  Wellen  und  die  absolute  Verzögerung  jeder  von 
ihnen  dar.  Die  erstere  läßt  sich  einfach  mit  Hilfe  des  S.  664  be- 
schriebenen Kompensators  bestimmen  imd  hat  eine  besondere 
Wichtigkeit  bei  isotropen  Körpern  und  bei  regulären  Krystallen, 
wo  ihr  ganzer  Betrag  eine  Wirkung  der  Deformation  ist.  Die 
letztere  läßt  sich  messen  durch  die  Beobachtung  der  relativen  Ver- 
zögerung der  durch  das  gepreßte  Prisma  gegangenen  Wellen 
gegen  eine  durch  ein  gleiches,  aber  nicht  gepreßtes  Prisma  ge- 
schickte. Dabei  bedarf  die  infolge  der  Deformation  geänderte 
Weglänge  im  gepreßten  Prisma  einer  besonderen  Berücksichtigung. 
Diese  Messungen  erlauben  eine  ziemliche  Genauigkeit,  während  die 
Bestimmung  der  in  einem  gepreßten  Prisma  stattfindenden  Polari- 
sationsrichtungen keine  große  Schärfe  gestattet  und  sich  daher  nur 
bei  regulären  Krystallen  und  bei  isotropen  Medien,  wo  die  ganze 
Doppelbrechung  eine  Folge  der  Deformation  ist,  nutzbringend  erweist 

Von  den  Resultaten  der  Messungen  genüge  es  zu  bemerken, 
daß  sie  der  Theorie  vollständig  entsprechen.  Die  Erscheinungen  be- 
sitzen eine  relativ  große  Mannigfaltigkeit,  weil  die  charakteristischen 
Konstanten  a\  sich  für  verschiedene  Krystalle  desselben  Systemes 
nicht  nur  von  verschiedener  Größe,  sondern  auch  von  verschiedenem 
Vorzeichen  finden.*^) 

Wenn  durch  Beobachtungen  nach  den  im  Vorstehenden  er- 
örterten Methoden  die  Konstanten  al*i  bestimmt,  und  wenn  die 
Koefficienten  der  reinen  thermischen  Deformation  bekannt  sind,  so 
kann  man  auch  die  optischen  Veränderungen  berechnen,  welche  bei 
einer  Temperaturänderung  durch  die  sie  begleitende  Deformation 
allein  bewirkt  werden,  und  insbesondere  die  Frage  beantworten,  ob 
dieselben   mit  den  hierbei  beobachteten  gesamten  Veränderungen 
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übereinstimmen.  Es  ist  von  großem  Interesse,  daß  letzteres  in  manchen 
Fällen  nicht  stattfindet^  daß  also  eine  direkte  und  nicht  durch  die 
Deformation  vermittelte  Einwirkung  einer  Temperaturänderung  auf 
das  optische  Verhalten  stattfindet,  die  z.  B,  allein  übrig  bleiben 
würde,  wenn  man  die  thermischen  Deformationen  durch  geeignet 
angebrachte  äußere  Drucke  aufhöbe.*')  — 

Gehen  wir  nun  schließlich  zu  der  Betrachtung  der  Einwirkung 
über,  die  eine  im  Innern  des  Körpers  wirkende  elektrische  Kraft 
ergiebt,  so  sind  auch  hier  die  Änderungen  der  optischen  Konstanten 
so  gering,  daß  wir  dieselben  in  erster  Annäherang  als  lineare 
Funktionen  der  Kraftkomponenten  X,  Y,  Z  ansetzen  können.  **)  Die 
potentielle  Energie  tp  nimmt  somit  den  Wert  an 

121)  I 

wobei 


2 ff  =  (a«  +  a\,X+  a;\  Y  +  a'/j' Z)^*+  ... 


""^^^Tx'    ^^""""TY'    ^^^^Tz' 

ist. 

Die  Funktion  2{(p  —  (f^)  hat  die  Form,  welche  Bd.  I,  S.  139 
als  dritter  Typus  skalarer  Funktionen  bezeichnet  worden  ist,  und 
läßt  sich  demgemäß  unmittelbar  nach  dem  Schema  III  auf  S.  140 
ebenda  für  die  verscliiedenen  Krystallgruppen  spezialisieren.  Dieses 
Schema  zeigt,  daß  die  Konstanten  a/Jt,  ai^,  a^i  nur  bei  Krj'-stallen, 
die  kein  Centrum  der  Symmetrie  besitzen,  von  Null  verschieden 
sind,  und  auch  hier  nicht  bei  allen;  die  durch  den  Ansatz  (121) 
ausgesprochene  Wirkung  ist  also  keineswegs  eine  allgemeine,  aber 
die  Beobachtung  hat  ihr  Vorhandensein  an  einer  Reihe  von  Sub- 
stanzen, welche  den  von  der  Theorie  gestellten  Bedingungen  ge- 
nügen, mit  vollständiger  Sicherheit  nachgewiesen.*^) 

Von  den  speziellen  Formen,  welche  der  Ansatz  bei  verschiedenen 
Krystallgruppen  annimmt,  sei  wieder  nur  die  dem  regulären  Svstem 
—  spezieller  den  Gruppen  30  und  32  der  Zusammenstellung  Bd.  L 
S.  133  —  entsprechende  mitgeteilt,  welche  lautet 

121')        2(p  =  a'{^^  +7i'  +  ^)  +  2a\{XrjC  +  rU  +^iv)^ 

Um  ihre  Bedeutung  in  einem  speziellen  Fall  hervortreten  zu 
lassen,  legen  wir  die  Richtung  der  elektrischen  Kraft  AT  in  eine 
krystallographische  Axe,  z.  B.  die  Z-Axe,  Dann  lautet  die  Gleichung 
des  Polarisationsovaloides 

die  Z'Axe  ist  also  jedenfalls  eine  optische  Symmetrieaxe,   und  ihr 
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entspricht  die  Wurzel  o^^za^.  Im  übrigen  gilt  das  System  (119) 
mit  den  speziellen  Werten 

und  es  folgt  nach  (119")  und  (119'")  für  Richtung  und  Größe  von 
(>i  ^nd  Og  _ 

ö^  =  a^±a\K,      X  =  =F1; 

die  optischen  Symmetrieaxen  (>j  und  ()^  halbieren  also  die  Winkel 
zwischen  den  ±  X-  und  ±  7-Axen.  Beachtet  man  noch,  daß  die 
A'7- Ebene  die  größte  und  die  kleinste  Ovaloidaxe  enthält,  und  daß 


ist,  so  erkennt  man,  daß  die  optischen  Axen  den  Winkel  90^  ein- 
schließen und  somit  in  die  Koordinatenaxen  X  und  Y  fallen  müssen. 

Die  Objekte  der  Beobachtung  sind  im  wesentlichen  dieselben, 
wie  die  bei  der  Einwirkung  einer  Deformation,  aber  die  Messungen 
werden  durch  die  allen  elektrostatischen  Beobachtungen  eigenen 
Ubelstände  schwieriger.  Trotzdem  haben  sich  sichere  und  mit  der 
Theorie  im  Einklang  stehende  Resultate  gewinnen  lassen. 

Wie  die  Temperaturänderungen,  so  bewirken  auch  die  elek- 
trischen Kräfte  Deformationen,  die  speziell  bei  den  hier  voraus- 
gesetzten acentrischen  Krystallen  nach  §  13  des  IV.  Teiles  lineare 
Funktionen  der  Kraftkomponenten  sind;  die  Änderungen  der  optischen 
Konstanten,  welche  durch  elektrische  Kräfte  bewirkt  werden,  ent- 
halten somit  Anteile  in  sich,  die  als  direkte  Wirkungen  dieser 
Deformationen  aufgefaßt  und  nach  den  Formeln  von  S.  116  und  S.  672 
berechnet  werden  können,  wenn  man  die  Konstanten  kennt,  welche  die 
Deformationen  mit  den  elektrischen  Komponenten  verbinden.  Es  läßt 
sich  somit  auch  die  Frage  beantworten,  ob  etwa  die  gesamte,  oben 
betrachtete  elektro-optische  Wirkung  durch  die  Deformationen  ver- 
mittelt wird;  die  an  verschiedenen  Krystallen  durchgeführten  Unter- 
suchungen haben  mit  Sicherheit  das  sehr  merkwürdige  Resultat  er- 
geben, daß  dem  nicht  so  ist,  daß  vielmehr  neben  dieser  indirekten 
noch  eine  direkte  Einwirkung  der  elektrischen  Kraft  auf  das  optische 
Verhalten  stattfindet.**)  — 

Wenn  nun  auch  Einwirkungen  der  elektrischen  Kraft,  welche 
den  oben  entwickelten  Gesetzen  entsprechen,  bei  centrischen  Kry- 
stallen und  bei  isotropen  Körpern  durch  die  Symmetrieverhältnisse 
ausgeschlossen  sind,  so  können  bei  jenen  doch  Änderungen  der  opti- 
schen Konstanten,  welche  Funktionen  zweiten  (oder  überhaupt  eines 
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geraden)  Qrades  der  elektrischen  Kraftkomponenten  sind,  nichtsder 
weniger  auftreten.  Solche  würden  dann  dargestellt  werden  du 
den  Ausdruck  für  das  Potential  tp 

121") 

+  {^ix'  +  ßr'+...+2^Sxr)2i,i, 

WO  dann  die  Konstauten  /^'^  folgeuderniaßen  zu  deuteu  sind: 

''*''  ~*  öÄ-'  '  •"  P'"'~^dxer' 
Diese  Funktion  läßt  sich  ebenso,  wie  die  in  (120),  nach  li 
Schema  IV,  Bd.  I,  S.  143    für   die    verschiedenen    Krystallgrnp 
spezialisieren.     Für  isotrope  Körper  erhält  man 

+{a^+ß,z'+ß,i:')^  +  2ß,[rzv;+zx;i  +  xr^^). 

wobei  die  ß^  neue  Bezeichnungen  sind,  oder  indem  man  die  Z-i 
in  die  Kraftrichtung  legt,  was  keine  Spezialisierung  inyolviert,  ai 
121'")  2f  =  (<^"  +  ß,K»)(i»  +  v')+(a^  +  {ß,+ß,)£:')^; 
der  isotrope  Körper  wird  sonach  optisch  einaxig,  und  seine  optis 
Ase  fällt  in  die  Richtung  von  A'.  Phänomene  dieser  Art  sind  ni 
nur  bei  festen  isotropen  Körpern  (Glas),  sondern  auch  bei  Fltissigkei 
experimentell  nachgewiesen  worden;  indessen  fehlt  bisher  noch  e 
ausgiebige  Vergleichung  derselben  mit  den  Forderungen  der  Theo 
Bei  Flüssigkeiten  ist  übrigens  jedenfalls  festgestellt,  daß  die  Verän 
rung  ihrer  optischen  Konstanten  mit  dem  Quadrat  der  Feldstä 
proportional  ist;  auch  scheint  hier  die  eine  der  charakteristiscl 
Konstanten,  nämlich  ß^,  zu  verschwinden.*')  — 

AVir  wenden  uns  nunmehr  zu  der  bereits  oben  angekündig 
Betrachtung  der  Einwirkung,  welche  eine  Bewegung  auf  die  optiscl 
Eigenschaften  eines  durchsichtigen  Körpers  übt.  Dieselbe  schließt  s 
den  übrigen  Entwickelungen  dieses  Paragraphen  nur  insofern  an,  als 
eine  hypothetische  Erweiterung  der  Gleichungen  für  inaktive  durchsi 
tige  Medien  liefert;  sie  sondert  sich  aber  dadurch  wesentlich  von  ihi 
daß  diese  Erweiterung  in  einer  anderen  Richtung  stattfindet. 

Von  den  hierher  gehörigen  Erscheinungen  ist  bisher  nur  eine  g 
sicher  gestellt.  Durch  sehr  feine  Versuche  ist  nämlich  die  fun 
mentale  Thataache  nachgewiesen  worden,  daß  die  absolute  Geschv 
digkeit  des  Lichtes  in  einer  strömenden  Flüssigkeit  größer  ist,  w 
die  Lichtwelle  in  der  Richtung  der  Strömung  fortschreitet,   kleii 
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wenn  sie  in  entgegengesetztem  Sinne  verläuft.  Aber  es  superponiert 
sich  keineswegs  einfach  die  ganze  Geschwindigkeit  fl  der  Flüssigkeit 
derjenigen  co  der  Lichtwelle,  sondern  nur  ein  Bruchteil  derselben, 
der  angenähert  durch  (n*— l)/n^  gegeben  wird,  falls  n  einen  mitt- 
leren Wert  des  Brechungsindex  der  Flüssigkeit  bezeichnet.*®)  Der 
Einfluß  der  Bewegung  des  Mediums  auf  die  Fortpflanzungsge- 
schwindigkeit, den  man  hypothetisch  allen  Körpern  beilegt,  wächst 
also  mit  dem  Brechungsindex  n  und  ist  bei  Körpern,  die,  wie  die 
(irase,  n  sehr  nahe  gleich  Eins  haben,  unmerklich. 

Wenn  die  Welle  schief  gegen  die  Bewegungsrichtung  fort- 
schreitet, so  wird  eine  mittlere  Größe  der  beiden  Einwirkungen 
stattfinden,  es  wird  daher  in  bewegten  isotropen  Körpern  eine 
Fläche  N  der  Normalengeschwindigkeiten  existieren,  welche,  ungleich 
den  bisher  betrachteten,  kein  Centrum  der  Symmetrie  und  dabei 
nur  eine  Hülle  besitzt,  da  die  Versuche  Anzeichen  von  Doppel- 
brechung nicht  gegeben  haben. 

Fragt  man  nach  Zusatzgliedem  zu  den  Differentialgleichungen 
(40")  für  isotrope  Körper,  welche  diese  Veränderungen  darzustellen 
vermögen,  so  ergiebt  sich  als  einfachste  Form  die  folgende*^: 

Vö*        dy)  ds'  \dx        dxj  ds^\     ^^2) 

in  der  a*  eine  zu  bestimmende  und  von  dem  Medium  abhängige 
Konstante  bezeichnet,  die  jedenfalls  mit  der  Translationsgeschwindig- 
keit an  der  betrachteten  Stelle  verschwindet,  und  in  der  s  die  Richtung 
dieser  Translation  angiebt.  Diese  Ergänzung  ist  sowohl  mit  der 
Superposition  verschiedener  Wellen,  als  mit  der  Transversalität  der 
Schwingungen  in  homogenen  Wellen  vereinbar,  die  in  ruhenden 
Medien  stattfinden. 

Setzt  man  eine  homogene  ebene  Welle  voraus  und  legt  die 
Z-Axe  in  die  Wellennormale,  so  nimmt  das  System  (122)  unter 
Rücksicht  auf  die  Beziehungen 

du       ö  «*  ^^„  /       v.ÖM  ,        .     ■  du  ,      V  ff 

öT  =  ö^  ^^^  ^*'  ^)  +  Jy  ^^^  (*'  y)  +  5¥  ^^^  ^''  ^)  ^-  ^-  ^• 
die  Form  an 

«  =''ör«-2«3-ö7»«'  =«ä^.-2«i-ä^,  w  =0,     1220 

wobei  a\  =  cü  cos  (5,  z)  ist.  Die  Gleichungen  für  die  Komponenten  u 
und  V  sind  identisch,   es   kann  somit  jede  Art   von   transversalen 
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Schwingungen  in  jeder  Richtung  fortgepflanzt  werden.  Für  die 
Geschwindigkeit  co  erhält  man  die  Gleichung 

122")  fi>»- 2 a>  =  a, 

woraus  folgt 

«  =  a;  ±  1/a  +  a;«  ; 

von  diesen  beiden  Werten  ist  der  eine  positiv,  der  andere  negativ, 
es  pflanzt  sich  also  nach  jeder  Seite  der  Z-Axe  nur  eine  WeDe 
fort  Die  Oberfläche  N  hat  hiemach  die  Gestalt  einer  Kugel,  deren 
Centrum  in  der  Richtung  der  Translation  etwas  verschoben  ist 

Betrachtet  man  gemäß  der  Beobachtung  bei  allen  praktisch 
herstellbaren  Geschwindigkeiten  a^^  als  sehr  klein  neben  a  und 
bedenkt,  daß  Ya^  die  Geschwindigkeit  ca^  der  Welle  im  ruhenden 
Medium  angiebt,  so  erhält  man  für  die  Richtung  +  Z 

Um  mit  der  oben  citierten  Beobachtung  in  Einklang  zu  kommen, 
müßte  gelten 

122'")  a'  =  ß  ^^^  =  ß  — "i^ , 

worin  fl  die  Geschwindigkeit  der  Translation  und  v  diejenige  de< 
Lichtes  im  leeren  Raum  bezeichnet;  dabei  kann  wegen  der  Unsicher- 
heit der  Beobachtungen  wg  ebensowohl  mit  a,  als  auch  mit  dem 
von  der  Periode  r  unabhängigen  Teil  a^  dieser  Funktion  identifiziert 
werden. 

Die  vorstehenden  Betrachtungen  lassen  sich  leicht  auf  krjstalli- 
nische  Körper  erweitern,  haben  hier  aber  noch  keinerlei  aktuelles 
Interesse.  — 

Wegen  der  oben  angegebenen  Bedeutung  von  du  /ds  u.  s.  f. 
kann  man  nach  der  früher  erörterten  Methode  aus  den  Haupt- 
gleichungen auch  die  Grenzbedingungen  ableiten.  Setzt  man 
nämlich  voraus,  daß  bei  mit  dem  Ort  wechselnder  physikalischer 
Natur  des  Mediums  und  bei  nacli  Größe  und  Richtung  wechselnder 
Geschwindigkeit  fi  das  System  (122)  die  Gestalt  besitzt 

„  __  d  arj dal:        o  /^  ^'i  **'    i    ^  ^2  **'    1    ^  ^3  ^'  \ 

d  X  dy  \    d  X  dy  d  x) 

u.  s.  f.  und  kombiniert  mit  ihm  die  Definitionen  (39')  von  ^,  t;,  C- 
so  erhält  man  als  Bedingungen  für  ein  zur  XJ"- Ebene  paralleles 
Element  der  Grenze  Of^. 


{av  ^2a\u'\  =  [ai]  ^2a\u'\,  (a|  -  "^a^v'X  =  (a  |  —  2  alt;')., 


^h  =  '^ii     ""h^^i- 
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Beobachtungen,  die  einen  einigermaßen  sichern  Schluß  auf  die 
Zulässigkeit  derartiger  Bedingungen  gestatten,  sind  bisher  noch  nicht 
gelungen. 


§  18.    Die  Fortpflanzung  ebener  homogener  Wellen  in  dnrohsiohtigen 
magnetisch-aktiven  Medien.    Die  bezügliche  Normalen-  und  Strahlen- 
fläche for  isotrope  magpaetisoh- aktive  Körper. 

Die  Grundlage  der  Theorie  durchsichtiger,  magnetisch-aktiver 
Krystalle  bilden  nach  S.  572  die  folgenden  Werte  der  kinetischen 
und  der  potentiellen  Energie  tf)  und  q:> 

2 1/;  =  m'2  +  v^  +  to^,     V=^Va  +  Vhy  \ 

Hierin  sind  Äj,  b^,  b^  die  Komponenten  eines  Vektors  ä,  dessen 
Richtung  mit  der  Richtung  der  magnetischen  Axe  in  dem  betrach- 
teten Volumenelement  zusammenfällt,  und  dessen  Größe,  abgesehen 
von  ihrer  durch  (30')  gegebenen  Abhängigkeit  von  der  Schwingungs- 
periode T,  eine  Funktion  der  magnetischen  Feldstärke  ist;  wir 
wiederholen  beiläufig,  daß  diese  Funktion  dem  durch  die  Feldstärke 
induzierten  spezifischen  Moment  parallel  zu  gehen  scheint,  ein  Punkt, 
auf  den  wir  nochmals  zurückkommen  werden. 

Die  Hauptgleichungen  nehmen  nach  dem  in  (36')  und  (37)  ge- 
gebenen Schema  die  Form  an  ^^^ 


ihnen  ordnen  sich  zu  die  Definitionen 


123') 


u die       d  V 


du 


d  w 

dx 


X,  ^  dv        du 
^  ""  öa;        dy  ' 


123") 


dx^      ''       dx 

Hieraus  folgen  die  Bedingungen  für  ein  der  XF- Ebene  paralleles 
Grenzelement  zwischen  zwei  Medien  (h)  und  (i)  in  der  Form 


^Ä  =  w.» 


«'/.^«^i^ 


-  * 


A  -  {^ + *.^ 


'.  rl  -  (It  +  ''^ 


-  *.T),'  , 


123'") 


580  V.  Teil.     Optik,    IL  Kap, 


denen  wir  als  niclit  unabhängig  zufügen  können 
123")  Wj^  =  w.,     ^j^  =  f..  — 

Wir  betrachten  zunächst  die  Fortpflanzung  einer  homogenen 
ebenen  Welle  einfarbigen  Lichtes  in  dem  unbegrenzt  ge<lacht€ü 
aktiven  Medium  und  legen  die  Z-Axe  in  die  Wellennormale.  Dann 
ergiebt  sich  m?  =  0,  und  das  System  (123')  nimmt  die  einfache  Ge- 
stalt an 


124) 


die  wir  noch  weiter  reduzieren  können,  indem  wir  dem  A"J'-Syst^m 
eine  solche  Lage  geben,  daß,  auf  dasselbe  bezogen,  a^^  verschwindet; 
wie  früher  wollen  wir  dabei  die  Einführung  dieses  Axensystemes 
durch  Einklammern  der  Parameter  a^^  andeuten.  Nach  dem  S.  581 
Gefundenen  sind  die  so  bestimmten  Axen  die  Polarisationsricli- 
tungen,  welche  die  betrachtete  Welle  im  Krystall  besitzen  kann, 
wenn  die  magnetische  Einwirkung  verschwindet,  und  (a^^),  (a,,)  stellen 
die  Quadrate  der  ihnen  entsprechenden  Fortpflanzungsgeschwindig- 
keiten cöj,  Wj  dar. 

W^ir  können  somit  ohne  Beschränkung  der  Allgemeinheit  auch 
das  System 

j     «    =  (« J  ö  i*  +  *a  ö^ . 

als  Ausgangspunkt  benutzen.       t 

Zur  Integration  setzen  wir 
124")         M  =  i^siny,      v  =  G'cosf,      r=?^(^-  A^ 

und  erhalten,  indem  wir  2nh^jr  in  ^j  abkürzen, 

124"')  {{a,^)  -  <ü^)  F  =  b\G  ,     {[a,,)-(o^)G=blF; 

hieraus  folgt  als  Bedingung  für  die  Fortpflanzungsgeschwindi^rkeit 

125)  (Kl) -«')((««)-'«'')  = -^3^ 

und  als  Gleichung  für  das  Amplituden  Verhältnis 

((«n)-M  +  *;(|-G)  =  "^ 
oder 

1 25')  ( J) '  +  {{a,,)  -  («3,))  ^^^  -1=0; 
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außerdem  gilt  auch 

Diese  Formeln  ergeben,  daß  sich  längs  der  gewählten  +  Z- 
Richtung  zwei  elliptisch  polarisierte  Wellen  mit  verschiedenen  Ge- 
schwindigkeiten fortpflanzen  können,  und,  da  in  der  Gleichung  (125) 
b^  =  b  cos  {b,z)  nur  quadratisch  vorkommt,  mit  den  gleichen  Ge- 
schwindigkeiten auch  parallel  der  —  ^-Richtung.  Die  Axen  der 
Polarisationsellipsen  fallen  mit  den  Koordinatenaxen  X  und  Y  zu- 
sammen, liegen  also  in  den  Polarisationsrichtungen,  die  derselben 
Welle  im  nicht  magnetisch  erregten  Kry stall  zugehören,  und  die 
S.  593  u.  f.  bestimmt  worden  sind. 

Das  Produkt  der  Amplitudenverhältnisse  G^G^/F^  F^  für  die  beiden 
Wellen  ist  nach  (125')  gleich  minus  Eins;  die  Verhältnisse  G^/F^^ 
und  6^2/^2  Flüssen  also  zu  einander  reziprok  sein,  überdies  entgegen- 
gesetztes Vorzeichen  haben.  Hieraus  folgt,  daß  die  Bahnellipsen 
einander  ähnlich,  aber  gegeneinander  um  90®  gedreht  sind,  sowie 
daß  sie  in  entgegengesetzter  Richtung  durchlaufen  werden. 

Bezeichnet  man  die  Rotationsrichtung  als  rechts  oder  links,  je 
nachdem  sie  sich  von  der  Seite  gesehen  darstellt,  wohin  die  Welle 
fortschreitet,  so  giebt  fiir  die  Fortpflanzung  parallel  der  +  ^-Axe 
FG  >0  eine  rechts,  FG  <0  eine  links  rotierende  Welle. 

Besonders  einfache  Verhältnisse  treten  ein,  wenn  die  Fort- 
ptianzungsrichtung  der  ebenen  Welle  so  gewählt  ist,  daß  sie  der 
Bedingung 

Kl)  =  («22) 

genügt,  d.  h.,  wie  S.  584  und  590  ausgeführt,  in  eine  optische  Axe 
des  magnetisch  nicht  erregten  Krystalles  fällt.  Dann  ergiebt  die 
Gleichung  (125)  sogleich 

(o^==a^±bl,  125'") 

und  die  Formel  (125")  Uefert 

|  =  Tl,  125"") 

wobei  nach  (124'")  die  oberen  und  die  unteren  Vorzeichen  sich 
gegenseitig  entsprechen;  die  Polarisationskurve  ist  also  ein  Kreis. 
Das  Gleiche  gilt  bei  jeder  Richtung  der  Wellennormalen  für  iso- 
trope Körper,  da  hier  0,3  =  o^j  =  a  konstant  ist.  — 

Gehen  wir  nunmehr  zu  der  Auflösung  der  Gleichungen  (125) 
und  (125')  über,  so  ergiebt  die  erstere 
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1 26)  ««  =  i  ((a„)  +  («,,)  ±  |/((aii)  -  («,,)) »  +  4  i^«)  , 


die  letztere 


126')       J äJr  ((«u)  -  K»)  ±  ]/((«u)  -  («22))*  +  4  *;>)  ; 

in  beiden  Formeln  entsprechen  sich,  wie  die  Gleichungen  (124'") 
zeigen,  die  oberen  und  die  unteren  Vorzeichen  gegenseitig. 

Man  erkennt,  daß  die  beiden  Wurzeln  für  w*  einander  nur 
dann  gleich  werden  können,  wenn  zugleich  (a^j)  =  (a^j)  ist  und  Ä, 
verschwindet,  d.  h.  also,  wenn  die  Wellennormale  in  eine  optische 
Axe  fällt,  zu  der  gleichzeitig  die  magnetischen  Kraftlinien  normal 
stehen.  Diesen  singulären  Fall  ausgeschlossen,  zerfällt  also  die 
Fläche  N  der  Normalengeschwindigkeiten  jederzeit  in  zwei  getrennte 
Hüllen,  die  keine  Punkte  gemein  haben. 

Die  Gleichungen  (126)  und  (126')  lassen  sich  leicht  benutzen, 
um  die  beiden  Wurzeln  für  co^  und  für  G  j F  in  ihrer  Abhängigkeit 
von  der  Richtung  der  Wellennormalen  anzugeben.  Denn  obwohl 
öjj  und  «22  durch  ihre  ursprünglichen  Definitionen  (38"")  zunächst 
von  den  Axen-Richtungen  der  Schwingungsellipsen  abhängig  gemacht 
sind,  so  lassen  sie  sich  doch  bei  Einführung  des  hier  benutzten  spe- 
ziellen Koordinatensystemes  auch  als  Funktionen  der  Fortpflanzungs- 
richtung geben. 

In  der  That  ist  nach  einer  auf  S.  595  oben  gemachten  Be- 
merkung, falls  die  .Y-Axe  in  die  Polarisationsrichtung  gelegt  wird, 
welche  im  nicht  magnetisch  erregten  Krystall  die  ordinäre  Welle 
besitzt,  (ögg)  ™i^  ^^o?  («n)  init  (ol  identisch,  und  diese  Größen  sind 
bereits  in  den  Formeln  (51')  u.  f.  durch  die  Winkel  W  und  f/"  der 
Wellennormalen  gegen  die  optischen  Axen  des  Krystalles  ausgedrückt 
Setzt  man  diese  Werte  ein,  so  erhält  man 


126") 


co^  =z  :^Uo^  +  Wg)  +  (rtj  —  «3)  cos  U'  cos  V 


±  l/(«^  -  «3)2  sin2  U'  sin^  CA"  +  4  ä;«)  . 


120'") 


G 


T 


F        2b\ 


[a^  —  a^^ui  6"  sin  V' 


q:  Ji^a^  -  a^Y^m^W  sin^U''  +  4  A3*)  . 


Hierin  kann  auch  noch  ^3,  welches  nach  S.  579  die  Projektion 
eines  Vektors  b  auf  die  Richtung  der  Wellennormale  darstellt,  durch 
die  Winkel,  welche  b  mit  den  optischen  Axen  einschließt,  und  außer- 
dem durch   U\   U'"  ausgedrückt  werden. 
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Für  die  Diskussion  wollen  wir  von  den  beiden  durch  (126) 
oder  (126")  angegebenen  Wurzeln  für  w^  die  dem  oberen  Vorzeichen 
entsprechende,  und  somit  jederzeit  größere,  durch  wf ,  die  andere 
durch  o;|  bezeichnen;  es  geht  bei  verschwindendem  h  dann  coj  in  w^, 
«2  in  (o^  über,  falls  a^>  a^  und  die  Wurzelgröße  in  der  Bedeutung 
(öj  — a3)sin  U^  mi  f/'*  verstanden  wird.  Ahnlich  wollen  wir  die  Verhält- 
nisse G^IF^  und  6^2/^2  definieren;  es  besitzt  dann  nach  (126')  oder 
(126'")  G^jP^  jederzeit  das  Vorzeichen  von  —^3,  G,/^«  ^^  ^^"  +*3- 
Auf  der  positiven  Seite  des  Vektors  b  ist  somit  die  Welle  (1)  eine 
links,  (2)  eine  rechts  rotierende;  auf  der  negativen  Seite  von  h 
gilt  das  umgekehrte,  und  beide  Bereiche  sind  getrennt  durch  den 
Äquatorialkreis,  wo  ^3  gleich  Null  ist,  also  eine  EUipticität  über- 
haupt nicht  stattfindet.  Die  rechts  rotierende  Welle  pflanzt  sich 
in  jeder  Richtung  mit  derjenigen  Geschwindigkeit  fort,  welche  in 
der  entgegengesetzten  Richtung  der  links  rotierenden  Welle  zu- 
gehört. 

Noch  sei  darauf  aufmerksam  gemacht,  daß  die  Beobachtung  auch 
bei  Anwendung  starker  Magnetfelder  für  alle  durchsichtigen  Krystalle 
das  Verhältnis  2 ;rÄ/T(aj —  Og)  als  sehr  klein  ergeben  hat.  Hieraus 
folgt,  daß  in  allen  Richtungen,  welche  Winkel  von  wenigstens  einigen 
Graden  mit  den  optischen  Axen  einschließen,  ^3/((ön)  — («2«))  gleich- 
falls eine  kleine  Größe  ist.  Für  derartige  Richtungen  kann  man 
somit  Näherungswerte  für  cd  und  GjF  einführen  und  erhält,  wenn 
man  (a^j)  >  (a^J  annimmt,  direkt  aus  (125)  oder  aus  (126) 


(0\    =   (öLj)  + r-^-T r-,         0?|    =  (fl,,)  — r-^-T r- , 

1        v-22/    •     (a3,)-(fl4i)'         2        ^1^'         ((H%)'-iflii) 
F,  (a„)-(a,,)   '  0,       "^   (a„)-(an)  ' 


126"") 


Die  ersten  Werte  zeigen,  daß  durch  die  magnetische  Er- 
regung co\  um  ebensoviel  vergrößert  ist,  als  (o\  verkleinert,  die 
letzteren,  daß  für  die  Welle  (1)  die  Polarisationsellipse  nach  der 
Richtung  der  X-Axe,  für  (2)  aber  nach  der  T-Axe  außerordentlich 
gestreckt  ist.  — 

Um  das  Gesetz  zu  erhalten,  welches  die  Fortpflanzungsgeschwin- 
digkeit und  den  Polarisationszustand  einer  homogenen  ebenen  Welle 
mit  den  Richtungskosinus  der  Wellennormale  gegen  die  optischen 
Symmetrieaxen  des  magnetisch  nicht  erregten  KrystaUes  verbindet, 
kann  man  die  Hauptgleichungen  (123')  auf  das  der  betreffenden  Farbe 
entsprechende  Symmetrieaxensystem  beziehen,  und  demgemäß  bei 
Einführung  der  komplexen  Komponenten  u,  ö,  w,  y,  ^,  j  schreiben: 
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127) 


Zur  Integration  ist  zu  setzen 

127')  u  =  gp,     ö  =  ®p,     tt)  =  §p,     p  =  ff>»^, 

wobei  3*  ®>  §  die  Richtungskosinus  des  komplexen  Polarisations- 
vektors p  sind  und  die  Bedingung 

g*  +  ®2  +  ^«  =  1 
erfüllen;   zugleich  ist 

Man  erhält  dann  zunächst  für  die  Komponenten  j,  t),  j  des  Hilfs- 
vektors b 

127")  J ^{^ß-.&y),    9 ^(^y-^cc),     a  =  _^(®a_3^; 

hieraus  ergiebt  sich  fiU*  seine  Richtungskosinas  S,  3}{,  9t : 
127'")       S  =  ^/?-®y,     9M  =  3y-$a,     5«  =  (Sa-g/9, 
während  auch  ist 
127"")      5  =  aRy-9?/S,    Ö  =  5ßa-Sy,    §  =  2/9-3»«. 

Die  Formeln  (127)  liefern  nun,  wenn  wir  kurz  2'abjT=b\  setzen, 
j(»«g  =  y(«,SDe  +  t(*i5R-Ä^8))-/9(a,9t+t(Ä;S-*'iSW)), 
128)       «*®  =  a  («3  31  +  i(*;ß  -i'i9Jt))-  y(aiÖ  +  '(^sSR  -  ÄjSi))  , 
I  6,«§  =  /9  («1 S  +i(i;aK-Ä;9}))-a(aj3K+  i(*;9i  -  i;S))  ; 

faßt  man  sie  mit  den  Faktoren  0,  —  y, /9;  y,0,  —a;  —ß,a,0  zu- 
sammen und  beachtet  die  Beziehungen  (127"'),  so  erhält  man  drei 
Gleichungen,  die  nur  noch  S,  2fi,  9?  imd  m  enthalten;  sie  lauten: 

0  =  (oj -ß)*)2  +  i(i;9K- 6^91)  -  cO, 

0  =  {a^-a^W  +  t{b[3l  -b'^2)-ßO, 

0  =  (flj  -  ö>2) 5ß  +  I (*; ß  -  b\3)i)  -yO, 

und  es  ist  dabei  abgekürzt  gesetzt 

a{a^&  +  ?(*•  9R  -  *;  9J))  +  ß  (a^Wl  +  i{b\  9t  -  Äg  ß)) 
+  y(a,9t  +  «(*;2-*;aK))  =  ö. 


129) 


129') 
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=  0.  129") 


Nimmt  man  hinzu  die  Bedingung 

80  hat  man  vier  Gleichungen,  die  homogen  sind  in  S,  3W,  9?,  C;  es 
muß  sonach  ihre  Determinante  verschwinden,  d.  h.,  es  muß  gelten 

+  CC    +ß       +r        0 

Diese  Gleichung  giebt  das  allgemeine  Gesetz  an,  das  eo^  mit 
cz,  ß,  y  verbindet;  sie  ist  nur  scheinbar  komplex  und  nimmt  reduziert 
die  relativ  einfache  Gestalt  an 

=  {ab\+ßbl  +  yb',y==b''cos^{r,b),  f    ^^   ^ 

die  man  gleichfalls  für  die  Diskussion  der  Wurzeln  co^  benutzen  kann. 
Auf  optisch  einaxige  Krystalle,  also  auf  den  Fall  a^  =  a^  ange- 
wandt, ergiebt  (129'") 

(oj  -  co^)  («3  («2  +  ^3)  +  fl^  ^2  _  ö)2)  =  y 2  cos»  (r,  b) ,        1 29"") 

Avas  mit  (125)  übereinstimmt.  — 

Bei  isotropen  Körpern  wird  sehr  einfach,  wenn  man  den 
Vektor  b  in  die  +^-Axe  legt  und  den  Winkel  (ä,  r)  mit  &  bezeichnet, 

»             .    2n  b  cos  &  -  orx. 

ö)^  =  a  ±  ;  130) 

betrachtet  man  o)  als  Funktion  von  &,  so  sind  hiermit  die  beiden 
Hüllen  der  Normalen  fläche  N  gesondert  dargestellt  Die  Hüllen 
haben  ungefähr  die  Gestalt  von  Kugeln,  deren  Centra  längs  ä,  resp.  Z, 
ein  wenig  gegeneinander  verschoben  sind;  denn  wegen  der  Klein- 
heit des  zweiten  Gliedes  rechts  kann  man  die  Gleichung  (130)  nähe- 
rungsweise auch  schreiben 

o  ,   2nb(a  cos  & 

ly  a 

Um  zur  Strahlenfläche  4S  für  magnetisch -aktive,  isotrope 
Körper  zu  gelangen,  hat  man  nach  S.  522,  da  es  sich  hier  um 
Eotationsflächen  handelt,  nur  in  zwei  benachbarten  Punkten  einer 
Meridiankurve  von  N  Normalen  auf  den  bezüglichen  Eadienvektaren  (o 
zu  errichten  und  ihren  Schnittpunkt  zu  bestimmen;  dieser  ist  dann 
ein  Punkt  der  Fläche  5,  und  der  Vektor  nach  ihm  hin  giebt  die  zu 
jenem  (o  gehörige  Strahlenrichtung  und  -geschwindigkeit  a  an. 
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Wählt  uian  den  Meridianschnitt  der  Fläche  N  zur  JVZ- Ebene, 
so  sind  jene  zwei  Geraden  gegeben  durch 

130')  CO  =  xsm&  +  z  cos  0- 

lind 

130")  dw  =  (o:  cos  !?•  -  z  sin  &)  d  d- , 

wobei  nach  (130)  gilt: 

130'")  eoda)^^:''^-'^d&. 

Durch  Kombination  der  beiden  letzten  Gleichungen  erhält  man 
die  Beziehung 

131)  T =  (O  (.r^  COS  \>  —  z^  sin  &) 

für  die  Koordinaten  .r^,  z^  des  Schnittpunktes;  eine  weitere  folgt  aus 

(130'),  nämlich 

131')  ö)  =  o:^  sin  0-  +  z^  cos  d"^ 

eliminiert  man  hieraus  mit  Hilfe  von  (130)  (o  und  &j  so  erhält  man 
die  Gleichung  des  Meridianschnittes  der  Strahlenfläche  5;  es  ist  in- 
dessen bequemer,  nur  (o  zu  eliminieren  und  &  als  vermittelnde 
Variable  beizubehalten.  In  erster  Annäherung  wird  auch  die  Fläche  S 
durch  dieselben  beiden  Kugeln  gebildet,  deren  Centra  auf  der  Rich- 
tung von  hj  resp.  Zj  liegen. 

Drückt  man  x^  und  y^  durch  Größe  und  ßichtung  der  Strahlen- 
geschwindigkeit (T  aus,  die  (o  entspricht,  setzt  man  also 

x^=  a  sin  0-^ ,     r.  =  c  cos  &, , 
so  ergeben  die  letzten  beiden  Formeln 
131")         q:!Li»!!L?  =  f^^sin(i9',-«9-),     «  =  er  cos  (»^-^  -  i9-) . 

Die  erste  Formel  zeigt,  daß  »^,  —  1*^  von  der  Ordnung  h\Ta  ist 
die  wir  als  erste  betrachten  wollen;  die  zweite  Formel  ergiebt  bis 
auf  zweite  Ordnung  m  =  a^  und  nach  (130)  folgt  bis  auf  erste 
o>  =  rr  =  y  a .  Demgemäß  können  wir  auch  bis  auf  zweite  Ordnung 
exklusive  schreiben 

131'")  :F  !i^?^  =  sin  {d-^  -  d-) , 

'  xa  \    9  n 

wobei  links  auch  noch  i^-  beliebig  mit  i^-^,  rechts  sin  (i9-^  —  i>)  mit 
(»'>•,  —  i^-)  vertauscht  werden  kann.  Diese  Gleichung  bestimmt  den 
Winkel  zwischen  Strahl  und  Normale  als  Funktion  der  Kichtung 
eines  der  beiden;  der  Winkel  wird  ein  Maximum  für  i9'=^;r,  also  in 
der  Richtung,  wo  die  beiden  Normalengescliwindigkeiten  nach  (130) 
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einander  gleich  werden,  die  beiden  Hüllen  der  Oberfläche  N  sich 
also  schneiden. 

Hieraus  folgt,  daß  einer  Wellenebene,  die  normal  zu  den  magne- 
tischen Kraftlinien  liegt,  zwar  nur  eine  Normalengeschwindigkeit  w, 
aber  trotzdem  zwei  Strahlenrichtungen  zugehören,  die  im  Meridian 
liegen  und  gegen  die  äquatoriale  Axe  den  für  19-=  ^n  durch  (131'") 
gegebenen  Winkel,  also  mit  einander  den  Winkel  27ibJTa  einschließen. 

Umgekehrt  entsprechen  einem  normal  zu  den  Kraftlinien  fort- 
gei)flanzten  Strahl  auch  zwei  Wellennormalen  von  analoger  Lage  und 
gleichem  Neigungswinkel. 

Hieraus  folgt,  daß  alle  Richtungen  in  der  Äquatorialebene  ein 
zugleich  den  optischen  und  den  Strahlenaxen  ähnliches  Verhalten 
zeigen;  jedoch  mit  dem  Unterschied,  daß  nicht  unendlich  viele  einen 
Kegel  erfüllenden  Strahlen  resp.  Normalen  auftreten,  sondern  nur 
zwei,  die  überdies  je  die  gleiche  Fortpflanzungsgeschwindigkeit  be- 
sitzen. Beobachtungen  über  dies  singulare  Verhalten,  welche  nach 
den  S.  610  erwähnten  Methoden  auszuführen  wären,  sind  schwierig 
anzustellen,  da  die  Divergenz  zwischen  den  betrefienden  Richtungs- 
paaren sehr  gering  ist.^^) 


§19.    Die  Fortpflanzung  ebener  homogener  Wellen  in  durchsichtigeii 

natürlich -aktiven  Medien. 

Als  Grundlage  für  die  Behandlung  natürlich  -  aktiver  Körper 
benutzen  wir  nach  S.  573  u.  f.  neben  den  bei  inaktiven  Körpern 
geltenden  Werten 

den  Ansatz  (33'")  für  2(py,   dessen  Variation   nach   (33"")   äqui- 
valent ist  mit 

S(f^=^c[ub^'\'vSi]'\'w8^^  132) 

und  in  dem  c  eine  Funktion   der  Periode  t    von  der  Form   (32) 
darstellt. 

Die  Hauptgleichungen  werden  hiemach  zu*^ 


n 

w 


132') 
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ihnen  ordnen  sich  zu  die  Definitionen 

du 


132") 


fc d  w       dv 

^  ^  dy  ~  ' 


ö*' 


^  =  ä^- 


d  w 


^_  ör  du 

^~~  dx        dy  ' 


Aus  diesen  Formehi  gewinnt  man  in  gewohnter  Weise  die 
folgenden  Bedingungen  für  das  zur  XZ- Ebene  parallel  gedachte 
Element  einer  Grenze  o^^  zwischen   zwei  natürlich -aktiven  Medien 


132") 


t£,    ^   t£. 


»A  =  »<» 


lßl-+4-ßl+4'  (ß+4-(lf+4' 


aus  denen  mit  Hilfe  der  dritten  Gleichungen  (132')  und  (132")  sich 

auch  ergiebt 

132"")  w,^w,,    ^=^.  - 

Wie  bei  den  analogen  Untersuchungen  des  vorigen  Paragraphen 
betrachten  wir  zunächst  die  Fortpflanzung  einer  homogenen  ebenen 
Welle  in  dem  unbegrenzt  gedachten  homogenen  aktiven  Mediun 
und  legen  die  ^-Axe  in  die  Wellennormale.  Dann  nehmen  die 
ersten  zwei  Gleichungen  des  Systemes  (132')  die  Form  an 


133) 


22  0* 

11  d  x^ 


1        ^12  ;j  ^j  +  ^ 


—  a 


d^v 
^12  d  x' 

d'u 

12  ö 


—  c 


dx 

d  u 
dx: 


während  die  letzte  w"  =  0  ergiebt. 

Führen  wir  noch  das  spezielle  Ji  T-Axensystem  ein,  für  das 
(flr^j)  =  ü  ist,  d.  h.,  dessen  Axen  in  die  Polarisationsrichtungen  fallen, 
welche  derselben  Fortpflanzungsrichtung  Z  in  demselben  Medium 
bei  verschwindendem  c,  d.  h.  bei  verschwindender  Aktivität  zugehöreu 
würden,  so  erhält  man 


jt 


133') 


u 


=  («22)  7j— «   +  ^ 


dx 


dx  * 

du  ; 

dx 


(ojj,),  (fljj  stellen,  auf  dieselben  Axen  bezogen,  die  Quadrate  der  Xor- 
malengeschwindigkeiten  co  längs  Z  bei  verschwindender  Aktivität  dar. 
Das  System  (133')  hat  die  größte  Ähnlichkeit  mit  dem  System 
(124');  trotzdem  besitzen  die  durch  beide  dargestellten  Vorzüge 
wesentliche  Verschiedenheiten,  welche  darauf  beruhen,  daß  der 
Faktor  c  von  der  Fortpflanzungsrichtung  unabhängig  ist,  während 
b,  mit  ihr  variiert 
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Setzen  wir   als  Integrale,    die  dem  vorausgesetzten   speziellen 
Fall  entsprechen, 

u  =  F%mT,     v=Gco8T,     T^^U-^V  133") 

so  ergiebt  sich 


e  T  (a 


133"') 


((«J-o,»)(?=-Y^F=c'a,/', 

wobei  c'  eine  Abkürzung  ist 

Hieraus  folgt  durch  Elimination  von  G/F 

((a,,)  -  «»)  ((a„)  -  0,2)  =  (^]*=  C»  0,=« ;  134) 

dagegen  ist  die  strenge  Elimination  von  cj  in  rationaler  Form  nicht 
möglich,  und  man  kann  nur  als  durch  Symmetrie  vor  den  Formeln 
(133'")  ausgezeichnet  bilden 

{a^^)^^'^F'^'  ^"^V 

Diese  Resultate  zeigen,  daß  sich  in  jeder  Richtung  zwei  elliptisch 
polarisierte  Wellen  fortzupflanzen  vermögen,  deren  Geschwindig- 
keiten im  allgemeinen  verschieden  sind,  und  daß  entgegengesetzen 
Richtungen  gleiche  Geschwindigkeitspaare  entsprechen.  Die  Haupt- 
axen  der  Polarisationsellipsen  fallen  in  die  Richtungen  linearer 
Polarisation,  die  bei  verschwindender  Aktivität  derselben  Wellen- 
normale entsprechen  würden ;  sie  sind  also  durch  die  Betrachtungen 
auf  S.  594  bereits  bestimmt. 

Ist  («11)  =  («22) ,  fällt  also  die  Wellennormale  in  eine  Richtung, 
die  bei  verschwindender  Aktivität  eine  optische  Axe  darstellen  würde, 
oder  ist  das  Medium  isotrop-aktiv,  so  wird  ö*=i^*;  die  Polari- 
sationsellipsen degenerieren  zu  Ej^eisen,  ohne  daß  etwa  gleichzeitig 
die  Fortpflanzungsgeschwindigkeiten  für  beide  Wellen  gleich  würden. 

Die  Gleichung  (134)  läßt  sich  auch  schreiben 

(»4  -  cü^  ([a,,)  +  [a,,)  +  c'«)  +  (a,i)  {a,,)  =  0 ,  134") 

und  daraus  folgen  für  die  beiden  Wurzeln  «^  und  «^  die  Be- 
ziehungen 

«1  +  «2  =  («ii)  +  (022)  +  <?'*>     «1  «1  =  («11)  («22)- 
Bildet  man  nun  aus  (134')  für  die  beiden  Wellen  (1)  und  (2) 
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so  erhält  man  durch  EinfUhrang  dieser  Werte 

134'"}  '"■-^-1=*-^"*; 

ungleich  den  beiden  Wellen  in  magnetisch-aktiven  Kr^'stallei 
die  in  nattlrlich- aktiven  sicli  fortpflanzenden  keine  einand 
ähnlichen  Polariaationsellipsen ;  doch  wird  man,  da  in  Wii 
(Ojj)  und  (fljj)  bei  allen  bekannten  Krystallen  sehr  wenig  von 
verschieden  sind,  diese  Ellipsen  als  angenähert  ähnlich,  übdj 
gekreuzt  liegend,  betrachten  dürfen.^') 

Aus  der  Gleichung  (134")   erhält  man  für  die   beiden 
für  w*  die  noch  ganz  strengen  Ausdrücke 

134"")  I  ""  °  *  ('"'■'  ^  <""'  t''^ 

1  +>^«„)-(.„))=  +  2<-((»„)+(„„; 

da  (flji)  und  («^j)  beide  positiv  sind,  so  verschwindet  die 
große  für  keine  Richtung  der  Wellennorraalen,  und  es  zerf 
nach  die  Fläche  N  der  Nornialengeschvrindigkeiten  stets 
Hüllen,  tue  keinen  Punkt  gemein  haben. 

Berücksichtigt  man  weiter,  daß  [a^^)  und  (o^j)  die  beid 
von  w*  sind,  die  sich  bei  verschwindender  Aktivität  für 
Fortpflanzungsrichtung  einstellen  würden,  und  daß  diese  in 
nach  ihrer  Abhängigkeit  von  der  Richtung  der  Wellennorn 
stimmt  sind,  so  kann  man  Jetzt  gleichfalls  <o\  und  co^  a 
tionen  der  Winkel  V  und  U"  der  Wellennormalen  g» 
optischen  Axeu  ausdrücken.  Der  resultierende  strenge  j 
ist  sehr  komjdiziert;  man  kann  aber  einen  angenäherten  eii 
bilden,  indem  man  in  dem  mit  c'*  proportionalen  Glied  der  A 
formel  (134")  für  die  Geschwindigkeit  <a,  welche  meist  nur  se 
mit  der  Richtung  variifert,  einen  konstanten  Mittelwert  w 
dadurch  wird  die  Gleichung  (134")  mit  (125)  konform,  und  m 
ohne  weiteres  durch  Übertragung  von  (12G) 


135) 


'  +  ((«„)  +  K.)  ±  V({«„)  -  [«.i))*  +  4  c 


\.) 


Ähnlich    läßt   sich  auch  eine   angenäherte   Gleichung 
erhalten,  indem  man  aus  (133  ')  m  '"'^'  so  weit  eliminiert, 
den  nicht  mit  <■'  multiplizierten  Gliedern  auftritt,  und   in  den 
durch  fii     ersetzt.     Jlaii  erhält  so 


135-)  («,,)_  {c„)+.'<, 

konform  mit  (125'),  und  hieraus 


/O 


=  0, 
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was  der  Formel  (126')  entspricht.  Die  oberen  und  die  unteren 
Zeichen  in  den  Gleichungen  (135)  und  (135")  entsprechen  sich  nach 
den  Formeln  (133'")  gegenseitig. 

Wie  S.  682  bei  den  analogen  Formeln  gezeigt  ist,  kann  man 
nun  auch  in  diese  die  Winkel  C  und  f7"  einfuhren,  welche  die 
Wellennormale  r,  resp.  die  ^-Axe,  mit  den  optischen  Axen  0'  und  0" 
einschließt. 

Die  erhaltenen  Resultate  gestatten  eine  Diskussion  in  derselben 
Weise,  wie  die  Formeln  (126)  bis  (126'"). 

Bezeichnet  man  wieder  die  durch  das  obere  Vorzeichen  bestimmte 
Wurzel  mit  dem  Index  1,  die  durch  das  untere  bestimmte  mit  dem 
Index  2,  so  ist  auch  wieder  cöf  >  «|,  und  G^jF^  besitzt  das  Vorzeichen 
von  —  c'  resp.  —  c,  G^jF^  das  von  +c'  resp.  +c;  bei  positivem  c  rotiert 
also  die  Welle  (1)  links,  die  Welle  (2)  rechts,  und  diese  Bestimmung  gilt 
für  alle  Richtungen  gleichmäßig,  denn  ein  Verschwinden  der  Ellipticität 
und  eine  damit  verbundene  Umkehrung  der  Rotationsrichtung  findet 
nicht  statt.  In  entgegengesetzten  Richtungen  haben  somit  die  rechts 
rotierenden  Wellen  unter  sich  die  gleiche  Geschwindigkeit,  und  ebenso 
die  links  rotierenden.  — 

Nach  der  Beobachtung  ist  das  Verhältnis  2  c'  (o^/{a^  —  a^)  jeder- 
zeit eine  äußerst  kleine  Größe,  Darum  ist  auch  2c'(ö^/((a22)— (ö^ii)) 
sehr  klein,  sowie  die  Wellennormale  einen  Winkel  von  einigen 
Graden  mit  den  optischen  Axen  einschließt.  Für  derartige  Rich- 
tungen kann  man  daher  statt  der  obigen  strengen  Formeln  praktisch 
brauchbare  angenäherte  aufstellen.  Es  folgt,  wenn  man  wieder 
(^22)  >  (^11)  wählt,  direkt  aus  (134) 

^1  "       («2«)  -  («11) '       ö,  "  ■*■  (o,,)  -  (au)  •  •  ^ 

Die  PolarisationseUipse  ist  somit  für  die  Welle  (1)  in  der  Richtung 
der  X-,  für  die  Welle  (2)  in  der  Richtung  der  7-Axe  im  allgemeinen 
außerordentlich  gestreckt. 

Bezüglich  des  Verhaltens  in  der  Nähe  der  optischen  Axen 
findet  dabei  eine  bemerkenswerte  Verschiedenheit  zwischen  den  ein- 
axigen  und  den  zweiaxigen  Krystallen  statt.  Da  bei  einaxigen  in- 
aktiven Krystallen  die  beiden  Hüllen  der  Fläche  N  sich  in  der 
positiven  und  der  negativen  optischen  Axe  berühren,   so  ist  für 

44* 
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Richtungen,  welche  Winkel  erster  Ordnung  mit  der  optischen  Axe 
einschließen,  (^22) ""  (^u)  eine  Größe  zweiter  Ordnung;  und  da  bei 
zweiaxigen  inaktiven  Erystallen  die  beiden  Hüllen  sich  in  den 
optischen  Axen  schneiden,  so  ist  dort  unter  den  analogen  Um- 
ständen (ttj,)  —  («ii)  nur  von  der  ersten  Ordnung.  Hieraus  folgt 
bei  Heranziehung  der  Formeln  (135""),  daß  bei  einaxigen  Krystallen 
die  Ellipticität,  und  somit  die  Wirkung  der  Aktivität  überhaupt^  in 
erheblich  größerer  Entfernung  von  der  optischen  Axe  noch  merklich 
sein  muß,  als  bei  zweiaxigen  Krystallen,  und  gleiches  ergeben  natür- 
lich auch  die  strengen  Formeln  (135"). 

Dies  Resultat  —  das  sich  übrigens  offenbar  auch  auf  magne- 
tisch-aktive Körper  übertragen  läßt  —  ist  von  Interesse,  weil  es 
vielleicht  erklärt,  warum  zweiaxige  Krystalle,  die  mit  natürlicher 
Aktivität  behaftet  sind,  bisher  noch  nicht  aufgefunden  werden  konnten; 
denn  es  bleibt  ersichtlich  die  Möglichkeit,  daß  die  Bedingungen  für 
das  Zustandekommen  der  charakteristischen  Erscheinungen  zwar  so, 
wie  die  Theorie  sie  zuläßt,  erfüllt  sind,  daß  die  Phänomene  selbst  sich 
aber  nur  feineren  Hilfsmitteln,  als  bisher  angewandt,  enthüllen.  — 

Zur  Behandlung  isotroper  Medien  geht  man  am  einfachsten 
von  der  aus  (134')  zu  gewinnenden  Folgerung  aus,  daß  für  sie 

136)  /;=-(?,,     F,=+  G\ 

ist;  dies  liefert  in  Verbindung  mit  (133"')  wegen  «11=022=^ 
136')  a  —  wf  =  —  c'  ß?j ,     a  —  ft)|  =  +  c'  «j  . 

Von  den  Wurzeln  dieser  Gleichungen  kommen  nur  die  positiven 
in  Betracht,  da  die  Fortpflanzung  parallel  mit  +  Z  geschehen  soll; 
von  den  negativen,  welche  für  die  entgegengesetzte  Fortpflanzungs- 
richtung Bedeutung  gewinnen,  hat  diejenige  für  die  Welle  (1)  den 
entgegengesetzten  Wert  von  der  positiven  für  die  Welle  (2),  und 
umgekehrt,  was  in  Übereinstimmung  ist  mit  dem  oben  gefolgerten 
Resultat,  wonach  die  Wellen,  die  in  Bezug  auf  die  Fortpflanzungs- 
richtung in  gleichem  Sinne  rotieren,  auch  die  gleichen  Geschwindig- 
keiten besitzen. 

Angenäherte  Werte  von  (o^  und  o)^  sind  gegeben  durch 

136")  «f  =  a  +  c'ya,     o;|  =  «  -  c']/ä. — 

Auch  bei  natürlich  aktiven  Krystallen  kann  man  das  allgemeine 
Gesetz,  welches  die  Fortpflanzungsgeschwindigkeiten  mit  den  Winkeha 
der  Wellennormalen  gegen  ihre  Polarisationsaxen,  d.  h.  gegen  die 
optischen  Symmetrieaxen  des  nicht  aktiven  Krystalles,  verbindet,  so 
ableiten,  daU  man  die  Koordinatenaxen  in  die  der  gegebenen  Farbe 


^  19.    Abhätu/iykeit  von  der  Fortp/iafUungsrichtung. 
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entsprechenden  Polarisationsaxen  legt   und    die  Wellennormale  be- 
liebig läßt. 

Dann  nehmen  die  Hauptgleichungen  für  die  komplexen  Variabein 
u,  D,  \\)j  y,  t),  5  die  folgende  Gestalt  an 


»"=  ^ (^2  9  +  cö)  -  ^(flj ä  +  cid),  . 


dy 


^""^  ö^Ki  +^n')-  e^('hl^  +  ^w)» 
«)"= /y-(«i? +CU)- ^(a^tj  +  ^^). 


137) 


und  ihre  Integration  geschieht  durch  die  Ausdrücke 

u  =  gp,     ü  =  ®p,     m  =  §p,     p  =  ^e«^;  137') 

wobei  gültig  bleibt,  was  zu  dem  System  (127')  gesagt  ist. 
Man  erhält  so 

o>20  =  c^(r/3(@c^-5^  +  2c'G?§)-^(ai(§/9-®y)  +  2c'6>5),>  137") 

und  die  Elimination  von  S :  @ :  ö  ergiebt  das  gesuchte  Gesetz  für  w, 
das  natürlich  nur  scheinbar  komplex  ist. 

Einfacher  gelangt  man  zum  Ziele,  indem  man  nach  (127'")  und 
(127'"')  die  Richtungskosinus  S,  3»,  %  des  Hilfsvektors  b  einführt 
und  die  Formeln  (137")  mit  den  Faktoren  0,  —y,  ß\  y,  0,  —  a; 
—  ß,cc,0  zusammenfaßt;  man  findet  so: 

(t/^  — a>2)ß  +  ic^coirny-  3lß)  =  aQ, 

(a,^(ü^m+ic'(o{dla-2y)=^ßD,    '  138) 

(^^3  -  ö>«) g?  +  2 c'o>  (S /S  -  aRa)  =  ^ D , 
wobei 

a^a2  +  a^ßm  +  a^y3l  =  D  138') 

gesetzt  ist.  Dies  System  entspricht  genau  dem  System  (47')  bei  in- 
aktiven Krystallen,  und  man  erhält  aus  ihm  gleichfalls  zwei  einfache 
Beziehungen  durch  die  Faktoren  2,  9K,  3?  und  5,  ®,  iß;  sie  lauten 


cü^  =  a^2^  +  a^m^  +  a^9l^, 


138') 


—  2  c'  0)  =  «j  S  3  +  «2  SDJ  ®  +  «3  5R  § 

und  enthalten  dieselben  Gesetze   der  Ellipticität  der  Schwingungen, 

die  oben  einfacher  abgeleitet  sind. 

Außerdem  aber  repräsentiert  das  System  (138)  zusammen  mit 

der  Bedingung 

u2  +  ßm  +  yd}  =  0 
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138") 


=  0, 


vier  Gleichungen,  die  in  2,  SK,  3?,  O  homogen  linear  sind;  ihre  De- 
terminante gleich  Null  gesetzt,  liefert  die  Gleichung  für  (o\    Sie  lautet 

Uflj— ß?^)  +ic^(oy  —ic'coß  —  a 

— .  I  c'  (oy  («2  ""  ^*)  +  ic'(üa  —  /9 

+  ic*coß  —  ic^cocc  («3  —  (ö^)  —  y 
+  CC            +/?           +y  o| 

und  giebt,  in  derselben  Weise,  wie  (129")  berechnet,  das  relativ  ein- 
fache Resultat 

138'")  )  /_,.x. 


I         -'•'"'-a^f- 


in  welchem  der  Einfluß  der  Aktivität  allein  durch  das  rechts  stehende 
Glied  gegeben  ist.^*) 

Für  optisch  einaxige  Krystalle  reduziert  sich  diese  Gleichung  auf 

138"")  (a,  -  o>*)  («3  («*  +  ß')  +  «1  /*  -  «*)  =  (^2^)  ' , 

die  mit  (134)  gleichgestaltet  ist;  für  isotrope  Körper  gelangt  man 
zu  (136')  zurück. 

Da  in  dem  letzteren  Falle  die  beiden  Geschwindigkeiten  «^ 
und  0^2  von  der  Richtung  der  Wellennormalen  unabhängig  sind,  so 
ist  hier  die  Oberfläche  N  durch  zwei  konzentrische  Kugeln  darge- 
stellt, und  das  Gleiche  gilt  offenbar  bezüglich  der  Fläche  &  — 

Wie  bei  den  magnetisch-,  so  ist  auch  bei  den  natürlich-aktiven 
Körpern  keines  der  im  Vorhergehenden  besprochenen  theoretisch 
einfachen  Phänomene  die  Veranlassung  zur  Entdeckung  der  eigen- 
tümlichen Eigenschaften  dieser  Körper  gewesen.  Kompliziertere, 
aber  zugleich  viel  auffälligere  Erscheinungen,  die  an  ebenen  Wellen 
wahrzunehmen  sind,  und  die  wir  im  nächsten  Paragraphen  besprechen 
werden,  haben  die  Aufmerksamkeit  zuerst  auf  sich  gelenkt;  ihre 
Erforschung  hat  dann  die  Veranlassung  zu  der  allgemeinen  Theorie 
gegeben.  Die  direkte  Prüfung  dieser  Theorie  durch  Nachweisung 
jener  einfacheren  Vorgänge  bietet  ziemliche  Schwierigkeiten;  denn 
für  alle  Richtungen  der  Normalen,  denen  merklich  elliptische 
Schwingungen  entsprechen,  sind  die  Geschwindigkeiten  co^  und  (o^ 
der  Wellen  einander  sehr  nahe  gleich,  und  infolge  hiervon  gelingt 
es  nur  durch  besondere  Kunstgriffe,  die  bezüglichen  Wellen  für  die 
Untersuchung  ihres  Schwingungszustandes  zu  sondern. 
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§  20.     Eeflezion  und  Brechung   ebener  homogener  Wellen   an  der 
ebenen  Oberfläche  durchsichtiger  aktiver  Körper.    Phänomene,    die 
beim  normalen  Durchgang  durch  eine  Platte  aus  einem  solchen  ein- 
treten.    Drehung  der  Polarisationsebene. 

Wenden  wir  uns  nunmehr  zu  dem  Problem  der  Reflexion  und 
der  Brechung  an  der  ebenen  Grenze  eines  magnetisch-  oder  eines 
natürlich-aktiven  Körpers,  so  ist  dasselbe  auf  Grund  der  Gleichungen 
(123'")  oder  (132"')  für  ebene  homogene  Wellen  ohne  alle  prinzipielle 
Schwierigkeiten  lösbar.  Indessen  sind,  wie  hervortreten  wird,  die 
bezüglichen  Vorgänge  nicht  derart,  daß  es  sich  lohnte,  die  bezüg- 
lichen Entwickelungen  hier  auszuführen.  Es  genüge  daher  die  Angabe 
einiger  Resultate  für  den  Fall,  daß  es  sich  um  den  Einfall  in  einer 
isotropen  inaktiven  Substanz,  etwa  im  Luftraum,  handelt. 

Eine  einfallende  linear  polarisierte  Welle  erregt  in  dem 
aktiven  Medium  zwei  elliptisch  polarisierte,  die  sich  mit  verschie- 
denen Geschwindigkeiten,  und  deshalb  nach  dem  auch  hier  gültigen 
Brecbungsgesetz  von  S.  607  in  verschiedenen  Richtungen  fortpflanzen; 
die  Hauptaxen  der  Polarisationsellipsen  bestimmen  sich  ihren  Rich- 
tungen nach  direkt  durch  das  in  §  1 1  über  die  Polarisationsrichtungen 
in  nicht  aktiven  Krystallen  Gesagte. 

Soweit  die  EUipticität  ihrer  Schwingungen  merklich  ist,  besitzen 
die  beiden  Wellen  nahezu  gleiche  Geschwindigkeiten,  und  demgemäß 
auch  nahezu  gleiche  Fortpflanzungsrichtungen. 

Die  Richtung  der  in  das  erste  Medium  reflektierten  Welle  folgt 
dem  gewöhnlichen  Gesetz  für  isotrope  Medien ;  aber  ihr  Polarisations- 
zustaud  ist  infolge  der  Aktivität  des  zweiten  Mediums  geändert; 
statt  linearer  findet  elliptische  Polarisation  statt  Indessen  ist  diese 
EUipticität  äußerst  gering  und  der  Beobachtung  deshalb  bisher  noch 
nicht  zugänglich.  ^^)  — 

Während  die  Gesetze  dieser  Phänomene  nur  durch  die  voll- 
ständige Theorie  zu  gewinnen  und  dabei  durch  die  Beobachtung 
nicht  befriedigend  zu  verfolgen  sind,  ist  es  möglich,  die  Gesetze  für 
die  sehr  auffälligen  Erscheinungen,  welche  eine  normal  durch  eine 
Platte  aus  einer  aktiven  Substanz  gehende  Welle  liefert,  in  ge- 
nügender Schärfe  durch  eine  angenäherte  Theorie  abzuleiten,  die 
ähnlich,  wie  die  in  §  16  auseinandergesetzte  flir  Platten  aus  nicht- 
aktiver Substanz,  den  Einfluß  der  inneren  und  der  äußeren  Reflexionen 
auf  den  Vorgang  ignoriert. 

Es  möge  bemerkt  werden,  daß  diese  angenäherte  Theorie  bei 
magnetisch-aktiven  Körpern  eine  ziemlich  rohe,  bei  natürlich- 
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aktiven  eine  überaus  feine  Annäherung  an  die  Wirklichkeit  dar- 
stellt, was  darauf  beruht,  daß  bei  ersteren  der  Gangunterschied 
zweier  direkt  und  zweier  mit  mehrfacher  innerer  Reflexion  durch 
die  Platte  gehenden  Wellen  verschieden,  bei  letzteren  aber  gleich 
ist;  denn  in  magnetisch -aktiven  Körpern  behalten  die  im  Innern 
normal  reflektierten  Wellen  ihre  Geschwindigkeiten  bei,  in  natürlich- 
aktiven  tauschen  sie  dieselben  aus.  — 

Für  die  Behandlung  jener  Erscheinungen  wählen  wir  die  JZ^Äxe 
zum  Einfallslot,  verfügen  über  die  X-  und  die  T-Axe  ebenso,  wie  in 
den  letzten  beiden  Paragraphen,  und  setzen  für  die  Komponenten  des 
komplexen  Polarisationsvektors  p  in  der  einfallenden  Welle 

139)  u  =  gi?»^,     ü  =  ®tf»^     T=  ^-^-. 

Da  die  einfallende  Schwingung  sich  beim  Eintritt  in  die  Platte  in 
zwei  elliptische  von  ähnlichen  und  gekreuzt  liegenden  Bahnen  und 
von  entgegengesetzter  ßotationsrichtung  zerlegt,  so  muß  auch  gelten 

139')  u  =  (gj  -t-  ©2  &) ^•^•,     D  =  -  2  («1  ''^  -  ®2)  «'^ 

wobei  die  Welle  (1)  links  und  (2)  rechts  rotiert,  und  i^-  das  Axen- 
verhältnis  der  Bahnellipsen  darstellt.  Die  Gleichsetzung  beider  Aus- 
drücke ergiebt 

139")        Q^=^^il^-^E,e-<\    ^.-^t;t^=E,e-i^, 

wo})ei  iJf^  und  r/^  Abkürzungen  sind. 

In  der  Platte  besitzen  die  beiden  Wellen  die  Geschwindigkeiten 
«j  und  «2;    setzt  man  also  kurz 

271/  j.  2nl  f- 

TW,  * '         TW,  ^ ' 

so  erhält  man  für  die  austretende  Schwingung: 

Die  Werte  der  komplexen  Amplituden  fj^  und  W^  gestatten  den 
Schwingungszustand  der  austretenden  Welle  zu  beurteilen.  Die 
Schwingung  ist  natürlich  im  allgemeinen  elliptisch,  man  kann  sie 
aber  stets  durch  Verzögerung  der  einen  Komponente  zu  einer  linearen 
maclien.  Nennen  wir  diese  Verzögerung  d  und  bringen  sie  an  u  an, 
vertauschen  auch  gleichzeitig  —2  mit  e~V«-'»,  so  erhalten  wir 


139"") 
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Die  Bedingung  für  das  Eintreten  einer  linearen  Schwingung  ist, 
falls  man  Z^— Zj  +  e/g— fl^=  J  setzt, 

(£'f-^2)^cose/=  J5jj6;(cos(J-(f)-  *2cos(J  +  rf)),      140) 

während  das  Verhältnis  der  reellen  austretenden  Amplituden  —  d.  h. 
der  Moduln  von  ©^  und  g^  —  gegeben  ist  durch 

i^V        E\+El&^  +  2E^F^&coa/i  ^  ^      '  ^ 

wobei  a  das  Azimut  der  wiederhergestellten  linearen  Polarisation 
gegen  die  uY-Axe  bezeichnet. 

Die  Verzögerung  d  läßt  sich  mit  dem  S.  664  beschriebenen 
Kompensator,  der  Winkel  a  mit  einem  auf  einem  Teilkreis  dreh- 
baren Analysator  beobachten;  mit  den  so  erhaltenen  Werten  und 
mit  gegebenen  3  und  @  können  dann,  obwohl  umständlich,  nach 
(139"),  (140),  (140')  die  Größen  A\,  d^,  &  und  J,  kann  also  auch 
L^^L^  berechnet  werden.  Hierdurch  ist  ein  Mittel  gegeben,  auch 
ohne  die  Sonderung  der  beiden  in  dem  aktiven  Medium  fortge- 
pflanzten Wellen  Aufschlüsse  über  deren  Verhalten  zu  gewinnen. 

Praktische  Bedeutung  hat  nur  der  Fall,  daß  das  einfallende  Licht 
linear  polarisiert  ist,  die  Amplituden  g  und  0)  also  reell  sind. 

Besonders  einfach  gestalten  sich  die  Verhältnisse,  wenn  außer- 
dem noch  die  beiden  in  der  Platte  fortgepflanzten  Wellen  zirkulär 
polarisiert  sind,  also  19-=  1  ist  Hier  kann  man  ohne  Beschränkung 
der  Allgemeinheit  die  Polarisationsebene  der  einfallenden  W^elle  in 
die  .r^- Ebene  legen,  also  (r  =  0,  F=^E  setzen.     Es  folgt  dann 

und  die  Bedingung (140)  läßt  sich  durch  d=0  befriedigen;  das  aus  der 
Platte  austretende  Licht  ist  also  von  selbst  linear  polarisiert,  und 
die  Gleichung  (140')  ergiebt  a=  ±^{Jj^  —  Z^).  über  das  Vorzeichen 
von  a  orientiert  man  sich  am  besten  aus  den  Formeln  (139'"),  die 
in  dem  vorliegenden  speziellen  Falle  die  Gestalt  annehmen 

M^  =  i^cosi(Z,-Zj)cosi(2r-i,-i,), 

v^,  =  E  sin  i  (Z,  -  Z,)  cos  i  (2  T-  L,  -  i,) ; 
sie  ergeben 

und  hieraus  folgt,  daß,  wenn  die  links,  resp.  positiv,  rotierende  Welle 
die  größere  Geschwindigkeit  besitzt,  auch  die  Drehung  in  positiver 
Richtung  stattfindet. '^^ 


698  F.  TeiL     Optik.    IL  Kap. 


Berücksichtigt  man^  daß  die  beiden  Geschwindigkeiten  (a^  und  o^^ 
sich  jederzeit  nur  wenig  unterscheiden,  so  kann  man  statt  (140") 
auch  schreiben 


^  =  ö!7;3(ö'i -ö^D» 


2t6J  = 
in 


wobei  w  einen  mittleren  Wert  bezeichnet;  verbindet  man  hiermit 
die  Gleichung  (125'"),  so  erhält  man  als  fiir  magnetisch-aktire 
Medien  gültig 

140-)  «=-,4x' 


l  Ct>' 
III 


zieht   man    die   Gleichungen  (136')   heran,   so  ergiebt   sich    als  für 
natürlich-aktive  Medien  gültig 

40    )  a  = 


Ttal        2  wi 


Da  ^3  und  c  durch  Reihen  nach  fallenden  geraden  Potenzen 
von  T  dargestellt  werden,  so  ist  die  Drehung  von  der  Farbe  ab- 
hängig, und  zwar  folgt  sie  bei  magnetisch  und  bei  natürlich  aktiven 
Medien  etwas  verschiedenen  Gesetzen.  ^^)  — 

Beobachtungen  über  die  Drehung  der  Polarisationsebene  in  einer 
Platte  aus  einem  aktiven  Köri)er,  besonders  wenn,  wie  vorstehend 
angenommen,  die  darin  fortgeptianzteu  Wellen  zirkulär  schwingen, 
sind  mit  einer  ziemlich  bedeutenden  Genauigkeit  anzustellen  mög- 
lich, da  man  den  Winkel  cc  durch  Steigerung  der  Dicke  /  der  Platte, 
soweit  nicht  praktische  Schwierigkeiten  eintreten,  beliebig  groß  machen 
kann.  Demgemäß  stellen  sie  die  klassische  Methode  nicht  nur  zur 
Aufsuchung  der  Aktivität  überhaupt,  sondern  auch  zur  Bestimmung 
ihrer  Parameter  b^,  resp.  b,  und  c  dar,  mit  denen  a  durch  die  For- 
meln (140'")  und  (140"")  in  einfachste  Verbindung  gebracht  ist 

Bezüglich  der  so  erhaltenen  Resultate  sei  nur  erwähnt,  daß 
magnetisch  aktive  Körper  verschiedenster  Art  sowohl  mit  positivem, 
als  mit  negativem  Parameter  b  aufgefunden  sind,  die  also,  wenn  das 
Licht  der  lokalen  magnetischen  Axe  parallel  verläuft,  seine  Polari- 
sationsebene in  positivem  resp.  in  negativem  Sinne  drehen.  Analoges 
gilt  bei  den  natürlich  aktiven  Körpern  bezüglich  des  Vorzeichens 
von  c;  dabei  mag  erwähnt  werden,  daß  einer  und  derselben  Substanz, 
welche  in  krystallinischem  Zustand  natürliche  Aktivität  zeigt,  die 
eine  oder  die  andere  Drehungsrichtung  entspricht,  je  nachdem  der 
Krystall  die  eine  oder  die  andere  der  korrespondierenden  enantio- 
morphen  Formen  besitzt^®);  daß  aber  die  Drehung,  welche  dieselbe 
Substanz  im  amorphen  Zustand,  z.  B.  in  einer  Lösung  hervorbringt 


§  20,    Nonualer  Durchgang  eiyier  WeUe  durch  eine  aktive  Platte.      699 


von  der  vorgenannten  nach  Richtung  und  Größe  unabhängig  zu  sein 
scheint.  ^^)  — 

Fängt  man  die  aus  der  Platte  austretende  Welle  mit  einem 
Analysator  auf,  dessen  Polarisationsebene  den  Winkel  ß  mit  der 
X^- Ebene  einschließt,  so  ist  die  durchgehende  Komponente  q^  bei 
Vernachlässigung  der  Schwächungen  durch  Reflexion  gegeben  durch 

%  =  "d  cos /9  +  t)^  sin /9 ; 
ihre  resultierende  reelle  Amplitude  A  folgt  aus 

A'-=^E\  (cos»/S+ i^«sin2/S)  +  ^|(«92cosV  +  sin2/?)     \ 

+  E,  E\{2  {^cos2 ßcos  J  +  {l  +  »V-2) sin 2 /9 sin  J) , )    ^^^^ 

worin  A  dieselbe  Bedeutung  hat,  wie  oben. 

Diese  Gleichung  bildet  die  Grundlage  für  die  Theorie  der  Er- 
scheinungen, die  Platten  aktiver  Medien  im  Polarisationsapparat 
zeigen.  Man  kann  sie  ähnlich,  wie  die  analoge  Formel  (110),  die 
sich  auf  inaktive  Medien  bezieht,  auch  anwenden  auf  die  Teile  einer 
aus  dem  Körper  hergestellten  Kugelschale,  die  vom  Centrum  her 
mit  polarisiertem  Licht  beleuchtet  wird,  und  damit  die  Brücke 
schlagen  zu  einer  angenäherten  Theorie  der  an  ebenen  Platten  im 
konvergenten  Licht  wahrnehmbaren  Phänomene.®^)  Dabei  ist  dann 
die  von  Ort  zu  Ort  auf  der  Kugelschale  veränderliche  Lage  des  XY- 
Koordinatensystemes  und  der  gleichfalls  veränderliche  Wert  der  Ge- 
schwindigkeiten cj^,  ojg,  wie  des  Amplitudenverhältnisses  iV-  in  Rechnung 
zu  ziehen.  Die  Resultate  werden  außerordentlich  kompliziert,  aber 
die  Erscheinungen  unterscheiden  sich  nur  in  der  Nähe  der  optischen 
Axen  erheblich  von  denjenigen,  welche  bei  inaktiven  Krystallen  zu 
beobachten  sind. 

Auf  die  Richtung  einer  optischen  Axe  selbst  angewandt  verein- 
facht sich  die  Formel  (141);  hier  ist  nach  S.  697  &=1,  d^=d^  =  0, 
^j  =  jEg  =  I  j&y  und  man  erhält  sogleich 

A^  =  I!Hos^{ß  -  KLj  -  Zj))  =  E^co^^iß  -  a),         141') 

wie  dies  leicht  auch  direkt  zu  gewinnen  ist. 

Fällt  weißes  Licht  ein,  so  ergiebt  sich  für  die  durchgehende 
Intensität 

^.=2^«cosM/?-«„),  141") 

wobei  der  Index  n  sich  auf  die  vei'schiedenen  Bestandteile  bezieht 
Das  austretende  Licht  ist  somit  gefärbt,  und  man  erkennt  leicht, 
daß  die  Färbungen,  die  allgemein  von  dem  Azimut  ß  abhängen,  bei 
zwei  um  ±  90^  verschiedenen  Stellungen  des  Analysators  zu  einander 
komplementär  sind. 
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§  21.     Einfluß   von    Oberfläohenschichten    auf  die    Phänomene   der 
Beflezion  nnd  der  Brechnng,  insbesondere  an  den  Grenzen  iBotroper 

Medien. 

Nach  den  Entwickelungen  der  yorigen  Paragraphen  sind  Ton 
den  verschiedenen  Formen  der  Grenzbedingungen  für  durchsichtige 
Medien  nur  die  für  inaktive  Krystalle  gültigen,  als  deren  speziellsten 
und  einfachsten  Fall  wir  die  auf  isotrope  Medien  bezüglichen  betrachten, 
einer  Prüfung  durch  die  Beobachtung  fähig.  Es  ist  nun  nicht  ohne 
Bedeutung,  daß  sie  durch  mit  feinsten  Mitteln  Yorgenommene 
Messungen  eine  allseitige  strenge  Bestätigung  nicht  gefunden 
haben. 

Die  gewöhnliche  Anordnung  der  Beobachtungen  ist  die,  daß 
eine  ebene  Welle  linear  polarisierten  Lichtes  innerhalb  eines  iso- 
tropen Mediums  auf  die  ebene  Grenze  nach  einem  anderen  isotropen 
oder  nach  einem  krystallinischen  Medium  auffällt,  und  daß  die 
Natur  der  gebrochenen,  insbesondere  aber  die  der  zurückgewor- 
fenen Welle  mit  Kompensator  und  Analysator  untersucht  wird. 
Nach  der  Theorie  sollen  dann  beide  Wellen  bei  allen  Einfallswinkehi 
gleichfalls  linear  polarisiert  sein;  die  Erfahrung  zeigt  aber,  daß  die 
reHektierte  Welle  stets,  die  gebrochene  wenigstens  dann,  wenn  das 
zweite  Medium  gleichfalls  isotrop  ist,  eine  elliptische  Polarisation 
besitzt.  Diese  Abweichung  macht  sich  insbesondere  geltend,  wenn 
der  Einfallswinkel  wachsend  dem  S.  622  und  627  definierten  Polari- 
sationswinkel nahe  kommt;  hier  nimmt  das  Axenverhältnis  der 
Polarisationsellipse  im  retiektierten  Licht  von  einem  zunächst  un- 
merklichen Wert  ziemlich  rasch  bis  zu  einem  Maximum  zu,,  das 
sehr  nahezu  beim  Polarisationswinkel  selbst  erreicht  wird,  um  darauf 
schnell  wieder  bis  auf  eine  unmerkliche  Größe  abzunehmen.  Die 
große  Axe  der  Polarisationsellipse  fällt  jederzeit  nahezu  in  die  Rich- 
tung der  durch  die  Theorie  verlangten  linearen  Polarisation;  sie 
liegt  also  beim  Polarisationswinkel  in  der  Einfallsebene,  was  einer 
Phasendiö'erenz  der  beiden  Komponenten  der  Schwingung  von  ^% 
entspricht. 

Diese  merkwürdige  Difi'erenz  zwischen  der  Beobachtung  und  der 
Theorie,  die  an  sich  geeignet  wäre,  Bedenken  gegen  die  gesamten 
(Grundlagen  der  letzteren  zu  erregen,  läßt  sich  aber  mit  größter 
Wahrscheinlichkeit  dadurch  erklären,  daß  nur  allein  die  für  die  Ab- 
leitung der  Grenzbedingungen  zu  Grunde  gelegte  Annahme  über  das 
Verhalten   der  sich  berührenden  beiden  Körper  [h)  und  (i)  nächst 
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der  Grenze  o,^.  in  Wirklichkeit  nicht  erfüllt  ist,  daß  nämlich  der 
Übergang  von  dem  einen  homogenen  Teil  zum  andern  nicht  inner- 
halb einer  Schicht  stattfindet,  deren  Dicke  als  unmerklich  be- 
trachtet werden  darf.  In  der  That  ist  es  wohl  einleuchtend,  daß 
bei  den  Lichtbewegungen,  welche  merkliche  Wechsel  der  Zustände 
im  Bereiche  eines  Zehntausendstelmillimeters  zur  Folge  haben, 
Übergangsschichten  noch  spezifische  Wirkungen  äußern  können,  die 
bei  Vorgängen  gröberer  Art,  wie  z.  B.  bei  den  praktisch  herstell- 
baren elektromagnetischen  Schwingungen,  ohne  Einfluß  sind. 

Für  die  Richtigkeit  einer  solchen  Auffassung  spricht  von  vorn- 
herein eine  Anzahl  qualitativer  Beobachtungen,  so  insbesondere 
die  überaus  große  Einwirkung  minimaler  Verunreinigungen  der  Grenz- 
flächen auf  das  Verhalten  des  reflektierten  Lichtes.  Oberflächen  von 
möglichster  Reinheit,  wie  dieselben  z.  B.  durch  Spaltung  an  gewissen 
Krystallen  hergestellt  werden  können,  veranlassen  im  frischen  Zu- 
stande nur  eine  sehr  geringe  Ellipticität;  es  genügt  aber  schon  die 
bloße  Einwirkung  der  Luft,  um  sie  binnen  kurzer  Zeit  so  zu  ver- 
ändeni,  daß  die  Ellipticität  das  Vielfache  des  anfänglichen  Betrages 
erreicht.  — 

Bei  der  näheren  Untersuchung  der  optischen  Wirkung  von 
Oberflächenschichten  wollen  wir  uns  auf  den  Fall  beschränken,  daß 
es  sich  um  eine  Grenze  zwischen  zwei  isotropen  Körpern 
handelt,  da  dieser  schon  genügt,  um  das  Charakteristische  der  Wir- 
kung hervortreten  zu  lassen,  überdies  bei  weitem  am  genauesten 
studiert  ist.  Ferner  schicken  wir  einer  allgemeineren  Theorie  die 
Behandlung  eines  speziellen  Falles  von  besonderem  Interesse  voraus, 
der  darin  besteht,  daß  die  Oberflächenschicht  im  wesentlichen  als 
eine  homogene  Haut  einer  fremden  und  gleichfalls  isotropen  Sub- 
stanz angesehen  werden  kann,  der  gegenüber  die  Inhomogenitäten 
au  den  Zwischengrenzen  nicht  in  Betracht  kommen;  man  kann  sich 
vorstellen,  daß  unter  Umständen  das  Polieren  eines  festen  Körpers 
einen  derartigen  Überzug  bewirkt  Für  die  dann  eintretenden  Vor- 
gänge liefern  die  Resultate  des  §  15  über  die  Reflexion  und  die 
Brechung  an  einer  planparallelen  Schicht  eines  durchsichtigen  Me- 
diums direkt  die  Theorie. 

Insbesondere  erhält  man  aus  den  Formeln  (103"),  wenn  man 
die  Dicke  der  Zwischenschicht  klein  genug  annimmt,  um  die  Quadrate 
der  Ausdrücke 

1-  2  71  /,  /  j  2  JT  7„  / 

neben  Eins  zu  vernachlässigen: 


702  V.  Teil.     Optik.    I.  Kap. 


142) 


q>  =  ff  (g  +  g')  +  ^'  (g  -  q')  ^^f 

^  =  rc;  gg^(l+iLJ 


Da  bei  verschwindender  Dicke  /  der  Zwischenschicht,  und  so- 
mit verschwindenden  Z,  und  L„  die  Reflexion  und  die  Brechung 
direkt  an  der  Grenze  der  Medien  (0)  und  (2)  stattfindet,  so  müssen, 
was  auch  die  Ausrechnung  zeigt, 

^  1  +  g  g  ^  -^  9  9 

die  Schwächungen  angeben,  die  theoretisch  bei  der  Reflexion  und 
der  Brechung  an  dieser  Grenze  eintreten  würden. 

Vernachlässigt  man  die  Glieder  zweiter  Ordnung,  so  erhält  man 
nunmehr 

142")   J  V^  (1  +  qQY      I 

2)  =  (£^"  (l  +  iil-+  gg^)f^>  -  (|  -  gg^)^-)  ==  D'  +  iD\ 
^  \  ^  -^  99  } 

wobei  Ä',  Ä",  D\  i)"  die  früheren  Bezeichnungen  sind. 

Für  die  Phasendifferenz  A  der  Komponenten  parallel  und  nor- 
mal zur  Einfallsebene,  die  aus  einfallendem  linear  polarisierten  Licht 
entstehen,  findet  man,  wenn  man,  wie  in  §  15,  die  Gesamtamplituden 
E^^  E^j  i?^,  R^  einführt,  bei  Vernachlässigung  der  Glieder  zweiter 

Ordnung 

142'")         i?^i?,cosz/  =  Ej,R\  +  e;  w:  =  e^e.q';^';. 

oi',  und  somit  nach  (142')  auch  (>, +  oi,  verschwindet,  wenn  der  Ein- 
fall unter  dem  Polarisationswinkel  geschieht,  der  der  Kombination 
der  Medien  (0)  und  (2)  entspricht,  und  da  nach  (142")  zugleich 

also  von  Null  verschieden  ist,  so  ergiebt  sich,  daß  beim  Polarisations- 
winkel bis  auf  eine  Größe  zweiter  Ordnung  A  =  ±,\n  ist.  Über  das 
Vorzeichen  von  J,  und  somit  über  die  Rotationsrichtung,  entscheidet 
nach  S.  544  das  Vorzeichen  des  Ausdruckes 

2p"ß:A 

ist  dasselbe  positiv,  so  ist  die  Kotationsrichtung  negativ,  und  um- 
gekehrt. Da  Q^  kleiner  als  Eins  sein  muß,  so  knüpft  die  Entschei- 
dung an  das  Produkt 


142"")  B,^-E„-^;_~,    R,=  E,Q^;, 
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11  1  _  «>> y  -  « y>>  .  «. y.  -  <vy^ 
«/,  y  +  «  y,,    «,  y,  +  «„  fn 

an,  von  dem  hinwiederum  nur  der  Zähler,  also  das  Aggregat 

sin  (qp„  —  (f)  sin  (qp,  —  qp,,)  cos  (qp,  +  qp,,) 

~  in  Betracht  kommt.  Wegen  des  vorausgesetzten  Einfalles  unter  dem 
=  Polarisationswinkel  der  Kombination  (0,  2)  ist  aber  nach  S.  627 
-    y  +  9^,,  =  i^i^;  somit  lautet  das  vorstehende  Produkt 

sin  (ff„  —  (f)  sin  (qp,  —  qp„)  sin  (qp  —  qp,) 

und  man  erkennt,  daß  es  positiv  ist,  wenn 

negativ,  wenn 

Da  die  Rotationsrichtung  ersichtlich  bei  allen  Einfallswinkeln  die 
gleiche  sein  muß,  und  da  die  Winkel  qp  den  Fortpflanzungsge- 
schwindigkeiten parallel  gehen,  so  enthält  dieses  Resultat  einen  ein- 
fachen Satz  über  die  optische  Wirkung  einer  homogenen  Oberflächen- 
haut. Es  wird  nämlich  das  aus  einfallendem  linear  polarisierten 
durch  Reflexion  entstehende,  elliptisch  polarisierte  Licht  negativ 
oder  positiv  rotieren,  je  nachdem  die  homogene  Zwischenschicht  in 

,  ihrem  optischen  Verhalten  zwischen  oder  außerhalb  der  beiden  an- 
grenzenden Medien  steht  ®^)  — 

^  Wir  gehen  nunmehr  zu  dem  in  mancher  Hinsicht  allgemeineren 

Fall  über,  daß  innerhalb  der  Grenzschicht  das  physikalische  Ver- 
halten des  Mediums  stetig  variiert,  wie  dies  insbesondere  dann  statt- 
findet,  wenn  fremde  Körper  daselbst  ganz  fehlen,  und  die  Schicht 

'   nur  von  dem  allmählichen  Übergänge  von  dem  einen  in  den  andern 

*  homogenen  Teil  herrührt.  Man  darf  annehmen,  daß  letzteres  sich 
'  an  der  Grenze   zwischen   einer  Flüssigkeit  und  Luft  und  außerdem 

an  Oberflächen  fester  Körper,  die  nur  durch  Spaltung  hergestellt 
sind,  sehr  nahe  realisiert  findet. 

Eine  vollständige  Behandlung  dieses  Problemes  würde  das 
^  Gesetz  zu  Grunde  legen  müssen,  nach  welchem  sich  der  Übergang 
vollzieht,  und  würde  auch  in  Rücksicht  zu  ziehen  haben,  daß  ein- 
fallende ebene  Wellen  in  der  Übergangsschicht  keineswegs  wiederum 
ebene  Wellen  erregen.  Beides  bringt  große  Bedenken  und  Schwierig- 
keiten mit  sich,  und  'man  wird  hierdurch  zu  einer  angenälierten 
Behandlung   des  Problemes   gedrängt,  die  der  früheren  ersten  als 

•  eine  zweite  Annäherung  gegenübergestellt  werden  kann.  Wir  wollen 
i  bei  ilirer  Entwicklung  die  XZ- Ebene  dem  betrachteten  Oberflächen- 
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element  do^^  parallel,  etwa  in  die  Grenze  der  inhomogenen  Schicht 
nach  dem  homogenen  Körper  {h)  hin  legen,  in  welchem  die  einfallende 
Welle  fortschreiten  möge. 

Die  Hauptgleichungen  für  isotrope  Medien  nehmen  nach  den 
allgemeinen  Grundsätzen  des  §  7  bei  mit  dem  Ort  stetig  wechseln- 
dem physikalischen  Verhalten  die  Form  an 

143)  u"  =  'ü 


d  a 


dy  ' 


143') 


t  da       dv 


ox 
d  u 


dx  ' 
dw 


daS 

w   — 


d  atj 
dy  dx   ' 

w  __  ö  V    du 


dx'       ''"  dx        dx'       ^   dx        dy  ' 

Multiplizieren  wir  die  beiden  ersten  Formeln  dieser  beiden  Tripel 
mit  dzj  integrieren  sie  über  die  sehr  kleine  Dicke  /  der  Übergangs- 
schicht (A,  i)  und  bezeichnen  die  auf  die  Grenzflächen  z  =  0  und 
z  =  /  bezüglichen  Werte  mit  den  Indices  h  und  t ,  so  erbalten  ra: 

ö 


143") 


0 

{ 


0  0 

In  erster  Näherung  hatten  wir  bisher  die  hierin  links  stehen- 
den Integrale  einfach  vernachlässigt  und  dadurch  die  früheren  Be- 
dingungen 

erhalten,    denen   sich   wegen    der   letzten   Gleichungen    der   beiden 
Tripel  (143)  und  (143')  noch  anschlössen  die  beiden  Formeln 


^Ä  —  ^»  > 


n  i 


Wir  werden  eine  zweite  Näherung  dadurch  gew^innen  können, 
daß  wir  in  Übereinstimmung  mit  diesen  Formeln  in  den  als  klein 
zu  betrachtenden  Integralen  der  Gleichungen  (143")  Uj  v^  w,  a^,  ari, 
f  von  z  unabhängig  annehmen.®*)  Berücksichtigen  wir  dann  noch, 
daß  a  zwar  mit  z,  nicht  aber  in  merklicher  Weise  mit  x  und  y  variiert 
und  setzen  wir  abgekürzt 

PI 


0  u 


WO  nunmehr  P  und  Q  reine  Zahlen  sind,  so  erhalten  wir  leicht  das 
neue  System; 
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.  144') 


Hierin  ist  rechts  für  die  innerhalb  der  Schicht  angenähert  kon- 
stanten Ausdrücke  der  an  der  Grenze  nach  dem  Medium  (i)  statt- 
findende Wert  gesetzt,  und  zugleich  berücksichtigt,  daß  a.=:atf  ist. 

Es  ist  sehr  wesentlich,  daß  dieses  System  von  Grenzbedingungen 
zwei,  und  nur  zwei,  Parameter,  nämlich  F  und  Q  enthält,  die  in  den 
Haui)tgleichungen  für  homogene  Körper  nicht  vorkommen.  Hierdurch 
wird  das  Problem  der  Reflexion  und  Brechung  von  dem  der  ein- 
fachen Fortpflanzung  bis  zu  einem  gewissen  Grade  losgelöst,  und 
die  Prüfung  der  Theorie  erfordert  die  numerische  Bestimmung  dieser 
8i)cziellen  Ubergangskonstanten. 

Über  deren  Wert  gestatten  die  Formeln  (144)  einige  Scldüsse; 
sie  definieren  nämlich  Q  als  den  arithmetischen  Mittelwert  von 
«/«?  =  6)^/(0?  =  n*,  P  als  denjenigen  von  fijfla  =  (of/(ü^=^l/n^,  wobei 
M  das  Brechungsverhältnis  des  Medium  (i)  gegen  eine  Stelle  in  der 
Tiefe  z  der  Oberflächenschicht  bezeichnet  Hieraus  folgt  z.  B.,  daß, 
wenn  m  von  dem  Körper  (A)  zum  Köq)er  (i)  dauernd  zunimmt,  Q<1, 
P>1  ist,  wenn  es  abnimmt,  Q>1,  P<1  ist  — 

Wir  wollen  die  allgemeinen  Formeln  (144')  auf  den  Fall  an- 
wenden, daß  eine  ebene  homogene  Welle  in  einem  Medium  (0)  längs 
der  Xi^- Ebene  auf  die  der  XZ- Ebene  parallele  Grenze  nach  einem 
Medium  (2)  fällt 

Für  die  normal  zur  Einfallsebene  polarisierte  Komponente  er- 
halten wir  dann  bei  Benutzung  der  früheren  Bezeichnungen  die  Be- 
dingungen 

Zur  Integration  setzen  wir 

t)=.(iy  +  3i,e'^r^     ^^^^c^^e'^ä^  145') 

wobei 

^  \         iü    )'    r     t  \         «»    r  1         i45"j 

da  die  Dicke  /  der  Schicht  nicht  ganz  vernachlässigt  ist,  so  müssen 
die  auf  der  rechten  Seite  der  Gleichungen  (145)  stehenden  Glieder 
—  mindestens  je  die  ersten  —  statt  für  z  =  0,  für  z  =  /  gebildet  werden. 

VoiöT,  TheoreÜiiche  Physik.    H.  45 
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So  erhält  man  die  Bedingungen 

und  wenn  man  die  Exponentialgröße  unter  Annahme  einer  gegen 
die  Wellenlänge  in  dem  zweiten  Medium  X„  =  t  co,,  kleinen  Dicke  / 
der  Zwischenschicht  entwickelt, 

f  (£.+9l.=  S).(l  +  '^-^(^-  1))  =  ®.(l  +*>.), 


145'") 


•inila?. 


(e.-{R.)  ur  -  S).«„y„  (1  -  ^^-  (<2  - 1))  =  'Jb,a„r„  (l  -irj; 


n  I  n 


hierin  sind  ju^  und  v,  Abkürzimgen.   Die  Auflösung  dieser  Gleichungen 
ergiebt 

3)  =  e ?"-r 

oder  bei  Beschränkung  auf  die  niedrigste  Ordnung  und  unter  Ein- 
führung der  Abkürzung  qI  und  S'l  von  S.  702 


145"") 


Wenden  wir  uns  nun  zur  Behandlung  der  Komponente,  die 
parallel  der  EinfiiUsebene  polarisiert  ist,  so  lauten  hier  die  Grenz- 
bedingungen: 


146) 


(du        dw\  _       Id'u,,       d~w„\       S*u,.  , 
[d'x         d x)  ~  ""  [  d'x  ~  dx)  ~  57*"  *' 

Zur  Integration  setzen  wir 


146') 


wobei  die  2' durch  (145")  definiert  sind.     Wir  erhalten  zunächst 
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und  bei  Entwickelung  der  Exponentialgröße 

wobei  jM^  eine  Abkürzung  ist     Hieraus  folgt  dann 

3i  =  e  ">>  y  -  «  ^>  (^  +  *>p) 


D..  =  (£. 


2a/ 


146'") 


i*        ^«„/  +  «y„(i+*>p)' 

oder  bei  Beschränkung  auf  die  niedrigste  Ordnung  und  unter  Ein- 
führung der  Abkürzungen  (fp  und  d^'  von  S,  702 

Die  Formeln  (145"")  und  (146'")  sind  den  in  (142)  enthaltenen 
überaus  ähnlich  gestaltet  und  geben  Veranlassung  zu  analogen 
Folgerungen.  Soweit  die  ziemlich  schwierigen  Beobachtungen  einen 
Schluß  gestatteten,  hat  sich  die  Erfahrung  mit  den  Resultaten  der 
im  Vorstehenden  entwickelten  Theorie  im  Einklang  gezeigt"^ 
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UI.  Kapitel. 

Fortpflanzung  ebener  Wellen  in  absorbierenden  MedieD. 

§  22.     Fortpflanzung  ebener  homogener  Wellen  in  einem  inaktiTen 
absorbierenden  Krystall.    Isotrope  absorbierende  Medien.     Fortpflan- 
zungsgeschwindigkeiten» Absorptionsindices  und  Polarisationsverhilt- 
nisse  als  Funktionen  der  Fortpflanzungsrichtung. 

Für  absorbiereftde  Medien  tritt  nach  S.  565  in  der  Hamilton- 
schen  Gleichung  zu  der  Variation  der  spezitischen  potentiellen  Energie  y 
die  negative  Arbeit  S^a,  die  von  äußeren  Kräften  an  der  Volumen- 
einheit geleistet  wird.  Ziehen  wir  also  zunächst  nur  inaktive  kiy- 
stallinische  Medien  in  Betracht,  so  ist  neben  den  Variationen  der 
Funktionen  ip  und  (p  =  (p^,  welche  durch 

gegeben  sind,  nach  S.  575  zu  berücksichtigen  der  Wert 

147')  ^'"—(UH+li,^V+'^,S^), 

worin  bedeutet 

147'')2/  =  7w,,r'  +  ^22VHin33r^+2rii33i7'r  +  2m3,?'r  +  2m„|'V. 

Gleich  den  a^^^  sind  auch  die  tw^^  Funktionen  der  Schvringuugs- 
periode  r  von  der  durch  (35)  gegebenen  Gestalt. 

Wie  früher  für  durchsichtige  Krystalle  die  eine  Oberfläche 
von  der  Gleichung  (38'),  so  sind  für  absorbierende  zwei  dergleichen 
charakteristisch;  wir  schreiben  ihre  Gleichungen 

(^'+y'  +  r')>=  ßn  •^*+ «22^"+ «33-'+ 2  a33yz  +  2  «31  2::r  +  2fl„xjf, 

und  behalten  für  die  erstere  aus  später  zu  nennenden  Gründen  den 
Namen  der  Polarisationsfläche,  für  ihre  Parameter  den  Namen 
der  Polarisationskonstanten,  fiir  ihre  Axen  den  Namen  der 
Polarisationsaxen  bei,  während  wir  die  letztere  die  Ab»orptions- 


148). 


§  22.    Polarisafions'  und  AbsorpHonsaaen, 
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fläche,  ihre  Parameter  die  Absorptionskonstanten,  ihre  Axen 
die  Absorptionsaxen  des  Krystalles  nennen.  Keines  dieser  Axen- 
systeme  ist  im  allgemeinen  ein  Symmetrieaxensystem  filr  das  gesamte 
optische  Verhalten  des  Krystalles. 

Fallen  die  Koordinatenaxen  mit  den  Polarisations-  oder  mit 
den  Absorptionsaxen  zusammen,  so  mögen  sie  als  die  Axen  X^^,  JJ,,  Z^ 
und  A7>,  )'„',  Zl^  bezeichnet  werden;  die  Gleichungen  (148)  nehmen 
dann  die  Formen 


K' + y?  +  <^ = ^i  <'  +  ^2y?  +  ^z  ^. 


'0  J    1 

0*    1 


148') 


an 


in  denen  die  «^  und 


die  w^   als  die  Hauptkonstanten  der 
Polarisation  und  der  Absorption  bezeichnet  werden  mögen. 

Bestimmt  man.  die  Lage  der  beiden  Hauptaxensysteme  X^j  IJ,,  Z^ 
und  XI,  rj,  ifj  gegen  das  willkürliche  System  X,  1\  Z  durch  die 
Schemata 


X  Y  Z 

X  Y  Z 

a[  al  al 

ßl  ßä  ß» 

^0 
^0 

«1   «3  «3 

ßl  ßi  ßs 

Yi  n  Ts 

148") 


so  bestehen  zwischen  den  verscliiedenen  Konstanten  die  Beziehungen 
«11  =«1  ^i  +  «2  ßl  +«3  y\  y         ^i  =  ^1  ^i*+'«2  ßl^+^s  /l^       I 

•••••• •• l-l  4Q'"\ 

n^S=^l^2^3  +  ^ß2ßs+^Sr2r3y   ^23='^y2^3  +  ^ißlß3  +  ^Sr2rU 


Bezüglich  der  Lage  der  Absorptionsaxen  in  den  verschiedenen 
Krystallsystemen  gilt  das  auf  S.  577  u.f.  über  die  optischen  Symmetrie- 
axen  oder,  wie  wir  jetzt  besser  sagen,  über  die  Polarisations- 
axen  Zusammengestellte.  Daraus  folgt,  daß  im  triklinen  System 
über  die  gegenseitige  Lage  der  beiden  Axensysteme  nach  Symmetrie 
allgemein  gar  nichts  ausgesagt  werden  kann,  daß  im  monoklinen 
System  je  eine  Axe  von  beiden  Systemen  für  alle  Farben  in  die 
ausgezeichnete  J^-Axe  fallen  muß,  daß  aber  im  rhombischen  System 
beide  Axenkreuze  stets  zusammenfallen.  Im  rhomboedrischen, 
im  hexagonalen  und  im  quadratischen  System  werden  je  zwei 
der  Axen  —  wir  wählen  hierzu  wieder  X^,,  J^,  und  X/^,  T/,  —  gleich- 
wertig, die  Polarisations-  und  die  Absorptionsfiäche  werden  je  eine 
RotationsHäche,  und  die  ausgezeichneten  ^-Axen  fallen  zusammen. 
Im  regulären  System,  wie  bei  isotropen  Medien,  ist  m^=m.^  =  m^; 
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die  beiden  Flächen  werden  zu  Kugeln,  und  alle  Richtungen  sind 
optisch  gleichwertig. 

Was  das  Größenverhältnis  zwischen  den  Hauptabsorptionskon- 
stanten m^^  angeht,  soweit  dasselbe  nicht  aus  den  Symmetrieverhält- 
nissen gleich  Eins  folgte  so  zeigen  sich  in  der  Natur  bei  verschiedenen 
Erystallen  eines  und  desselben  Systemes  große  Verschiedenheiten. 
In  den  meisten  Fällen  sind  allerdings,  wie  die  Polarisations-,  so 
auch  die  Absorptionskonstanten  desselben  Krystalles  sehr  nahe  gleich; 
es  giebt  aber  daneben  Beispiele  von  so  starker  Verschiedenheit  der 
letzteren,  wie  sie  entfernt  nicht  bei  ersteren  vorkommen.  Bliystalle 
mit  merklich  verschiedenen  Hauptabsorptionskonstanten  nennt  man, 
besonders  wenn  sie  sich  noch  fiir  verschiedenfarbiges  Licht  ver- 
schieden verhalten,  pleochroitisch.  Sie  zeigen  ganz  spezifische 
und  eigentümliche  Erscheinungen,  deren  Erklärung  wohl  die  inter- 
essanteste Aufgabe  der  Theorie  bildet  — 

Für  die  Hauptgleichungen  folgt  aus  (147)  u.  f.  unter  Benutzung 
des  allgemeinen  Schemas  von  S.  576  ®*) 


149) 


ihnen  ordnen  sich  zu  die  Definitionen 

1 4Q'^  t  —  ^^  ^^  __  du        di€       ^ __  dv        du 

^  ^""öy        dx'     ''^'dx^'dx'     ^''dx^dy' 

und  aus  beiden  folgt 

149")  I«  +  ^^  +  «!?  =  0,    3f  +  p  +  p.  =  0. 

'  dx        dy        dx  ^    dx        dy        dx 

Die  Gronzbedinguugen  für  ein  der  J}'^- Ebene  paralleles  Element 
der  (.rrenze  zwischen  zwei  Medien  (ä)  und  {i)  aber  lauten: 

welche  in  Verbindung  mit  den  letzten  Gleichungen  (149)  und  (149') 

auch  liefern 

1 49"")  w^  =  w. ,     C;^  =  i:. .  — 

Um  Integrale  dieser  Gleichungen  zu  finden,  welche  periodischen 
Schwingungen    entsprechen ,    füliren    wir    wieder    jene    komplexen 
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it  EiXponentialfunktionen  u,  ü,  xo,  y,  l),  j  ein,   deren  reelle  und   deren 
imaginäre  Teile  Lösungen  für  u,  v,  w,  |,  7;,  f  darstellen.    Wir  berück- 
u  sichtigen,  daß  dann 

j^  ist,  und  erhalten  dadurch  in  leicht  erkennbarer  Weise  Hauptgleichungen, 
*  in  denen  die  Konstiinten  a^^  und  »n^^  nur  in  den  Verbindungen 

..  ajj+     P»»At  =  a*»+«a»»  =  0„  150) 

auftreten,  wobei  a^t  und  Qj^,^  neue  Bezeichnungen  sind.    Führt  man 
also  ein  die  komplexe  Funktion 

"  2f  =  a„j»  +  a3,^»  +  a33i*  +  20j,lj8  +  2a3,jj  +  2o„f9,     150') 

.    so  lauten  die  Hauptgleichungen 

""=  dx  löü)  ~  dy  (di)'     ""=  Öi"iö  J  ~  dx  [ds)' 


151) 


ölo         d\)                  du 
^^  dy         dx'     ^^  dx 

dtt)                 d\)         du 
dx'     ^^   dx         dy 

dud\)du)        .. 
dx  '^  dy  '^  dx  "*"' 

dx  ^  dy  ^   dx  ■""' 

151') 


151") 

1/  U/  w   ff  1/  >». 

und  die  (7renzbedingungen  werden 

respektive 

^=»^.     äA=äi-  151"") 

Sie  stimmen  sonach  vollkommen  mit  dem  System  (39)  bis  (39"") 
für  durchsichtige  inaktive  Krystalle  überein,  ausgenommen,  daß  jetzt 
an  Stelle  der  quadratischen  Form  (p  mit  reellen,  eine  solche  mit 
komplexen  Koefficienten  steht 

Hieraus  ergiebt  sich  beiläufig  die  Verträglichkeit  dieses  Gleichungs- 
systemes  sowohl  mit  dem  auf  mechanischer,  wie  mit  dem  auf  elektro- 
magnetischer Grundlage  abgeleiteten.  Denn  auch  jene  Systeme  unter- 
scheiden sich,  wie  auf  S.  471  des  ersten  und  auf  S.  472  dieses  Bandes 
erörtert  ist,  von  den  für  durchsichtige  Medien  gültigen  nur  durch 
eine  Vertauschung  der  reellen  Parameter  der  Gleichungen  mit 
komplexen.  — 
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Wir  wollen  zunächst  die  Fortpflanzung  homogener  ebener  Wellen 
einfarbigen  Lichtes  in  einem  unendlichen  homogenen  absorbierenden 
Medium  betrachten,  und  dabei  wieder,  wie  in  §  8,  dem  Problem  der 
krystallinischen  Körper  das  isotroper  Yorausschicken,  dessen  Re- 
sultate für  die  Vergleichung  mit  später  zu  gewinnenden  von  Nutzen 
sein  werden. 

Filr  isotrope  Körper  sind  alle  Qj^j^  für  h^k  der  Null,  alle  a^^ 
einander  gleich;  wir  setzen  a^^  =  a  =  a  +  ta'  und  bemerken,  daß 
nach  S.  575  die  Konstante  a'  stets  positiv  sein  muß. 

Die  Funktion  f  gewinnt  liier  den  Wert 
152)  2f  =  afe»  +  5«  +  5«), 

und,  wenn  wir  die  Wellennormale  in  die  Z-Axe  legen,  erhalten  wir 
hieraus,  da  \r>  verschwindet,  die  Hauptgleichungen 

152)  u  =a^—^j     t)   =0ä— »• 

Zur  Integration  setzen  wir 

152")  u  =  S<?'2^,     D  =  ®e»^, 

wobei 

152'")  a;  =  2_'' /<  _  ^  Z.»?))  =  ^i» /,  _  *  ) 

ist,  und  erhalten  für  die  komplexe  Geschwindigkeit  o  die  Beziehung 

153)  o»=(,^V)'=o  =  a  +  «a', 
somit 

153')  ^(»-^  =  «,     ,^Ai  =  a\ 

'  (1  +  X*f  '         (1   +  X«)* 

Die  hieraus  folgende  Gleichung  2xa==a^{l  —x^)  liefert  für  x 
nur  eine  positive  Wurzel;  die  zweite,  negative,  kommt  als  im  Wider- 
spruch mit  der  zweiten  Formel  (153')  nicht  in  Betracht.  Dem  einen 
Wert  für  o^  entspricht  sonach  nur  einer  für  das  Geschwindigkeits- 
quadrat (o^  und  einer  für  den  Asorptionsindex  x. 

Eine  Gleichung  zwischen  den  beiden  komplexen  Amplituden  5 
und  ®  der  fortgepflanzten  Welle  besteht  nicht;  es  pflanzen  sich 
sonach  in  dem  absorbierenden  isotropen  Körper  alle  Polarisations- 
zustände  in  der  gleichen  Weise  fort  — 

Die  Schwächung  einer  Welle  innerhalb  des  absorbierenden 
Medium  ist  nicht  direkt  durch  x  bestimmt,  sondern,  da  die  reelle 
Amplitude  mit  dem  Schwächungsfaktor 

2jikz 


e 
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rj   proportional    ist,    durch    den    Absorptionsmodal    v  —  inx fr m. 

$   Beachtet  man,  daß  Ttt)  =  A  die  Wellenlänge  der  Schwingung  in  dem 

3»   absorbierenden  Medium  darstellt,    so  wird  v=2;rx/A,    und  e-*  ist 

i    die  auf  die  Länge  Eins,  <?"**  die  auf  die  Länge  A/2^  stattfindende 

fci    Schwächung  der  fortgepflanzten  Amplituden:    «"^»»^  ^-2x  geben  das 

Entsi)rechende  für  die  Intensität     Statt  der  Wellenlänge  im  absor- 

3    bierenden   Körper   kann   man   auch   diejenige   A^    im  leeren  Raum 

^   durch  die  Beziehung  A  =  nA^  einfuhren,  worin  n^fojv  das  Verhältnis 

der  beiderseitigen  Geschwindigkeiten   für   homogene    ebene  Wellen 

bezeichnet. 

Hiernach    hat   es  einen   klaren  Sinn,    wenn  man  die  Größen- 
ordnung einer  Absorption  durch  diejenige  des  Parameters  x  charakte- 
,  c   risiert;  x  ist  eine  reine  Zahl,  und  seine  Größenordnung  bezieht  sich 
daher  stets  auf  sein  Verhältnis  zu  Eins. 

Eine  besondere  praktische  Wichtigkeit  eignet  dem  Fall,  daß  x 
eine  Größe  erster  Ordnung  ist,  daß  also  der  Schwächungsfaktor  der 
Amplitude  innerhalb  des  Weges  einer  Wellenlänge  sich  nur  um  eine 
Größe  erster  Ordnung  von  Eins  unterscheidet.  Dieser  Fall  ist  bei 
allen  Körpern,  die  nicht  metallischen  Charakter  haben,  realisiert^ 
d.  h.,  diese  Körper  sind  in  Schichten,  deren  Dicke  von  der  Ordnung 
einer  Wellenlänge  ist,  nahe  vollständig  durchsichtig.  Infolge  hier- 
,  von  nehmen  für  dergleichen  Medien  die  Gleichungen  (153')  bei  Ver- 
nachlässigung der  Glieder  zweiter  Ordnung  die  einfachere  Gestalt  an 

ft>*  =  a,    2(ü^x  =  a\    also  x  =  ö72a;  153") 

dieselbe  zeigt,  daß  in  der  eingeführten  Annäherung  die  Geschwin- 
digkeit w  von  der  Absorption  vollständig  unabhängig,  und  2x  gleich 
dem  Verhältnis   der  Absorptionskonstante   a'    zur  Polarisationskon- 

^    staute  a  ist.  — 

2  Wenden  wir  uns  nun  zur  Behandlung  ebener  homogener  Wellen 

einfarbigen  Lichtes  in  einem  absorbierenden  Krystall,  und  legen 
wir  wiederum  die  ^-Axe  in  die  Wellennormale,  so  lauten  die  Haupt- 
gleichuugen,  da  sich  lü  =  0  findet, 

sie  stimmen  formal  mit  dem  System  (41)  überein,  doch  läßt  sich  im 
allgemeinen  das  Koordinatensystem  X,  V  in  der  Welleuebene  nicht 
so  legen,  daß  Ojj  verschwindet,  da  dessen  reeller  und  imaginärer 
Teil  von  der  Orientierung  in  verschiedener  Weise  abhängig  ist  Aus 
letzterem  Grunde  besteht  vielmehr  eine  gewisse  Beziehung  zu  dem 
System  (124'),  welches  für  aktive  Körper  gültig  ist;  doch  haben  hier 
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die  letzten  Glieder  beider  Formeln  kein  übereinstimmendes  Vor- 
zeichen, was,  wie  wir  sehen  werden,  eine  wesentliche  Verschiedenheit 
der  betreffenden  Vorgange  bewirkt 

Wir  setzen,  wie  früher, 
1540  u  =  2fp,     ö  =  ®p,     p  =  fti?«*, 

154")       S»  +  ®»=1,    I  =  ^(/-^-i«>)=2^(f-^), 

also  Losungen,  welche  transversalen  elliptischen  Schwingungen  ent- 
sprechen; dann  ergiebt  sich 

155)  (o«-o«)5  =  ai,®,    (o,i-o«)(«  =  o„5, 

woraus  folgt 

155')  K,  -  0*)  (»M  -  0*)  =  <>?„ 

155")  ^  +  .«n-i!»  ®  _i=o. 

Die  erste  Gleichung  bestimmt  zwei  Werte  für  das  Quadrat  der 
komplexen  Geschwindigkeit  o,  und  demnach  für  co^  und  x,  die  zweite 
die  entsprechenden  für  das  komplexe  Amplituden  Verhältnis  C9/S; 
ihro  Wurzeln  ©i/Sj  und  0)2/82  erfüllen  die  Bedingung 

155'")  Jv|?  =  -  1 ,  d.  h.  3,  5,  +  ®,  ®,  =  0 . 

Bedenkt  man,  daß  nach  S.  559  die  reellen  und  die  imaginareD 
Teile  der  g  und  (ij  den  Richtungskosinus  der  Axeu  p\,  p'^j  p\^  p^  in 
den  Polarisationsellipsen  proportional  sind,  so  liefert  die  letzte  Formel 

p\  v\  cos  (/>; ,  />;)  -  p\p'i  cos  (/>';,  f^  =  o , 
p\  p';  cos  {p[ ,  p'^)  +  p';pi  cos  (/>';, ;?;)  =  o , 

und  da  //^  und  p^,  p\  und  /?2  zu  einander  normal  sind,  so  ergiebt 
sich,  daU 

c«8  [p\ ,  p'^  =  cos  (/?;', ;?;') ,  cos  (/?; ,  p;')  =  -  cos  (/>';,  p^) , 

uud  somit 

W;';-/i>2)cos(/>;,;>;)  =  o, 
(pI  pi'  -  v\p'^  cos  (/>;, ;?;')  =  0 

sein  muß.  Diese  Formeln  sind  aber  nur  dann  mit  einander  ver- 
einbar, wenn  die  Ellipsen  ähnliche  Gestalt  und  gekreuzte  Lage 
haben.  Wählt  man  ihre  Axen  zu  Koordinaten axen,  so  werden  die 
beiden  Verhältnisse  Wj/gj   und  (Öj/S,   rein  imaginär;    die  Produkte 
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ihrer  reellen  Faktoren  ergeben  also  nach  (155'")  den  Wert  plus  Eins, 
und  hieraus  folgt,  daß  die  beiden  Eklipsen  in  der  gleichen  Richtung 
umlaufen  werden,  was  die  hier  vorliegenden  Vorgänge  von  den 
einigermaßen  verwandten,  die  in  §  18  und  19  behandelt  sind,  unter- 
scheidet. — 

Die  strenge  Auflösung  der  Gleichungen  (155')  und  (155")  führt 
auf  die  Beziehungen 


I  =  ~  i  (^n  -  S2  ±  V(öii  -  0227 +~4^qS)  , 

in  denen  sich  die  oberen  und  die  unteren  Vorzeichen  nach  (155) 
gegenseitig  entsprechen;  sie  drücken  die  komplexen  Geschwindig- 
keiten 0  und  die  komplexen  Amplitudenverhältnisse  O/g  durch  die- 
selben Variabein  aus,  in  denen  die  Parameter  a^^^  der  Differential» 
gleichungen  gegeben  sind. 

Die  Q^j^ .  sind  nach  der  Ableitung  zunächst  Funktionen  der 
Richtungen,  welche  die  in  der  Wellenebene  liegenden  Axen  X  und  Y 
besitzen;  denn  die  a^^  und  iw^^  sind  durch  das  System  (148'")  mit 
deren  Richtungskosinus  gegen  die  Polarisations-  und  die  Absorptions- 
axen  des  Xry Stalles  in  Verbindung  gebracht,  und  die  a^^  unterschei- 
den sich  von  den  m^^  nur  durch  den  hier  konstanten  Faktor  2itilT. 

Offenbar  ist  es  aber  wünschenswert,  an  Stelle  dieser  Argumente 
die  Richtungskosinus  der  Wellennormalen  einzuführen,  von  denen 
doch  in  letzter  Instanz  die  ganze  Erscheinung  abhängen  muß.  Dies 
gelingt  nach  einer  schon  mehrfach  angewandten  Methode  in  der 
That  folgendermaßen. 

Setzen  wir,  wie  fiüher,  zwischen  den  Hauptpolarisationskon- 
stanten a^  die  Beziehung  Oj^OjSS  ^®®*>  welche  eine  Beschränkung 
der  Allgemeinheit  nicht  involviert,  so  existieren  in  der  Ebene  der 
willkürlich  vertauschbaren  Hauptpolarisationsaxen  X^  und  Z^  zwei  Rich- 
tungen 0'  und  O"  von  ausgezeichneten  Eigenschaften,  deren  Winkel  o 
gegen  +X^^-Axe  gegeben  sind  durch 

8in»ö='**-"^,     008*0  =  '^«"-^.  156) 

Bei  durchsichtigen  Krystallen  sind  diese  Richtungen  die  soge- 
nannten optischen  Axen,  und  demgemäß  auch  physikalisch  aus- 
gezeichnet; bei  absorbierenden  Krystallen  verlieren  sie  jene  physi- 
kalischen Eigenschaften,  aber  sie  bewahren  die  für  uns  nützlichen 
geometrischen,  welche  in  Folgendem  bestehen: 
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Es  mögen  die  Winkel  zwischen  den  Richtungen  O',  O"  und  der 
Wellennormale  r,  resp.  Z,  mit  V\  ?7"  bezeichnet  werden,  der  Winkel 
zwischen  den  Ebenen  (Z,  0')  und  (Z,  0"),  der  die  +ZQ'Axe  um- 
schließt, mit  J.  Legt  man  dann  die  X-Axe  in  die  Halbiemngs- 
ebene  {Z,  P)  von  /,  die  V-Axe  in  die  des  Nebenwinkels  w— /,  —  läßt 
man  also  erstere  mit  der  Polarisationsrichtung  F  der  ordinären,  letztere 
mit  derjenigen  der  extraordinären,  parallel  Zim  nicht  ^absorbierenden 
Krystall  fortschreitenden  Welle  zusammenfallen  —  so  gilt,  falls  die 
auf  das  charakterisierte  System  bezogenen  Parameter  wieder  durch 
Klammern  ausgezeichnet  werden,  einerseits 

156')  K)=0; 

andererseits  bestimmen  sich  die  (a^j)  und  {nn),  welche  mit  den 
Quadraten  der  Geschwindigkeiten  co^  und  «^  im  durchsichtig  ge- 
dachten Krystall  identisch  werden,  zu 

\  Kl)  =  i(«i  +«3)  +  iK  -«s)  cos(l/"+  ?/'). 

Setzt  man  ferner  zwischen  den  Hauptabsorptionskonstanten  al 
die  nicht  beschränkende  Beziehung  ä[^_al^al  fest  und  bestimmt 
in  der  Ebene  der  willkürlich  vertauschbaren  Hauptabsorptionsaxen  X^^ 
und  Z^^  zwei  Richtungen  /l^  und  ^"  durch  die  Winkel  o'  gegen  die 
/,J-Axe,  gegeben  durch  die  Beziehungen 

157)  sin«  o'  =  4^ ,    cos«  o'  =  "^4 1 

SO  gestatten  dieselben  eine  ähnliche  Verwendung,  wie  die  Axen 
er  und  0". 

Bezeichnet  man  nämlich  die  Winkel  der  Richtungen  A\  A^' 
gegen  die  Wellennorraale  r,  resp.  Z,  mit  //',  //^",  den  Winkel  zwi- 
schen den  Ebenen  (/,  A')  und  {Z,  ^/"),  der  die  ^,',-Axe  einschließt 
mit  •/',  legt  man  die  X-Axe  in  die  Halbierungse])ene  {Z,  P')  von  J\ 
die  F-Axe  in  diejenige  des  Nebenwinkels  ;r  — eT,  dann  gilt,  wenn 
auch  hier  die  auf  das  spezielle  Koordinatensystem  bezogeneu  Para- 
meter durch  Klammern  ausgezeichnet  werden,  einerseits 

157')  («;,)  =  0, 

andererseits  werden  {a^^)  und  (ajj)  zu 

j  (a',)=.H«;+«;)+H«;-«.;)  cos  (//"-//"), 
i  («;,) = i  («; + «3) + i  («;  -  o  cos  ( //" + fn- 

Die  Formeln  (156")  und  (157")  drQcken  fUr  die  durch  (156') 
und  (157)  definierten  speziellen  Lagen  des  Koordinatensystemes  X,  Y 
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die  Parameter  «^j,  o^j  und  oj^,  a\^  durch  Winkel  aus,  welche  die 
Eichtung  der  Wellennormale  r,  resp.  Z,  bestimmen. 

Bei  der  Anwendung  dieser  Resultate  kommt  aber  in  Betracht, 
daß  im  allgemeinen  die  Symmetrieaxen  der  Polarisations-  und  der 
Absorptionsfläche  nach  Richtung  und  Größe  vollständig  voneinander 
unabhängig  sind,  und  daß  demgemäß  die  oben  vorausgesetzten  und 
in  der  Wellenebene  gelegenen  Koordinatensysteme  X,  Y,  für  welche 
die  Formeln  (156")  resp.  (157")  gelten,  keineswegs  zusammenfallen. 
Infolge  hiervon  können  auch  im  allgemeinen  diese  Werte  nicht 
nebeneinander  benutzt  werden ,  ja  man  wird  am  symmetrischsten 
verfahren,  wenn  man  das  Koordinatensystem  X,  -Kin  der  Wellenebene 
beliebig  läßt,  also  direkt  keinen  von  beiden  Ausdrücken  benutzt. 

Bezeichnet  man  dann  den  Winkel,  den  die  X^- Ebene  mit  der 
Halbierungsebene  (Z,  P)  des  Winkels  J  einschließt,  durch  Xj  ^^^ 
mit  der  Halbierungsebene  {Z,  P')  von  c/'  durch  x\  und  versteht  man 
unter  («u),  (033),  (flij),  («22)  ^^^  durch  (156")  und  (157")  gegebenen 
Ausdrücke,  so  gilt  nach  (148"')  für  die  auf  das  beliebige  Axen- 
system  X,  Y  bezogenen  Werte  der  a^u  und  al^ 

«11  =  («11)  cosV  +  («33) 8in*;ir,    «aa  =  Ki) 8in^;ir  +  (032) ^^^'^X,  \  jggs 

«12  =  ((S2)  -  («11))  cos  X^^^Xj  I 

''12  =  ((«22)  -  («1 1))  cos  /  sin  / .  I 

Da  die  (o^^)  und  (0;!^)  nach  (156")  und  (157")  durch  die  Richtung 
der  Wellennormale  ausgedrückt  sind,  so  ist  jetzt  gleiches  auch  für 
die  Konstanten  o^^  =  0^^  +  !«^^  erreicht,  die  in  den  Formeln  (155"") 
enthalten  sind. 

Wir  bemerken,  daß  dieselben  dort  nur  in  den  drei  Kombina- 
tionen Oix  +  Qa2'  ^11  ~~  ^22  und  a^^  auftreten,  daß  demgemäß  also 
auch  die  a^^^  und  a^j^  nur  allein  in  den  Gliedern  («11)  + («22)» 
Kl)  +  K2) ;  ((«ii)-(«22)) (cos^r- sin«;^), {[a\,)^[a\>0 (cos^/- sin^'); 
(K2)-Ki))  co8;ir  sin;ir,  {{a:^)-{a\>i)  go^x'  sin^'  vorkommen.  Es  folgt 
hieraus,  daß  ohne  Einfluß  auf  die  Werte  0^  und  ®/5  in  (155"")  die 
Richtungen  der  ausgezeichneten  X-  und  T-Koordinatenaxen  um  90® 
gedreht  werden  dürfen.  In  der  That  bleiben  bei  einer  Vertauschung 
von  X  resp.  x^  uiit  \n  +  x  resp.  ^n-^-x^  jöue  Ausdrücke  ganz  un- 
geändert,  da  gleichzeitig  (o^,)  und  (o,,)  einerseits,  {a\^  und  (a^^ 
andererseits  ihre  Bedeutung  vertauschen.  Dies  Resultat  ist  des- 
halb bemerkenswert,  weil  es  zeigt,  warum  die  bei  unseren  Fest- 
setzungen noch  übrig  bleibende  Willkürlichkeit  der  Wahl  zwischen 
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den  Axen  X^,  X;,  und  Z^,  Z^  auf  den  Inhalt  der  Formeln  (155"") 
keinen  Einfluß  übt  — 

Die  obigen  relativ  recht  umständlichen  Beziehungen  lassen  sich 
bei  Krystallen  des  triklinen  Systemes  überhaupt  nicht  vereinfachen, 
da  hier  zwischen  den  Richtungen  der  Axen  0',  0"  und  der  A\  Ä*' 
keinerlei  Abhängigkeit  besteht 

Bei  Krystallen  des  monoklinen  Systemes  findet  eine  Verein- 
fachung dann  statt,  wenn  die  Wellennormale  in  die  krystallographisch 
ausgezeichnete  Ebene  fällt,  welche  zugleich  je  ein  Paar  der  X^,  Y^^Z^- 
und  der  Z^,  i^,  ^^-Axen  enthalten  muß,  also  wirklich  eine  optische 
Symmetrieebene  ist  Rechnet  man  hier  x  ^^d  ;^'  von  dieser  Ebene 
aus,  so  müssen  sie  entweder  gleich  0  oder  gleich  \n  sein;  welcher 
Wert  stattfindet,  hängt  von  der  relativen  Größe  der  Eonstanten  a^ 
einer-,  der  Konstanten  al  andererseits  ab. 

Ähnlich  verhält  es  sich  bei  Krystallen  des  rhombischeD 
Systemes  für  alle  Richtungen,  die  in  eine  der  drei  ausgezeichneten 
Ebenen  fallen,  welche  hier  sämtlich  optische  Symmetrieebenen  sind. 
Indessen  wird  man  in  diesem  Falle  kaum  auf  jene  allgemeinen  Ent- 
Wickelungen  zurückgreifen,  sondern  direkt  an  die  Formeln  (155) 
anknüpfen.  Wir  gehen  auf  diese  Spezialisierungen  hier  aber  noch 
nicht  ein. 

Bei  den  optisch  einaxigen  Krystallen,  also  bei  den  Angehörigen 
des  rhomboedrischen,  des  quadratischen  und  des  hexago- 
nalen  Systemes  haben  alle  Ebenen  durch  die  ausgezeichnete  Axe  Z^, 
resp.  Zl^,  den  Charakter  optischer  Symmetrieebenen.  Man  wird  daher 
passend  die  Z-Axe  des  in  der  Wellenebene  liegenden  Koordinaten- 
kreuzes  in  den  Hauptschnitt  durch  die  gegebene  Wellennormale  Z 
legen  und  erhält,  falls  U  den  Winkel  zwischen  der  Z-  und  der 
i/^- Richtung  bezeichnet, 

\  {a\,)  =  0,    {a'^)  =  a\,    {a[,)  =  a\  cos»  U+  a^ sin*  U. 

Es  möge  betont  werden,  daß  stets,  wenn  die  Wellennonnale  in 
eine  optische  Symmetrieebene  fällt  —  bei  einaxigen  Krystallen  also 
immer  — ,  a^^  und  a\^  für  dasselbe  Koordinatensystem  X,  Y  ver- 
schwinden, und  daher  die  Formeln  (154)  in  den  homogenen  Wellen 
nicht  elliptisch,  sondern  linear  polarisierte  Schwingungen  er- 
geben. — 

Die  Gleichungen  (155"")  sind  mit  (126)  und  (126')  durchaus 
konform;  sie  liefern  aber  wesentlich  abweichende  Resultate,  weil  sie 
Jromplexe,  jene  reelle  Größen  verbinden.     So  kann  man  z.  B.  hier 
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nicht  schließen,  daß  die  beiden  Wurzeln  für  o*  für  keine  Fort- 
pfianzungsrichtung  einander  gleich  werden  können;  denn  obwohl 
unter  dem  Wurzelzeichen  eine  Summe  von  Quadraten  steht,  kann 
dieselbe  hier  doch  verschwinden. 

Hiermit  hängt  auch  zusammen,  daß  die  reellen  Fortpflanzungs- 
geschwindigkeiten (o  der  beiden  in  derselben  Richtung  fortschreitenden, 
elliptisch  polarisierten  Wellen  einander  gleich  werden  können,  daß 
also  absorbierende  Krystalle  in  diesem  Sinne  optische  Axen  be- 
sitzen. Da  ihre  Sichtungen  sowohl  von  den  Eonstanten  der  Polari- 
sations-,  wie  der  Absorptionsfläche  abhängen,  so  ist  ohne  Rechnung 
zu  übersehen,  daß  sie  im  allgemeinen  nicht,  wie  die  optischen  Axen 
durchsichtiger  Medien,  in  einer  Symmetrieebene  der  ersteren  Fläche 
liegen  können,  und  damit  steht  in  Verbindung,  daß  ihre  Zahl  —  in- 
dem man,  wie  S.  584,  entgegengesetzte  Richtungen  zusammenfaßt  — 
nicht  notwendig  gleich  Zwei  oder  Eins  sein  muß. 

Neben  den  Geschwindigkeiten  cj  bieten  die  Absorptionsindices  «, 
oder  wegen  deren  Auftreten  in  den  Lösungen  (154'),  die  Absorptions- 
moduln V  =^2nx lx(o  ein  besonderes  Interesse.  Auch  sie  sind 
Funktionen  der  Fortpflanzungsrichtung  und  für  gewisse  Richtungen 
von  gleicher  Größe  fiir  beide  Wellen;  aber  diese  Richtungen  fallen 
im  allgemeinen  keineswegs  mit  den  Richtungen  gleicher  Geschwindig- 
keiten zusammen,  sind  auch  nicht  einmal  notwendig  in  gleicher  Zahl 
vorhanden,  wie  jene.") 

Die  genaue  und  allgemeine  Diskussion  dieser  Verhältnisse  ist 
sehr  umständlich  und  bietet  bisher  nur  ein  mäßiges  Interesse;  auf 
die  Untersuchung  vereinfachter  Fälle  gehen  wir  weiter  unten  ein. 

Bei  den  Krystallgruppen,  deren  nicht  absorbierende  Angehörige 
optisch  einaxig  sind,  behält  die  ausgezeichnete  Axe  auch  bei  auftre- 
tender Absorption  den  Charakter  der  optischen  Axe;  die  ihr  parallel 
fortschreitenden  Wellen  haben  sowohl  gleiche  Geschwindigkeiten,  als 
gleiche  Absorptionsindices. 

§  23.     Oeschwindigkeiten,   AbsorptionBindices   und  PolariBationsver- 
hältnisse  bei  schwacher  AbBorption.     Spezielle  ersetze  für  die  Um- 
gebung einer  optischen  Axe. 

Ein  Fall  von  besonderer  Häufigkeit  und  Wichtigkeit  ist  der, 
daß  in  einem  inaktiven  Krystall  die  Absorption  hinreichend  gering 
ist,  um  X  als  eine  Größe  erster  Ordnung  betrachten  und  sein  Quadrat 
neben  Eins  vernachlässigen  zu  können ;  ein  Fall,  der  mit  Ausnahme 
der  Krystalle  von  metallischem  Aussehen  nahezu  allgemein  reali- 
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siert  ist    Über  die  physikalischen  Verhaltnisse,  welche  die  angeführte 
Vernachlässigung  gestatten,  ist  auf  S.  713  gesprochen  worden. 

(iehen  wir  auf  diesen  Fall  nunmehr  genauer  ein,  so  empfiehlt  es 
sich,  zunächst  das  in  der  Wellenebene  liegende  Koordinatensystem  J,  Y 
so  zu  wählen,  daß  a^^^O  ist,  daß  also  die  X-Axe  in  die  Richtung 
der  ordinären,  die  JT-Axe  somit  in  die  der  extraordinären  Polari- 
sation l>ei  verschwindender  Absorption  fällt  In  diesem  Falle  werden 
die  ffjj  und  a^^  nach  S.  717  mit  (o^j)  und  (o^^)  identisch,  und  die 
Sonderung  des  Reellen  und  des  Imaginären  in  der  Formel  (löö') 
ergiebt  bei  der  vorausgesetzten  Vernachlässigung 

15C|^  (  (Ki)-^'>')((«22)-^'>')  =  Kii--2.o*x)(a;,-2a,*x)-a;|, 


Ist  («11)  — («J2)  ^^°  derselben  Ordnung,  vde  («jj)  und  (o^g)  selbst 
so  liefert  die  erste  Gleichung,  da  ersichtlich  a',,,  a^,  und  a\^  die 
gleiche  Größenordnung  l)e8itzen,  wie  2(o^x,  bis  auf  Größen  zweiter 
Ordnung  exklusive  die  beiden  Wurzeln 

159')  6?f=(a3,),     rij|=(aji); 

ist  («23)""  {^11)  unendlich  klein  neben  jedem  der  beiden  Werte,  so 
gilt  die  gleiche  Beziehung  nur  bis  auf  Glieder  erster  Ordnung. 
Innerhalb  dieser  Annäherungen  sind  sonach  die  GeschwindigkeitOD 
von  den  Absorptionsverhältnissen  ganz  unabhängig  und  allein  durdi 
Richtung  und  Größe  der  Axen  der  Polarisationsfläche  bestimmt 

Den  Richtungen  der  Wellennormalen,  für  welche  (a^)  =  (o,,) 
wird,  und  deren  Zahl  und  Lage  auf  S.  584  erörtert  ist,  entsprecheD 
Geschwindigkeiten,  die  bis  auf  erste  Ordnung  einander  gleich,  und 
zwar  gleich  ya^  sind;  bei  durchsichtigen  Krystallen  ist  diese  Eägeo- 
schaft  flir  die  optisclien  Axen  charakteristisch,  und  wir  können 
den  letzteren  Namen  somit  auf  die  eben  definierten  Richtungen  in 
absorbierenden  Krystallen  übertragen,  wobei  indessen  zunächst  dahin- 
gestellt bleibt,  ob  jene  hier  noch  andere  Eigenschaften  mit  den 
optischen  Axen  durchsichtiger  Krystalle  gemein  haben. 

Wenn  (022)""  ("11)  ^^"  ^'^^  gleichen  Ordnung  ist,  wie  (ajj)und(a„), 
so  folgt  aus  der  zweiten  Gleichung  (159)  unter  Rücksicht  auf  (159') 
die  sehr  einfache  Beziehung 

159")  •     x,  =  a'J2{a,,),     x,  =  a\J2{a,,); 

wenn  (a,a)  ""('^ii)  ii"<^ndlich  klein  gegen  (n^^)  und  (a^j)  ist,  d.  h.,  wenn 
die  Wellenuonnale  einer  optischen  Axe  unendlich  nahe  liegt,  so  wird 
die  Gleichung  zur  Bestimmung  von  x  unbrauchbar,  und  man  muß 
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direkt  auf  Formel  (155')  zurückgreifen.    Für  die  Richtungen  der  opti- 
schen Axen  selbst  erhält  man  daraus 


2a,x=  a\^^a'„  ±  Wt^- <i?  +  ^^xt\  159'") 

die  beiden  Wurzeln  für  x  werden  also  auch  hier  einander  nicht  gleich, 
und  bei  angenähert  gleichen  Geschwindigkeiten  erleiden  die  parallel 
einer  optischen  Axe  fortschreitenden  Wellen  unter  Umständen  sehr 
verschiedene  Absorptionen. 

Benutzt  man  die  Ausdrücke  (158')  für  die  n^^,  so  erhält  man 

»i  =  K2)/2«,>    x,  =  (a;i)/2a,,  159"") 

wobei  die  [ahh)  sich  auf  das,  wie  S.  716,  durch  {a\^  =  0  definierte 
Koordinatensystem  beziehen.  Zu  dem  gleichen  Resultat  kann  man 
direkt  aus  (159'")  gelangen,  indem  man  berücksichtigt,  daß,  wenn 
die  Z'Axe  in  eine  optische  Axe  fällt,  für  jedes  System  X,  ¥  die 
Beziehung  a^,  =  0  gilt,  und  daß  daher  dort  diese  Axen  so  gelegt 
werden  können,  daß  zugleich  Ojj  und  a]^  verschwindet  — 

Die  erhaltenen  Ausdrücke  für  x  zeigen,  daß  innerhalb  der  ein- 
geführten Annäherung  das  Gesetz  für  x,  und  besonders  das  für 
2;rx/Ta>  =  i/,  noch  immer  sehr  kompliziert  ist,  insbesondere  keines- 
wegs die  Symmetrie  der  durch  die  zweite  Formel  (148)  gegebenen 
Absorptionsfläche  besitzt  Die  letztere  Symmetrie  tritt  aber  ein,  wenn 
man,  was  sehr  häufig  zulässig  ist,  in  den  Ausdrücken  für  x  die  Ab- 
hängigkeit der  Geschwindigkeit  a>  von  der  Richtung  ignoriert,  also 
statt  der  wechselnden  eine  mittlere  at^  =  Va^  einführt  In  diesem 
Falle  hängen  die  Geschwindigkeiten  nur  von  den  Polarisations-,  die 
Absorptionen  nur  von  den  Absorptionskonstanten  ab.  — 

Betrachten  wir  nun  unter  der  Voraussetzung  unendlich  kleiner 
Verhältnisse  ai/«fc,  die  nach  dem  Vorstehenden  mit  der  Annahme 
unendlich  kleiner  x  gleichwertig  ist,  die  Formel  (155"),  die  wir 
zunächst  schreiben 

((««)  -  Kl))  +  i«  -  «li)  =  ' «;.  (I  -  I)  .  160) 

und  nehmen  hierzu  die  Bedingimg  (155'"),  so  erkennen  wir,  daß,  so- 
weit (ojj)  —  (flu)  nicht  unendlich  klein  ist,  für  die  eine  Wurzel  not- 
wendig ®/5,  flir  die  andere  S/®  einen  unendlich  großen  imaginären 
Anteil  haben  muß. 

Da  diese  Verhältnisse  mit  denjenigen  der  komplexen  Amplituden 
von  u  und  ö  identisch  sind,  und  da  wir  durch  Verfügung  über  den 
Nullpunkt  der  Zeit  eine  dieser  Amplituden  rein  imaginär  naachen 
können,  so  wollen  wir  schreiben 

Voigt,  Tb«or«titche  Physik.    II.  46 
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^"^  S,  "       iFi       '     ®i  "      iOl      ' 

wobei  die  ersten  Glieder  im  Zähler   gegen  die   entsprechenden  üd 
Nenner  unendlich  groß  sein  mögen.    Dann  liefert  die  Gleichung  (16li 

(«22)  —  Kl)  =  +  ^12 ;p^ j    ^2  —  ^11  ==+ ^la;^? 


oder 


160") 


(«22)  -  («11)  =  -  ^12  ^»  >      0^2  -  ^11  =  —  «I2  ^. 

j    F,        (a„)-(flxj)'     /-;         aa'2-«;i' 


2 ^l_2 


und  die  Kombination  dieser  Beziehungen  mit  dem  auf  S.  558  u.  f.  all- 
gemein über  die  Bestimmungsstücke  der  Polarisationsellipse  G^sagtet 
ergiebt,  daß  unter  der  gemachten  Voraussetzung  schwacher  Absorption 
die  Ellipsen  Axenverhältnisse  haben,  die  erster  Ordnung  sind,  mi 
daß  ihre  großen  Axen  um  Winkel  von  derselben  Ordnung  gegen  die 
X-,  resp.  die  T-Axe  unseres  Koordinatensystemes   geneigt  sind. 

Eine  gesonderte  Behandlung  verlangt  wiederum  der  Fall,  M 
die  Wellennormale,  d.  h.  die  Z-Axe,  einer  der  Richtungen  unendlick 
nahe  kommt,  die  wir  als  optische  Axen  bezeichnet  haben;  hiertur 
ist  nämlich  (oj^)  unendlich  wenig  von  (ajg)  verschieden,  und  die 
letzten  Entwickelungen  verlieren  ihre  Anwendbarkeit. 

Gehen  wir  sogleich  zu  dem  Grenzfall  {a^^)  =  (a^^)  über,  s^' 
nimmt  die  Gleichung  (160),  ohne  irgend  welche  Vernachlässiguugeü. 
die  Gestalt  an 

160'")  a„-^,  =  a;,(|--|-); 

sie  ergiebt,  daß  hier  das  Verhältnis  ®/g  reell,  das  parallel  einer 
optischen  Axe  fortgepflanzte  Licht  also  linear  polarisiert  ist 

Die  Polarisationsrichtung  bestimmt  sich  durch  folgende  Er- 
wägung. Nach  dem  auf  S.  721  Gesagten  ist  in  dem  speziellen  Falle. 
daß  die  Wellennormale  mit  einer  optischen  Axe  zusammenfallt,  ßj. 
jederzeit  gleich  Null,  und  wir  können  das  XZ- System  so  legen. 
daß  auch  a\^  verschwindet;  setzen  wir  dies  als  geschehen  voraus,  so 
zeigt  die  Gleichung  (160"'),  daß  bei  Ausschluß  des  Falles  «11  =  0^  ftr 
die  eine  Welle  ®/5,  für  die  andere  5/®  unendlich  sein  muß,  daß 
also  die  eine  in  der  Richtung  der  X-,  die  andere  in  der  Richtung  der 
2 -Axe  dieses  Koordinatensystemes  polarisiert  ist,  über  dessen  geo- 
metrische Beziehung  zu  der  Absorptionsfläche  S.  716  gesprochen  ist 
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Hieraus  folgt,  daß  bei  der  Annäherung  an  eine  optische  Axe 
die  zuvor  angenähert  linearen  Polarisationen  sich  allmählich  in 
streng  lineare  verwandeln,  während  zugleich  die  Polarisationsrich- 
tungen sich  aus  den  durch  (o^j)  ^  ^  definierten,  also  nur  durch  die 
Verhältnisse  der  Polarisationsfläche  bestimmten  Richtungen  in 
solche  drehen,  die  der  Bedingung  {a\^)  =  0  entsprechen  und  sonach 
nur  von  den  Verhältnissen  der  Absorptionsfläche  abhängen. 

Demgemäß  ist  es  auch  vorteilhafter,  weiterhin  das  Koordinaten- 
system {X,  Y)  in  der  Nähe  einer  optischen  Axe  nicht  wie  S.  720  zu 
bestimmen^  sondern  mit  den  Polarisationsrichtungen  zu  drehen;  daß 
hierdurch  die  bisherigen  Resultate  eine  Änderung  nicht  erleiden,  ist 
leicht  erkennbar. 

Diese  komplizierten  Gesetze  vereinfachen  sich  überaus  im  Falle 
einaxiger  Krystalle,  wo  die  stets  streng  lineare  Polarisation  unter 
allen  Umständen  parallel  oder  normal  zum  Hauptschnitt  stattfindet, 
und  wo  in  der  Richtung  der  optischen  Axe  nach  (158")  sowohl  die 
Geschwindigkeiten,  als  die  Absorptionsindices  der  beiden  Wellen  ein- 
ander gleich  sind.  — 

Die  eingeführte  Annäherung  ähnelt  die  Verhältnisse  absorbie- 
render Krystalle  in  hohem  Maße  denen  in  durchsichtigen  Krystallen 
an,  und  es  empfiehlt  sich  daher  der  größeren  Anschaulichkeit  halber, 
die  bisher  mit  1  bezeichnete  Welle,  die  so  viele  Eigenschaften  der 
ordinären  im  durchsichtigen  Krystall  besitzt,  auch  als  solche  zu 
bezeichnen  und  durch  den  Index  o  zu  charakterisieren,  die  bisher 
mit  2  bezeichnete  als  extraordinäre  Welle  durch  den  Index  e;  es 
gilt  dann  statt  (159')  und  (159") 

«2  =  (oaj)  J  ««  =  («1 1) '  1  i  eo"") 

«o  =  «22/2(022)»     *e  =  «n/2(öii)-  ) 

Femer  gewinnen  bei  zweiaxigen  Krystallen  nun  auch  die  am 
Ende  des  vorigen  Paragraphen  erhaltenen  Ausdrücke  fär  die  Para- 
meter fljj,  öjgj  «11»  «22  hesondere  Bedeutung.  Dabei  endlichem  011  —  021 
die  X-Axe  in  die  eine  der  durch  (a^^)  =s  0  definierten  Richtungen, 
nämlich  in  die  Halbierungsebene  {Z,  F)  des  oben  eingeführten  Winkels  /, 
resp.  in  die  Polarisationsrichtung  der  ordinären  Welle  bei  verschwin- 
dender Absorption  gelegt  war,  so  ist  hier  der  in  (157"')  eingeführte 

Winkel  x  gleich  Null,  also  a^^  =(flii)>  «22  ==(^2)>  ^^^  ^^  ^^  (157"") 
auftretende  x^  bezeichnet  direkt  den  Winkel  zwischen  den  Halbierungs- 
ebenen (Z,  P)  und  {Z,  P')  der  beiden  S.  7 1 6  definierten  Winkel  / 
und  /'.  Da  weiter  bei  stark  abnehmendem  ö^j  — a^j,  also  bei  An- 
näherung an  eine  optische  Axe,  die  X-Axe  aus  der  Ebene  {Z,  F) 

46* 
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idAvtä  ;2r'  iküaeL^ädL  za  Xun  «5.  «Üizesii  /-  nm  XvH  aiB  wicfaL 
nft&eh  T^THkidiaalirdMti«  v<b2l  »aca  ihr  aBal-räsekfir  A«»iniick  im 

Wm  &  717  iKz&fiidk  d>r  «iHkftnidh«  WaU  der  ^-  mnd  d«r 
^('Ax^  z«  4«n  itP»Lf^tt  FonD^ein  '155^'  b<s0ebrmdit  kt.  lälk  sich 
aaeb  direkt  ftlr  die  oiMtfen  anseikifaerten  Weree  zeiccB.  Eine  ein- 
Csk^rlK  Itocfanunf  «rfiebt  z.  R.  daß  eine  Vezttuladimg  toh  m^  mnd  a^ 
nnd  v>mit  «kr  J^-  imii  Z^-Bicfatnu,  die  Werte  tod  c^^  und  «^ 
n]#:;fat  ändert,  oikd  faieraa^  foift  aach.  daß  sie  anf  die  Werte  tod  jt, 
nnd  X,  dnen  Eindiiß  nicht  übt. 

Inf,  Ke^rnltate  Tereinfachen  sich  bedeutend,  wenn  man.  was  ein 
*i\fk%fcr  zu  erörterndes  spezielles  Interesse  besitzt,  die  Verhältnisse  in 
der  Nälie  einer  der  Axen  O'  oder  O"  ontersncht  and  dabei  die  Voraus- 
Setzung  ma/jfat^  daß  diese  Axe  O'  sowohl  mit  der  anderen  Axe  0". 
al«t  mit  jeder  der  Axen  A'  and  J"  betrachtliche  Winkel  einschließt 

In  diesem  Falle  sind  nämlich  fnr  alle  betrachteten Bichtnngen  der 
Wellennormaie  r,  resp.  Z.  die  Halbiemngsebenen  (Z«  P^  desW^inkelsT* 
ak  zu  einander  parallel  zo  betrachten,  and  sie  können  somit  durch 
den  Winkel  k%  den  die  darch  die  Axe  O*  gelegte  Elbene  {0\  P^  mit 
der  Ebene  (X^,  0')  einschließt,  ein  för  alle  Male  angegeben  werden. 
Fixiert  man  femer,  wie  S.  716.  die  Richtung  der  Wellennormalen 
dun;h  den  Winkel  U^  gegen  die  benachbarte  Axe  O'  und  durch 
d*;n  Winkel  h  zwischen  den  Ebenen  (r,  0'),  resp.  (Z,  0*)  und  (-1^,  0^ 
MO  fKjhließt  die  Halbierungsehene  {Z,  P)  des  Winkels  /  ihrerseits  den 
Winkel  yi  mit  der  Ebene  (X^^,  Cf)  ein.  Endlich  ist  tT'  mit  2o  zu 
vertanH<;hf;n,  fV  und  //^*'  als  konstant  uud  U'  als  von  erster  Ordnung 
zu  hfjtrachteu;  hierdurch  wird  dann  nach  (157")  auch  (0^2)  ^uid  (o^^) 
konstant 

Für  Richtungen,  denen  Werte  o^^  —  a^^  entsprechen,  welche,  ob- 
wolil  Hfdbst  klein,  doch  noch  groß  gegenüber  den  als  unendlich  klein 
vorauHgcjsetzten  a!  sind,  fällt  die  X-Axe  in  die  Ebene  (Z,  P);  hier  ist 
alMo  x^=^fi  —  \hj  und  die  Ausdrücke  (158')  gewinnen  die  einfache  Form 

löl)  1  "'"  =  W.)«osnA'-iA)  +  K)  8in'(*'-lA), 

I  al,  =  (a;,)sin*(A'- J  A)  +  {d^)  cos»(Ä'-iÄ), 

die  Ton   dem  Winkelabstand  zwischen  der  Wellennormale  und  der 
optischen  Axe  W  unabhängig  sind. 

B(^i  zu  Null  abnehmendem  an~"^22>  ^^^  ^^^  unendlicher  An- 
näherung an  die  Axe  0%  wandert  die  X- Axe  nach  der  Ebene  (Z,  F)\ 
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versteht  man  also  unter  k  einen  Winkel,  der  in  einiger  Entfernung 
von  0'  mit  \h  identisch  ist  und  bei  gesteigerter  Annäherung  an  0' 
sehr  schnell  y  aber  stetig  in  k!  übergeht,  so  gilt  allgemein 

a\,  =  (a;,)cos«(Ä'-Ä)  +  {al,)  sin^Ä'-Ä), 

al,  =  (a;,)  sin^  (Ä'  -  Ä)  +  {al,)  cos»  (Ä'  -  Ä) . 

Was  nun  die  Absorptionsindices  x^  und  x^  der  beiden  Wellen 
angeht,  so  kann  man  für  ihre  Berechnung  nach  den  Gleichungen  (161') 
innerhalb  des  Bereiches,  für  welches  die  obige  Entwickelung  gilt, 
auch  noch  a^j  =  a^^  =  a^  setzen,  welche  Beziehung  in  der  optischen 
Axe  selbst  mit  Strenge  gilt,  und  erhält  somit 

*o  =  «22/2fl,,     ^  =  fln/2fls.  161") 

Wir  bemerken  schließlich,  daß  innerhalb  des  Gültigkeitsbereiches 
der  Gleichungen  (161') 

^,^      (lh}^A\    «+«  =-((?.'.L+W.)>,  161'") 

also  von  der  Orientierung  der  Wellennormalen  unabhängig  ist. 

Die  Formeln,  welche  die  Absorptionsindices  in  der  Nähe  der 
optischen  Axe  einaxiger  Krystalle  angeben,  lassen  sich  aus  den 
vorstehenden  nicht  durch  Grenzübergang  gewinnen,  da  jene  aus- 
drücklich die  endliche  Größe  des  Winkels  zwischen  den  beiden 
optischen  Axen  voraussetzen.  Man  erhält  indessen  direkt  aus  (158"), 
indem  man  in  dem  Ausdruck  fiir  x^  statt  des  äußerst  wenig  ver- 
änderlichen Nenners  den  konstanten  Wert  2«^  einsetzt, 

a\  a\  cos"  U  +  a\  sin"  U  ,  ß,  „,^ 

<>       2  ai  '        «  2  «i  ' 


§  24.    Angenäherte  Theorie  der  Erscheinungen,  die  eine  Platte  aus 
einem  achwach  absorbierenden,  insbesondere  pleochroistiichen  Krystall 

im  durchgehenden  Lichte  zeigt 

Die  im  vorigen  Abschnitt  erhaltenen  Resultate  sind  von  Be- 
deutung bei  der  Ableitung  der  G^etze  f&r  die  sehr  merkwürdigen 
Erscheinungen,  welche  planparallele  Platten  aus  einem  absorbierenden 
Krystall  im  durchgehenden  Lichte  zeigen.  Wir  wenden  uns  jetzt  zu 
dieser,  sehen  dabei  aber,  ähnlich  wie  bei  dem  analogen  Problem 
für  durchsichtige  Krystalle,  von  dem  Einfluß  der  Reflexionen  an  den 
Begrenzungen  der  Platte  ab.'*) 

Fällt  eine  ebene  homogene  Welle  normal  auf  die  Platte  auf, 
und  bezeichnen  wir  die  komplexen  Amplituden  ihrer  Komponenten 
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nach  den  Polarisationsrichtungen  X  und  ¥  der  in  der  Platte  f( 
gepflanzten  ordinären  und  extraordinären  Welle  mit  ®^  ==  E^e^^^o  \ 
S^=z  E^e^^^e^  80  haben  die  austretenden  Komponenten  die  Amplita< 

162)  ®,=e, «-««.,  ®. =©.«-'«., 

wobei  ist 

162')  So=i.-.i;=?^^^^*-'^',  s.=i;.-,i:=^^^i?-Li^'. 

Die  reellen  austretenden  Amplituden  D^  und  D^  hängen  dann : 
den  reellen  ein&llenden  E^  und  E^  zusammen  durch  die  Formeh 

162")  D=Ee-Lo\    i)=^«-V. 

Ist  das  einfallende  Licht  natürliches,  so  wechseln  (S^  und  6  zi 
lieh  derart,  daß  die  Mittelwerte  §  E^  und  §  El  einander  gleich,  i 
zwar  gleich  E^  sind,  wobei  2E^  den  Mittelwert  der  einfallenc 
Intensität  mißt,  daß  aber  §  E^  E^  cos  {d^  -  rfj  und  §  ^o  ^«  sin  (rf^- 
verschwinden.  Wird  das  austretende  Licht  mit  bloßem  Auge  be 
achtet,  so  addieren  sich  nach  S.  541  die  Intensitäten  der  bek 
Komponenten  ohne  zu  interferieren;  es  gilt  hier  also  für  den  Mitl 
wert  A  der  austretenden  Amplitude 

163)  3^2^^2(^-2V+^-2l;). 

Ist  dagegen  das  einfallende  Licht  unter  dem  Azimut  a  ge£ 
die  Polarisationsrichtung  der  ordinären  Welle  linear  polarisiert, 
kann  man  Q^=  E cos a,  (S^=  Esina  setzen ,  und  die  schlie6li( 
Amplitude  ist  gegeben  durch 

163')  A^  =  E^{e-^^o  cos^ a+  e-^^e  sin^ a). 

Wird  die  austretende  Welle  mit  einem  Analysator  aufgefans 
dessen  Polarisationsebene  das  Azimut  b  hat,  so  gewinnen  die  ] 
trachtungen  von  S.  656  u.  f.  Anwendung.  Speziell  wird  bei  einfall 
dem  natürlichen  Licht  ein  Mittelwert  der  Amplitude  beobachtet 

163")  ^A^  =  E^{e-''^^ocosH  +  e-^^^^' sin^  d) , 

bei  einfallendem,  linear  nach  dem  Azimut  a  polarisierten  dagei 
eine  Amplitude 

A^  =  E^{e-  - ^'''  cos^  a  cos^  b  +  ^  -  2  V  sin^  a  sin*  b 
+  2tf"  ^^o+  ^V»  cos  a  cos  b  sin  a  sin  b  cos  ^ 
wobei  J  =  X— L+rf— flf. 

Diese  allgemeinen  Formehi  gestatten  einfache  Anwendung 
von    denen   wir   einige   erwähnen   wollen.     Die    Gleichungen   (1( 


163'") 
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und  (163")  zeigen,  daB  es  für  unsere  Wahrnehmung  allgemein  gleich- 
gültig ist,  ob  die  Welle  vor  oder  nach  dem  Passieren  der  Platte  einen 
Polarisationsapparat  durchsetzt;  die  Intensität  hängt  in  beiden  Fällen 
gleichmäßig  von  dem  Azimut  des  letzteren  ab.  In  den  speziellen 
Fällen,  daß  das  A^mut  gleich  Null  oder  gleich  \n  ist,  erhält  man 

somit  verschiedene  Intensitäten,  und  bei  einfallendem  weißen  Licht 
im  allgemeinen  auch  verschiedene  Farben. 

Läßt  man  also  ein  Strahlenbündel,  das  durch  eine  Platte  aus 
einem  absorbierenden  Krystall  gegangen  ist,  einen  geeignet  orien- 
tierten Kalkspat  passieren  und  danach  ins  Auge  gelangen,  so  wird 
sich  etwa  vorhandener  PleochroismuS  des  KrystaUes  durch  die  ver- 
schiedene Färbung  der  beiden  wahrnehmbaren  Bilder  anzeigen.  — 

Wir  wollen  nun,  wie  S.  659,  annehmen,  die  vorausgesetzte,  zu- 
nächst optisch  zweiaxige  Krystallplatte  könne  als  ein  Stück  einer 
Kugelschale  aus  dem  betrachteten  Krystall  angesehen  werden,  die  vom 
Centrum  her  Licht  empfängt  und  von  außen  beobachtet  wird,  und 
gelangen  damit  zu  einer  angenäherten  Theorie  der  Erscheinungen, 
welche  Platten  aus  absorbierenden  Krystallen  im  konvergenten  Licht 
zeigen.  Es  sind  dann  in  den  obigen  allgemeinen  Gleichungen  die 
Winkel  a  imd  bj  welche  gegen  die  von  Ort  zu  Ort  auf  der  Kugel- 
schale wechselnde  .Y^- Ebene  gerechnet  sind,  einheitlich  auszu- 
drücken. Dies  geschieht,  wenn  wir  uns  auf  die  Umgebung  der 
optischen  Axe  0'  beschränken,  sehr  einfach,  indem  wir  alle  Polari- 
sationsebenen durch  ihre  Winkel  mit  der  Ebene  [0\  X^  bestimmen. 
Da  der  Winkel  der  Ebene  [0\  X)  mit  (0',  X^  oben  durch  k  bezeichnet 
ist,  so  wird,  wenn  wir  die  innerhalb  des  behandelten  Gebietes 
konstanten  Winkel  zwischen  den  Polarisationsebenen  des  Polarisators, 
resp.  des  Analysators,  und  der  Ebene  (0',  X^  durch  fj  resp.  ^,  be- 
zeichnen, 

a=f-^k,     b=ff-k;  163"" 

in  derselben  Größe  k  ist  aber  durch  (161')  und  (161")  bereits  x^  und  x^, 
und  somit  LI  und  i«  ausgedrückt. 

Von  den  oben  aufgestellten  allgemeinen  Formeln  (163)  bis  (163"') 
ist  die  erste  die  einfachste,  und  die  durch  sie  gegebenen  Erschei- 
nimgen  sind  ganz  besonders  charakteristisch,  da  sie  bei  Beobach- 
tung mit  dem  freien  Auge  und  mit  einfallendem  natürlichen  Licht 
eintreten,  also  unter  Umständen,  wo  durchsichtige  Kry stalle  sich  in 
der  Umgebung  einer  optischen  Axe  überhaupt  von  isotropen  Körpern 
nicht  merklich  unterscheiden. 
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Die  durch  Gleichung  (163)  bestimmte  Intensität  ist  Ton  dem 
Winkel  zwischen  der  Beobachtungsrichtung  und  der  optischen  Axe 
nur  insoweit  abhängig,  als  derselbe  auf  die  in  L\  und  L\  enthaltene 
Größe  k  influiert,  die  ja  in  endlicher  EIntfemung  von  der  optischen 
Axe  gleich  \h  ist,  in  unendlich  kleiner  sehr  schnell  in  K  übergeht 
Somit  ist  die  Intensität  längs  der  Meridiane  durch  0"*  konstant,  so- 
weit man  sich  0'  nicht  unendlich  nähert.  Maxima  und  Minima 
finden  nach  den  Werten  der  L\  resp.  der  x,  statt,  wenn  co8  2(A'— A) 
oder  8in2(Ä'--Ä)  =  0  ist,  und  zwar  entspricht  das  Maximum  den 
Werten  A'— A  gleich  0,  ±,\nj  ±^7  das  Minimum  den  Werten  A'— A 
gleich  ±\nj  ±\n. 

Da  nun  h  die  geographische  Länge  der  Beobachtungsstelle  gegen 
die  Ebene  [0\  X^  ist,  so  finden  sich  in  merklicher  Entfernung  Ton  0' 
die  Minima  in  dem  Meridian  A  =  2A':l:^;r,  die  Maxima  in  dem 
Meridian  A  =  2  A' ;  das  gleiche  Maximum  findet  sich  in  der  Richtung 
von  0\  wo  A  =  A'  ist. 

Gemäß  diesen  Resultaten  nimmt  man  in  der  Umgebung  einer 
optischen  Axe  O'  dunkle  Sektoren  wahr,  deren  größte  Tiefe  sich  in 
der  Ebene  durch  0'  findet,  welche  mit  (0',  X^)  die  Winkel  2K±\'ä 
einschließt;  in  den  Ebenen,  welche  senkrecht  zu  jener  stehen,  wie 
in  der  Richtung  von  0'  selbst,   ist  die  Lichtintensität  am  größten. 

Für  alle  Krystalle,  mit  Ausnahme  sämtlicher  Angehörigen  des 
triklinen  Systemes  und  derjenigen  des  monoklinen,  für  welche  die 
optischen  Axen  nicht  in  der  ausgezeichneten  Ebene,  sondern  in  einer 
dazu  normalen  liegen,  ist  nach  Symmetrie  der  Winkel  A'  gleich  Null 
oder  gleich  ^n\  bei  ihnen  allen  liegen  also  die  dunkeln  Büschel 
normal  zu  der  Ebene  der  optischen  Axen,  die  ihrerseits  in  ihrer 
ganzen  Ausdehnung  hell  erscheint.®^  — 

Ahnlich  lassen  sich  die  Formeln  (163')  und  (163")  diskutieren; 
sie  stellen  Erscheinungen  dar,  bei  denen  sich  die  Wirkungen  der 
variabeln  Polarisation  denjenigen  der  variabeln  Absorption  über- 
lagern; noch  komplizierter  sind  die  durch  (163'")  beschriebenen 
Phänomene,  wo  außerdem  noch  die  Interferenz  einen  Einfluß  übt 

Dieser  letztere  verschwindet,  die  Erscheinungen  vereinfachen 
sich  und  werden  den  früheren  sehr  ähnlich,  wenn  infolge  der  Ab- 
sorption der  Einfluß  des  Gangunterschiedes  A  auf  dieselben  ver- 
schwindet, d.  h.,  wenn  das  letzte  Glied  in  dem  Ausdruck  (163'")  för 
Ä^  als  klein  neben  einem  der  beiden  ersten  betrachtet  werden  dar£ 
Damit  dies  überhaupt  eintreten  kann,  muß  eine  der  beiden  Kon- 
stanten {a\^  und  (0^2)  erheblich  größer  sein,  als  die  andere;  findet 
dies  statt,  so  wird  beim  Umkreisen  der  optischen  Axe  O'  bald  das 
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eine,  bald  das  andere  der  beiden  ersten  Glieder  sehr  klein,  während 
das  dritte,  dessen  Exponent  mit  f^  +  ^e  proportional  ist,  nach  (161'") 
immer  klein  bleibt. 

Ob  die  Voraussetzung  erfüllt  ist,  erkennt  man  an  dem  Nicht- 
auftreten  der  nach  S.  661  durch  das  letzte  Glied  in  (163'")  gegebenen, 
die  Axenrichtungen  0'  und  0"  umschließenden  hellen  und  dunkeln 
Kurven;  ihre  Annahme  beseitigt  gewissermaßen  die  Anteile  an  der 
Erscheinung,  die  auch  bei  verschwindender  Absorption  übrig  bleiben 
würden,  und  läßt  spezifische  Wirkungen  des  Pleochroismus  allein 
hervortreten. 

Unter  der  gemachten  Annahme  wird  die  Formel  (163"')  zu 

^2  =  ^2  (^  -  2  V  ^Qg2  a  cos»  Ä  +  e  -  2  V  giii2  a  sin«  b) ;  1 64) 

und  in  den  beiden  wichtigsten  Fällen,  daß  Polarisator  und  Analy- 
sator parallel  oder  gekreuzt  stehen,  somit  a  — ä  =  0  oder  =\7t  ist, 
ergiebt  sie 

Ä^     =  j&2(^-2Vco8*a  +  e-2V8in*a),  164') 

A,'    =  J?2sin»acos2a(e-2V  +  e-2L;x  I64..J 

Die  erste  dieser  Formeln  hat  viel  Ähnlichkeit  mit  (163'),  resp.  (163"), 
die  letzte  mit  (163),  und  gleiches  gilt  daher  auch  von  den  Erschei- 
nungen, die  sie  aussprechen.  Auf  die  genauere  Erörterung  des 
gegenseitigen  Verhältnisses  können  wir  aber  hier  nicht  eingehen.  — 

Die  Gesetze  der  Erscheinungen,  die  in  analoger  Weise  in  der 
Umgebung  der  optischen  Axe  einaxiger  Krystalle  zu  stände  kommen, 
lassen  sich  nach  dem  S.  725  Bemerkten  nicht  aus  den  ftlr  zweiaxige 
Krystalle  erhaltenen  durch  Grenzübergang  gewinnen,  sondern  es  sind 
für  ihre  Ableitung  in  die  Gleichungen  (163)  bis  (163'")  die  Werte 
für  x^  und  x^  aus  (161"")  einzuführen. 

Für  die  Diskussion  sind  zwei  verschiedene  Fälle  zu  unterscheiden. 

Der  erste  tritt  ein,  wenn  die  Absorptionskonstante  Oj  erheblich 
größer  ist,  als  a[.  Dann  wird  der  Krystall  längs  der  optischen  Axe 
sich  nahezu  wie  ein  durchsichtiger  verhalten,  aber  in  Bichtungen, 
die  mit  der  letzteren  mäßige  Winkel  einschließen,  wird  x^  und  dem- 
gemäß Ze  beträchtliche  Werte  besitzen.  Sind  dieselben  so  groß,  daß 
das  letzte  Glied  in  (163'")  neben  dem  ersten  zu  vernachlässigen  ist, 
kommen  also  bei  einfallendem  linear  polarisierten  Lichte  die  nach 
S.  660  von  J  abhängigen  hellen  und  dunkeln  Kreise  um  die  optische 
Axe  nicht  zu  stände,  so  ist  umsomehr  das  zweite  Glied  zu  vernach- 
lässigen, und  man  erhält  überaus  einfach 

A^^E^e'  2  V  cos«  a  cos»  * .  165) 
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Hierin  bezeichnen  a  und  b  die  Winkel,  welche  die  Polarisations- 
ebenen des  Polarisators  und  des  Analysators  mit  dem  Hauptschnitt 
einschließen,  der  die  Beobachtungsrichtang  enthält 

Ist  das  einfallende  Licht  natürliches,  so  erhält  man  nach  (163") 
165')  S^«=^2^-2Vcos»Ä, 

beobachtet  man  auch  ohne  Analysator,  so  gilt  nach  (168) 
165")  S^»  =  ^2^-2V 

Der  Inhalt  dieser  Formeln  ist  leicht  in  Worte  zu  fassen  und 
wird  durch  die  Beobachtung  genau  bestätigt.®®) 

In  dem  zweiten  Fall,  daß  a\  an  Größe  a\  erheblich  übertriflt, 
wird,  wenn  die  Platte  hinreichend  dick  ist,  um  keine  hellen  und 
dunkeln  Binge  zu  zeigen,  in  der  Bichtung  der  optischen  Axe  keine 
merkliche  Intensität  hindurchgehen,  da  dort  Zo  und  L\  sehr  groß  sind. 
Mit  wachsender  Neigung  der  Beobachtungsrichtung  nimmt  L\  allmäh- 
lich ab,  und  in  gewissem  Abstände  wird  somit  nach  (168'")  gelten 

165'")  Ä^  =  J^2^-2V8in2asin2^. 

Diese  Formel  ist  mit  (165)  gleich  gestaltet  und  gestattet  analoge 
Folgerungen;  nur  nehmen  die  zu  den  Polarisationsebenen  von  Polari- 
sator und  Analysator  normalen  Eichtungen  jetzt  dieselbe  Stelle  eiii, 
wie  zuvor  jene  Eichtungen  selbst,  und  umgekehrt 

Die  durch  die  letzte  Formel  dargestellten  Erscheinungen  werden 
erst  in  größerem  Abstände  von  der  optischen  Axe  merklich,  wie  die 
durch  die  füheren  gegebenen,  und  sind  daher  nicht  so  auffällig.*^ 


§  25.     Die  allgemeinen  Gleichungen   für  die  Fortpflanzung   ebener 
inhomogener  Wellen  in  absorbierenden  Medien.     Die  geometrischen 
Gesetze  der  Eeflexion  und  Brechung  in  den  Zwischengrenzen  absor- 
bierender Medien.     Spezielle  Fälle. 

Um  zu  allgemeineren  Eesultaten  zu  gelangen,  knüpfen  wir  an 
den  Ausdruck  (150')  für  die  Funktion  f  an,  welche  bei  absorbierenden 
Medien  an  die  Stelle  der  potentiellen  Energie  cp  trat  Da  sie  nicht 
reelle,  sondern  komplexe  Parameter  enthält,  so  ist  es  nicht  mög- 
lich, durch  Einführung  eines  reellen  Hauptaxensystemes,  wie  S.  578 
die  023,  Ogj,  fljg,  so  nunmehr  die  Ogj,  Ogp  o^g  zum  Verschwinden 
zu  bringen;  dagegen  gelingt  dies  bei  Benutzung  eines  Systemes 
komplexer  Koordinaten  X,  D,  3?  das  charakterisiert  werden  mag 
durch  das  Faktorenschema: 
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166) 


\  X    Y  Z 

X  <Xr^  "X^  -Jj 

?)    !    »1   »2    »3 

in  ihm  erfüllen  die  91^,  iB^^,  S;^  die  gewöhnlichen  Orihogonalitäts- 
bedingungen  und  sind  somit  als  komplexe  Eichtungskosinus  des 
Systemes  X,  ?),  3  zu  bezeichnen. ^^ 

Nimmt,  auf  dieses  System  bezogen,  die  Funktion  f  die  Fonn 

2f  =  a,j2  +  a,92  +  a3j2  166') 

an,  so  gilt  für  das  reelle  System  X,  T,  Z 


033  =  0,9(39(3  +  02  93,  »3  +  03^2« 


3 


•I 


166") 


und  die  Hauptgleichungen  (151)  lauten 

"     -^253         ^3ö^'       ^     """S'^jt'  'Ö3' 


tt)      =   0,  TTTS:  —  0,  TT^,-  .  J 


166'") 


'/ 


Diese  Formeln  lassen  sich  durch  ähnliche  Ansätze  für  u,  ü,  m, 
j,  t),  j  integrieren,  als  die,  von  denen  auf  S.  630  ausgegangen  ist 
Wir  setzen  also 

u  =  gp,     ü  =  ®p,    tt)  =  $p,     p  =  Ätf»i,  167) 

wobei 

5^  +  ®2  +  ö'=l,    %^l^U^.y\      r  =  ax  +  by  +  cz     167') 

ist.    Führen  wir  dann  statt  ar,  y,  z  die  komplexen  Koordinaten  X,  %  8 
ein,  so  erhalten  wir  zunächst 

r  =  o'X  +  b'?)  +  c'3, 
wobei 

0'=  09(1  +  09(3  +  09(3, 
b'=o»,+599,  +  c«3, 

c'  =  oei  +  be, +  cg:3 

ist,  und  wenn  wir 
setzen,  so  wird 
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167'")        2:  =  ^^  (t  -  ^1 ,   wobei  3V  =  9l'X  +  «'S  +  (TS . 

Hierdurch  ist  die  formale  Übereinstimmung  mit  dem  Ansatz  auf 
S.  630  hergestellt;  nur  stehen  hier  die  komplexen  ßichtungskosinus 
W,  »',  e'  an  Stelle  der  «,  85,  d  dort  Es  läßt  sich  also  ein  kom- 
plexer  Hilfsvektor  b  einführen ,  dessen  Bichtungskosinus  lauten 

und  es  gilt  dann  nach  (87')  das  fundamentale  System 

168)    (ai-o«)S  =  Dr,    (Oj- 0^9»  =  093',    (a, -o»)9t  =  De', 

wobei  abgekürzt 

1 68')  Ol  St'  S  +  a j »'  aW  +  a^  e'  9?  =  D 

gesetzt  ist     Aus  ihm  folgt  sogleich 

0  =  0iS3  +  aa3R®  +  039i§, 
o»  =  aiS2+o,S[»2+03  9?S 


168") 


9rs  in'*  cr*> 

168'")  0=  -^.  +-?-,+     ^   ,, 

was  mit  den  Beziehungen  (87'")  übereinstimmt. 

Die  Gleichung  (168'")  bestimmt  die  komplexe  Geschwindigkeit  p 
als  Funktion  der  komplexen  Bichtungskosinus  von  9f ;  aber  diese 
höchst  kompliziert  definierten  Größen  werden  bei  speziellen  Problemen 
nur  selten  wirklich  direkt  gegeben  sein,  und  somit  besitzt  die  äußer- 
lich elegante  und  einfache  Formel  selten  praktische  Bedeutung. 

Sie  erleidet  eine  wesentliche  Vereinfachung,  wenn  die  komplexen 
Koordinaten  X,  ?),  3  ^^  reelle  übergehen,  d.  h.,  wenn  die  Polari- 
sations-  und  die  Absorptionsaxen  zusammenfallen,  wie  das  in  allen 
Krystallsystemen  mit  Ausnahme  des  triklinen  und  des  monoklinen 
stattfindet  Hier  wird  denn  auch  a'=a,  b'=b,  c'=c  und  S'  =  Ä, 
S8'=$B,  ®'=g.  Ist  überdies  die  fortgepflanzte  Welle  homogen,  so 
werden  auch  noch  9l  =  a,  95  =  /?,  K  =  y,  d.  h.  gleich  den  reellen 
Bichtungskosinus  der  zusammenfallenden  Normalen  r  und  r',  und  0 
wird  zu  (y/(l  —  ix).  Demgemäß  nehmen  hier  die  Formeln  (168)  die 
Gestalt  an 

169)    {a^-o^2^£)a,    (02- o«)aK  =  D/?,     {a^-o^fSl  ^  Dy, 

und  (168'")  lautet 

169')  -^  +  -^.  +  -^'  ^  =  0 . 

Der  allgemeinste  Fall,  auf  den  diese  Beziehung  Anwendung 
findet,  ist  der  eines  Erystalles  aus  dem  rhombischen  System.    Liegt 


§  25,    Übergang  zu  hotnogenen  Wellen  und  xu  sekwtzcher  Absorption.     783 


2  __  w"(l-x*+2»x) 


die  Wellennonuale  speziell  in  einer  der  Symmetrieebenen,  so  lassen 
sich  die  beiden  Wurzeln  o'  sondern  und  lauten 

für  die  YZ-Ehene  of  =  Oj ,    o|  =  a^  y*  +  ci^ß^, 

für  die  ^X- Ebene  of  =  a, ,     o|  =  O3  a*  +  o^  y« ,  ^        169") 

für  die  Jr- Ebene  of  =  Oj ,     o|  =  a^  ß^  +  a,  a* ; 
wegen 

^"^       (1  +  xV 

folgt  hieraus,  daß  in  jeder  dieser  Ebenen  eine  Welle  sowohl  kon- 
stante Geschwindigkeit  (o,  als  konstanten  Absorptionsindex  x  besitzt. 
Außerdem  erkennt  man,  daß  die  drei  a^^  die  Quadrate  der  komplexen 
Geschwindigkeiten  0  für  die  sechs  sich  parallel  den  Symmetrieaxen 
fortpflanzenden  Wellen  angeben;  je  zwei  von  letzteren  besitzen  so- 
nach gleiche  reelle  Geschwindigkeiten,  od  und  gleiche  Absorptions- 
indices  x. 

Will  man  die  eine  der  fortgepflanzten  homogenen  Wellen  als 
ordinäre,  die  andere  als  extraordinäre  bezeichnen,  so  wird  man  diese 
Namen  darnach  verteilen,  welche  Natur  die  einzelne  Welle  bei  ver- 
schwindender Absorption  annimmt;  es  kommt  dann  das  S.  593  über 
diese  Frage  Gesagte  zur  Anwendung. 

Läßt  man  den  zweiaxigen  Krystall  dadurch  zu  einem  einaxigen 
werden ,  daß  man  n^  =  a^  ^^^ht,  so  ergiebt  sich  für  diesen  direkt 

oi  =  Ci, ,     oi  =  Ol  y«  +  03  {a^  +  ß^)y  1 69'") 

was  mit  dem  in  (158")  gegebenen  Resultat  übereinstimmt.  — 

Die  Sonderung  des  Beeilen  und  des  Imaginären  in  den  vor- 
stehenden Formeln  liefert  im  allgemeinen  wenig  übersichtliche  Re- 
sultate; nur  die  Fälle  der  Gleichungen  (169")  und  (169"'),  wo  die 
beiden  Wurzeln  für  0*  in  rationaler  Form  dargestellt  sind,  bilden 
eine  Ausnahme.  Überhaupt  hat  die  hier  gewählte  Ausdrucksweise 
mehr  allgemein  theoretisches,  als  speziell  praktisches  Interesse. 

Auch  die  für  schwache  Absorption  vereinfachten  Gesetze  gewinnt 
man  in  anschaulicherer  Form  auf  dem  in  den  vorigen  Paragraphen 
eingeschlagenen  Wege.  Doch  möge,  um  ein  Beispiel  zu  geben,  an- 
geführt werden,  daß  man  bei  Vernachlässigung  der  Glieder  zweiter 
Ordnung  in  Bezug  auf  ai/oj^,  resp.  auf  x,  aus  der  für  rhombische 
Kr}^stalle  geltenden  Formel  (169')  erhält: 

"^  +  —^  +  —^  =  0,  170) 

2  Ä  ö>2  =  "*i^"-»  -  <^')  ^8 +(<'!- <"*)<* al  ±-_- ,  1  IQ') 

«•  (a,  +  a,  —  2  0)")  +  . . . . 
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Die  erste  dieser  Gleichungen,  vergKchen  mit  (48"),  zeigt,  daß,  bis 
auf  die  angegebene  Ordnung  —  über  eine  Ausnahme  ist  S.  720  u.£ 
gesprochen  —  das  Gesetz  flir  a>*  von  der  Absorption  unabhängig 
ist;  die  zweite  giebt,  wenn  man  eine  der  Wurzeln  flir  oo^  aus  der 
ersteren  einsetzt,  direkt  x  als  Funktion  der  Richtungskosinus  a,  ß,  y 
der  Wellennormalen.  Durch  Anwendung  auf  eine  Symmetrieebene, 
z.B.  die  r^Z-£bene,  erhält  man  in  Übereinstimmung  mit  (169") 

170")  «f  =  ai,    <»i  =  a,r'  +  a3/5S 

Was  die  den  fortgepflanzten  Wellenebenen  zugehörigen  Strahlen 
angeht,  so  sind  bei  homogenen  Wellen,  die  sich  vollständig  durch 
die  Richtungskosinus  ihrer  Normalen  bestimmen,  die  auf  S.  595  u. f. 
im  Falle  durchsichtiger  Medien  angewandten  Überlegungen  anwendbar 
und  ergeben  zu  jeder  Wellennormalen  im  allgemeinen  zwei  nach 
Richtung  und  Geschwindigkeit  bestimmte  Strahlen.  Ihre  Richtungen 
stimmen  aber  hier  nicht  mit  denjenigen  der  bezüglichen  Energie- 
strömungen überein,  denn  letztere  sind  nicht  zeitlich  konstant,  son- 
dern oscillieren,  spezielle  Fälle  ausgenommen,  um  je  eine  konstante 
mittlere  Richtung.  Indessen  hat  die  Untersuchung  dieser  Verhält- 
nisse kein  praktisches  Interesse,  da  in  allen  Fällen,  wo  die  Absorption 
stark  genug  ist,  um  das  Gesetz  für  die  Geschwindigkeiten  der  Wellen- 
ebenen zu  beeinflussen,  eine  Beobachtung  über  die  Fortpflanzung 
von  Strahlen  in  dem  Medium  ausgeschlossen  ist,  im  gegenteiligen 
Falle  aber  mit  der  Normalenfläche  N  auch  Richtung  und  Geschwin- 
digkeit der  Strahlen  von  der  Absorption  unabhängig  wird.  — 

Gehen  wir  nun  zu  dem  Problem  der  Reflexion  und  Brechung 
einer  ebenen  Welle  an  der  ebenen  Grenze  zweier  absorbierender  Medien 
(0)  und  (1)  über,  so  folgt,  wie  bei  durchsichtigen  Medien,  auch  hier  ein 
Teil  der  bezüglichen  Gesetze  schon  allein  aus  der  Thatsache,  daß 
die  Grenzbedingungen  homogene  lineare  Beziehungen  zwischen  den 
Schwingungsvektoren  darstellen.  Legen  wir  nämlich  wiederum  die 
XZ- Ebene  in  die  Grenze  und  setzen  die  Schwingungsvektoren  in 
den  verschiedenen  Wellen  proportional  mit 

e'\   wobei  I,  =  ?^f^-?^+^tA^l, 

SO  ergiebt  sich  hieraus,  daß  für  alle  aus  einer  einfallenden  ent- 
stehenden Wellen  sowohl  r^,  als  auch  9t;, /o^  und  ©,,/o^  den  gleichen 
Wert  haben  muß.  Wegen  der  Bedeutung  der  Größen  Sl,  ^,  o  gilt 
dann  gleiches  für 
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es  ist  hierbei  aber  zu  berücksichtigen,  daß  jetzt  sowohl  bei  krystalli- 
nischen,  als  bei  isotropen  Medien  co  und  x  von  den  Bichtungs- 
kosinus  a,  ß  und  a\  ß'  abhängig  sind. 

Der  bei  weitem  wichtigste  Fall  ist  der,  daß  für  eine,  etwa  die 
einfallende  Welle  die  Ebenen  konstanter  Phase  und  konstanter 
Amplitude  beide  normal  zu  derselben  Ebene  diirch  das  Einfallslot 
stehen;  wählt  man  die  letztere  zur  XZ- Ebene,  so  ist  für  jene  Welle, 
und  demgemäß  für  alle  mit  ihr  in  Verbindung  stehenden,  ß^ß'^O; 
es  liegen  also  für  alle  Wellen  r  und  r'  gleichfalls  in  der  X-^- Ebene, 
und  es  haben  für  alle  aj^jcoj^  und  Xj^Uhjca^  die  gleichen  Werte.  Diesen 
Satz  wollen  wir  als  das  Grundgesetz  der  Reflexion  und  der 
Brechung  in  dem  hervorgehobenen  und  weiterhin  allein  voraus- 
gesetzten Falle  bezeichnen.  ^^)  — 

Für  die  weitere  Entwicklung  der  Theorie,  und  speziell  der  Ge- 
setze über  die  Richtungen  von  Wellennormalen  und  Schwingungs- 
vektoren in  den  reflektierten  und  gebrochenen  Wellen,  ist  die  im 
Anfang  dieses  Paragraphen  gewählte  Darstellung  aus  demselben 
Grunde  nicht  brauchbar,  aus  welchem  im  Falle  durchsichtiger  Kry- 
stalle  die  Einführung  der  optischen  Symmetrierichtungen  als  Koordi- 
natenaxen  ausgeschlossen  war;  die  benutzten  speziellen  komplexen 
Axen  fallen  eben  im  allgemeinen  für  die  beiden  durch  die  Grenze  ge- 
schiedenen Medien  nicht  zusammen.  Dagegen  gestatten  die  Formeln 
auf  S.  633  u.  f ,  die  für  das  Problem  der  Reflexion  und  Brechung 
ebener  inhomogener  Wellen  an  der  Zwischengrenze  durchsichtiger 
Medien  entwickelt  waren,  die  unmittelbare  Übertragung  auf  unseren 
Fall,  der  sich  nur  durch  das  Auftreten  der  komplexen  Parameter  dj^^ 
an  Stelle  der  reellen  a^j^  von  dem  früheren  unterscheidet 

So  liefert  die  Übertragung  des  Systemes  (89)  die  Hauptgleichungen 
""=ä^KiS+'>M»J+njsa)> 

Ö"  =  ä"»;"  Kl  J  +  «SS  9  +  "33  5)  -  äV  ^°" 'f  "♦■  ""  ^  +  "iS  *)  ' 


171) 


wobei 


i*  =  --TT»     9  =  ^V--^j     i  =  -^-r  171) 


dx  '     "^^  dx        dx'     ^^  dx 
ist,  und  die  letzte  Gleichung  auch  durch 
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171")    •  4iL  +  «Jl  =  o 

ersetzt  werden  kann. 

Wir  behalten  die  Ansätze  (167)  bei,  nehmen  aber 

wobei  3l  =  9lar  +  Sr, 

171"")  91*  =  -i^,,     ^^^t'l.f     o'  =  -7^. 

'  a*  +  c* '  a"  +  c* '  Q*  +  c* 

und  a  =  a--ixcc\  c  =  y  — ixy'  ist. 

Den  Gleichungen  (90")  und  (90"")  entsprechen  dann  unmittelbar 
die  Formeln 

172)    (0^  -  Q,,)  (0^  -  Q,,  e^  -  Q33  «2  +  2a3,  ä  S)  =  {a,,  «  -  a,,  ©)» , 
172')  tgb=      ^'"^' 


wobei  wieder 

172")  3  =  e:cosb,     ®  =  sinb,    ^  =  -«cosb 

gesetzt  ist,  also  b  das  komplexe  Azimut  der  Schwingung  gegen  die 
Einfallsebene  bezeichnet 

Im  Falle  der  Reflexion  und  Brechung  hat  für  alle  erregten  Wellen 
'ül/o  den  für  die  einfallende  Welle  vorgeschriebenen  Wert;  bezeichnen 
wir  denselben  wieder  mit  1/t  und  setzen  auch  £/?t  =  c,  so  sind  die 
c  und  b  für  die  reflektierten  und  die  gebrochenen  Wellen  bestinmit 
durch  die  Formeln 

172"')  (n,,c2-2a,3C  +  a33-f2)(n„c2  +  a2,-f^  =  (a,3C-a23)2(l+c*), 
1 72"")  tg  b  =     P  -  0«  -  ^«  g' 

die  im  ersten  Fall  für  das  Medium  (0),  im  zweiten  fiir  (1)  gebildet 
zu  denken  sind.  Welche  Wurzeln  für  c  zu  wählen  sind,  würde 
auch  hier  in  zweifelhaften  Fällen  durch  Untersuchung  des  Energie- 
stromes, der  ihnen  entspricht  zu  entscheiden  sein;  im  allgemeinen 
wird  zu  ihrer  Bestimmung  die  Bemerkung  ausreichen,  daß  keine  reflek- 
tierte oder  gebrochene  Welle  eine  mit  dem  Abstand  Ton  der  Grenze 
unendlich  wachsende  Amplitude  besitzen  darf.  — 

Bei  weitem  das  größte  Interesse  bietet  der  Fall,  daß  das 
Medium  (0)  durchsichtig  und  die  einfallende  Welle  homogen 
ist     Dann  ist  für  dieselbe 

8t  =  a,     ®  =  y,     0  =  <a, 
also  t  reell  gleich  k,   und  das  Brechungsgesetz  verlangt,   daß  9/o 
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auch  für  das  zweite  Medium  reell,  also  a'  gleich  Null,  somit  /  gleich 
Eins  sein  muß.  Charakterisieren  wir  wieder  das  zweite  Medium 
durch  den  Index  ,,  so  wird  hiemach 

und  die  Berechnung  von  c,  aus  der  Gleichung  (172'")  bestimmt  zu- 
gleich yJUf  und  x,/a, . 

Ist  außerdem  das  erste  Medium  isotrop,  so  wird  für  die  reflek- 
tierten Wellen  a^  =  cc,  y^=:^y,  o^  =  o ;  außerdem  kann  man  ihre 
Schwingungen  als  resp.  parallel  und  normal  zur  Einfallsebene  linear 
polarisiert  annehmen,  A  h.  für  die  eine  b  gleicli  Null,  für  die  andere 
b  gleich  ^71  setzen.  — 

Die  Verhältnisse  werden  die  denkbar  einfachsten,  wenn  auch 
noch  das  zweite  Medium  isotrop  ist;  wegen  des  reellen  f  =  ä  liefert 
hier  die  Gleichung  (172'") 

^'  -  i-  ^  -  j  =  -a,  "  -  ^JTä-  '  ^^^) 

aus  welcher  folgt 

die  Elimination  von  x,  ergiebt  eine  Relation  zwischen  dem  Einfalls- 
und dem  Brechungswinkel,  welche  durch  die  Konstanten  a,  a,  und  a,' 
beider  Medien  vermittelt  wird,  und  damit  das  eigentliche  Brechungs- 
gesetz, das  wir  in  der  früheren  Abkürzung  y,lcc,  =  e,  schreiben 

e,^+(l^  -^^.)  e.^  =  TT-^'-^s-s  •  1 73") 

Wir  bemerken,  daß  die  Gleichung  in  Bezug  auf  cj  quadratisch 
ist,  daß  sie  aber  nur  eine  positive,  und  somit  brauchbare  Wurzel 
besitzt;  ferner,  daß,  weil  jedem  reellen  Wert  von  e,  ein  reeller 
Brechungswinkel  zugehört,  etwas  der  totalen  Reflexion  Analoges  an 
der  Grenze  nach  einem  absorbierenden  isotropen  Medium  nicht  ein- 
treten kann. 

Bei  Beschränkung  auf  die  Glieder  erster  Ordnung  in  Bezug  auf 
das  Verhältnis  a,''/a,  ist  das  rechts  stehende  Glied  zu  vernachlässigen 
und  die  Klammer  links  mit  (1— Ä^/a,)  zu  vertauschen;  dadurch 
wird  das  Brechungsgesetz  mit  dem  für  durchsichtige  Medien  gelten- 
den identisch,  im  allgemeinen  Falle  weicht  es  mehr  oder  weniger 
davon  ab.  Hieraus  folgt  ohne  weiteres,  daß,  wenn  man,  wie  bei 
durchsichtigen  Medien,  das  Verhältnis  der  Geschwindigkeit  v  im 
leeren  Raum  zu  der  co  für  ebene  homogene  Wellen  im  absorbierenden 
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Körper  als  den  Brechuugsindex  n  des  letzteren  bezeichnet,  n  sich 
streng  genommen  aus  Messungen  der  Ablenkung  durch  ein  Prisma 
nicht  mittels  der  Formeln  für  durchsichtige  Medien  berechnen  läßt 
Für  den  speziellen  Fall,  daß  die  das  Prisma  passierende  Welle 
auf  die  zweite  Fläche  desselben  normal  auffällt,  ist  das  Gesetz  der 
Ablenkung  ohne  weiteres  aus  Gleichung  (173")  abzuleiten,  denn  beim 
normalen  Auffall  ergiebt  das  allgemeine  Brechungsgesetz  von  S.  735. 
solange  nicht  eine  der  Geschwindigkeiten  (o  und  (o,  unendlich  klein 
ist,  mit  Notwendigkeit  normalen  Austritt,  und  die  gesamte  Ablenkung 
ist  sonach  gleich  dem  Winkel  zwischen  der  auf  die  erste  Fläche 
einfallenden  und  der  ebenda  gebrochenen  Wellennormale.  Analoges 
gilt,  wenn  die  Welle  normal  durch  die  erste  Fläche  tritt  "^ 


§  26.  Die  Gesetze  der  Amplituden  bei  der  Eeflezion  und  Brechung 
ebener  Wellen  an  der  ebenen  Ghrenze  zwischen  zwei  absorbierenden 
Medien.  Das  eine  Medium  ist  durchsichtig  und  isotrop;  beide  Medien 
sind   isotrop.     Der   Fall   schwacher   Absorption   und   der   Fall   der 

Metallreflezion. 

Die  Grenzbedingungen  für  eine  mit  der  XJ"- Ebene  zusammen- 
fallende Zwischengrenze  zwischen  zwei  absorbierenden  Medien  nehmen, 
falls  diese  Medien,  wie  früher,  mit  (0)  und  (1)  bezeichnet  werden, 
und  die  einfallende  Welle  parallel  der  T-Axe  konstante  Amplitude 
und  konstante  Phase  besitzt,  nach  S.  711  in  der  zumeist  in  diesem 
Kapitel  benutzten  komplexen  Form  die  Gestalt  an 


174) 


u 

= 

u,, 

t)  = 

t). 

,   1ü  = 

ttJ,, 

hl 

+ 

^12 

(dm 

— 

du] 

dx) 

hs 

dt) 

dx\ 

hl 

dx 

+ 

«12 

Idm 
Vdx 

— 

du] 
dxl 

hs 

dt) 
dx\ 

Um  sie  der  obigen  Annahme  gemäß  zu  befriedigen ,  setzen  vir 
für  die  einfallenden,  wie  die  gebrocheneu  und  die  reflektierten  Welleu 

wobei  die  9t^/o,,  für  alle  Wellen,  die  aus  derselben  einfallenden  ent- 
springen, den  gleichen  Wert  haben.  Da  die  Konstanten  a^^^  der  letzten 
Grenzbedingrmg  (174)  komplex  sind,  so  gilt  gleiches  von  den  Ver- 
hältnissen der  ^^;   die  Reflexion  und  die  Brechung  an  der  Grenze 


§  26,   Die  Amplituden  hei  Reflexion  an  der  Orenxe  absorbierender  Medien.     789 


absorbierender  Medien  ist  somit  stets  mit  Phasenänderung  verbunden, 
und  einfallendes  linear  polarisiertes  Licht  wird  durch  sie  im  allge- 
meinen elliptisch  polarisiert 

Die  Einführung  der  Ansätze  (174')  in  (174)  liefert  das  System^») 

^(®(a,,S-a,3a)-a,,(g(ä:-.$8t))]  [  174.) 

=  2[f(®Kl  e  -  «18«)  -  «12(3«  -«>«))],. 

wobei  die  Summen  links  sich  auf  alle  im  Medium  (0),  die  rechts  auf 
alle  im  Medium  (1)  fortschreitenden  Wellen  beziehen.  Bei  Einführung 
des  komplexen  Äzimutes  b,^  und  bei  Benutzung  der  Proportionalität 


zwischen  den  o^  und  den 


erhält  man  die  Formeln 


(S  (£  cos  b)  =  2  (^  ®  cos  b), , 

(S  sin  b)      =  2  (®  8»o  H ' 
2(J?9t  cos  b)  =  2(^51  cosb),, 

2  [I  (sin  b  (n,,  ®  -  Ol,  »)  +  a„  cos  b) 
=2  [f  (sin  b  (flu  ®  -  Ol,  9t)  +  Ol,  cos  b) 


174'") 


die  auch  im  allgemeinsten  Falle  die  vier  komplexen  Amplituden  S  der 
reflektierten  und  der  gebrochenen  Wellen  zu  bestimmen  gestatten.  — 
Wir  wenden  uns  sogleich  zu  dem  wichtigsten  Falle,  daß  das 
erste  Medium  isotrop  und  durchsichtig  und  die  einfallende  Welle 
homogen  ist.  Indem  wir  dabei  die  S.  637  u.  f.  gemachten  Schluß- 
reihen anwenden,  gelangen  wir  ohne  weiteres  zu  dem  Formelsystem 

(ßp  -  5R,)  y  =  5).  S.  cos  b.  +  ®,  e.  cos  b, , 
((£p  +  «,)«-  ®.9t.  cos  b.  +  'S),  %  cos  b. , 
(®.  +  9t.)      =S)„8inb,  +  3),8inb., 


a  (®.  -  SR.)  {-  =  ^  [(Oll  ®.  -  «18  «.)  «n  K  +  a»  cos  b. 


+ 


(0,1  S,  -  Ol,  21 J  sin  b,  +  Ol,  cos  b, 


174"") 


in  dem  die  neu  eingeführten  Größen  die  a.  a.  0.  festgesetzte  und 
durch  die  Bezeichnung  hervorgehobene  Bedeutung  besitzen;  a  ist  die 
aus  den  o^^  durch  den  Übergang  zu  einem  durchsichtigen  isotropen 
Körper  resultierende  Konstante. 

Über  die  nächste  Verwertung  dieser  Formeln   ist   das  S.  620 

47* 
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Mitgeteilte  maßgebend ;  doch  sind  die  Verhältnisse  dadurch  kompliziert, 
daß  auch  bei  reellen  (£,  und  d^  alle  8t,,  SR^,  S)^,  S)^  komplex  werden, 
und  demzufolge  die  Anwendung  der  Eesultate  noch  die  Sonderung 
des  Reellen  und  des  Imaginären  verlangte  Eine  weitere  Verfolgung 
dieses  Problemes  bietet  nur  ein  spezielles  Interesse;  die  dargestellten 
Erscheinungen  sind  auch  nicht  so  wesentlich  von  den  bei  isotropen 
Medien  wahrnehmbaren  verschieden,  daß  das  nähere  Eingehen 
sich  lohnte. 

Indessen  ist  zu  erwähnen,  daß,  abweichend  von  den  analogen 
Vorgängen  bei  durchsichtigen  Krystallen,  die  Erscheinungen  der  Ke- 
flexion  hier  ein  wesentliches  praktisches  Interesse  stets  dann  er- 
halten, wenn  die  Absorption  so  stark  ist,  daß  eine  Bestimmung  der 
optischen  Konstanten  der  Krystalle  durch  die  Beobachtung  des 
durchgehenden  Lichtes  schwierig  oder  unmöglich  wird.  Daß  das 
Verhalten  des  reflektierten  Lichtes  sowohl  von  den  Polarisations-,  als 
von  den  Absorptionskonstanten  des  Krystalles  abhängt,  geht  schon 
aus  den  obigen  Grenzbedingungen  hervor  und  wird  weiter  unten  bei 
dem  durchgeführten  Beispiel  isotroper  absorbierender  Körper  noch 
deutlicher  werden;  in  der  That  gestattet  seine  Beobachtung  auch  bei 
Krystallen  die  Bestimmung  sämtlicher  Konstanten."*)  — 

Das  Problem  des  Überganges  ebener  Wellen  zwischen  zwei 
isotropen  Medien  wollen  wir  zunächst  allgemein  in  Angriflf  nehmen, 
also  beide  Körper  als  absorbierend  voraussetzen.  Wir  erhalten  dann 
aus  (174'"),  indem  wir  beide  Medien  in  der  S.  618  u.  f.  erörterten  Weise 
als  Grenzfälle  einaxiger  Krystalle  behandeln,  deren  optische  Axen 
in  das  Einfallslot  fallen,  und  indem  wir  demgemäß  das  Azimut  D 
für  alle  Wellen  reell  und  entweder  gleich  0  oder  gleich  J;r  an- 
nehmen, das  System 

(®^-9i^)s  =  S),e.,  (®^  +  9t^)9t   =®/a,, 

wobei  die  Sinus  2t  und  2t,  der  komplexen  Einfalls-  und  Brechimgs- 
winkel  durch  das  Brechungsgesetz  2t*/a  =  2t,^/n,  miteinander  in  Ver- 
bindung stehen.     Die  Auflösung  dieser  Gleichungen  liefert 


175) 


175') 


^    _-ß:   2(,6-2l(J^       ^   «ß;«®_-«'5' 
^    _  ß;   2  2t(I_       ^-ff        ?_^® 


was  formal  mit  dem  System  (95')  für  die  Reflexion  nicht  homogener 
Wellen  an  der  Zwischengrenze  zweier  durchsichtiger  isotroper  Körper 
übereinstimmt,  sich  aber  von  ihm  wesentlich  dadurch  unterscheidet, 
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daß  das  frühere  BrechuHgsgesetz  reelle,  das  jetzige  aber  komplexe 
Parameter  enthält. 

Indem  man  8l  =  8inf,  ©«cosf,  81,  =  sinf,,  S,  =  cosf,  setzt,  er- 
hält man  auch 

P  !>  sin (f  +  f,)  '         •  •  tg(f  +  f,)  ^^ 


P  ^P  sin  (f  +  f,)  '      ^'       "^'  sin  (f  +  f,)  cos  (f  -  f,)  ' 

Ist  das  erste  Medium  durchsichtig,   so  ist  a  mit  a,   9(  mit  a, 
®  mit  y,  f  mit  qr  zu  vertauschen,  und  es  gilt 

Die  Resultate  (175')  nehmen  dann  die  Form  an 


5)^  =  ®^ — ^   ^y,._.z=^_,  s>.=  e. ^'' 


^l/^V^"-^• 


175'") 


Von  diesen  Ausdrücken  besitzen  das  bei  weitem  größte  praktische 
Interesse  die  auf  die  reflektierte  Welle  bezüglichen,  und  wir  be- 
schränken uns  weiterhin  auf  deren  alleinige  Betrachtung. 

Setzen  wir 

-|  =  tg*,A    |;=tg^.A    ^  =  tg.9-,e"'',  176) 

so  bezeichnet  in  jeder  Formel  das  betreflfende  d  die  Beschleunigung 
der  Welle,  deren  Amplitude  links  im  Zähler  steht,  gegen  die,  deren 
Amplitude  sich  im  Nenner  findet;  tgi9-  bezeichnet  zunächst  das  Ver- 
hältnis der  reellen  Amplituden,  welche  den  links  stehenden  komplexen 
entsprechen,  und  die  &  sind  im  allgemeinen  nur  Hilfsgrößen;  jedoch 
hat  &^  noch  die  bestimmte  und  praktisch  wichtige  Bedeutung  des 
Azimutes,  welches  der  durch  Kompensation  der  Beschleunigung  d^ 
hergestellten  linearen  Polarisation  der  reflektierten  Welle  zugehört. 
d^  und  tg&^  bestimmen  nach  den  Formeln  (20")  den  Polarisations- 
zustand der  reflektierten  Welle  vollständig;  die  Verhältnisse  werden 
am  einfachsten,  wenn  (£^/@^  =  1,  das  einfallende  Licht  also  nach 
dem  Azimut  \n  linear  polarisiert  ist,  und  wir  wollen  diesen  Fall 
weiterhin  realisiert  annehmen. 
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Die  Berechnung  der  &  und  d  aus  den  Werten  (175'")  fär 
SRp/®  , ...  geschieht  Torteilhaft  durch  Vennittelung  dreier  Paare  tob 
Hilfsgrößen  P  und  Q,  die  dadurch  definiert  sind,   daß 

176')  i+tg^^_^ 

1-tg^C*^  tgP 

gesetzt  wird;  da  diese  Formel  mit 

^  fjf%ff\  cos  2  ^  + 1  sin  2  ^  sin  (2  cos  Q  +  t  sin  ^ 

^  r^8in2^  cos  d         ""  tgP 

identisch  ist,  so  ergieht  sich  einerseits 

176'")  tg  Q  =  sin c?  tg 2  *,     cos 2 P  =  cosc?  sin  2  t9- , 

andererseits 

176"")  tg  c?  =  sin  e  tg  2  P,    cos  2  »9-  =  cos  Q  sin  2  P. 

Die  Werte  (175"')  führen  nun  sogleich  auf  folgende  relativ  eiß- 
fache  Beziehungen 


177) 


e!±^Jra^^      _e^ cos  <p 

|/l--sm> 


--  ? 


a  ^ 


|/l--8m> 


aus  denen  die  P  und  Q  sich  streng  berechnen,  lassen.  — 

Wir  betrachten  nur  zwei  wichtige  Spezialfälle,  in  denen  eine 
angenäherte  und  einfache  Bestimmung  von  P  und  Q  möglich  ist 
und  die  zugleich  die  bei  weitem  wichtigsten  von  der  Natur  gebotenen 
Vorkommnisse  umfassen. 

Zunächst  nehmen  wir  an,  daß  die  Absorption  gering  genug  sei. 
um  x,^  resp.  {a,'' fa,)^  neben  Eins  vernachlässigen  zu  können.  Man 
erhält  dann  aus  den  Formeln  (177)  für  die  Q  je  eine  Größe  erster 
Ordnung,  für  die  P  aber  je  denselben  Wert,  wie  bei  verschwindender 
Absorption.  Verbindet  man  dies  mit  den  Formeln  (176""),  so  er- 
gieht sich  auch  d  von  erster  Ordnung,  solange  tg2P  endlich  ist, 
dagegen  &  von  gleicher  Größe,  wie  bei  verschwindender  Absorption; 
es  werden  also  zwar  die  Phasen,  nicht  aber  die  Amplituden  durch 
die  geringe  Absorption  beeinflußt. 

Speziell  für  Q^  und  P^  finden  sich  die  Beziehungen 


§  26,    Reflexion  bei  schwacher  Absorption,  743 


cos© 


tg^r 


1/  — ßinoptgop        .    ^                  —  sinoptg« 
;  _  }/  g        ^  '^^      sin  Qr  _  _^!____1 


ITTO 


wobei  aja,=-  sin^qp/sin^qp, ,  also  1  —  (a,/a)sm^9>  =  cos*  9,  ist,  unter 
(ff  den  (p  zugehörigen  Brechungswinkel  verstanden.  Da  cos  Q^  nur  um 
eine  Größe  zweiter  Ordnung  von  Eins  verschieden  ist,  so  gilt  auch 

und  hieraus  folgt  schließlich 

^g^  ^ flr/  Bin  2  y  tg  y, .     ^   _       C08(y+y,)^    j,^rj,,x 

Die  relative  Verzögerung  —  rf.  der  beiden  Komponenten  senk- 
recht und  parallel  zur  Einfallsebene,  die  bei  kleinen  Einfallswinkeln 
von  erster  Ordnung  ist,  steigt  also  in  der  Nähe'des  Polarisations- 
winkels (f>\  für  den  qp'  +  qp/  =  ^;r  ist,  schnell  an,  erreicht  bei  dem 
Polarisationswinkel  den  Betrag  \n  und  nähert  sich  weiterhin  erst 
schnell,  dann  allmählich  dem  Wert  .t,  der  streng  bei  streifendem 
Einfall  stattfindet. 

Dies  Verhalten  erinnert  sehr  an  das  im  Anfang  von  §  21  be- 
schriebene, und  man  möchte  daher  zunächst  geneigt  sein,  zur  Er- 
klärung der  dort  erwähnten  Beobachtungen  eine  geringe  Absorption 
in  den  scheinbar  durchsichtigen  Körpern  heranzuziehen.  Indessen  wird 
ein  solches  Verfahren  durch  die  Thatsache  unzulässig,  daß  die  zur 
Darstellung  der  Eetiexionsbeobachtungen  anzunehmende  Absorption 
viel  größer  ausfällt,  als  sie  in  Wirklichkeit  vorhanden  ist^*)  — 

Diesem  ersten  Fall,  in  dem  die  allgemeinen  Gleichungen  sich 
vereinfachen,  fügen  wir  als  zweiten  den  an,  der  eintritt,  wenn  a^^+a^^ 
neben  a^  vernachlässigt  werden  kann,  wenn  also  die  in  allen  Werten 
(177)  auftretende  Wurzelgröße 

gesetzt  werden  kann.  Die  Bedeutung  dieser  Annahme  tritt  hervor, 
wenn  man  berücksichtigt,  daß  die  komplexe  Geschwindigkeit  0,  einer 
homogenen  Welle  im  absorbierenden  Medium  durch  a,  =  0,^,  die 
reelle  «,  durch  o,  =  0,  (1  —  ix)  gegeben  ist,  und  daß  für  das  durch- 
sichtige Medium  gilt  a>^=  a.  Bezeichnet  man  also  das  Brechungs* 
Verhältnis  o/o,,  wie  früher,  durch  Wj^,  wobei  zu  beachten,  daß  n^^^ 
sich  durch  die  Brechungsindices  n  und  n,  der  Medien  (0)  und  (1) 
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gemäß  der  Formel  n^^  =  njn  ausdrückt,  so  ergiebt  sich  ans  der 
Beziehung  aja  =  o,*la>^ 

~ä  ""  w7o~(r+ x7)« '      IT  ■"  nTÜl  ■*-  *.*)*  ' 

und  die  oben  eingeführte  Annahme  verlangt,  daß  Eins  neb«i 
n*Q{l+x,^)^  zu  vernachlässigen  sei.  Es  mag  bemerkt  werden.  M 
laut  der  Beobachtung  und  unter  Berücksichtigung  der  immerhin 
mäßigen  Genauigkeit  der  Messungen,  auf  die  unsere  Formeln  An- 
wendung finden,  dieses  Verhältnis  bei  den  Körpern  von  metalli- 
schem Aussehen  sehr  nahezu  stattfindet,  und  zwar  bei  häufig  sehr 
kleinem  n^Q  wesentlich  infolge  des  beträchtlichen  Wertes  von  *,. 

Die  Auflösung  der  Gleichungen  (177)  unter  den  vorausgesetzten 
Vemachlässigimgen  ergiebt  für  diesen  Fall  der  sogenannten  Metall- 
reflexion die  folgenden  Gesetze,  die  wir  als  bis  auf  zweite  Ord- 
nung genau  betrachten  wollen  ^^: 


178') 


178") 


178'") 


I    irr    P      _    »*10  V"l    +  X,«    /-  1    -   X,«  .      -         \ 


Handelt  es  sich  nur  um  die  Beurteilung  des  Verlaufes  der  ein- 
zelnen Funktionen,  so  kann  man  in  den  Klammem  rechts  auch  noch 
je  das  zweite  Glied,  als  von  erster  Ordnung,  neben  dem  ersten  ver- 
nachlässigen und  erhält  dabei  um  so  strengere  Werte,  je  kleiner 
der  Einfallswinkel  cp  ist.  In  diesem  Falle  werden  die  Q  sämtlich 
zu  Konstanten,  nämlich  die  tg  Q  resp.  gleich  ±  x,,  und  der  Verlauf 
der  Größen  d  und  &  läßt  sich,  als  von  den  P  allein  abhängig, 
leicht  diskutieren. 

Da  mit  von  0  bis  1  ;r  wachsendem  Einfallswinkel  P  von  einem 
gewissen  positiven  und  J^;r  überschreitenden  Ausgangswert  bis  |.t 
zunimmt,  und  da  0<  Qp<^;r  ist,  so  geht  gleichzeitig  d  von  einer 
positiven  und  \n  überschreitenden  unteren  Grenze  bis  n;  aus  einem 
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B  ähnlichen  Grunde  folgt,  daß  zugleich  d^  von  einem  negativen  und 
über  —  \n  liegenden  Ausgangswert  bis  —  n  fällt.  P^  geht  von 
\n  bis  0,  gleichzeitig  also  d^  von  n  bis  0. 

Daß  die  Komponenten  parallel  und  senkrecht  zur  Einfallsebene 
.    sich  bei  normalem  Einfall  anscheinend  nicht  gleich  verhalten^  hängt 
ersichtlich  ebenso  mit  dem  Sinne  zusammen,  in  welchem  ihre  Am- 
plituden  positiv  gerechnet  werden,  wie  die  S.  627  besprochene  schein- 
bare Drehung  linear  polarisierten  Lichtes  bei  normaler  Reflexion. 
^   Da  eine  Umkehrung  der  Richtung  eines  Schwingungsvektors  mit  einer 
'    Änderung  seiner  Phase  um  n  äc^uivalent  ist,  so  muß,  wenn  man  bei 
'   normalem   Einfall    die    beiden   Komponenten    in   gleichem   Sinne 
rechnet,  d^  mit  n+  d^  vertauscht  werden;  dann  ergiebt  sich  in  der 
That  auch  die  gleiche  Verzögerung. 

Den  Einfallswinkel  q>  =  q>\  bei  dem  d^  den  Wert  -J-  n  passiert, 
^''  nennt  man  den  Haupteinfallswinkel;  nach  der  zweiten  Formel 
(176'")  ist  für  ihn  2P^  =  |  ;r,  also  tg  P^  =  1.    Man  erhält  hiemach  in 
erster  Näherung  aus  (178'") 

sin 9)'  tg(p'  =  n^o^^  +  ^'^ 

somit  cos^  (f^  als  von  erster  Ordnung,  und  unter  Benutzung  dieses 
Resultates  in  zweiter  Näherung 

sin  <;p'  tg  y'  =  «,,  ^r+  X,«  (1  -  24ü-jy  •  1 79) 

Das  dem  speziellen  Wert  qp  =  9)'  entsprechende  Hauptazimut  &]. 
folgt  aus  der  zweiten  Formel  (176""),  wenn  in  ihr  sin  2P  mit  Eins 
vertauscht  wird,  gleich  \Q/y  somit  gilt  nach  (178"')  in  zweiter  An- 
näherung 

tg2.^;  =  .,(i  +  -^,Vx7))-  ^^«') 

Die  Werte  g?'  und  &^  können  bei  Beschränkung  auf  die  erste 
Annäherung  in  den  Formeln  (178'")  statt  n^^  und  x,  eingeführt 
werden;  man  erhält  nämlich  sofort 


i 


'    und  wenn  man  diese  Resultate  in  (176"")  einsetzt,  ergeben  sich  die 
'  folgenden  bequemen  Näherungsformeln  für  d^  und  &/^) 

tg  <  =  sin  2  *;  tg  (2  arctg  5^-^! , 
cos  2 .9-,  =  COS  2  ^;8in  f  2  arctg  liE-i?!^) . 

>■  '     V       ^  sin  fl)  tg » ; 
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Die  letzte  dieser  Gleichungen  zeigt  direkt  daß  i%  der  Minimal- 
wert  von  &^  ist;  der  Umstand,  daß  derselbe  unter  dem  Hauptein- 
fells Winkel  (f^  eintritt,  bei  dem  gleichzeitig  die  relative  Beschleu- 
nigung d^  =  :^n  ist,  stellt  diesen  Winkel  in  eine  auffallende  ParaUele 
zu  dem  bei  durchsichtigen  Medien  eingeführten  Polarisationswinkel  7'; 
er  geht  in  der  That  bei  verschwindender  Absorption  in  jenen  über. 

Will  man  für  einen  beliebigen  Einfallswinkel  direkt  die  tg  & 
berechnen,  welche  nach  S.  741  eine  wichtige  physikalische  Bedeutung 
haben,  so  ist  zu  benutzen,  daß  nach  (176'"') 

tff2  ,9  =  i+tg«P-2tgPco8  Q 
^  1  +  tg*P4-  2tgPco8  Q 

wird,  und  in  erster  Annäherung  für  alle  Q  gilt 

cos  Q  =  — • 

VI  +  «,' 

Man  erhält  hiemach  leicht 


179") 


?l  ^  ia2  Q.    _  COS»  y  +  n^\  (1  4-  x,»)  -  2  n^^  cos  y 
£}       ^   '  i»        cos«  <jP  +  ni^o  (1  +  X,«)  +  2  n,o  cos  (p  ' 

?l  -_  fffS  ^   _.  1  +  w  A  (1  +  X,«)  cos*  y  -  2  fiio  cos  y 
£^         ^   '  •        1  +  n,%  (1  +  x,«)co8«<jp  +  2n,ocosy ' 

—  =  ts^&    =  —  .  sin'y  tg«  y  4-  ni«o  (1  -H  x,«)  -  2n^o8mytgy . 
B^  ^       ^        El     sin«  y  tg«  y  +  n ,%  (1  +  x,»)  +  2  tijo  sin  y  tgy ' 

diese  Formeln  geben  die  absoluten  und  die  relativen  Schwächungs- 
verhältnisse bei  der  Metallreflexion  an ;  die  letzte  zeigt  insbesondere, 
daß  die  Komponente  senkrecht  zur  Einfallsebene  eine  stärkere 
Schwächung  erfährt,  als  die  parallel  dazu.  Für  normalen  Einfall 
gilt  streng 

l^c^'o,^     Ä«  ^  1  ±_n^Q  (1  +  X,«)  -  2 nto  ^  n«  +  yi,«(l  +  x,«j  ~  2nw, 
^      i:«        1  +  w,«,  (1  +  X,«)  +  2  w,o  ~  w«  +  n,«  (1  +  X,»)  +  2  n  fi,  • 

und  diese,  der  Kombination  der  beiden  Medien  individuelle  Kon- 
stante wird  ihr  Reflexionsvermögen  genannt 

Was  die  Bestimmung  der  Parameter  n^^j  resp.  n,,  und  x,  aus 
den  Beobachtungen  über  d^  und  d-^^  resp.  über  P.  und  Q^,  angeht 
so  geschieht  dieselbe  auf  Grund  der  Formeln  (178"')  am  besten 
durch  successive  Annäherung.  ^®)  Es  möge  erwähnt  werden,  daß  sich 
so  für  einige  Metalle  Brechungsindices  n, ,  d.  h.  Brechungsverh&lt- 
nisse  n^^  gegen  den  leeren  oder  den  Luftraum  ergeben,  d^e  erheb- 
lich kleiner  als  Eins  sind ;  dieses  unerwartete  Resultat,  das  die  Licht- 
geschwindigkeit in  ihnen  größer,  als  die  im  leeren  Baume  stattfindende, 
erweist,  ist  durch  Prismenbeobachtungen  nach  der  S.  738  angedeu- 
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teten  Methode  vollständig  bestätigt  worden.  ^®)  Die  Konstante  x, 
variiert  für  verschiedene  Metalle  zwischen  1,5  und  20,  das  für  den 
Absorptionsmodul  v^  maßgebende  Produkt  n,x,  von  2,5  bis  5,5.  — 

An  diese  Betrachtung  über  die  Reflexion  und  Brechung  an 
einer  ebenen  Grenze  zwischen  zwei  absorbierenden  Medien  läßt  sich 
nun  leicht  die  Behandlung  von  Reflexion  und  Brechung  an  einer  La- 
melle eines  absorbierenden  Mediums  schließen.®*^  Wir  beschränken 
uns  darauf,  zu  bemerken,  daß  die  Formeln,  welche  im  Eingang  von 
§  15  zu  dem  analogen  Problem  einer  durchsichtigen  isotropen  Platte 
abgeleitet  wurden,  derartig  gefaßt  sind,  daß  sie  durch  bloße  Ver- 
tauschung der  reellen  Konstanten  a,  a,,  a„  für  die  drei  in  Betracht 
kommenden  Körper  mit  komplexen  df  a,,  a„  das  neue  Problem  mit 
umfassen.  Speziell  bleiben  die  Fundamentalformeln  (102)  und  (102') 
durchaus  gültig,  und  die  in  den  letzteren  vorkommenden  Abkürzungen 
t,  und  c„  haben  die  durch  (98"")  angebene  Bedeutung. 

Von  einer  Entwickelung  dieser  komplexen  Formeln  zum  Zweck 
der  Ableitung  der  Gesetze  für  bestimmte  Erscheinungen  in  reeller  Form 
muß  hier  abgesehen  werden,  da  der  Gegenstand  ein  so  allgemeines 
Interesse,  wie  die  Vorgänge  bei  durchsichtigen  Platten,  nicht  besitzt 

§  27.     Erweiterung  der  Theorie  durch  Heranziehung  neuer 
Schwing^ungsyektoren.     Die    selektive   Absorption   und    die    anomale 
Dispersion.    Der  Einfluß  der  Translation  eines  Medium  auf  die  Licht- 

beweg^ung.     Absorbierende  aktive  Körper. 

Die  Geschwindigkeiten  m  in  durchsichtigen  und  in  absorbierenden 
Medien  und  die  Absorptionsindices  x  in  letzteren  sind  zwar  durch 
die  in  §  7  auseinandergesetzten  Überlegungen  a^s  Funktionen  der 
Periode,  und  somit  der  Farbe  des  fortgepflanzten  Lichtes  erhalten^ 
die  eine  große  Allgemeinheit  besitzen ;  trotzdem  scheint  es  aber  nicht 
möglich,  durch  sie  die  speziellen  und  merkwürdigen  Erscheinungen 
darzustellen,  welche  Körper  mit  sogenannter  selektiver  Absorption 
zeigen,  d.  h.  Körper,  die  nur  Licht  von  einer  oder  mehreren  eng 
begrenzten  Perioden,  dieses  aber  außerordentlich  stark  absorbieren. 

Die  in  verschiedenen  Gebieten  der  Physik,  besonders  in  der 
Lehre  von  der  elektrischen  Liduktion,  betrachteten  Erscheinungen 
der  Resonanz,  bei  denen  aus  einem  Gemisch  von  Schwingimgen  ver- 
schiedener Perioden  die  allein  in  merklicher  Weise  verschwinden, 
deren  Periode  mit  derjenigen  der  Eigenschwingungen  eines  von  ihnen 
getroffenen  und  gedämpfter  Schwingungen  fähigen  Systems  überein- 
stimmen, legen  die  Vermutung  nahe,  daß  jene  selektive  Absorption 
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auf  einen  analogen  Vorgang  zurückgeführt  werden  könne.  In  der 
That  gelangt  man  zu  mit  der  Erfahrung  auffallend  verwandten  Ge- 
setzen, wenn  man  neben  dem  bisherigen  Polarisationsvektor  p,  — 
mit  dem  der  Hilfsvektor  d  in  rein  geometrischem  Zusammenhang 
stand  — ,  noch  weitere  Vektoren  P^  einflihrt,  die  Eigenschwin- 
gungen ausführen  können,  und  sie  mit  p  in  eine  solche  Wechsel- 
wirkung setzt,  daß  eine  Schwingung  von  p  erzwungene  Schwingungen 
der  P^  zur  Folge  hat. 

Beziehungen,  die  dieses  leisten,  sind  in  mannigfacher  Art  auf- 
zustellen möglich®^);  bei  der  Auswahl  kann  man  sich  von  speziellen 
Vorstellungen  über  den  Mechanismus  des  Vorganges  leiten  lassen, 
z.  B.  an  die  S.  465  erörterten  elektromagnetischen  Resonatoren  an- 
knüpfen;  entscheidend  wird  aber  immer  nur  die  Übereinstimmung 
der  Resultate  mit  den  Beobachtungen  sein.  In  Bezug  hierauf  ist 
besonders  in  Betracht  zu  ziehen,  daß  die  Hauptgleichungen  auch  nach 
der  Erweiterung  bei  Anwendung  auf  periodische  Schwingungen  die 
früher  erhaltene  und  durch  die  Beobachtungen  so  genau  bestätigt« 
Form  bewahren  müssen,  und  daß  nur  die  Abhängigkeit  ikrer  Parameter 
von  der  Periode  der  Schwingung  geändert  werden  darf;  nach  der  be- 
nutzten Ableitung  der  Grenzbedingungen  aus  den  Hauptgleichungen 
haben  dann  mit  letzteren  auch  die  ersteren  die  frühere  Gestalt 

Da  Erscheinungen  der  Dispersion  und  der  Absorption  im  leeren 
Räume  nicht  auftreten,  so  kann  man  die  neuen  Vektoren  P^  als  eine 
Folge  der  Anwesenheit  ponderabler  Materie  ansehen,  und  es  liegt  nahe, 
in  sie  die  gesamte  Wirkung  der  letzteren  auf  die  Lichtbewegung 
derart  hineinzulegen,  daß  die  Gleichungen  sich  auf  die  für  den  leeren 
Raum  geltenden  reduzieren,  wenn  jene  Vektoren  verschwinden.  Wir 
wollen  demgemäß  verfahren,  weil  sich  dabei  der  Einfluß  der  neuen 
Vektoren  auf  die  Gesetze  der  Erscheinungen  am  reinsten  darstellt  — 

Den  Ausgangspunkt  bildet  für  uns  wiederum  die  HAMiLxoN'sche 
Gleichung  (25") 

180)  fdtJ{S{(p  -  1/^)  -  ö'a)  dk  =  0, 

in  dei:  nun  aber  die  abhängigen  Variabein  nicht  nur  durch  die  Kom- 
ponenten Uj  Vj  w  des  Polarisationsvektors  p,  sondern  auch  durch 
die  Komponenten  L\^  F^,  //'^  der  neuen  Vektoren  P^  dargestellt 
werden;  daneben  wollen  wir  als  bequeme  Abkürzungen  die  Kom- 
ponenten i,  Tj,  ^  des  rein  geometrischen  Hilfsvektors  d  führen.  Wir 
beschränken  uns  auf  den  Fall  eines  physikalisch  in  Bezug  auf  die 
Koordinatenebenen  symmetrischen  Mediums. 
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Für  den  leeren  Raum  war  nach  S.  561 

2 1/;,  =  u'2  +  t,'2  +  ^'2^     2  <po  =  v^r  +  V^  +  i\  180') 

und  diese  Glieder  sind  hier  als  erste  Teile  von  i/;  und  (p  bei- 
zubehalten. Die  Ergänzungsglieder  müssen,  um  die  Superposition 
verschiedener  Wellen  zu  gestatten,  homogene  Funktionen  'zweiten 
Grades  der  Vektorkomponenten  sein  und  nach  dem  Obigen  mit 
den  f/^,  J\y  Wj^  verschwinden.  Wir  können  sie,  wie  früher  gezeigt, 
in  beliebiger  Weise  der  potentiellen  oder  der  kinetischen  Energie  zu- 
ordnen und  uns  dabei  nur  durch  das  Streben  nach  Anschaulichkeit 
leiten  lassen. 

Anteile  der  \p  und  (f>,  die  für  sich  allein  genommen  Eigen- 
schwingungen der  Vektoren  P^  ergeben,  liefern  die  Ansätze 

2  Vi  =  2  (  ^a'  +  ^'^'  +  ^^'»')»  )  1 80") 

wobei  die  d^^  Konstanten  bezeichnen,  aber  von  konstanten  Faktoren 
in  i//j  abgesehen  werden  kann,  da  über  die  Natur  der  Komponenten 
^/4>  ^\y  ^h  l^einerlei  beschränkende  Annahmen  getroffen  sind. 

Die  Wechselwirkung  zwischen  den  Vektoren  P^  und  p  können  wir 
durch  ein  von  diesen  beiden  Vektoren  abhängiges  Glied  q>^  einfuhren, 
dessen  denkbar  einfachste,  mit  den  Grundsätzen  von  S.  568  verein- 
bare Form  sein  wird 

V2  =  2  («!^'  ^;  I  +  *5i"  ^H^  +  '^^  ^aO-  1 80'") 

Endlich  kann  die  dämpfende  Wirkung  auf  die  Vektoren  P^  in  ein- 
fachster Weise  durch  den  Ansatz 

ausgedrückt  werden;  cOV  und  /J[J>  sind  dabei  wiederum  Konstanten. 

Diese  Ausdrücke  führen  bei  Einsetzung  in  die  HAMiLTON'sche 
Gleichung  (180)  zu  den  folgenden  Formeln 

„       BS       dZ         ,,       dZ        Ba         „       Ba       BH  io^x 

wobei 

H  =  i;^|  + -Tej^i)  £/„     H=v^v  +  ^^^^F^,     Z=v^C+^ef)H\     181') 

ist;  außerdem  zu 

n'  +  '^H'y,+ff^F^  +  e^^>r3  =  0,    \  181") 


750  V.  Teü,     Optik.    IIL  Kap, 


Im  Falle  periodischer  Schwingungen,  wo  wir  uns  der  komplexen 
Funktionen  u,  t),  m,  y,  ij,  5,  U;^,  SJ^,  22;^,  X,  ?),  3  bedienen,  giebt 
das  letzte  Tripel 

181'")    u,(rfi^>  -  i^-^y + ^*f^') + .!^>5 = 0, . . . 

und  es  wird  bei  Einführung  der  Abkürzung  T/2yT  =  d   nach  (IST) 

worin  Qj  eine  neue  Bezeichnung  ist.     Die  Gleichungen  (181)  nehmen 
sonach  die  Gestalt  an 


welche  nach  S.  732  für  absorbierende  Kry stalle  von  der  voraus- 
gesetzten Symmetrie  charakteristisch  ist.  Ein  Unterschied  von  der 
früher  benutzten  liegt  nur  in  der  Art  der  Abhängigkeit  zwischen 
den  a^  und  der  Periode  r;  im  übrigen  bleiben  alle  früher  gezogenen 
Folgerungen  ungeändert  in  Kraft. 

Die  Konstanten  oy  bestimmen  nach  der  hier  gültigen  Formel 
(169')  den  Wert  der  komplexen  Geschwindigkeit  0,  und  hierdurch 
auch  die  reelle  Geschwindigkeit  a>  und  den  Absorptionsindex  x\  um 
die  Wirkung  der  erweiterten  Theorie  auf  diese  Größen  klarzustellen, 
genügt  es,  den  Fall  eines  isotropen  Mediums  zu  betrachten,  wo  alle 
O;  einander  gleich  sind,  und  wo  gilt 

182)  0«  =  .^  -  y.J^^ 


Ist  nur  ein  Vektor  F  vorhanden,  so  wird  noch  einfacher,  falls  man 
die  Konstanten  r/^,  tf/,, /)^  durch  andere  y,  &qj  &,  anschaulicher  aus- 
drückt. 

Da  0  =  w/(l  —ix)  ist,  so  folgt  hieraus: 

5?ÜL:l?'^  -    2  /'l  _  -l'-^*  (^^  -  ^o)   ] 
(1  -f  X«)«  "  ^  l^     (^«  -"^;)«  +  ^'&,v ' 


182") 


Ist  &,  klein  gegen  &q,  so  nimmt  der  erste  dieser  Ausdrücke 
seine  extremen  Werte  bei  O'^  =  i9^^  ±  ^^  &,  an,  imd  man  übersieht 
den  ganzen  Verlauf  beider  Funktionen  aus  der  folgenden  Zusammen- 
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Stellung   einander  entsprechender  Werte,   in    denen   bereits   die  in 
Bezug  auf  O-Jd-Q  quadratischen  Glieder  beseitigt  sind: 


W»  (1    -   X«)  „ 


(1    +  X»)» 

2  cü«x      _  ^  vV^o  v»  g«  »0  ^ 


(1  +  X«)»  '  2;5^,     '  2^, 

Man  erkennt,  daß  w*(l  —  «^/(l  +  «*)*  von  v*  aus  wächst  bis 
in  die  Nähe  von  &  =z  0^^^  dann  schnell  abfällt  und  weiter  all- 
mählich wieder  ansteigt,  ohne  den  Ausgangswert  zu  erreichen; 
2o}^x/{\  +  x^^  ist  gleichzeitig  sehr  klein  und  erhebt  sich  nur  in 
der  Nähe  von  0-  =  &q  zu  einem  beträchtlichen  Wert  Man  wird 
daher  mit  Ausnahme  dieses  Bereiches  x^  neben  Eins  vernachlässigen 
können  und  erhält  dann  durch  das  zuerst  Gesagte  direkt  den  Ver- 
lauf von  M^  angegeben,  woraus  auch  der  von  n^  •=  v^jco^  folgt. 

Die  Theorie  ergiebt  somit  bei  Benutzung  eines  einzigen  Vektors  P 
eine  merkliche  Absorption  nur  in  der  Umgebung  einer  ganz  be- 
stimmten singulären  Periode  TQ  =  2;ri9"^,,  und  Brechungsindices,  die 
beim  Überschreiten  dieses  Bereiches  überaus  schnell  von  kleinen  auf 
große  Werte  springen.  Das  erstere  entspricht  dem  im  Eingang  als 
selektive  Absorption  bezeichneten  Vorgang,  das  letztere  erklärt 
die  nach  der  Erfahnmg  hiermit  häutig,  vielleicht  immer,  verbundene 
Erscheinung  der  anomalen  Dispersion,  welche  darin  besteht,  daß 
ein  Prisma  aus  dem  betrachteten  Medium  kein  normales  Spektrum 
liefert,  bei  welchem  rotes  Licht  am  wenigsten,  violettes  am  meisten 
abgelenkt  erscheint,  sondern  vielmehr  eines,  bei  welchem  der  Teil 
des  Spektrums,  der  die  Farben  von  rot  bis  zu  der  selektiv  absor- 
bierten enthält,  im  Sinne  stärkerer  Ablenkung  über  den  Rest  hinaus 
verlegt  erscheint.  ®^ 

Es  ist  leicht  zu  übersehen,  wie  die  Gesetze  sich  komplizieren, 
wenn  statt  nur  eines  Vektors  P  deren  mehrere  vorhanden  sind;  ein 
jeder  von  ihnen  wird  eine  singulare  Periode  r^  —  und  somit  einen 
Wert  &f^  =  rJ2n  —  bestimmen,  in  deren  Umgebung  der  Verlauf 
mit  dem  oben  erörterten  übereinstimmt,  und  der  im  Spektrum  ein 
Absorptionsstreifen  entspricht. 

Liegen  diese  singulären  Perioden  r^  sämtlich  weit  außerhalb 
des  Bereiches  der  optischen  Wahmehmbarkeit,  so  kann  in  der 
Formel  (181")  &^&,'^  neben  (i?-*  — 19-^)*  vernachlässigt  werden,  und 
man  erhält  im  ganzen  sichtbaren  Spektrum  eine  nur  unmerkliche 
Absorption  und  zugleich 
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dieser  Ausdruck  stellt  ein  sehr  allgemeines  Dispersionsgesetz  dar 
und  giebt  bei  anscheinend  durchsichtigen  Medien  die  Beobachtungen 
mit  großer  Genauigkeit  wieder^  wenn  man  von  der  Summe  auch  nur 
ein  oder  zwei  Glieder  beibehält®'*)  — 

Statt  des  oben  S.  749  eingeführten  Ansatzes  für  die  zwischen 
den  Vektoren  P^  und  p  stattfindende  Wechselwirkung  kann  man 
natürlich  auch  andere  anwenden;  unter  diesen  zeichnet  sich  einer 
durch  eine  eigentümliche  Folgerung  aus,  die  er  gestattet,  und  er 
mag  aus  diesem  Grunde  noch  angeführt  werden.     Setzt  man 

183)  <r2  =  2  iß'i^^  U;  u'  +  <7f  Vi  V  +  gf  Wk  «-) , 

so  treten  an  Stelle  der  Gleichungen  (181)  jetzt  die  anderen 

1830  r=.«(||-^i),... 

wobei  bezeichnet 

183")  U  =  m"  — 2^ä  '  Vh  ,  .  .  . 

und  an  Stelle  von  (181")  bei  Beschränkung  auf  durchsichtige  Medien 

188"')  VH+ct;^'U^-gH-u=Q,...  . 

Bei  periodischen  Schwingungen  giebt  letzteres 

183"")  f^/;'(^/^^2-l)=  --g'it'u",... 

also  folgt  nach  (183') 

wobei 

184')  «?  =  n-2^,/;i,.-; 

es  ist  leicht  zu  zeigen,  daß  dies  System  mit  dem  obigen  wesentUch 
gleichwertig  ist,  und  daß  die  n^  die  Hauptbrechungsindices  des  Kry- 
stalles  darstellen. 

Bei  isotropen  Medien  sind  die  n^  einander  gleich,  und  wir  haben, 
indem  wir,  wie  früher,  w^  =  v^jn^  =  a  setzen, 

184T  .--adl-li),... 

I84-)  „..,H._^_|_.- 

Wir  wollen  nunmehr  annehmen,  daß  das  ponderable  Medium, 
innerhalb    dessen  die  Fortpflanzung   der  Schwingungen    stattfindet, 
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selbst  mit  einer  Geschwindigkeit  ii  in  der  Richtung  s  fortschreite. 
Es  wird  sich  dann,  da  wir  uns  die  Vektoren  P^  an  der  Materie  haftend 
denken,  an  der  betrachteten  Stelle  des  Raumes  jedes  der  Pj^  nicht 
nur  deswegen  mit  der  Zeit  ändern,  weil  Schwingungen  stattfinden, 
sondern  auch,  weil  in  folgenden  Zeitmomenten  immer  andere  ponderable 
Teile  an  jene  Stelle  gelangen,  deren  P^  im  allgemeinen  andere  Ampli- 
tuden und  Phasen  besitzen.  Die  ganze  Änderung  yon  f^^ ,  . . .  wird 
sonach  durch  {1/^+  Qd  V\l ds), . .  .  gegeben  sein.®*)  Es  erscheint 
plausibel,  daß  die  Wechselwirkung  zwischen  den  Pj^  und  p  in  dem 
vorausgesetzten  Falle  nicht  von  den  partiellen,  sondern  von  den 
totalen  Änderungen  der  i\,  J\,  W^  abhängt,  und  daß  man  somit 
statt  (183)  setzen  darf 

Wenden  wir  diesen  Ansatz  auf  den  Fall  eines  durchsichtigen 
Mediums  an,  so  erhalten  wir 

wobei 

r  =  ,/"-2i7l^'  [vh  +  ß^-~) , . .  •  185") 

ist,  und  außerdem  gilt 

V\:  +  ^^'  U,  =  ffl'^  (u"  +  ß  ^"-) .  •  •  •  185'") 

Bei  periodischen  Schwingungen  in  ebenen  Wellen  giebt  dies 

wobei  c  den  Cosinus  des  Winkels  zwischen  der  Wellennormalen  und 
der  Richtung  von  il  bezeichnet 

Die  Formeln  (185'"')  unterscheiden  sich  nur  dadurch  von  (183""), 
daß  die  //J^-'^mit  y^"^(l  —  ßc/ry)  vertauscht  sind;  es  werden  sonach  auch 
die  aus  letzteren  folgenden  (184),  ...  in  Geltung  bleiben,  wenn  man 
diese  Vertauschung  vornimmt,  d.  h.  die  Ausdrücke  nf  —  1  mit  dem 
Faktor  (1  —  ßc/w)  multipliziert. 

Dies  Resultat  wollen  wir  für  isotrope  Medien  noch  auf  eine 
andere  Form  bringen.  Wir  können  nämlich  nach  (185')  und  (185"") 
bei  Rücksicht  auf  (184"')  und  auf  die  Kleinheit  von  ß/a>  schreiben 

."(>-^f-'"^^')-«(|-|-.1l.-;  '««N 
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weiter  ist  aber  u'^cjea^  —du  jds,  und  wir  erhalten  somit 

186-)  „"  =  af|v_Ji)_2a'J^',... 

\ox       ayl  OS  ' 

wobei 

186")  a'=ß— "--• 

Vergleichen  wir  diese  Formeln  mit  (122)  und  (122"'),  so  erkennen 
wir,  daß  der  hier  eingeschlagene  Weg  zu  denselben  Differential- 
gleichungen führt,  die  wir  auf  S.  677  zur  Erklärung  der  Vorgänge 
in  bewegten  Medien  angesetzt  hatten,  überdies  aber  den  damals 
willkürlich  gelassenen  Parameter  a'  ebenso  bestimmt,  wie  dies  der 
Beobachtung  entspricht.  — 

Wie  oben  für  durchsichtige  und  für  absorbierende  inaktive 
Krystalle  gezeigt,  so  ist  es  auch  möglich,  für  die  Lichtbewegung  in 
magnetisch  und  in  natürlich  aktiven  Körpern  auf  der  oben  benutzten 
Grundlage  die  Differentialgleichungen  zu  erhalten,  nämlich,  da  der 
leere  Ba,um  keine  Aktivität  zeigt,  deren  Zustandekommen  allein  durch 
geeignete  neue  Vektoren  P^  zu  bewirken,  die  mit  dem  Polarisations- 
vektor p  in  Wechselwirkung  gesetzt  werden. 

Wir  haben  früher  diesen  Weg  nicht  eingeschlagen,  weil  bei  dem 
Problem  der  aktiven  Körper  dieselben  Willkürlichkeiten  auftreten,  die 
bei  Aufstellung  der  Gleichungen  für  die  selektiv  absorbierenden  er- 
wähnt worden  sind,  und  weil  der  Unterschied  der  Resultate  von  den 
früher  in  ziemlieh  zwingender  Weise  erhaltenen  allein  in  dem  Gesetz 
liegen  kann,  welches  die  Parameter  der  Differentialgleichungen  für 
einfarbiges  Licht  mit  der  Periode  r  verbindet.  Da  hier  Wider- 
sprüche zwischen  den  früheren  Resultaten  und  der  Beobachtung 
nicht  wahrgenommen  sind,  so  würde  der  neue  Weg  dem  oben  be- 
nutzten gegenüber  erst  dann  gewichtige  Vorteile  bieten,  wenn  über 
das  Wesen  der  verschiedenen  Schwingungsvektoren  und  über  den 
Mechanismus  ihrer  Wechselwirkung  wohlbegründete  und  der  Theorie 
zugängliche  Vorstellungen  gewonnen  wären.  Anders  natürlich,  wo, 
wie  im  Falle  der  selektiven  Absorption,  die  früheren  Grundlagen 
zu  spezielle  Gesetze  liefern,  um  alle  Beobachtungen  zu  erklären.  In 
dieser  Richtung  ist  noch  zu  erwähnen,  daß  die  Gesetze  der  Reflexion 
an  den  OberÜächen  der  stark  magnetisierbaren  Metalle,  wenn  sich 
dieselben  in  einem  Magnetfelde  befinden,  durch  Einfügung  der 
Glieder,  welche  geeignet  schienen,  die  magnetische  Aktivität  durch- 
sichtiger Körper  zu  erklären,  in  die  Gleichungen  (149)  für  absor- 
bierende Medien  nicht  im  Einklang  mit  der  Beobachtung  zu  ge- 
winnen sind.*^^) 
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Ob  schon  die  Hauptgleichungen  nicht  der  Erfahrung  entsprechen, 
hat  die  Beobachtung  direkt  zu  entscheiden  nicht  vermocht;  letztere 
zeigt  vielmehr  bei  Benutzung  dünner  Metallschichten  die  Erschei- 
nungen der  Drehung  der  Polarisationsebene  durchgehenden  Lichtes 
ganz  in  der  S.  696  u.  f.  erörterten  Weise.  Sie  hat  auch  festgestellt, 
daß  die  Drehung,  und  somit  der  ftir  diese  maßgebende  Parameter, 
nicht  der  magnetischen  Feldstärke,  sondern  dem  durch  sie  bewirkten 
lokalen  Moment  proportional  ist,  und  wir  haben  darauf  im  Voraus 
Bezug  genommen,  indem  wir  S.  572  und  619  den  für  die  magnetische 
Aktivität  maßgebenden  Vektor  mit  dem  lokalen  Moment  proportional 
und  in  naturgemäßer  Folge  hiervon  der  lokalen  magnetischen  Axe 
parallel  annahmen. 

Da  aber  die  Grenzbedingungen  bisher  stets  aus  den  Haupt- 
gleichungen gewonnen  sind,  und  da  nicht  einzusehen  ist,  warum 
dieser  Weg  in  dem  speziellen  vorliegenden  Problem  aufhören  sollte, 
gangbar  zu  sein,  so  spricht  die  Wahrscheinlichkeit  dafür,  daß  die 
Korrektur  schon  an  den  Hauptgleichungen  anzubringen  ist.  Bei  der 
hier  vorliegenden  Unbestimmtheit  des  Problems  genüge  es,  zu  be- 
merken, daß,  ohne  die  Grundlagen  zu  verlassen,  auf  denen  hier  gebaut 
ist,  eine  Verallgemeinerung  der  Formeln  dadurch  gewonnen  werden 
kann,  daß  die  bei  der  allgemeinen  Betrachtung  des  §  7  zunächst  aus- 
geschlossenen beiden  Ansätze  (27'")  und  (34')  herangezogen  werden. 
Da  durch  sie  eine  ganze  Zahl  neuer  Konstanten  in  die  Theorie  ein- 
geführt wird,  so  scheint  es  höchst  wahrscheinlich,  daß  eine  solche 
Ergänzung  zu  einer  Übereinstimmung  mit  der  Beobachtung  führen 
würde.  Die  bezügliche  Untersuchung  ist  bisher  noch  nicht  durch- 
geführt. 
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IV.  Kapitel. 

Allgemeinere  SchT^ingnngsYorgange,  insbesondere  in 
durchsichtigen  isotropen  Medien. 

§  28.  Theorie  des  leuchtenden  Fnnktes;  der  spezielle  Fall  der 
Rotation  und  derjenige  der  geradlinigen  Oscillation.  .Znsanunen- 
wirken  mehrerer  diskreter  leuchtender  Punkte.    Sogenannte  ein&che 

Interferenzerscheüiungen. 

Gegenüber  der  großen  Anzahl  von  beobachtbaren  Erscheinungen, 
die  auf  der  Fortpflanzung,  der  Reflexion  und  der  Brechung  ebener 
Wellen  beruhen,  überrascht  zunächst  die  geringe  Mannigfaltigkeit 
derjenigen,  die  sich  faktisch  auf  Schwingungsvorgänge  allgemeinerer 
Art  gründen.  Ihre  relative  Seltenheit  beruht  zum  nicht  geringen 
Teile  darauf,  daß,  wie  sich  zeigen  läßt,  wegen  der  außerordentlichen 
Kleinheit  der  Wellenlänge  die  beobachtbaren  Teile  anders  gestalteter 
Wellenflächen  stets  sehr  nahe  dasselbe  Schwingungsgesetz  befolgen, 
wie  Teile  ebener  Wellen,  wenn  ihre  Krümmungsradien  auch  nur 
wenige  Millimeter  betragen.  So  konnten  beispielsweise  die  Gesetze 
der  Interferenzerscheinungen,  welche  Platten  aus  krystallinischer 
Substanz  im  konvergenten  Lichte,  also  bei  einfallenden  Kugel  wellen 
zeigen,  in  großer  Annäherung  auf  Grund  allein  der  über  die  Fort- 
pflanzung ebener  Wellen  gefundenen  Resultate  abgeleitet  werden. 

Daher  haben  denn  auch  die  genauen  Gesetze  für  die  Aus- 
breitung von  Kugelwellen  in  einem  isotropen  Körper  keineswegs  die 
Tragweite,  die  man  von  vornherein  vermuten  möchte.  Immerhin 
spielen  sie  bei  einer  wichtigen  Klasse  von  optischen  Phänomenen 
eine  Rolle  und  stehen  außerdem  in  einer  direkten  Beziehung  zu  der 
Theorie  der  Lichtquellen,  die  wir  als  leuchtende  Punkte  bezeichnet 
und  im  Eingang  dieses  Teiles  vorausgesetzt  haben;  deshalb  scheint 
ihre  Behandlung  gerechtfertigt,  und  dies  umsomehr,  als  sie  Gelegen- 
heit giebt,  eine  andere  Methode  der  Darstellung,  als  früher  in  ähn- 
lichen Fällen  benutzt  ist,  zur  Anwendung  zu  bringen. 
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Als  leuchtend  werden  wir  vom  Standpunkt  der  Theorie  aus 
einen  Teil  k  des  von  Schwingungen  durchzogenen  Raumes  dann  be- 
zeichnen, wenn  durch  seine  Oberfläche  eine  Energieausströmung 
mit  positiver  Gesamtsumme  stattfindet;  als  leuchtenden  Punkt  be- 
zeichnen wir  ihn  insbesondere  dann,  wenn  er  bei  unendlich  kleinem 
Volumen  in  der  Zeiteinheit  einen  endlichen  Elnergiebetrag  aussendet. 

Damit  letzteres  möglich  sei,  muß  in  ihm  der  Schwingungsvektor 
unendlich  groß  werden,  und  wir  werden  ihn  daher  nicht  direkt  in 
Betracht  ziehen  können,  sondern  durch  eine  kleine  geschlossene 
Fläche  —  etwa  eine  Kugel  von  dem  sehr  kleinen  Radius  Ji  —  um- 
grenzen müssen,  an  der  der  Schwingungsvektor  so  vorgeschrieben 
ist,  daß  er  mit  verschwindender  Größe  des  umschlossenen  Raumes 
selbst  unendlich  wird. 

Da  jede  auf  der  Kugelfläche  stetig  vorgeschriebene  Verteilung  von 
Werten  der  Polarisationsvektoren  p  oder  d  mit  abnehmender  Größe  der 
Kugelfläche  nur  dann  stetig  bleibt,  wenn  sie  sich  auf  ein  dort  kon- 
stantes p  oder  konstantes  d  reduziert,  so  können  wir  von  Anfang  an 
die  eine  oder  die  andere  dieser  Größen  auf  der  Kugel  vom  Radius  B 
konstant  vorgeschrieben  denken.  Fassen  wir  p  als  die  mechanische 
Verrückung  eines  Punktes  des  Mediums  auf,  so  sind  hiermit  die 
beiden  Fälle  der  geradlinigen  und  der  rotierenden  Oscillation  der 
starr  gedachten  Kugel  eingeführt,  aus  denen  sich  alle  anderen  Be- 
wegungen derselben  zusammensetzen  lassen.  ®*) 

Wir  betrachten  ein  unendliches  homogenes,  isotropes  und  durch- 
sichtiges Medium,  für  das  also  gilt 

und  legen  den  Koordinatenanfang  in  den  leuchtenden  Punkt 

Zur  Behandlung  der  von  ihm  ausgehenden  Schwingungen 
setzen  wir 

__d_T  ,BW  _dV  ^IT.  A,^'  ^^ 

^         1  ft7'^ 

d X       dx        dy  ^     dx        dy         dx  " 

und   genügen  dadurch  den  Hauptgleichungen  für  isotrope  Medien, 
wenn 

jy=o,    ^^^w^ju,    |!^=(ö2jr,    ^=o,3jr,  i87") 

und  0)^  =  a,  d.  h.  gleich  der  optischen  Konstante  des  Mediums  ist.  — 
Um  zunächst  eine  beliebige  rotierende  Bewegung  im   leuch- 
tenden Punkt  zu  erhalten,  setzen  wir 
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188)  y=0,     ü^=0,     r=0,     W=^^K{r  —  cot), 

wobei  r  =  "j/P  +  y^  +  z^  die  Entfernung  von  dem  Koordinatenan 
bezeichnet    Es  wird  dann 

dW  y                       dW  X  ^ 

u  =  -5 —  — ,       t?  = 5—       ,     tr  =  O  , 

ö  r    r  '  0  r    r  '  ' 

der  Vektor  /?  führt  also  überall  eine  Drehung  vom  Betrage  d  W: 
um  die  ^-Axe  aus;  soll  dies  an  der  Oberfläche  der  oben  vor 
gesetzten  Kugel  nach  dem  Gesetz 


188')  i¥7  =  *W 

geschehen,  so  muss,  da  cod K/dr  =  —öKIdt  ist^  daselbst  gelt 

188")  y^+^K=  ^coJiH(t). 

Hieraus  folgt  bei  geeigneter  Bestimmung  der  Integrationsl 
stauten 

188'")  ^  ^  j^^^  -  w  0  =  -  w  Ä«  r  ^  j  ^'^^'ä  (t9^)  ^i9-. 


also 


188"")  f^;^9 


«0 

i2-r 
<  + 

R-r  +  iot  r    o>i> 


Verschwindet  k{f)  für  ^^^^^  ^^  ^^^  ^^^  ^  =  ^o  ^^^  r  >  7?  l 
nach  ^'  und  dW\dt  gleich  Null;  die  Lösung  setzt  also  voraus, 
zur  Zeit  t  =  t^^  im  ganzen  äußeren  Räume  Ruhe  und  Gleichgew 
herrscht,  und  giebt  die  Wirkung  der  dann  beginnenden  Vibratioi 
der  Kugel. 

Läßt  man  den  Zeitpunkt  t^  nach  —  oc  rücken  und  die  Rota 
an  der  Kugel  seitdem  periodisch  stattfinden,  etwa  nach  dem  Ge; 

189)  Ä(,)=_^.«_,sm?f'. 

worin  A  =  w  r  die  Wellenlänge  ebener  Wellen  von  der  Period« 
bezeichnet,  so  ist  auch  im  ganzen  äußeren  Räume  die  Bewegi 
periodisch,  und  man  erhält  direkt  aus  (188"),  indem  man 

1 89')  K  =  Ä  sin  ^  -  -^  +  Ä'  cos  -  - 

TT 

setzt: 
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J'  =  - 


aRX* 


^"=  + 


aR^2nl* 


189") 


ist  i?  auch  gegen  k  sehr  klein,  so  überwiegt  in  K  das  erste  Glied 
weit  das  zweite,  und  es  wird 

aXR 

2n' 


A'  = 


/r  =  —    :: Sin  2  IT  ( y  I  . 


27ir 


189'") 


Für  Entfernungen  r,  die  groß  gegen  X  sind,  ergiebt  dies 


f=--?^co82«(l-j),  189 


/»^/\ 


und  somit  bis  auf  die  Amplitude,  deren  Veränderlichkeit  in  Praxi 
wenig  in  Betracht  kommt,  dasselbe  Gesetz,  wie  es  einer  parallel  mitr 
fortschreitenden,  linear  polarisierten,  ebenen  Welle  entspricht  — 

Zu   einer   geradlinigen   Oscillation   im  leuchtenden  Punkt 
gelangt  man  durch  den  Ansatz 


r  = 


dP 


r=  - 


dp 


//=o,   r= 


dQ 
dx 


H(t) 


dy'      '   "         dx  ' 

r  r 

Hier  ergiebt  sich 

dxdx     ~~  r*  \d  r^         r  d  r        r*       /' 
dHP+Q) 


190) 


M  =  — 


V  = 


tr  = 


dy  dx 
dx^  ' 


^y_^(d^  _l^dP        3    „.\ 
"  r*\dr*        rdr'^r^)^ 


d^P 


d^p 

dy* 


190') 


soll  für  r  =  B   nun   m  =  0,   t;  =  0,   w  =  ff(t)  sein,   wie   dies   einer 
Oscillation  parallel  der  Z-Axe  entspricht,  so  muß  gelten 


d^P 


d 
d 


\ 


190") 


Hieraus  folgt 


2  57«  +  Bä7=-^^W' 


oder  auch  nach  Einsetzen  des  Wertes  Ton  P  und  bei  Berücksichtigung 
der  Beziehung  m'd'G/dr'^d'GIdt' 


190"'\ 
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außerdem 

190"")  3^  +  3J?U  +  r^*|!^  +  3jy=0. 

'  a    dt         (ar   ot^ 

Die  Integration  ergiebt  bei  geeigneter  Bestimmung  der  Kon- 
stanten 

191)  Ö=  G{B^(ot)  =  -  I  Ä(ü2  \dQ\ff{&)dt^', 
also 

191')  P^LG{r-<ot)^-^?^J  de  j  ff{&)d&; 

femer 

<         e  t 

191")   <2=^  =  |-^*|/rf0/i7Wrf.^  +  f-/«^Wrf.9-+  4-5j7(< 

(o  0  0 

Ist  g{t)  gleich  Null  für  t^t^,  so  verschwindet  für  /  =  0  und 
r  >  R  sowohl  P  und  Q,  als  d Pjdt  und  dQ/dt;  die  Lösung  ent- 
spricht also  dem  Fall,  daß  zur  Zeit  ^  =  ^^  im  Räume  außerhalb 
der  Kugel  Ruhe  und  Gleichgewicht  herrscht,  und  bestimmt  die 
Wirkung  der  dann  beginnenden  Bewegung  des  leuchtenden  Punktes. 

Läßt  man  ^^^  =  —  oo  werden  und  die  Oscillation  der  Kugel 
periodisch  stattfinden,  etwa  nach  dem  Gesetz 

192)  ff{t)=b6m^, 

SO  findet  die  Bewegung  im  ganzen  Räume  periodisch  statt 
Setzt  man 

7,         z>    •     27r  t 

G  =  B  sm , 

so  folgt  aus  (190'")  direkt 

macht  man 

H  =  B  sm Y-  B    cos  — , 

r  r 

SO  ergiebt  sich  aus  (190"") 

192")  Ä' \  b  Ä»  (-Ij^V^  -  l)  ,     5"  =  -  ^^ , 

also  bei  gegen  A  unendlich  kleinem  B 

1 92'")  (?  =  :?=_  ?Jf  *  sin  — . 
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Ein  besonderes  Interesse  dieser  Resultate  liegt  darin,  daß  sie 
an  einem  physikalisch  möglichen  Beispiele  zeigen,  wie  mit  den 
Grundgleichungen  für  die  Lichtbewegung  in  einem  isotropen  Medium 
Wellen  vereinbar  sind,  die  sich  mit  unendlich  großer  Geschwindig- 
keit fortpflanzen;  denn  da  Q  in  allen  Entfernungen  dieselbe  Phase 
besitzt,  so  repräsentieren  die  von  Q  abhängigen  Anteile  an  m,  t?,  ti? 
in  der  That  Schwingungen  von  der  genannten  Eigenschaft.  Berechnet 
man  u,  r,  w  nach  den  Formeln  (187)  und  (190),  so  erkennt  man 
allerdings,  daß  die  Anteile  mit  unendlich  großer  Fortpflanzungs- 
geschwindigkeit eine  indirekt  mit  r'  proportionale  Amplitude  besitzen, 
während  in  den  Anteilen  mit  endlicher  Geschwindigkeit  Glieder  ent- 
halten sind,  die  wie  \jr  abnehmen;  infolgedessen  sind  jene  merk- 
würdigen Wellen  in  allen  Entfernungen,  die  groß  gegen  die  Wellen- 
länge sind,  unmerklich. 

Natürlich  ist  an  sich  eine  solche  unendliche  Geschwindigkeit 
auch  bei  ebenen  W^ellen  möglich;  aus  der  Beziehung 

ö  w        ö«?         dw  ^ 

d  X         dy         d  X 

folgt  nämlich  fiit*  eine  longitudinale  und  der  Xr- Ebene  parallele 
Welle  dwldz  =  0,  also  w  gleich  einer  Funktion  von  t  allein.  Indessen 
erfordert  die  Erhaltung  einer  solchen  Bewegung,  wovon  man  sich 
leicht  überzeugt,  pro  Flächeneinheit  der  Welle  und  pro  Zeiteinheit 
eine  unendliche  Arbeit;  diese  Schwingung  darf  somit  als  physikalisch 
unmöglich  bezeichnet  werden,  während  ein  ähnlicher  Einwand  gegen 
die  oben  besprochene  nicht  zu  erheben  ist 

In  gegen  A  großen  Entfernungen  bleibt  von  den  allgemeinen 
Ausdrücken  allein  übrig 

woraus  folgt: 

das  letztere  System  stimmt  wiederum  bis  auf  die  Werte  der  Ampli- 
tuden mit  dem  Gesetz  für  eine  längs  r  in  ebener  Welle  sich  fort- 
pflanzende linear  polarisierte  Schwingung  überein. 

Führt  man  den  Winkel  ß-  zwischen  der  Bichtung  von  r  und 
von  z  ein,  so  erhält  man  durch  die  obigen  Ausdrücke  dargestellt  eine 
Komponente  n  normal  und  eine  w  parallel  zur  ^-Axe,  ge^eb«^  d»xs3ö^ 


193) 


w 
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193': 


3  6i?co8^8m^ 
7i  =  —  ^ 


8in2«(|-^), 


2  r 

«  =  +-2—,: sm2^^--^J; 

zugleich  folgt  aus  (189"")  eine  Komponente  normal  zum  Meridian, 
in  positiver  Richtung  drehend, 

193)  .     m= cos2;r( -rj. 

Diese  letzte  Formel  ist  bereits  in  den  S.  456  dieses  Bandes 
gewonnenen  Gleichungen  (268')  für  die  Verteilung  der  elektrischen 
und  magnetischen  Kräfte  um  eine  geradlinige  elektrische  Schwingung 
als  dritte  enthalten;  in  der  That  folgt,  aus  dem  S.  579  Gesagten, 
daß  die  Komponenten  A,  B^  C,  M  der  magnetischen  Ejrafb  dort  mit 
den  Verhältnissen  u\v^  v/v,  tc/v,  m'jv  hier,  die  Komponenten  X,  7, Z 
der  elektrischen  Kraft  dort  mit  den  Verhältnissen  <ö*|/v*,  (o^fjlv^, 
fo^f/v*  hier  identifiziert  werden  dürfen,  daß  also  die  dort  im  Ko- 
ordinatenanfang vorausgesetzte  geradlinige  elektrische  Schwingung 
mit  einem  Wirbel  der  magnetischen  Kraft  äquivalent  ist 

Die  beiden  vorhergehenden  Formeln  lassen  sich  mit  den  S.  456 
gefundenen  nicht  direkt  in  Parallele  stellen,  wohl  aber  mit  dem 
zu  (268')  analogen  System,  das  einer  geradlinigen  magnetischen 
Schwingung  entspricht  und  sich  von  (268')  nur  durch  die  wechsel- 
seitige Vertauschung  der  elektrischen  und  der  magnetischen  Kräfte 
und  durch  die  Umkehrung  des  Vorzeichens  in  der  letzten  dieser 
Formeln  unterscheidet;  in  ihm  korrespondieren  somit  die  zwei  ersten 
Formeln  mit  den  obigen  Gleichungen  (193'). 

Wegen  dieser  Beziehungen  darf  man  also  aus  den  obigen 
Resultaten  unter  anderem  schließen,  daß  theoretisch  Anordnungen 
denkbar  sind,  die  elektromagnetische  Wellen  veranlassen,  welche 
sich  mit  unendlicher  Geschwindigkeit  fortpflanzen;  ob  diese  Anord- 
nungen praktisch  herstellbar  sind,  ist  allerdings  eine  andere  Frage.  — 

Was  im  Vorstehenden  für  Kugelwellen  gezeigt  ist,  gilt  nun 
ofi'enbar  auch  für  beliebige,  wie  sie  aus  Kugelwellen  durch  Reflexion 
und  Brechung  an  irgendwie  stetig  gekrümmten  Grenzflächen  zwischen 
verschiedenen  isotropen  Medien  hergestellt  werden  können.  Auch 
hier  werden  in  Bereichen,  die  klein  gegen  die  Krümmungsradien 
der  Wellenfläche  an  der  betrachteten  Stelle  sind,  immer  sehr  nahe 
dieselben  Formeln  gelten,  wie  für  ebene,  eventuell  inhomogene  Wellen. 

Wesentlich  neue  Erscheinungen,  die  man  als  durch  Beu- 
gung oder  Diffraktion  bewirkt  bezeichnet,  stellen  sich  dagegen 
überall  da  ein,  wo  eine  Welle  seitlich  begrenzt  ist,  im  aUgemeineten 
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Falle  dadurch,  daß  ein  Teil  von  ihr  anderen  Bedingungen  unter- 
worfen wird,  als  der  Rest,  ein  Teil  etwa  durch  Reflexion  oder 
Brechung  abgelenkt,  oder  durch  Absorption  vernichtet  wird.  In 
Bezug  auf  diesen  Fall  ist  schon  früher  bemerkt  worden,  daß  ange- 
nähert die  Richtung  des  Energiestromes,  der  vor  der  Einführung 
jener  Veränderung  stattfindet,  die  Begrenzung  der  im  homogenen 
Medium  weiter  fortschreitenden  Welle  zu  bestimmen  gestattet;  aber 
diese  Regel  ist  nach  ihrer  ganzen  Ableitung  eine  sehr  unsichere  und 
offenbar  stets  dann  unrichtig,  wenn  durch  die  eingeführten  neuen 
umstände  der  Energiefluß  geändert  wird,  wie  das  im  allgemeinen 
stets  geschieht. 

Die  strenge  Durchführung  hierher  gehöriger  Probleme  stößt  auf 
große  analytische  Schwierigkeiten  und  ist  nur  erst  in  höchst  speziellen 
Fällen  gelungen;  einer  von  diesen  soll  im  nächsten  Paragraphen  be- 
sprochen werden;  eine  merkwürdige  Methode,  angenäherte  Lösungen 
mit  großer  Leichtigkeit  zu  erhalten,  wird  der  darauffolgende  Ab- 
schnitt bringen. 

Hier  mag  nur  noch  eine  Bemerkung  über  die  Ausbreitung  der 
Schwingungen  angefügt  werden,  die  mehreren  gleichzeitig  vorhandenen, 
und  zwar  gleichfarbigen  Lichtpunkten  ihren  Ursprung  verdanken. 

Faßt  man  jeden  dieser  Lichtpunkte  als  eine  kleine  Kugel  auf, 
längs  deren  Oberfläche  p  und  d  konstante,  aber  mit  der  Zeit  in  ge- 
gebener Weise  wechselnde  Werte  besitzen,  so  wird  das  Problem  der 
gleichzeitig  von  mehreren  Punkten  ausgehenden  Schwingungen  keines- 
wegs durch  einfache  Superposition  der  jedem  einzelnen  für  sich  ent- 
sprechenden Bewegungen  gelöst,  sondern  jede  einzelne  Kugel  wirkt 
für  die  von  jeder  anderen  ausgesandte  Bewegung  ebenso  reflektierend, 
als  wenn  an  ihr  p  und  d  dauernd  gleich  Null  vorgeschrieben  wären. 
Indessen  nehmen  diese  reflektierten  Bewegungen,  wie  man  leicht 
sieht,  mit  der  Größe  der  Kugel  selbst  schnell  ab  und  können  daher, 
wenn  man  die  Entfernungen  der  Kugeln  von  einander  und  von  dem 
betrachteten  Punkt  als  groß  gegen  ihre  Radien  ansieht,  für  die 
Betrachtung  vernachlässigt  werden. 

In  diesem  Falle  nimmt  die  nach  der  untersuchten  Stelle  von 
allen  leuchtenden  Punkten  (A)  ausgesandte  Bewegung  die  Form  an 


193'") 
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worin  die  jP^,  6'^,  -fl^  und  o^,bj^,  c^  Konstanten,  die  r^  aber  die  Ent- 
fernungen der  leuchtenden  Punkte  bezeichnen;  ihr  entspricht  eine 
Intensitätsgröße 


•2)»=(^^8in^,)V(2^co8^,)', 

193"") 

.      +(2tsmC,)%(2f.co8C,)% 

wobei  kurz  gesetzt  ist 

2nr^ 
X 

^'.. 

Daß  dabei,  wenn  a^,  /?,,,  ^'^  die  Richtungskosinus  von  r^  be- 
zeichnen, nach  den  Formeln  (187)  die  Bedingungen 

erfüllt  sein  müssen,  kommt  für  die  Berechnung  von  2>*  nicht  in 
Betracht.  — 

Wir  verfolgen  genauer  nur  ein  einfaches  Beispiel. 

Es  seien  zwei  gleichfarbige  und  in  gleicher  Phase  schwingende 
Lichtpunkte  (1)  und  (2)  vorhanden,  und  es  sei  das  Koordinatensystem 
X,  J,  Z  so  gelegt,  daß  ihre  Koordinaten  lauten 

^1  =  +  «,    !/i  =  0,     ^1  =  1, 

dabei  sei  A  sehr  klein  gegen  e  und  e  sehr  klein  gegen  /.  Unter- 
sucht werde  der  Zustand  in  einem  Punkte  der  A'F- Ebene,  und  zwar 
sei  X  und  y  gleichfalls  sehr  klein  gegen  /. 

In  diesem  Falle  kann  in  den  bezüglichen  Nennern  der  Glei- 
chung (193"")  r^  =  r^  gesetzt  werden,  und  man  erhält  sehr  einfacL 

^'  =  ,Y  (^1  +n  +  G!  +  Gl+  2(^1  f,  +  G,G,)  cos  ^  (r,  -  r,)) . 

wobei  noch 

2ex 
'•i-'"2  =  — r 

gesetzt  werden  kann.  Dieser  Ausdruck  nimmt  Maxima  und  Minima 
an,  wenn  nicht  F^F^+  G^G^  =  0,  d.  h.,  wenn  nicht  die  beiden  Punkte 
so  schwingen,  daß  ihre  Schwingungskomponenten  nach  der  JJ- Ebene 
stets  zu  einander  normal  sind.  Die  Maxima  sind  gegeben  dorcb 
4exlll=2h,  die  Minima  durch  4 ff x/A/=  2/*  + 1,  wobei  A=l,2,...: 
auf  einem  in  die   XF- Ebene  gebrachten  Schirm  würden  sich  ako 
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bei  homogenem  Licht  helle  und  dunkle,  bei  weißem  aber  farbige, 
sogenannte  Interferenzstreifen  normal  zur  X-Axe  zeigen,  die  in  erster 
Annäherung  geradlinig  verlaufen.  Die  Bedingungen  dieses  Experi- 
mentes sind  unter  anderem  angenähert  verwirklicht  bei  der  S.  527 
erwähnten  von  Th.  Ygüng  herrührenden  Anordnung;  auf  die  ebenda 
hervorgehobene  prinzipielle  Schwierigkeit  kommen  wir  weiter  unten 
noch  zurück.  — 

An  dieses  Experiment  knüpfen  wir  noch  eine  wichtige  allge- 
meine Bemerkung.  Die  Erfahrung  zeigt,  daß,  wenn  wir  hier  oder 
bei  ähnlichen,  später  zu  besprechenden  Vorgängen  den  die  Inter- 
ferenzen auffangenden  Schirm  beseitigen  und  dafür  seine  Ebene  mit 
dem  nach  den  Lichtpunkten  hin  gerichteten  und  eventuell  mit  einer 
Lupe  bewaffneten  Auge  fixieren,  sich  uns  dieselbe  Interferenzerschei- 
nung zeigt,  wie  zuvor  auf  dem  auffangenden  Schirm.  Dies  Resultat 
ist  insofern  der  Erklärung  bedürftig,  als  es  sich  in  den  voraus- 
gesetzten Fällen  nicht,  wie  früher,  um  eine  fortschreitende  Welle 
handelt,  die  ihre  Intensität  längs  jeder  Normalen  beibehält,  sondern 
um  mehrere  sich  durchdringende,  die  an  jeder  Stelle  andere  Inten- 
sitäten ergeben. 

Nach  dem  S.  530  Gesagten  hat  man  sich  vorzustellen,  daß  die 
im  fixierten  Punkt  F  scheinbar  interferierenden  Wellen  sich  in  Wirk- 
lichkeit ohne  Wechselwirkung  kreuzen,  dann  die  verschiedenen  von 
Kugelflächen  gegeneinander  begrenzten  Medien  der  Lupe  und  des 
Auges  durchsetzen  und  schließlich  auf  der  Netzhaut  zur  Wirkung 
kommen.  Indem  man  die  Elemente  der  nach  Phase  und  Amplitude 
nicht  streng  verfolgbaren  Wellen  als  Stücke  ebener  homogener 
Wellen  behandelt  und  ihren  Normalen  die  Bedeutung  von  Strahlen 
beilegt,  kann  man  durch  eine  einfache  geometrische  Betrachtung 
nachweisen,  daß  die  in  dem  Punkt  P  sich  durchkreuzenden  Be- 
wegungen mit  derselben  PhasendiflFerenz  auf  der  Netzhaut  anlangen, 
die  sie  in  P  besaßen.  Da  überdies  die  verschiedenen  Elemente  auf 
die  einzelnen  Zwischengrenzen  unter  nicht  allzu  großen  Winkeln  auf- 
fallen, und  da  somit  ihre  Amplituden  durch  die  Zusammenwirkung 
aller  erlittenen  Brechungen  nahezu  in  gleichem  Verhältnis  geschwächt 
werden,  so  ist  es  plausibel,  daß  die  relativen  Intensitäten  des  Netz- 
hautbildes denen  der  korrespondierenden  Punkte  eines  auf  einem 
Schirm  aufgefangenen  Bildes  nahe  gleich  sind. 
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§  29.  Eine  absolut  reflektierende  Halbebene  in  dem  unendlichen 
dnrclisielLtigen  isotropen  Medium.  Eine  absolut  schwarse  Halbebot 
Einfallende  ebene  (Wellen,    paraUel   oder   normal    zum    Schirmiud 

polarisiert. 

Wenden  wir  uns  nunmehr  zu  den  schon  oben  signalisierten 
Fällen,  in  denen  einem  Teil  einer  fortschreitenden  Welle  andenr 
Bedingungen  dargeboten  werden,  als  dem  Rest,  so  sind  die  Diffe- 
rentialgleichungen und  die  Grenzbedingungen  des  Problemes.  da 
absorbierende  magnetisch  aktive  Körper  als  ohne  praktisches  InteresM» 
hierbei  ausgeschlossen  werden  dürfen,  mit  vollständiger  Sicherheit 
aufzustellen.  Die  Lichtquelle  wird  entweder  punktförmig  und  im 
Endlichen  liegend  angenommen  werden,  und  dann  nach  dem  Inhalt 
des  vorigen  Paragraphen  in  Rechnung  zu  ziehen  sein ;  oder  sie  wird 
ins  Unendliche  gerückt,  und  dann  durch  die  Festsetzung  einer  au? 
dem  Unendlichen  kommenden  ebenen  Welle  vertreten  werden. 

Die  Behandlung  spezieller  Fälle  ist  sonach  eine  ausschließlich 
mathematische  Aufgabe,  unä  nur  mathematische  Schwierigkeiten  sind 
es,  die  sich  ihrer  Durchführung  entgegenstellen. 

Bisher  ist  ihre  vollständige  Überwindung  erst  in  einem  einzigen 
Falle  gelungen  *^^,  der,  obwohl  der  Fragestellung  nach  ziemlich  einfacL 
immer  noch  so  kompliziert  ist,  daß  wir  uns  hier  nur  auf  die  Vxvnt 
Wiedergabe  eines  noch  weiter  vereinfachten  Problemes  beschranken 
müssen. 

Die  Hauptgleichungen  nehmen  ilire  einfachste  Gestalt  ttir  dif 
isotropen  durchsichtigen  Medien  an;  indem  wir  ein  solclies  weiterhiD 
voraussetzen,  müssen  wir  wiederum  das  System  zu  Grunde  legen 


194)  w"=a 


dl)  6  •  \  u  ö  M-  d  r 

d  X         d  y  j  ^  "  ' '     ^         d  y         b  ^ 


Die  Grenzbedinguugen  können  vereinfacht  werden  durch  dW 
Wahl  einmal  der  Gestalt,  und  sodann  der  Natur  der  Begrenzung. 
In  Bezug  auf  erstere  setzen  wir  fest,  daß  das  homogene  isotrope 
Medium,  in  dem  die  Lichtquelle  liegt,  den  ganzen  Raum  erfiillt  mit 
Ausnalime  einer  auch  gegen  die  Wellenlänge  unendlich  dünneu 
ebenen  Platte,  welche  die  Hälfte  der  XT- Ebene  bedeckt,  für  die 
x>0  ist,  welche  also  durch  die  i'-Axe  begrenzt  wird.  In  Bezug 
auf  letztere  setzen  wir  fest,  daß  die  Substanz  der  Platte  isotn»i>. 
absorbierend,  und  daß  ihre  charakteristische  Konstante  «,'  unendlich 
groß  sei. 

Da  die  allgemeinen  Bedingungen  für  eine  der  -Yl- Ebene  parallele 
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Grenze  zwischen  einem  durchsichtigen  und  einem  absorbierenden, 
isotropen  Medium  lauten 

so  folgt  aus  unendlichem  a/  verschwindendes  |/  und  t},',  also  zeit- 
lich konstantes  |,  und  iy,,  und  somit  konstantes  |  und  iy,  was  wir 
für  unseren  Fall  periodischer  Schwingungen  auch  durch  |  =0,  7;  =  0 
ersetzen  können. 

Weiter  wollen  wir  bestimmen,  daß  die  Lichtquelle  eine  zur 
J-Axe  parallele  und  in  ihrer  ganzen  Ausdehnung  gleichmäßig  os- 
cillierende  Gerade  ist.  Dann  verlangt  die  Symmetrie,  daß  der 
Schwingungszustand  allenthalben  von  der  T- Koordinate  unabhängig 
ist,  und  die  Betrachtung  kann  sich  auf  die  Jf^- Ebene  beschränken. 

Die  Wellenflächen,  in  denen  die  Phasen  konstant  sind,  haben 
cylindrische  Gestalt,  und  ihre  Spuren  in  der  Jf^- Ebene  mögen  als 
Wellenlinien  bezeichnet  werden. 

In  Bezug  auf  den  Schwingungszustand  der  Lichtquelle  be- 
schränken wir  uns  auf  zwei  einfache  spezielle  Fälle,  welche  den  im 
vorigen  Abschnitt  behandelten  entsprechen,  indem  wir  annehmen, 
daß  entweder  der  Polarisationsvektor  p  oder  der  Hilfsvektor  d  der 
J^- Axe  parallel  liegt;  letzteres  ergiebt  die  Lage  von  p  überall  normal 
zu  Y.  Im  ersteren  Falle  lauten  die  Bedingungen,  die  wir  sogleich 
für  komplexe  Lösungen  ö  und  X)  schreiben, 

im  letzteren 


r;-»'p+S).  »-oarz.o.  .>o.i 


194") 


Da  die  Grenzbedingungen  denen  durchaus  konform  sind,  die  in 
der  Potentialtheorie  bei  ähnlichen  Begrenzungen  mit  Hilfe  des 
Spiegelungsverfahrens  befriedigt  werden  können,  so  liegt  es  nahe, 
auch  hier  diesen  Kunstgriff  anzuwenden.  Dabei  ist  übrigens  von  vorn- 
herein klar,  daß,  weil  die  ganze  unendliche  Ebene  den  Schwingungen 
offen  steht,  die  durch  die  Hauptgleichungen  in  (194")  postuliert 
werden,  die  Methode  der  Spiegelung  nur  unter  Heranziehung  einer 
mehrwertigen  Lösung,  also  auch  einer  mehrblätterigen  Ebene  aus- 
führbar ist.  Für  das  vorliegende  Problem  genügt  eine  zweiwertige 
Lösung,  also  eine  zweiblätterige  RiEAiANN'sche  Fläche,  die  ersicht- 
lich in  dem,  den  Rand  des  Schirmes  repräsentierenden  Koordinaten- 
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anfang  der  JTi^- Ebene  einen  einfachen  Windungspunkt  besitzt  äekt 
man  die  positiye  X-Axe  als  den  Verzweigungsschnitt  an,  der  die 
beiden  Blätter  trennt,  so  ist  das  eine  —  sagen  wir  das  obere  — 
Blatt  der  Ort,  wo  sich  der  physikalische  Vorgang  abspielt,  dis 
andere  —  also  untere  —  der  Ort  des  zur  Konstruktion  der  Lösung 
dienenden  Spiegelbildes.  — 

Es  handelt  sich  nunmehr  zunächst  um  eine  Hilfsfunktion,  Däm- 
lich um  eine  partikuläre  komplexe  Lösung  der  Hauptgleichung 

welche  auf  dieser  RiEMANN'schen  Fläche  der  von  einem  Punkte  aus- 
gehenden periodischen  Schwingung  entspricht;  wir  bemerken  aber, 
daß  man  einer  solchen  Lösung  mit  großer  Wahrscheinlichkeit  auch 
die  folgende  selbständige  physikaUsche  Bedeutung  geben  kann. 

Mehrfach  ist  in  diesem  Teil  von  absolut  schwarzen  Körpern  ge- 
sprochen, welche  die  Eigenschaft  haben,  auffallende  Wellen  weder 
zu  reflektieren,  noch  durchzulassen.  Die  Grrenzbedingungen  für  ab- 
sorbierende Medien  zeigen,  daß  die  absolut  schwarzen  Körper  aus 
jenen  durch  Grenzübergang  nicht  zu  gewinnen  sind.  Dagegen  dürfte 
es  möglich  sein,  wenigstens  angenähert,  einen  unendlich  dünnen 
Schirm  aus  einem  solchen  Körper  als  Verzweigungsschnitt  in  einem 
mehrfach  zusammenhängenden  Räume  aufzufassen,  der  somit  auf- 
fallenden Schwingungen  den  vollständigen  Austritt  aus  dem  einen, 
dem  physikalischen,  Räume  gestattet;  und  dies  ganz  besonders,  wenn 
die  mit  den  beiden  Seiten  des  Schnittes  zusammenhängenden  Hilfe- 
räume unter  sich  nicht  in  Verbindung  stehen.  Letzteres  würde  in 
unserem  Falle  eine  RiEMANN'sche  Fläche  mit  unendlich  vieltD 
Blättern  erfordern;  indessen  dürfte  schon  eine  zweiblätterige,  to 
sie  hier  vorausgesetzt  ist,  ein  nahe  richtiges  Resultat  liefern,  weil 
die  Bewegung,  die  über  das  zweite  Blatt  hinweg  nach  einer  vollen 
Umkreisung  des  Windungspunktes  in  das  erste  zurückgelangt,  nach 
der  unmittelbaren  Anschauung  jederzeit  nur  sehr  schwach  sein  kann. 

Hiemach  würde  die  zunächst  aufzustellende  Hilfslösung  zugleich 
eine  angenäherte  Theorie  der  Beugung  durch  einen  absolut  schwarzen, 
die  Halbebene  bedeckenden  Schirm  liefern.  — 

Wir  beschränken  uns  auf  den  Fall,  daß  die  Lichtquelle  längs 
einer  mit  der  -|-  A'-Äxe  in  der  ifX- Ebene  den  Winkel  qp'  einschließen- 
den Geraden  nach  —  cc  gerückt  wird,  daß  also  bei  Abwesenheit  des 
Schirmes  ebene  Wellen  fortschreiten  würden,  deren  Normale  den 
Winkel  qp*  mit  der  -|-  X- Richtung  einschließt  In  diesem  Falle  ist 
eine  Lösung  für  5  gegeben  durch 
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195) 


—  X 

wobei 


271  r 
y  =  -  —  cos 


(y-r'),    «r  =  |/^  sin  J  (9  -  9')  195') 

ist,  und  K  eine  reelle  Konstante  bezeichnet 

Diese  Lösung  ist  nicht  auf  der  schlichten  Ebene,  wohl  aber  auf 
der  oben  eingeführten  RiEMANN'schen  Fläche  einwertig,  da  sie  von 
sin  \[(p  —  (p*)  abhängt,  also  erst  bei  zweimaliger  Umkreisung  des  Ko- 
ordinatenanfangs zum  Ausgangswert  zurückkehrt 

Für  die  nächste  Diskussion  ist  es  vorteilhaft,  die  beiden  Blätter 
der  RiEMANN'schen  Fläche  nicht  durch  die  Spuren  der  +  X- Axe, 
sondern  durch  die  Geraden  y  =  ff  *  und  qp  =  qp'±2;r  gegeneinander 
abzugrenzen  und  den  Radiusvektor  r  durch  den  Winkel  t/;  =  qp— y)' 
gegen  dieselbe  zu  bestimmen;  das  obere  Blatt  sei  dabei  das,  für 
welches  y' <  qp  <  9)' +  2;r,  also  0<t/;<2:T  und  0<<r<oo,  das 
untere  das,  für  welches  y' >  y>  y)' —  2;r,  also  0>i//>— 2;i:  und 
0  >  o"  >  —00  ist  Dann  ist  im  oberen  Blatt  sin  ^  if)  positiv,  im 
unteren  negativ,  und  es  wird,  wenn  wir  den  betrachteten  Punkt  ins 
Unendliche  rücken,  d.  h.  r  =  oo  setzen,  <j  im  oberen  Blatt  gleich 
+  00,  im  unteren  gleich   —00;  beachtet  man  noch,  daß 

+  X-  —  X 


—  X  — X 


ist  so  erkennt  man,  daß  für  r  =  oc  im  oberen  Blatte 

im  unteren  '^^  aber  gleich  Null  ist  Wegen  dieses  Verhaltens 
wollen  wir  anschaulicher  bei  der  zuletzt  eingeführten  Abgrenzung 
das  obere  Blatt  das  beleuchtete  oder  helle,  das  untere  das  be- 
schattete oder  dunkle,  die  Gerade  1/^  =  0,  welche  den  Verzweigungs- 
schnitt bildet,  die  Schattengrenze  nennen.  — 

Die  Diskussion  der  Lösung  (195')  knüpfen  wir  passend  an  den 
Wert  ihrer  komplexen  Amplitude  81  an;  schreiben  wir  dieselbe 


2t 


—  X 
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wobei  Fy  F  neue  Bezeichnungen  sind,  so  ist  die  reelle  Amplitude  A 
und  die  Beschleunigung  d  der  Schwingung  gegeben  durch 

Bei  einfallendem  einfarbigen  Licht  ist  die  beobachtbare  In- 
tensität mit -i*  proportional;  bei  einfallendem  mehrfarbigen  Licht 
müssen  die  Bestandteile  einzeln  behandelt  und  die  resultierenden  Liten- 
sitäten  superponiert  werden.  Da  Ä*  von  der  Periode  r  abhängig  ist. 
so  ist  das  Mischungsverhältnis  des  gebeugten  Lichtes  im  allgemeinen 
von  dem  des  einfallenden  verschieden;  bei  einfallendem  weißen  Licht 
wird  also  eine  —  im  vorliegenden  Falle  übrigens  nur  schwach  — 
gefärbte  Erscheinung  wahrgenommen  werden. 

Um  81  in  übersichtliche  Form  zu  bringen,  führen  wir  ein  das 
Integral 

o 

196)  |/|/*-'^rf|  =  SW 

0 

und  bemerken,  daß  gilt 

a 

196')       /■+«•/"  =  |/I  e-iyfe-i^d |  =  «- •>  (3 (oo)  ±  S  («r)) , 


—  00 


je  nachdem  o-gO  ist 

Setzt  man  |*  =  17  und  berücksichtigt,  daß 


00 


„ei  f^i^^Wl 

0 

ist,  so  erhält  man  leicht 


l_g-r.+c.at 


—     f      —    ^ 

0  0  ü 

oder  indem  man  einführt 


1 


97)      f'~J-yiU=G{<7*)  =  G.    T-df^  =  Ä-(a»)  =  Ä 

0  0 

und  benutzt,  daß 

197')  <?(0)  =  Ä"(0)  =  ^,  (P(cß)  =  Zr(oo)  =  0 , 

ist,  auch 

197")  3  (ff)  =  1(1  _«)_«-'»•((;  _jÄ)    und 

197'")  3(oo)  =  i(l-i). 
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Die  Funktionen  G  und  H  haben  einen  sehr  einfachen  Verlauf; 
sie  sind  fQr  alle  a  positiv  und  fallen ,  wenn  dessen  absoluter  Wert 
wächst;  für  mäßige  Werte  o*  sind  sie  bereits  unmerklich  klein^  und 
zwar  gilt  dies  von  G  früher,  als  von  H. 

Bei  Anwendung  der  Werte  (197")  und  (197'")  und  unter  Berück- 
sichtigung von 

271  ,  ,       ,       2nr 

y  = -r-r  COS -ipj     y  +  (T^=z—— 

ergiebt  sich  schließlich  aus  (196'): 
für  ''2n<yj<0,  d.h.  fürrT<0, 

2jtir 

F+iF'^e"  ^   {G-^iH).  ^^^) 

für  0  <  1/;  <  +  27r,  d.  h.  fllr  <r  >  0, 

-.  2^  <  r  cos  V  2jtir 

F+iF'  =  {l--i)e  ^'       ^e     ^  (G-iH).  ^^^) 

Man  bemerkt,  daß,  wenn  G  und  H  Konstanten  wären,  die 
Formel  (198)  eine  vom  Schirmrande  ausgehende  Cy linderwelle  be- 
stimmter Art^  (198')  aber  die  Superposition  einer  solchen  mit  einer 
parallel  der  Schattengrenze  fortschreitenden  ebenen  Welle  darstellen 
würde,  und  da  H  und  G  in  einiger  Entfernung  vom  Eande«  jeden- 
falls viel  langsamer  variieren,  als  die  in  sie  multiplizierte  Exponential- 
größe,  so  wird  dort  die  Bewegung  in  Wirklichkeit  mit  der  genannten 
eine  gewisse  Ähnlichkeit  haben.  Zu  demselben  Resultat  führt  auch 
die  strenge  Analyse. 

Aus  den  Ausdrücken  (198)  und  (198')  folgt  nämlich: 
für  -2;r<i//<0,  d.h.  für  (t<0, 

2nr        TT    •     2nr 


F=      Gcos^^- fisin"-"-,] 


für  0<xp<27t,  d.h.  für  <t>0, 


F  =  —  G  sm  — Ji  cos  -r- ;  j 


198") 


198'") 


jjr  271  r COS«/  .     2nrcoßtf/       ^         2nr    ,    rr  .    2nr 

F  =      cos  —  , — -  —  sm r  -  -  —  G  cos  —. — h  jh  sm  -7—, 

ET,  2nrcoßW  •     27rrc08«/    ,    r>    -     2nr  ,    ^j        2nr 

/^  =  —  COS — --  —  sm        -r — -  +  Gsm  -j-  +  -a  cos  -r— . 

Nach  dem  S.  767  Gesagten  lauten  die  Gleichungen  der  Wellen- 
linien, wenn  die  k^  Konstanten  bezeichnen: 
für  -27r<t/;<0,  d.h.  für  r7<0, 

^    .    2nr      „        2nr 
O  sin    -:—  +  S  cos  — 1- 

^'  =  ^       2nr      ^  .    2nr'  199) 

G  cos-j H  sm  — 7- 
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für  0  <  t/;  <  2;r,  d.  h.  für  (t>  0, 


2nrcoaw       .    2nrcoBW      ^   .     2nr        _^         2n  r 

C08 :-       -     +  Sm r —  (/  8111  —r //  COS  z — 

199'^      k  = - - - — 

'        *  27irco8t^       .    271  r  cos  u;       ^         2nr        ,„  .     2nr 

008 


271  r  008  w       .    271  r  cos  V      r>         2nr    .    -_  . 

, —  sm  r  —  C?C08       .         +11  Bin 


Da  für  große  rr*  sowohl  ö,  als  H  sehr  klein ,  aber  G  erheblich 
kleiner,  als  Ä'ist,  so  wird  Formel  (199)  für  sehr  große  negative  ff  mit 
r  =  Const,  (199')  fllr  sehr  große  positive  o*  mit  r  cos  xfß  =  Const  äquin- 
lent.  a  wird  mit  i//  zu  Null  in  dem  Verzweigungsschnitt,  der  das  heue 
und  das  dunkle  Blatt  trennt;  in  angemessener  Kntfemung  davon 
sind  also  die  Wellenlinien  im  hellen  Blatt  Gerade,  die  normal  anf 
jenem  Schnitt  stehen,  im  dunkeln  Blatt  Kreise  um  den  Koordinaten- 
anfang,  d.  h.  um  den  Windungspunkt  als  Centrum;  in  der  Nähe  des 
Schnittes  weichen  sie  mit  mehr  oder  weniger  starken  Kräuselungen 
von  dieser  Gestalt  ab.  Faßt  man  dies  zusammen,  so  erkennt  man, 
daß  die  ursprünglich  geradlinige  und  nur  im  hellen  Blatt  fort- 
laufende  Welle  beim  Überschreiten  des  Windungspunktes  eine  Schleife 
in  das  dunkle  Blatt  aussendet,  die  sich  dort  mehr  und  mehr  aus- 
breitet, während  sie  längs  der  Schattengrenze  mit  der  weiter  im 
hellen  Blatt  wesentlich  in  geradliniger  Form  fortschreitenden  Wellen- 
linie verbunden  bleibt 

Für  die  reelle  Amplitude  Ä  erhält  man  nach  (195""): 

für  -  2;r  <  t/^  <  0,  d.  h.  für  ^  <  0, 
199")  Ä^^\K^[G^  +  H^), 

für  0  <  t/;  <  2n,  d.  h.  für  <t  >  0, 


199")   A^^IK^ 


((?-y2  8in(r72  +  |;r))2+  (/f-  V2  cos((T>-f  v.T)i^  : 

sie  ist  also  eine  Funktion   von   a^  allein.      Die   Kurven  ti^  =  Const 

sind  gegeben  durch 

r{\  —  cos  t/;)  =  Ä, 

wobei  k  eine  positive  Konstante  bezeichnet,  also  wenn  man  r  cosii'=x„ 
r  sin  M)  =  z,  setzt  durch 

sie  sind  also  Parabeln  um  die  X,-Axe,  die  sich  nach  deren  positiver 
Seite  hin  öffnen,  die  ihre  Brennpunkte  in  der  Schirmkante  und  ihre 
Scheitel  bei  x,=^  —  \k  haben ;  zu  ihnen  zählt  die  unendlich  ferne 
Gerade,  welche  die  einfallende  Welle  darstellt  Die  orthogonalen 
Trajektorien  dieses  Systems  haben  die  Gleichung 

r(l  +  cos  1/')  =  Ä', 

resp.  r,2  =  Ä' (Ä' —  22-,);  sie  sind  gleichfalls  Parabeln  um  die  X,-Axe, 
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die  sich  aber  nach  der  negativen  Seite  hin  öfihen,  die  ihre  Brennpunkte 
im  Schirmrande  und  ihre  Scheitel  bei  ar,  =  +j.Ä'  haben;  zu  ihnen 
zählt  die  unendlich  ferne  Gerade,  welche  die  im  hellen  Blatte  nach 
Unendlich  fortgeschrittene  Welle  darstellt.  In  der  Nähe  der  Schatten- 
grenze sind  diese  Kurven  als  Normalen  auf  dieser,  resp.  als  Paral- 
lele zur  ^,-Axe  zu  betrachten;  wir  erhalten  also  angenähert  das 
Gesetz  der  Intensitäten,  die  sich  auf  einem  normal  zur  Schatten- 
grenze aufgestellten  Schirm  oder  in  einer^  nach  S.  765  geeignet  auf- 
gestellten Lupe  zeigen  würden,  wenn  wir  A^  als  Funktion  von  a^ 
betrachten. 

Dabei  ist  es  praktisch,  jetzt  zu  der  ersten  Abgrenzung  der  beiden 
Blätter  zurückzugreifen  und  den  Verlauf  nur  in  dem  physikalischen 
Blatt,  d.  h.  für  0  <  qp  <  2;r  zu  untersuchen.  Von  diesem  wird  dann 
der  Teil,  für  welchen  0  <  qp  <  y)'  ist,  als  beschattet,  der,  für  welchen 
€p^ <(p<27t  ist,  als  beleuchtet  zu  bezeichnen  sein. 

Beachtet  man,  daß  nach  der  Definition  (197) 


ist,  so  kann  man  leicht  nachweisen,  daß  A*  mit  wachsendem  <t^ 
auf  dem  beschatteten  Bereich  weder  Maxima,  noch  Minima  erreicht, 
wohl  aber  auf  dem  beleuchteten;  dort  sind  dieselben  gegeben  durch 
die  Wurzeln  der  Gleichung 

"C?=y2"sin(^»  +  |;r), 

liegen  also  wegen  des  schnell  abnehmenden  G  in  der  Nähe  von 
r7^  =  (Ä— J);r,   wobei  ä=1,2...  ist;  sie  haben  die  Größe 

A^^^K^  {S^  )/2"cos  ((?  +  \n)y , 

die  nicht  erheblich  von  \K^(^H±^Y^Y  abweicht,  also  für  wachsen- 
des (T^  bald  in  K^j  d.  h.  den  bei  Abwesenheit  des  Beugungsschirmes 
eintretenden  Wert  übergeht. 

Hieraus  folgte  daß  der  die  Erscheinung  auffangende  Schirm 
innerhalb  des  geometrischen  Schattens  stetig  zu  Null  abnehmende 
Intensität,  außerhalb  eine  Beihe  von  hellen  und  dunkeln,  der 
Schattengrenze  parallel  liegenden  Streifen  mit  allmählich  ver- 
schwindendem Kontrast  zeigen  muß.  Die  Beobachtung  mit  einem 
großen  schwarzen  und  durch  eine  Gerade  begrenzten  Dififraktions- 
schirme  bestätigt  nahe  der  Schattengrenze  in  der  That  dies  Resultat, 
und  zwar  nicht  nur  qualitativ,  sondern  auch  quantitativ,  insofern 
die  Orte  dieser  Streifen  äußerst  nahe  mit  den  von  der  Theorie  ge- 
forderten übereinstimmen. 
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Beiläufig  mag  erwähnt  werden,  daß,  wenn  X  unendlich  klein 
gegen  r  ist,  nach  der  Definition  (195')  a  an  allen  Stellen,  die  in 
endlichem  Winkelabstand  y  —  qp'  =  t/;  von  der  Schattengrenze  hegen, 
unendlich  wird.  Da  nun  für  ein  solches  Argument  G  und  iT  Ter- 
schwindet,  so  ergiebt  sich  in  diesem  Grenzfall  nach  (199")  und  (199^^ 
für  cr<0,  u4*  =  0,  für  <t>0,  ^»  =  JC»,  innerhalb  der  Schatten- 
grenze also  dieselbe  Dunkelheit^  als  wenn  keine  Welle  einfiele, 
außerhalb  dieselbe  Lichtstärke,  als  wenn  der  Schirm  nicht  Tor- 
banden  wäre.  Dies  Resultat  macht  an  einem  spezieUen  Beispiele 
deutlich,  wie  nur  die  außerordentliche  Kleinheit  der  Wellenlängen 
die  Ursache  davon  ist,  daß  man  eine  Welle  durch  die  sogenannten 
Strahlen  näherungsweise  begrenzen  kann,  und  wie  auf  deren  tliat- 
sächlich  endlichem  Wert  die  Beugungserscheinungen  beruhen.  — 

Wenden  wir  uns  nun  dem  S.  767  aufgestellten  Hauptproblem 
zu,  so  erhalten  wir  die  Lösung  mit  Hilfe  der  Punktion  g,  die  wir 
in  ihrer  Abhängigkeit  von  ^'  mit  S(y')  bezeichnen  wollen,  in  fol- 
gender Weise  durch  das  Spiegelungsprinzip  geUefert.  Da  5(2.7— ^T 
in  der  Geraden  (p  =  0  dieselben  Werte  annimmt,  wie  3(qr'),  ulü 
öt5(2:c  — y')/Ö9'  die  entgegengesetzten,  wie  diS(ff^)fd(p,  so  ge- 
genügen  die  Ansätze 

200)         t)  =  5(<3P0+5(2^-qt>');    i)  =  5(y')-5(2^-<fO 

allen   Bedingungen    (194");    sie    stellen   somit   die    gesuchten   Aus- 
drücke dar. 

Hier  wird  also  der  bisherigen  Schattengrenze  y  r=  y>'  noch  eine 
zweite  qt)  =  2  ;r  —  y'  zugeordnet,  und  demgemäß  zerfällt  das  phjsikaüsche 
Blatt  der  EiEMANN'schen  Fläche  jetzt  nicht  in  zwei,  sondern  in 
drei  Teile  verschiedener  Natur.  Um  dies  zu  übersehen,  bedenken 
wir,  daß  in  den  neuen  Gliedern  g  (2  ;r  —  ff^)  an  der  Stelle  der  biv 
herigen  Funktion 

(T  =  +  y4n:r/Asin^(9)  — y') 
die  andere 

<7,  =  —  ]/4;rr/Asin  J(qp  +  qp') 

steht.  Bezeichnen  wir  jetzt  die  komplexe  Amplitude  der  neuen  Lösungen 
mit  21  und  behalten  /^und  /"  in  der  früheren  Bedeutung  bei,  so  gilt 


2t 


200') 


=  ^'j/I  [(^^(^')  ±  ^(-^  -  y'))  +  ^'(^'(9^')  ±  ^"  (2^-yT' 

darin  sind  0  und  0'  neue  Bezeichnungen,  und  das  obere  Zeichen 
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gehört  dem  Ausdruck  für  ü,  das  untere  dem  für  t)  zu.    Für  die  reelle 
Amplitude  A  und  die  Beschleunigung  d  folgt  hieraus  gemäß  (195"") 

j2^^A^2(02  +  0»2)^    tg(rf-i;r)  =  J\  200") 

Unter  Anwendung  der  Formeln  (198)  und  (lOS')  erhält  man  leicht: 
für  0<(p<(p\  d.h.  für  <7<0,  cr,<0, 

c/>  +  ja>'  =  r~^    {G(a^)±G{(T,^))  --  i{H((T^±II{a,^))  ;    201) 

für  (f'  <(p<2n-(p\  d.h.  für  cr>0,  (t,<0, 


2.ii 


</>  4-  2  cp  =  (1  —  2)  e      '• 


—  e 


für  2,T-y>'<f/ <2:t,  d.h.  für  a>0,  a,>0, 


201') 


<i>  +  i 


0'  =  (1  -  0  (, 


2.1  i 


r  C09  (if  —  q.') 


2ni 


r  cos  («/?  + 1 


—  e 


'^'  [{G  {rr^  ±  G  [a,^)  -  i  {H{n^  ±  H{a,^)) 


201") 


Schon  die  bloße  Gestalt  dieser  Ausdrücke  läßt  unter  Heran- 
ziehung des  zu  den  Formeln  (198)  und  (198')  Gesagten  folgendes 
leicht  erkennen.  Im  ersten  Gebiet  hat  die  stattfindende  Bewegung 
Ähnlichkeit  mit  den  Wellen,  die  eine  im  Band  des  Diflraktions- 
schirmes  befindliche  leuchtende  Linie  aussenden  würde;  im  zweiten 
tritt  hierzu  eine  angenähert  als  eben  zu  betrachtende  Welle,  die  in 
der  Einfallsrichtung  fortschreitet,  im  dritten  noch  eine  analoge, 
welclie  den  Charakter  einer  an  dem  Diffraktionsschirm  reflektierten 
Welle  hat.  Genaueres  liefert  die  Diskussion  der  Gestalt  der  Wellen- 
linien und  der  Ausdrücke  für  die  Amplituden,  die  wir  als  ziemlich 
umständlich  hier  unterlassen. 

Nur  auf  einen  Punkt  sei  noch  aufmerksam  gemacht  Während 
die  Ausdrücke  für  F  und  F^  auf  S.  771  von  der  Polarisationsrich- 
tung der  einfallenden  Welle  ganz  unabhängig  sind,  gilt  nicht  das- 
selbe in  Bezug  auf  die  oben  erhaltenen  Werte  von  0  und  0*;  denn 
die  oberen  Vorzeichen  in  der  Gleichung  (200')  bestimmen  die  kom- 
plexe Amplitude  von  ö,  die  unteren  die  von  ^;  erstere  entsprechen 
somit  dem  Einfall  einer  parallel,  letztere  dem  einer  normal  zum 
Schirmrand  polarisierten  Welle.  Das  doppelte  Vorzeichen  macht 
sich  nach  (201")  einmal  in  der  Phase  der  am  Schirm  reflektierten 
Welle,  dann  aber,  und  besonders,  in  den  Amplituden  der  scheinbar 


776  F.  Teü.     Optik,    IV.  Kap, 


vom  Schirmrand  ausgehenden  Cylinderwellen  geltend.  Da  am  Schirm 
selbst  a  ^  G,  ist,  so  verschwindet  nach  (201)  und  (201'')  dort  die 
bezügliche  Amplitude  der  senkrecht  zum  Bande  polarisierten  Kom- 
ponente vollständig;  sie  wird  also  jedenfalls  in  seiner  Nähe  schwächer 
sein,  als  die  zum  Rand  parallele.  Einfallendes  linear  nach  be- 
liebigem Azimut  polarisiertes  Licht  wird  dort  also  durch  die  Beugung 
nach  der  Bichtung  des  Bandes  hingedreht,  einfallendes  natürliches 
erhält  einen  nach  dieser  Bichtung  polarisierten  AnteiL  Umg^ 
kehrtes  gilt  nach  (201')  für  die  Verlängerung  des  Schirmes,  wo 
f7  =  —  <T,  ist. 

Die  Beobachtungen  über  diese  Verhältnisse  haben  im  wesent- 
liehen  eine  befriedigende  Übereinstimmung  gezeigt;  kleine  Abwei- 
chungen erklären  sich  dadurch,  daß  die  benutzten  Schirme  weder 
absolut  reflektierend,  noch  unendlich  .dünn  gegen  die  WeUenlän^ 
sein  können.®®) 


^  30.    Das  HüTOHEir8*8che  Prinzip.     Angenäherte   Theorie  der 
Beugungsersoheinungen.    Ein  ebener  schwaner  Schirm  bei  FESsni's 
Beobachtungsweise.     Der  Fall  unendlich  kleiner  Wellenlange.    Der 
Schirm  ist  von  parallelen  Geraden  begrenzt,  und  die  Wellenlin^ 

ist  endlich. 

In  manchen  Gebieten,  wo  nach  dem  oben  Gesagten  die  Ana- 
lysis  zu  strengen  Lösungen  bisher  nicht  geführt  hat,  kann  man  an- 
genäherte von  hoher  praktischer  Brauchbarkeit  mit  Hilfe  eines  »k 
HuYGHENS^sches  Prinzip  bezeichneten  Satzes  und  mit  Hilfe  einer 
eigentümlichen  Ergänzung  der  in  dem  Problem  wirklich  gegebenen 
Daten  durch  empirische  Resultate  gewinnen.  Diese  gemischte  Me- 
thode, die  wegen tlich  durch  den  Erfolg  gerechtfertigt  wird,  falli 
aus  dem  Rahmen  dieses  Werkes,  das  angenäherte  Betrachtungen  im 
allgemeinen  ausschließt,  einigermaßen  heraus  und  mag  deshalb  nur 
in  ihren  Grundgedanken  und  an  einigen  Beispielen,  keineswegs  aber 
in  allen  ihren  Anwendungen  vorgeführt  werden. 

Bezeichnen  wir  mit  dem  Symbol  d  die  partielle  Differentiation 
nach  einer  der  explizit  vorkommenden  Koordinaten  Xj  y,  z,  resp. 
nach  der  Entfernung  r  von  dem  willkürlichen  Punkt  a,  ä,  c,  und  mit  d 
die  totale,  so  gilt  für  eine  Funktion  i7(.r,  y,  r,  r)  die  Identität 

—  (^^  =  ^—  j.  ^' ^'   ll  ^  ^^'  j.  a't;    dx 
dx  \dx)  ~~  dx*        drdx  dx   "^  d x*        dxdr  dr  * 

und  somit: 
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dx  \r    dx)         r   d x^         r    dxdr  dr        r*    dx   dr  * 

Bildet  man  diese  letztere  Formel  auch  in  Bezug  auf  y  und  z  und 
addiert  alle  drei,  so  erhält  man 

dx  \r  dx)       dy  \r  dy  j       dx  \r  dx ) 

-  i   A   TTA.LIA.  /^  _  ^1P\  «  J_  /^_F  ^^^L\ 

-  r~^^      ^  r\dr\drj        d  r' )       r«  U^         ä"r  )  ' 

wobei  die  Ableitung  J^  sich  nur  auf  die  explizite  vorkommenden 
X,  7/y  2  bezieht;  dies  läßt  sich  leicht  umgestalten  in 

r^dr[^      ""  dr)'^  [dx[r    dx)'^dy\r    dy)^dx[r    dx)\\     ^^^ 

Ist  nun  U  mit  seinen  ersten  Diiferentialquotienten  in  einem 
Raum  k  regulär,  und  bezeichnet  man  die  Oberfläche  von  k  mit  o. 
die  innere  Normale  darauf  mit  n,  so  erhält  man  durch  Multiplikation 
der  letzten  Formel  mit  dk  und  Integration  über  k  sogleich 

/i.-,|ei.„-/lf'..+/(0-..c')4?-o;2O2-, 

hierin  bedeutet  dco  das  Element  der  Kegelöffnung  vom  Punkt  a,  b,  c 
aus,  und  in  die  mit  j|  umschlossenen  Glieder  sind  die  Grenzen  be- 
züglich r  einzusetzen. 

Wir  nehmen  an,  daß  der  Punkt  a,  b,  c  innerhalb  k  liegt  und 
demnach  durch  eine  unendlich  kleine  Eugel  vom  Integrationsgebiet 
ausgeschlossen  ist.  Dann  giebt  an  der  untersten  Grenze  das  erste 
Integral  —inl/Q,  falls  Uq  den  Wert  im  Punkt  a,  Ä,  c  bezeichnet;  für 
die  weiteren  benutzen  wir  die  Umformung 

und  erhalten  so  leicht: 


Wenn  der  Punkt  a,  b,  c  an  der  Oberfläche  von  k  liegt,  so  tritt 
links  an  die  Stelle  der  ganzen  Kegelöfihung  An  nur  der  dann 
nach  dem  Innern  von  k  hin  liegende  Teilwert,  bei  stetiger  Krümmung 
der  Wand  in  a,  b,  c  also  2n;  indessen  hat  dieser  Fall  für  unsere 
Zwecke  keine  Bedeutung.  Diese  Formel  geht  in  das  GREEN'sche 
Theorem  Bd.  I,  S.  182  über,  wenn  U  von  r  unabhängig  ist. 
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Sei   nun   F{i)   eine   Funktion   von   x,  y,  z   und    /,    welche  der 
Gleichung 

203)  '  ~  =  (D^JF 

genügt,   und    U  das,   was   aus  F  wird,   wenn    man    darin   t  durch 
t-^rjcü  ersetzt,  so  gilt 

das  Eaumintegral  in  (202")  verschwindet  somit,  und  es  resultiert 


1  drF{t—rlfü) 


do. 


Ist  also  längs  o 

203".)  F=m,  |f=rw 

vorgeschrieben,  so  ergiebt  sich  der  Wert  von  F  im  Punkte  a,  b,  c 
durch  die  Formel 

203'")     F^,^{t)  =  jV/[Ä  ^-^^)  -  y/"' C-^/«)]  do, 

wobei  der  Dilferentialquotient  nach  n  sich  natürlich  nur  auf  f,  nicht 
auf  die  explizit  vorkommenden  x,  y^  z  bezieht.®*) 

Diese  Gleichung,  welche  mit  der  S.  373  des  I.  Bandes  auf  gaiu 
anderem  Wege  gewonnenen  Formel  (150')  identisch  ist,  wird  als 
Ausdruck  des  Gedankens  betrachtet,  daß  die  Bewegung,  welche  in  einem 
beliebigen  Punkte  ö,  ä,  c  als  Folge  von  Wellen  eintritt,  die  sich 
nach  dem  Gesetz  (203)  im  Räume  ausbreiten,  mittelbar  hervor- 
gebracht wird  durch  Bewegungen,  die  eine  beliebige,  den  Punkt  a,Ä,f 
ein-  und  die  Quellen  der  Schwingungen  ausschließende  Oberfläche 
durchsetzen;  dieser  Gedanke  ist  ohne  mathematische  Formulienin? 
zuerst  von  Huyghens  verwertet  worden  und  wird  daher  als  Huyghens- 
sches  Prinzip  bezeichnet®^ 

Die  Gleichung  (203'")  hat  mit  der  oben  zitierten  und  nächst- 
verwandten GBEEN'schen  Formel  das  gemein,  daß  sie  die  gesuchte 
Größe,  hier  also  F^^^(f)^  durch  mehr  Daten  ausdrückt,  als  unal>- 
hängig  voneinander  vorgeschrieben  werden  können;  denn  nach  den 
Betrachtungen  in  §  20  des  II.  Teiles  ist  die  Funktion  F  bereits  voll- 
ständig bestimmt  durch  die  Hauptgleichung  d^Ffdt*  =^ca^ /^F  und 
durch  die  Randbedingung  F=^f{t)  oder  'dFjdn^f^t).  Die  Glei- 
chung (203'")  kann  also  im  Grunde  einen  exakten  Wert  F^j^^[(] 
überliaupt  nur  dann  geben,  wenn  das  Problem  der  Ausbreitung  der 
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Schwingungen  auf  anderem  Wege  bereits  streng  gelöst  ist,  somit  für 
die  ganze  Oberfläche  mit  einander  verträgliche  Werte  F  und  dFjdn 
bestimmt  werden  können,  und  bietet  dann  keinen  Vorteil;  sie  kann 
aber  zur  angenäherten  Lösung  von  streng  nicht  zu  behandelnden 
Problemen  dienen,  wenn  empirische  Resultate  zur  Bestimmung  der 
Werte  F  und  dFjdn  verwertet  werden  können." — 

Ein  solches  Problem  ist  dasjenige  der  Beugung  des  von  einer 
punktförmigen  Quelle  ausgehenden  Lichtes  durch  irgendwelche  ihm 
entgegenstehende,  absolut  schwarze  Schirme,  die  so  angeordnet  sein 
mögen,  daß  kein  Radiusvektor  r,  von  der  Lichtquelle  aus  deren  zwei 
triflFt  Um  das  neue  Verfahren  anzuwenden,  konstruieren  wir  um 
den  Lichtpunkt  P,  mit  den  Koordinaten  a,,  b,,  c,  eine  geschlossene 
oder  ins  Unendliche  verlaufende  Oberfläche,  welche  gebildet  wird 
aus  den  von  ihm  abgewandten  Teilen  der  Schirme  und  beliebigen, 
zwischen  deren  Rändern  erstreckten  Flächenstücken,  die  aber  allent- 
halben nur  ein  Mal  vom  Radiusvektor  r,  geschnitten  werden  mögen, 
nennen  die  ersteren  Flächenteile  0^,  die  letzteren  0^  und  ergänzen 
0^  +  O^  durch  angemessene  Teile  Oj^  einer  unendlichen  Kugelfläche 
zu  einem  den  betrachteten  Punkt  P  mit  den  Koordinaten  a,  b,  c  rings 
umschließenden  Flächensystem  o. 

Bezüglich  der  Flächenstücke  0^  und  0^  ergiebt  dann  die  Er- 
fahrung, je  nach  deren  Gestalt  bald  mehr,  bald  weniger  vollkommen, 
daß  an  ersteren  eine  merkliche  Lichtintensität  überhaupt  nicht 
besteht,  an  letzteren  aber  dieselbe  Intensität  stattfindet,  als  wenn 
die  Schinne  überhaupt  fehlten.  Bezüglich  der  Flächenstücke  Oj^  kann 
man  auf  verschiedene  Weise  plausibel  machen,  daß  an  ihnen  die 
Amplituden  der  Schwingung  von  höherer,  als  der  zweiten  Ordnung 
unendlich  klein  werden;  wir  werden  einen  der  hierzu  dienenden 
Schlüsse  weiter  unten  erwähnen. 

Bildet  man  nun  das  Integral  (203'")  für  die  Fläche  o= 0,+  0^+ 0^, 
so  geben  nach  dem  Gesagten  nur  die  von  0^  herrührenden  Anteile 
einen  Wert,  und  das  Resultat  wird  einen  um  so  genaueren  Aus- 
druck für  i^afrcW  liefern,  je  genauer  die  bezüglich  der  Flächen  0^ 
und  0^  eingeführten  Annahmen  der  Wirklichkeit  entsprechen,  je 
genauer  also  i^^und  dFjdn  faktisch  an  den  Flächen  0,  gleich  Null, 
an  den  Flächen  0^  gleich  den  bei  Abwesenheit  der  Schirme  statt- 
findenden Werten  sind. 

Über  den  Grad  dieser  Genauigkeit  giebt  die  Beobachtung  nur 
höchst  unvollkommenen  Aufschluß;  die  ganze  Methode  entbehrt  sonach 
des  zuverlässigen  Fundamentes  und  ist  deshalb  unbefriedigend;    sie 
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besitzt  aber  trotzdem  eine  gewisse  praktische  Bedeutung,  da  sie  ein 
streng  nicht  zu  erledigendes  Problem  auf  eine  einfache  Quadratur 
zurückführt  und  in  vielen  Fällen  Resultate  liefert,  die  in  weiten 
Grenzen  mit  der  Beobachtung  befriedigend  übereinstimmen. 

Da  die  Gleichung  (203'),  resp.  (203'"),  in  F,  resp.  f  und  f, 
linear  ist,  so  kann  man  sie  auch  auf  komplexe  Lösungen  der 
Gleichung  d^%jdt^=^(ü^'^A%  anwenden  und  demgemäß  schreiben 

204)  5,»«W  =  i^/0rf«, 

worin  nunmehr 

204')  0  =  ^(Ü^^)-;f'(.-rH 

ist,  und  die  deutschen  Buchstaben  komplexe  Ausdrücke  von  der 
Natur  der  in  (203")  enthaltenen  reellen  und  durch  lateinische  Buch- 
staben bezeichneten  darstellen. 

Um  diese  Formel  auf  spezielle  Beugungsprobleme  anzuwenden, 
wählt  man  für  %  passend  eine  der  komplexen  Polarisationskompo- 
nenten u,  t),  ip;  die  resultierende  Intensität,  die  sich  ergiebt,  wenn 
nicht  nur  eine,  sondern  alle  drei  von  Null  verschieden  sind,  ist  dann 
durch  die  Summe  der  den  einzelnen  entsprechenden  gegeben. 

In  dem  wichtigsten  Falle,  daß  die  Lichtquelle  als  punktförmig 
zu  betrachten  ist,  wird  dann  nach  (193"')  5  die  Form  haben 

204")  5  =  y'  e''^' ,      wobei   T,  =^lt--^\ 

und  der  Anfangspunkt  von  t  beliebig  ist,  r,  aber  die  Entfernung  des 
Oberflächenelementes  do  von  dem  in  a,,  b,^  c,  befindlich  gedachten 
Lichtpunkt  P,  bezeichnet. 

Da  5  mit  f  {t)  identiscli  ist,  so  wird 

.1  I  (<  _  ü  )  =  -K;  e'^,     wobei  r  =  ^  (f  -  '•  +'-A 

r      \         (0  J        rr,  r    \  w    / 

ist;  daraus  folgt 

t(L^^t-r^^        _K.fr         2niYr^,r 
dn\r  ^  \         10  Ij  rr,\r  k    Jon 

Femer  wird  V  {^)  "=  {ddldr,),{dr,/dn),  also 

r  '    \  (ü)  f'^,\^,  l    I  an 

und  man  erhält  somit 

204"')        O  =  -  ^  {(^-~-  -  -^- — '1  +  -- -7^--  -  — '^Itf"'' 

rr^y^rdn        r,  d  n )  l     \d  n        dn  )  I 
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Wendet  man  diesen  Ausdruck  auf  ein  Flächenelement  einer 
Kugel  an,  deren  Radius  unendlich  groß  ist  gegen  den  gegenseitigen 
Abstand  der  Punkte  P  und  P, ,  so  ist  an  demselben  drjdn  unend- 
lich wenig  von  dr,jdn,  und  das  unendliche  r  nur  um  Endliches 
von  dem  unendlichen  r,  verschieden;  hieraus  folgt  aber,  daß  O  selbst 
von  höherer,  als  zweiter  Ordnung  unendlich  klein  ist. 

Wir  haben  nun  oben  die  Flächen  0,  und  0^  durch  ange- 
messene Teile  Oj^  einer  unendlich  großen  Kugelfläche  zu  einer,  den 
Punkt  a,  Ä,  c  rings  umschließenden  Oberfläche  ergänzt  Die  vor- 
stehende Betrachtung  ergiebt,  daß,  selbst  wenn  0^  als  direkt  vom 
leuchtenden  Punkt  bestrahlt  gelten  könnte,  sein  Anteil  an  dem  In- 
tegral (204)  verschwinden  würde;  wir  dürfen  schließen,  daß  dies 
um  so  mehr  dann  stattfindet,  wenn,  wie  angenommen,  diese  Strahlung 
durch  dunkle  Schirme  behindert  und  zum  Teil  vernichtet  ist. 

Hiermit  ist  der  auf  S.  779  angekündigte  Beweis  für  das  Ver- 
schwinden des  über  0^^  erstreckten  Integrals  nachgeliefert,  und  wir 
haben  weiterhin  nur  das  über  die  Flächenstücke  0^  erstreckte  in 
Betracht  zu  ziehen.  — 

Für  die  weiteren  Folgerungen  wollen  wir  der  Einfachheit  halber 
die  Fläche  0^  so  gelegen  annehmen,  daß  dridn  und  drJdn  an  ihr 
entgegengesetzte  Vorzeichen  besitzen;  wenn  dann  noch  sowohl  r, 
als  r,  sehr  groß  gegen  A  sind,  wie  das  in  Praxi  jederzeit  stattfindet, 
so  kann  das  erste  Glied  in  (204'")  neben  dem  zweiten  vernachlässigt 
werden,  und  wir  erhalten 

0  =  _2-J>A',/ör  _ön\    .T  204"") 

Hieraus  ergiebt  sich  für  die  komplexe  Amplitude  2t  von  %^^J^ 
■^ —  -lir^.^r.-W" '   wobei  ii.^f  ((,  +  ,.)-,);  205) 

dabei  ist  in  R  eine  willkürliche  Konstante  q  zugefügt,  um  die  absolute 
Phase  verfügbar  zu  erhalten,  was  sich  weiterhin  zweckmäßig  erweist 
Ä  variiert  auf  o  nur,  insoweit  r  -\'r,  sich  ändert^  ist  also  kon- 
stant auf  den  Kurven,  welche  durch  den  Schnitt  der  Oberfläche  o 
mit  Rotationsellipsoiden  um  die  Brennpunkte  P  und  P,  entstehen. 
Da  in  dem  Schnittpunkt  P^  der  Rotationsaxe  dieser  Ellipsoide  und 
der  Fläche  o  die  Summe  r  -{-  r^  ihr  Minimum  hat,  so  variiert 
sie  beim  Fortschreiten  normal  zu  einer  der  obigen  Schnittkurven 
in  der  Umgebung  dieser  Stelle  am  langsamsten,  dagegen  mit  zu- 
nehmender Geschwindigkeit  bei  wachsendem  r-\-r,\  infolge  dessen 
wechselt  auch  «"**  in  der  Nähe  von  P^  sein  Vorzeichen  selten^  mit 
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wachsender  Entfernung  von  F^  immer  öfter,  und  da  der  Faktor  von 
e"^^  unter  dem  Integral  sein  Zeichen  zumeist  gar  nicht,  und  wenn 
überhaupt,  nur  selten  wechselt,  so  ist  zu  schließen,  daß  die  Teile  der 
Fläche  o,  die  einigermaßen  entfernt  von  dem  Punkt  P^  liegen,  zu 
dem  Wert  von  31  einen  merklichen  Anteil  nicht  beitragen.  Dies 
wird  von  der  Beobachtung  bestätigt,  welche  zeigt,  daß  eine  will- 
kürlich zugefügte  seitliche  Begrenzung  der  gegebenen  Fläche  o 
durch  einen  schwarzen  Schirm,  der  sich,  von  P  gesehen,  dem  Punkt 
P^  ringsum  bis  auf  einige  Bogengrade  annähert,  die  Erscheinung 
nicht  merklich  verändert 

Dies  Resultat  gestattet,  die  Fonneln  noch  weiter  zu  verein- 
fachen, denn  man  kann  nunmehr,  abgesehen  von  extremen  und 
praktisch  unwichtigen  Fällen,  auf  dem  für  die  Erscheinung  maß- 
gebenden Teil  von  o  in  dem  Faktor  von  e-  **  sowohl  r  und  r,  nach 
Eichtung  und  Größe  konstant,  als  wegen  der  Nähe  des  Minimums 
von  {r  +  r,)  auch  ö(r  +  r,)/ön  =  0  setzen,  und  erhält  so,  indem  man 
noch  berücksichtigt,  daß  ör,/öw  =  cos  (r,,w)  ist, 

205')  a  =  f^  rcos(()„n)e-*^rfo, 

wobei  Q  und  q,  konstante  mittlere  Werte  von  r  und  r,  darstellen. 
Der  bei  weitem  wichtigste  Fall  ist  nun  der,  daß  man  die 
Fläche  o  als  eine  ebene  wählen  kann,  wie  das  z.  B.  immer  dann 
stattfindet,  wenn  der  schwarze  Diifraktionsschirm  selbst  eine  sehr 
dünne,  ebene  Platte  darstellt.  In  diesem  Falle  ist  auch  cos{o.,ni 
als  auf  o  konstant  anzusehen,  und  es  gilt 

205")  9t  =  ^Ä4?^»_«)n,-^^^. 

Zur  Berechnung  von  i?,  resp.  r  +  r,,  ist  es  dann  praktisch,  das 
X7- Koordinatensystem  in  die  Ebene  der  Fläche  0  zu  legen;  die  zu- 
gehörige Z'Axe  mag  dabei  nach  der  Seite  des  beobachteten  Punktes 
hinweisen  und  der  Koordinatenanfang  an  der  Stelle  liegen,  von  der 
aus  Q  und  o,  gerechnet  werden.  Es  ist  dann  bei  Einführung  der 
Richtungskosinus  a  =  a/Q,,..,  c^^ajo,,,.,  von  o  und  o,  und  bei 
Berücksichtigung  der  gegen  o  und  (>,  kleinen  Ausdehnung  von  0^ 
bis  auf  Glieder  zweiter  Ordnung  inklusive 

>  +  r,  =  p  +  (>,  -  (x  (a  +  «,)  +  y  (/9  +  ß,)) 

Für  die  weitere  Behandlung  sind  die  Fälle  zu  unterscheiden, 
daß  entweder  o  und  g,  unendlich  sind,  oder  daß  wenigstens  o  end- 
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r  +  r,^Q  +  Q,+  - 


x^ 


3h  ist.  Der  letztere  Fall,  der  sich  als  der  allgemeinere  auffassen 
ßt,  setzt  die  Beobachtung  der  Erscheinung  auf  einem  auffangenden 
3hirm  oder  mit  einer  auf  die  SteUe  P  eingestellten  Lupe  voraus 
id  wird  als  der  FsESNEL'sche  bezeichnet.  Wir  schicken  ihn  dem 
^ezielleren  ersten  yoraus,  da  er  sich  dem  Inhalte  des  yorigen  Para- 
raphen  am  nächsten  anschließt,  und  gehen  auf  jenen  im  nächsten 
bschnitt  ein. 

Bei  endlichen  q  und  q,  kann  man  das  in  x  und  y  lineare  Glied 
im  Verschwinden  bringen,  indem  man  den  Eoordinatenanfetng  in 
an  oben  eingeführten  Schnittpunkt  P^  legt,  also  a  +  a,^ß  +  ßf=^0 
.acht.    Dadurch  wird  dann 

(1  -«^)+y^l -/9^-2:rya/9]  [\  +  j]\   206') 

i  diesem  Ausdrucke  sind  a  und  ß  selbst  gleich  Null,  wenn  man 
ie  Fläche  o  so  legen  kann,  daß  sie  stets  normal  zu  q  steht;  das 
rodukt  0^/9  ist  gleich  Null,  wenn  man  eine  der  Axen  X  oder  Y 
it  der  Projektion  yon  q  +  q,  zusammenfallen  läßt  In  beiden  Fällen 
iriiert  natürlich  das  Koordinatensystem  mit  der  Lage  des  beob- 
shteten  Punktes. 

Für  beide  nimmt  die  Gleichung  (205")  die  Gestalt  an: 

^QQ>  J  ' 

obei 

""=T('-«")(7+i)-  "■-x('-^')(l+i)>Ko6-, 

*=\"(P    +    9^-9)  J 

b,  und  wegen  der  Vernachlässigung  des  in  aß  multiplizierten 
liedes  in  (206')  entweder  a  oder  ß  gleich  Null  sein  muß.  Für  die 
teile  Amplitude  A  ergiebt  sich  hieraus  die  Formel®^) 

der  *  ^'  I2O6 

C  =  j  cos  {m}x^  +  n*y*)  do,     5  =  |  sin  [m^x^  +  n^y^  d o 

t  Diese  Gleichungen  sind  als  die  Endresultate  der  Theorie  zu 
^zeichnen,  insofern  die  bei  einfarbigem  Lichte  beobachtbare  In- 
msität  mit  Ä^  proportional  ist;  fäUt  weißes  Licht  ein,  so  sind  in 
akannter  Weise  die  einzelnen  Bestandteile  für  sich  zu  behandeln, 
ad  die  Besultate  zu  superponieren. 


////\ 
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Führt  man  in  die  Formel  (206")  ein 

SO  erhält  man 

207)  91  =  *^'-^-^«Jt?^^r^'  (e-'^dl  /V'"Vt;, 

wobei  die  Integrationsgrenzen   durch  die  Gestalt  des  Diffraktions- 
Schirmes  bestimmt  sind. 

Die  Gleichung  (206")  oder  (207)  bildet  den  Ausgangspunkt  für 
die  Behandlung  spezieller  Probleme  der  Diffraktion  durch  einen 
ebenen  Schirm.  Wir  bemerken,  daß  die  beiden  Integrale  nach  |  und 
nach  rj  in  nahem  Zusammenhange  mit  dem  durch  (196)  definierten 
Integral  3  stehen;  bezeichnet  man  nämlicli  die  unteren  und  die 
oberen  Grenzen  von  x  und  y  durch  x^,  x^  und  y^,  y^,  ebenso  die 
von  I  und  7;  durch  gj,  IgUn^  i^i,  7/3,  so  wird  für  |2>li>  Vi>nv 
je  nachdem  li .  ^2  S  0 ,     i?i .  i?a  ^  0  ist, 


207') 


?« 


/^"'''^l=|/|(3(l2)=F3(li)); 


ll 


je'  '"'d  „  =  j/f  (3  (r;,)  T  3  {7,,))  . 


Ehe  wir  die  Formel  (207)  auf  einen  speziellen  Fall  anwenden, 
wollen  wir  aus  ihr  eine  allgemeine  Folgerung  ziehen,  die  sich  ergiebt, 
wenn  alle  Grenzwerte  |  und  rj  unendlich  werden.  Die  Ausdrücke 
(206'")  für  m^  und  rr  zeigen,  daß  dies  dann  stattfindet,  wenn 


X 

k 


unendlich  werden,  also,  da  x  und  y  selbst  als  unendlich  klein  erster 
Ordnung  gegen  o  und  (>,  betrachtet  sind,  dann,  wenn  k  unendlich 
klein  von  höherer,  als  erster  Ordnung  neben   den  x  und  y  ist 

Nehmen  wir  dies  an,  so  ist  damit  festgesetzt,  daß  die  Öfiiiung 
des  Diffraktionsschirmes  groß  gegen  die  Wellenlänge  ist,  und  daß 
die  Richtung  q  +  Q,  vom  leuchtenden  nach  dem  beobachteten  Punkt 
nicht  in  einem  unendlich  kleinem  Abstand  von  gewisser  Größen- 
ordnung am  Schirmrand  vorbeigeht. 

Hier  sind  dann  zwei  Fälle  zu  unterscheiden.  Liegt  der  Schnitt- 
punkt  P   von  q  +  o,  mit  der  Schirmebene  außerhalb  der  Ofinung  o, 
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80  haben  die  oberen  und  die  unteren  —  übrigens  unendlichen  — 
Grenzen  der  beiden  Integi*ale  nach  |  und  rj  gleiches,  liegt  er  außer- 
halb, 80  entgegengesetztes  Vorzeichen.  Berücksichtigt  man,  daß 
nach  (197'")  S(oo)  =  ^(l  —  i)  ist,  so  erkennt  man,  daß  im  ersten 
Falle  jedes  der  Integrale  gleich  Null,  im  letzten  gleich  (1  —OVF^ 
wird,  also  im  ersten  Falle  91  verschwindet,  im  zweiten  gegeben  ist 
durch 


.-i9 


lQQ,mn 

Setzt  man  hierein  die  Ausdrücke  (206'")  für  m  und  w,  legt  die  J-Axe 
in  die  Projektion  von  q  auf  die  Schirmebene,  setzt  also  ß  =  0, 
1  —  a*  =  cos^((>,  n)  =  cos2((),,  n),  so  erhält  man 

Das  ist  aber  dieselbe  Amplitude,  die  nach  (204")  bei  Abwesenheit 
des  Difi'raktionsschirmes  von  dem  leuchtenden  nach  dem  beobachteten 
Punkte  gesendet  wird.  Unsere  Betrachtung  ergiebt  sonach  in  einem 
weit  allgemeineren  Falle,  als  S.  774,  die  Bedingungen,  unter  denen 
die  Fortpflanzung  des  Lichtes  als  geradlinig  stattfindend  betrachtet 
werden  darf.  — 

Ist  der  Schirm  einzig  durch  ein  System  paralleler  Gerader  be- 
grenzt, so  kann  man  in  eine  von  diesen  die  Koordinatenaxe  J' legen, 
wenn  man  sich  auf  die  Untersuchung  des  Zustandes  in  der  Ebene 
beschränkt,  welclie  normal  zur  T-Axe  durch  den  leuchtenden  Punkt 
geht  Ist  der  leuchtende  Punkt  unendlich  fem  von  dem  Schirme, 
so  gilt  das  Resultat  für  jede  zur  l'-Axe  normale  Ebene. 

Unter  den  gemachten  Voraussetzungen  sind  die  Grenzen  für  y, 
resp.  1],  gleich  —  oo  und  +  (x;  das  zweite  Integral  ist  demgemäß 
gleich  (1  —  i)  YY^t  =  y—  2  ;r ,  und  man  erhält,  indem  man  noch  durch 
die  Bezeichnung  A',/(>,  =  A'  die  vom  leuchtenden  Punkt  nach  der 
Fläche  o  fortgepflanzte  reelle  Amplitude  einführt, 

SU  =  A>A<?M«).K^"  e~  "  fe~ '  '\/| .  207") 

Dieses  Resultat  wollen  wir  auf  den  im  vorigen  Paragrai)hen 
streng  behandelten  Fall  des  einfachen  Randes  anwenden.  Wir  lassen 
dazu  den  Diffraktionsschirm  den  Teil  der  JI- Ebene  erfüllen,  für 
den  X  y  X  ist,  wobei  x  eine  Konstante  bezeichnet.  Rücken  wir  den 
lenchtenden  Punkt  ins  Unendliche,  so  ist  />,  =  (X ;  die  einfallenden 
Wellen  werden  ebene,  und  ({>,,  w)  wird  mit  dem  Winkel  der  ein- 
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fallenden  Wellennormale  gegen  w,  also  cos  (o,,  n)  nach  der  früheren 
Bezeichnung  mit  sin  cp^  identisch. 

Den  beobachteten  Punkt  bestimmen  wir  durch  die  Polarkoordi- 
naten r  und  (p  gegen  den  Schirmrand  und  die  +X- Richtung;  der 
Badiusyektor  nach  dem  Eoordinatenaufang  des  Xl'-Systemes  schließt 
dann  mit  der  +X- Richtung  den  Winkel  9'  ein.  da  er  nach  S.  783 
mit  der  Richtung  nach  dem  leuchtenden  Punkte  zusammenfalleu  soll. 
Hieraus  folgt,  daß 

«       71  sin'  qo'  «71 

m^  =  — -. — —  ,      n^  =  r— , 

sin  {q>  —  q>') sin  tp   sin  qp' 

X  Q  r 

ist,  und  die  Gleichung  (207")  wird  zu 


207'") 


9t 


^Ky  —  e        je       d§,     wobei 


—  « 


^       4nr   .0,/             ,v     cos' 4- (ff)  —  <»')  sin  gp' 
1^  =  — z  -  Sin^  ifop  — flp  ) ^— h — ■^ 


ist.     Verfügen  wir  noch  über  die  \\illkürliche  Konstante  q  so,  daß 

Q  +  Q,  —  g  =  r  cos  {q)  --  (p') 

wird,  dann   beziehen  wir  die  Phase  in  P  auf  die   am  Schirmraml 
herrschende,  wie  dies  im  vorigen  Paragraphen  geschah,  und  erhalten 

207'"')  ^  =  ?^  cos  (y-  -  cf^) . 

Vergleicht  mau  das  gefundene  Resultat  mit  dem  in  (195'")  ent- 
haltenen unter  Rücksicht  auf  die  Werte  (195'),  so  sieht  man  leicht. 
daß  sie,  bis  auf  das  in  1^  an  Stelle  von  Eins  auftretende  Verhältnis 
cos^  \  {ff  —  (p^)  sin  y7  sin  qp,  vollständig  übereinstimmen.  Dieser  unter- 
schied kommt  um  so  weniger  in  Betracht,  je  näher  der  beobachtete  Punkt 
der  Schattengrenze  liegt,  an  welcher  (p  =  y'  ist,  und  so  ergiebt  sieh. 
daß  der  Weg  durch  das  HuYGUENs'sche  Prinzip  die  Gesetze  der  in 
der  Nähe  der  Schattengrenze  wahrnehmbaren  Beugungserscheinungen 
übereinstimmend  mit  dem  früheren  strengeren  Wege  ergiebt.  In 
größerer  Entfernung  von  der  Schattengrenze  zeigen  sich  Differenzen, 
und  die  Beobachtung  entscheidet  sie  im  allgemeinen,  wie  zu  erwarten, 
zu  Gunsten  der  strengereu  Theorie.  — 
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§  31.    Angenäherte  Theorie  der  Bengnngserscheinungen. 
Ein  ebener  Schirm  bei  Feauveoteb^s  Beobachtnngsweise.     Systeme 

gleicher  Öffhnngen;  Gitterspektren. 

DifiEraktionserscheinungen,  die  von  einer  unendlich  fernen  Licht- 
quelle herrühren  und  in  unendlicher  Entfernung  von  dem  DifGraktions- 
schirme  auftreten ,  sind  allerdings  wegen  der  in  Wirklichkeit  ver- 
schwindenden Intensität  direkt  nach  dem  FRESNEL'schen  Verfahren 
nicht  zu  beobachten;  man  kann  sie  aber,  wie  Fbaunhofer  bemerkt 
h^ty  in  der  Weise  wahrnehmbar  machen,  daß  man  direkt  hinter  dem 
Schirme  ein  auf  Unendlich  eingestelltes  Femrohr  anbringt,  dessen 
Objektiv  größer  ist,  als  die  Öffnung  des  Beugungsschirmes,  und  mit 
demselben  in  der  ungefähren  Richtung  nach  dem  Lichtpunkt  hin- 
schaut, der  sich  seinerseits  im  Brennpunkt  einer  Linse  befindet  und 
somit  ebene  Wellen  nach  dem  Schirme  sendet.®^  Die  in  einem  Punkte 
der  Bildebene  des  Femrohres  zusammenkommenden  Wellen  besitzen 
dort  —  wie  dies  schon  aus  dem  S.  765  Gesagten  folgt  —  dieselbe  Phasen- 
differenz, mit  der  sie  sich  in  unendlicher  Entfernung  vom  Schirm 
und  in  einer  Richtung  vereinigen  würden,  die  derjenigen  entgegen- 
gesetzt ist,  von  der  der  genannte  Punkt  im  Femrohr  das  Bild  dar- 
bietet. Ertheilt  man  der  Beobachtungsrichtung  die  Kosinus  r^^,  ß^ 
gegen  die  in  der  Schirmebene  liegenden  Axen  A"  und  Y,  so  wird  hier- 
nach cc^^—Un  ßo^^ß*  wobei  a  und  ß  die  früheren  Bezeich- 
nungen sind. 

In  diesem  speziellen  Falle  braucht  man  nicht  die  früheren 
Kunstgriffe  zur  Vereinfachung  des  Ausdruckes  (206)  für  r  +  r,  an- 
zuwenden; letzterer  nimmt  wegen  der  unendlich  großen  o  und  q, 
von  selbst  die  bequeme  Gestalt 

r  +  r,  =  o  +  o,  +  {x{a^  -  a)  4-  //(/?,  -  ß))  208) 

an,  und  falls  man  die  willkürliclie  Konstante  q  =  o  +  o,  setzt,  wird 
sehr  einfach 

wobei  ju  und  v  neue  Bezeichnungen  sind.  Faßt  man  nocli  die  Kon- 
stante KJoQ,  in  den  Buchstaben  K  zusammen,  so  gilt  nach  (205") 
in  dem  wichtigsten  Falle  eines  ebenen  Schirmes 

^  _  iKcos(o„n)r-u,,  +  ry,^^  208") 

Wird  in  der  Richtung  nach  der  Lichtquelle  beobachtet,  so  ist 
«^  =  a,,  ß^z=  ß^,  also  fji  =  V  =  0,  und.  falls  o  die  Größe  der  Öff- 
nung bezeichnet, 

50* 
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208"')  «0  =  "-^'-p^^^  . 

Eliminiert   man   mit  Hilfe  dieses  Ausdruckes  die  Konstante  A',  so 
erhält  man  schließlich 

209)  «  =  ^^^-'^"'  +  "^^^6;. 

Fallen  die  Wellen  normal  auf  den  Schirm  auf,  so  ist  a,=^ß,=^: 
da  deutliche  Erscheinungen  meist  nur  in  Eichtungen  wahrgenommen 
werden,  die  nahezu  der  Einfallsrichtung  entgegengesetzt  sind,  so  ist 
dann  a^  und  ß^  klein,  und  man  kann  sie  als  die  zur  X-  und  zur 
J"-Axe  parallelen  rechtwinkligen  Koordinaten  der  Stelle  auf  einer 
Kugel  vom  Radius  Eins  auffassen,  nach  welcher,  von  einem  Punkt 
des  Schirmes  aus  konstruiert,  die  Beohachtungsrichtung  zielt,  wobei 
der  Anfangspunkt  für  a^  und  ß^  die  Eichtung  nach  der  unendlich 
fernen  Lichtquelle  bestimmt;  fi  und  v  sind  dann  ebenso  Koordinaten 
auf  einer  Kugel  vom  Eadius  27i/L  Diese  Bemerkung  gestattet,  von 
dem  in  jedem  Falle  mit  dem  Fernrohr  wahrnehmbaren  Diffraktions- 
bild  sich  eine  deutliche  Vorstellung  zu  verschaflFen. 

Gehen  wir  von  den  komplexen  Amplituden  21  und  \  zu  den 
reellen  Ä  und  J^  über,  so  folgt  aus  (209)  sogleich 

209')  Ä^=:  (^y{n+  :s^, 

wobei  bedeutet 

209'')  r  =  fcos(iJLx  +  vy)doj     ^  =  fsm(jix  +  vy)do. 

Die  Formeln  können  als  die  Endformeln  der  angenäherten 
Theorie  der  FBAUNHOFER'schen  Beugungserscheinungen  gelten,  da 
bei  einfallendem  einfarbigen  Licht  die  beobachtbare  Intensität  mit 
A^  proportional  ist.  Fällt  weißes  Licht  ein,  so  ist  in  oft  bemerkter 
Weise  jeder  Bestandteil  einzeln  zu  behandeln  und  die  resultierende 
Erscheinung  durch  Superposition  der  den  Bestandteilen  entsprechenden 
abzuleiten. 

Diese  Integrale  F  und  JS  sind  bei  weitem  einfacher,  als  die  bei 
den  FKEsNEL'schen  Erscheinungen  auftretenden  C  und  5,  und  dem- 
gemäß lassen  sich  für  eine  große  Anzahl  verschiedener  Formen  der 
Diffraktionsschirme  die  Gesetze  der  ihnen  entsprechenden  Frao- 
HOFEK'schen  Erscheinungen  verhältnismäßig  leicht  erhalten.  ^')  — 

Wir  knüpfen  an  die  Gleichungen  (209)  bis  (209")  nur  einige 
allgemeine  Bemerkungen. 

Die  Stellen  des  Diffraktionsbildes,  in  denen  die  Intensität  ver- 
schwindet, sind  durch  F^ -\-  ^^  =  0,  d.  h.  durch  gleichzeitiges  Ver- 
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schwinden  von  F  und  ^,  gegeben,  sind  also  im  allgemeinen  diskrete 
Punkte;  nur  in  dem  Fall,  daß  die  Offiiung  o  in  Bezug  auf  eine 
Gerade  symmetrisch  ist,  erfüllen  sie  ein  System  von  Kurven  kon- 
tinuierlich. In  der  That,  legt  man  eine  Eoordinatenaxe  in  die 
Symmetrielinie,  so  ist  -5*  gleich  Null. 

Vertauscht  man  in  (209)  fjLx  mit  |,  vi/  mit  ;;,  also  fivdo 
=  jüvdxdy  mit  dro  =  d^dtj  und  jj^vo  mit  (o,  so  gilt 

«1  =  ?^  r<?"'^'  +  ''Vcü,  209'") 

und  die  Grenzen  des  Integrales  sind  gewisse  Werte  von  |  =  ju  x, 
fl^vy.  Hieraus  ergiebt  sich,  daß  zwei  Öffnungen  o  und  o\  von 
denen  die  eine  dadurch  in  die  andere  übergeht,  daß  man  sie  längs 
der  Koordinatenaxen  in  bestimmten  Verhältnissen  k^  und  k^  di- 
latiert,  Diffraktionsbilder  liefern,  von  denen  das  zweite  in  denjenigen 
Richtungen  die  gleiche  relative  Intensität  zeigt,  wie  die  erste,  die 
gegeben  sind  durch 

{ao-u)  =  [a,^a.)k,,     (ßo- ß.)  =  {ßo- ß,)k,,  209''") 

wobei  Uo,  ßo  und  al^  ßl  die  korrespondierenden  Richtungskosinus  in 
den  beiden  Fällen  bezeichnen. 

Wird  also  etwa  die  Dimension  der  Öffnung  nach  der  F- Axe  gleich- 
förmig vergrößert,  nach  der  X-Axe  gleichförmig  verkleinert,  so  kon- 
trahiert sich  das  Diffraktionsbild  in  der  ersteren  und  dilatiert  sich 
in  der  letzteren  Richtung.  War  die  Öffnung  zunächst  ein  Kreis  und 
wird  sie  zu  einer  Ellipse  von  gleicher  Fläche  und  von  nach  der  7-Axe 
gestreckter  Gestalt,  schließlich  zu  einem  feinen  Spalt  deformiert,  so 
verwandeln  sich  die  ursprünglich  vorhandenen  hellen  und  dunkeln 
Kreisringe  in  angenähert  elliptische  und  nach  der  J-Axe  gestreckte, 
schließlich  in  eine  Reihe  punktförmiger  Maxima  und  Minima,  die 
längs  der  J-Axe  einander  folgen.®*) 

Weiter  erkennt  man,  daß,  welche  endliche  Gestalt  immer  die 
Schirmöffnung  besitzt,  stets  durch  ihre  proportionale  Verkleinerung  der 
Zustand  erreicht  werden  kann,  wo  das  gebeugte  Licht  kein  Minimum 
zeigt,  wo  nämlich  die  das  erste  Minimum  bestimmenden  Uo  und  ßl 
größer  als  Eins  werden,  somit  also  imaginären  Winkeln  entsprechen. 
Gleiches  läßt  sich  auch  aus  den  Formeln  (209')  und  209")  ableiten, 
welche  ergeben,  daß  für  gegen  die  Wellenlänge  kleine  Öffnungen 
A^=^Al,  also  konstant  wird,  und  analoges  folgt  für  die  FEESNEL'sche 
Anordnung  aus  den  Formeln  (206"");  es  zeigt  sich  also,  daß  der- 
artig kleine  Öfihungen  als  leuchtende  Punkte  wirken,  wie  das  bereits 
auf  S.  527  und  765  benutzt  worden  ist.  — 
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•  • 

Enthält  der  Diffraktionsschirm  eine  Oflfnung  o^  und  innerhalb 
derselben  einen  kleinen  schwarzen  Schirm  von  der  Fläche  Oj,  so 
tritt  an  die  Stelle  von  (209) 


21 


'2 

(o,)  (Ot) 

Ist  Oj  hinreichend  groß  gegen  die  Wellenlänge,  so  ist  das  erste  In- 
tegral für  alle  Richtungen  gleich  Null,  mit  Ausnahme  der  nach  dem 
leuchtenden  Punkt  hin;  demgemäß  ist  91  für  alle  anderen  Richtungen 
durch  das  zweite  Integral  allein  gegeben,  das  bis  auf  das  Vorzeicheu 
mit  dem  übereinstimmt,  welches  einer  Öffnung  von  der  Größe  und 
Gestalt  von  o^  entspricht  Da  aber  die  reelle  Amplitude  von  dem 
Vorzeichen  der  komplexen  unabhängig  ist,  so  ist  die  Intensität  in  allen 
den  genannten  Richtungen  mit  derjenigen  identisch,  welche  bei  Be- 
nutzung eines  Schirmes  mit  der  Offoung  o^  wahrgenommen  wird.  — 
Ein  besonderes  Interesse,  einmal  wegen  der  bedeutenden  In- 
tensität und  deshalb  leichten  Beobachtbarkeit,  sodann  wegen  gewisser 
praktischer  Anwendungen  besitzen  die  Erscheinungen,  welche  durch 
Systeme  gleich  geformter  und  gleich  orientierter  OfinungCD,  d.  h. 
durch  sogenannte  Gitter  hervorgebracht  werden.  Führt  man  tur 
jede  einzelne  Oj^  von  ihnen  ein  spezielles  Koordinatensystem  X\  T 
ein,  indem  man  für  sie  x  =  a:'  +  a^,  y=y^  +  b^  setzt,  so  kann  man 
schreiben 

210)  9(  =  ^;JT'""'"'*V<, .  2«- '■'•""* ^'*'' , 

«  • 

WO  nun  das  Integral  über  die  Fläche  einer  dieser  Otl'nungeu,  die 
Summe  über  die  Koordinaten  a^,  ^^  der  in  den  verschiedenen  Öffnungen 
einander  entsprechenden  Anfangspunkte  zu  erstrecken  ist.  Für  die 
resultierende  reelle  Amplitude  folgt  hieraus 

worin  F  und  JE  die  Bedeutung  der  Integrale  (209")  für  eine  einzelne 
Öffnung  haben  und 

210")  /  =  JS*  cos  (/ia^  +  i'Ä^i),     ^  =  -2*  sin  Gua,,  +  vb^) 

ist;  führen  wir  die  einer  einzigen  Öffnung  entsprechende  AmpHtude 
A^  ein,  so  können  wir  nach  (209')  auch  schreiben 

210'")  Ä^  ^  A\{y^  +  (t2). 

Das  Interferenzbild  kann  also  aus  dem  der  einzelnen  Öffnung  ent- 
sprechenden durch  Multiplikation  der  an  jeder  Stelle  stattfindenden 
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Amplitude  mit  dem  Faktor  (y*  +  ö**)  abgeleitet  werden,  der  insbeson- 
dere durch  sein  Verschwinden  zu  den  Nullstellen  des  primären  Bildes 
neue  hinzufügt  Über  letztere  gilt  ersichtlich  der  Satz,  daß  sie 
Kurven  kontinuierlich  erfüllen,  wenn  die  Verteilung  eine  Symmetrie- 
gerade besitzt,  im  anderen  Falle  aber  diskrete  Punkte  bilden. 

Ist  die  Anzahl  der  Ofihungen  sehr  groß,  und  ist  ihre  Verteilung 
ganz  regellos,  so  wird  y^  +  rr^  nahezu  konstant  sein  und  die  resid- 
tierende  Erscheinung  sich  nur  durch  die  größere  Intensität  von  der 
durch  eine  Öffnung  bewirkten  unterscheiden.  Analoges  gilt  von  der 
Wirkung  einer  großen  Anzahl  gleicher  und  gleich  orientierter,  aber 
regellos  verteilter  dunkler  Schirme,  —  ein  Fall,  der  in  Beziehung 
steht  zu  der  Beugung,  welche  die  bei  Nebel  in  der  Luft  schwebenden 
Wasserbläschen  verursachen. 

Von  den  Fällen  regelmäßiger  Anordnung  ist  der  wichtigste  der, 
daß  die  Öffnungen,  z.  B.  von  parallelen  Geraden  begrenzte  Spalten, 
längs  einer  Geraden  in  gleichen  Abständen  angeordnet  sind.  Setzt 
man  demgemäß  Ä^  =  0,  a^  =  Äö,  wo  ä  =  0,  1,...  n— 1  ist  und  n  die 
Anzahl  der  Offnungen  bezeichnet,  so  wird 


also 


C08  4- (w— Ij/iasin  V»^a  sin  4- («— 1) jua  sin  ^n/ia 

sin  ]  ju  </  '  sin  \  /i  a 


^  \n  sin  \  ^  aj 


Für  sehr  große  n  überwiegt  die  Intensität  an  den  Stellen,  für 

welche 

^jua  =  Ä;r,     ä  =  0,  1,  2..., 

also 

kik 

ist,  weitaus  die  an  allen  übrigen  vorhandene;  wenn  das  Gitter  aus 
Spalten  besteht,  wird  somit  das  von  einfarbigem  Licht  herrührende 
Diffraktionsbild  eine  Keihe  diskreter  Lichtpunkte  darstellen. 

Die  Bestimmung  der  ihnen  entsprechenden  Beobachtungsrich- 
tungen stellt  die  klassische  Methode  zur  Ableitung  genauer  Werte 
der  Wellenlängen  A,  resp.  der  Perioden  r  dar,  denn  man  kann  durch 
Verkleinerung  des  Abstandes  a  der  benachbarten  Offnungen  a^  stark 
vergrößern  und  dabei  die  notwendig  durch  die  Kleinheit  jeder  ein- 
zelnen geschwächte  Lichtintensität  durch  Steigerung  der  Öffiiungs- 
zahl  wieder  heben. 

Bei  sehr  schmalen  Spalten  wird  allerdings  die  Grundvoraus- 
setzung  der   Theorie,    daß   in    der    sie    deckenden   Fläche   O    der 
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Schwingungszustand  derselbe  wäre,  wie  bei  Abwesenheit  des  Schirmes, 
in  hohem  Grade  bedenklich;  man  bemerkt  indessen  leicht,  daß  die 
Lage  der  oben  bestimmten  Maxima  von  dem  speziellen  in  jeder 
Spalte  stattfindenden  Schwingungsgesetz  unabhängig  ist  und  sich 
immer  gleichmäßig  ergiebt,  wenn  nur  der  Schwingungszustand  iu 
allen  Spalten  der  gleiche  ist,  was  man  stets  annehmen  darf,  wenu 
die  Spalten  gleiche  Breite  und  gleichartige  Ränder  besitzen. 

Um  die  Beobachtung  zu  erleichtem,  wendet  man  in  der  Praxis 
statt  eines  einzigen  Lichtpunktes  deren  eine  Reihe  von  einander 
unabhängiger  an,  die  durch  einen  beleuchteten  Spalt  geliefert  werden; 
es  erhalten  dann,  wie  leicht  zu  übersehen,  die  oben  erwähnten  Maxima 
die  Gestalt  von  Bildern  dieses  Spaltes.  Benutzt  man  statt  einfarbigen 
Lichtes  weißes,  so  werden  die  einzelnen  Spaltbilder  zu  Spektren 
auseinandergezogen. 

Die  Messungsmethode  der  Wellenlänge  mit  Hilfe  dieser  soge- 
nannten Gitterspektren  ist  sehr  vollkommen;  ihre  Anwendbarkeit 
ist  nicht  auf  das  Gebiet  der  dem  Auge  direkt  wahrnehmbaren 
Schwingungen  beschränkt,  sondern  liefert  bei  Lichtquellen,  die,  wie 
gewisse  glühende  Metalldämpfe,  Schwingungen  von  einzelnen  diskreten 
Perioden  oberhalb  und  unterhalb  der  Grenze  der  direkten  optischen 
Wahmehmbarkeit  aussenden,  auch  für  diese  zuverlässige  Bestim- 
mungen. Dabei  werden  die  ultravioletten  Schwingungen  durch  ihre 
chemischen,  die  ultraroten  durch  ihre  thermischen  Wirkungen  nach- 
gewiesen. Die  Grenzen  der  so  erhaltenen  Perioden  sind  0,33.10"^^  und 
10 ~^^  Sekunden,  die  der  ihnen  in  Luft  entsprechenden  Wellen- 
längen 10"*  und  3.10-2  Millimeter.  — 

§  32.    Überleitung  zur  Strahlenoptik.    Das  Kirchhoff  *8che 

Emissions-  und  Absorptionsgesetz. 

Bisher  haben  wir  bei  der  Anwendung  der  Gleichung  (204)  des 
HüYGHENs'schen  Prinzipes  ausdrücklich  die  Lichtquellen  außerhalh 
des  von  der  Fläche  o  umgrenzten  Raumes  k  angenommen;  dieselbe 
läßt  sich  aber  leicht  auf  den  Fall  ausdehnen,  daß  eine  endliche 
Anzahl  in  endlichen  Entfeniungen  von  einander  befindlicher  Licht- 
punkte innerhalb  k  liegen.  Da  die  Funktion  5  in  diesen  Punkten 
unendlich  wird,  so  müssen  letztere  durch  kleine  Oberflächen  o^,  am  ein- 
fachsten Kugeln,  von  dem  Integrationsgebiet  ausgeschlossen  werden. 
Benutzen  wir  dann  für  jede  dieser  Lichtquellen  (h)  einen  Ansatz 
von  der  Form  (204")  und  lassen  wir  den  Kugelradius  klein  gegen  /• 
sein,  so  lautet  an  der  Kugelfläche  ö^  vom  Badius  7?,^  nach  (204") 
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das  höchste  Glied  der  Funktion  0  nunmehr  ^j^e'*^hjr^^Rj^,  falls  7-,^ 
den  Wert  von  r  für  die  Kugelfläche  ^^  bezeichnet;  der  Anteil,  der 
hierdurch  zu  dem  Ausdruck  (204)  gegeben  wird,  berechnet  sich  zu 
Äjtf'^ik/r^,  d.  h.  zu  g^  selbst,  wenn  unter  g^  der  Wert  von  5^5,.  (0 
verstanden  wird,  der  bei  alleiniger  Anwesenheit  des  Lichtpunktes  (h) 
eintritt     Wir  erhalten  somit  statt  (204) 

Sa^cW^J^/Orf-'  +  SS/..  211) 

wobei  das  Integral  nur  noch  über  die  äußere  Begrenzung  des  Raumes  k 
zu  erstrecken  ist.  Besteht  diese  Begrenzung  aus  der  unendlichen 
Kugeliiäche  und  den  Oberflächen  o.  irgend  welcher  im  homogenen 
Medium  befindlichen  fremden  Körper  L ,  so  verschwindet  das  Integral 
über  die  erstere  nach  S.  781,  und  die  obige  Formel  kann  zur  an- 
genäherten Berechnung  der  Einwirkung  dienen,  die  jene  Körper  auf 
die  Ausbreitung  des  von  den  Quellen  ausgesandten  Lichtes  üben. 
Freilich  ist  dazu  notwendig,  an  den  OberHächen  o.  die  Werte  von 
5  und  ög/ön  vorzuschreiben,  was  noch  in  erhöhtem  Maße  als  früher 
die  Heranziehung  empirischer  Resultate  erfordert. 

Die  einfachsten  Fälle  von  prinzipieller  Wichtigkeit  sind  die 
folgenden.*^) 

In  dem  nach  außen  unbegrenzten  durchsichtigen  Medium  be- 
findet sich  ein  Lichtpunkt  und  ein  absolut  schwarzer,  ringsum  nach 
außen  konvexer  Körper;  auf  der  dem  Lichtpunkt  P,  zugewandten 
Seite  des  letzteren  nimmt  man  nach  Phase  und  Amplitude  dieselbe 
Bewegung  an,  die  dort  bei  Abwesenheit  des  schwarzen  Körpers 
stattfände,  auf  der  abgewandten  setzt  man  g  und  d'^jdn  gleich 
NulL  Die  Formel  (211)  bildet  dann  bei  endlichen  Wellenlängen  die 
Grundlage  für  die  Theorie  der  hier  stattfindenden  Beugungs- 
erscheinungen, bei  unendlich  kleinen  für  den  Nachweis  der  soge- 
nannten geradlinigen  Fortpflanzung  des  Lichtes,  wie  dies 
S.   774  und  785  in  je  einem  speziellen  Falle  gezeigt  worden  ist. 

Ist  der  nach  außen  überall  konvexe  Körper  längs  eines  dem 
leuchtenden  Punkt  P,  zugewandten  und  gegenüber  dessen  Entfernung 
kleinen  Flächenstückes  o*  nicht  absolut  schwarz,  tibrigens  aber  un- 
durchsichtig, so  nimmt  man  auf  c>  außer  den  wie  oben  fortgepflanzten 
Bewegungen  noch  reflektierte  an,  deren  Gesetze  durch  die  in  den 
früheren  Kapiteln  abgeleiteten  Grenzbedingungen  bestimmt  werden; 
hat  ein  dem  Lichtpunkt  abgewandtes  Flächenstück  die  gleiche 
Eigenschaft,  so  nimmt  man  dort  nichtsdestoweniger  g  und  d%  ön 
gleich  Null.  Auch  hier  erhält  man  durch  Formel  (211)  zunächst 
allgemeinere  Beugungserscheinungen  gegeben;  bei  unendlich  kleiner 
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Wellenlänge  folgen  die  Phänomene  der  sogenannten  Reflexion  von 
Lichtstrahlen  und  Strahlenbündeln. 

Ist  ein  nach  außen  konvexer  Körper,  der  einen  Lichtpunkt  ent- 
hält,  durchsichtig,  aber  bis  auf  ein  gegen  seine  Entfernung  Tom  Licht- 
punkt kleines  Stück  o'  seiner  Oberfläche  mit  einem  absolut  schwarzen 
Überzug  versehen,  so  wendet  man  die  Formel  (211)  auf  den  Außen- 
räum  an  und  bestimmt  die  an  der  freien  Oberflächenstelle  o'  vorhan- 
denen Werte  g  und  ö  5  /  ö  n  durch  die  Annahme,  daß  im  Innern  die 
Bewegung  sich  vom  Lichtpunkt  bis  zu  jener  Oberfläche  so  fortpflanzt, 
als  wenn  eine  Begrenzung  gar  nicht  vorhanden  wäre,  und  daß  die 
austretende  nach  den  in  den  früheren  Kapiteln  entwickelten  Grenz- 
bedingungen aus  jener  folgt.  Wie  oben  ergeben  sich  hier  zunächst 
allgemeinere  Beugungserscheinungen,  und  bei  verschwindender  Wellen- 
länge die  Phänomene  der  sogenannten  Brechung  von  Licht- 
strahlen und  Strahlenbündeln. 

Die  Gesetze  dieser  Rettexionen  und  Brechungen  kommen  in 
letzter  Instanz  darauf  hinaus,  daß  man  bei  unendlich  kleiner  Wellen- 
länge jedes  Element  der  entstehenden,  stetig  gekrümmten  Wellen- 
Oberflächen,  in  welchen  der  Schwingungszustand  stetig  variiert,  als 
eine  homogene  ebene  Welle  behandeln  und,  wenn  die  Fortpflanzung 
in  einem  isotropen  Medium  geschieht,  bei  seiner  Ausbreitung  durch 
ein  System  von  Normalen  begrenzen  darf,  was  nach  dem  besonders 
in  §  28  Entwickelten  nicht  Wunder  nehmen  kann. 

Auf  diesen  Resultaten  beruht  ein  ausgedehnter  spezieller  Teil 
der  Optik,  den  man  passend  als  Strahlenoptik  bezeichnet  hat,  der 
wesentlich  geometrischen  Charakter  besitzt  und  deshalb  hier  keine 
Behandlung  finden  kann. 

Innigere  Beziehungen  zu  den  bisher  dargestellten  Gegenständen 
hat  ein  Problem,  welches  sich  auf  die  längs  der  Strahlen  fort- 
bewegte Energie  bezieht  und  liier  insbesondere  deshalb  nicht  aus- 
führlich besprochen  werden  soll,  weil  die  bisher  allein  gefundene 
Methode  zu  seiner  Lösung  vollständig  aus  dem  Rahmen  unserer 
Darstellung  der  Optik  herausfällt. 

Durch  epochemachende  Versuche  Kirchhoff's  ist  festgest^^Ut, 
daß  gewisse  glühende  Metalldämpfe,  die  nur  Wellen  von  wenigen 
diskreten  Perioden  aussenden  und  die  daher  Lichtquellen  von  be- 
sonders einfacher  Natur  darstellen,  Schwingungen  von  eben  jenen 
Perioden,  und  sie  allein,  absorbieren.®®) 

Es  lag  die  Vennutung  nahe,  daß  diese  Beziehung  eine  über 
den  Kreis  jener  Beobachtungen  hinausgehende  Bedeutung  haben 
möchte;  Kihchhoff  hat  dies  durch  eine  theoretische  Überlegung  als 
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richtig  erwiesen  und  die  rein  qualitative  Beziehung  zugleich  zu  einer 
quantitativen  vertieft.^®) 

Seine  Entwickelungen  beziehen  sich  ausschließlich  auf  Körper, 
die  durch  Abgabe  und  Aufnahme  von  Schwingungsenergie  nur  solche 
Veränderungen  erleiden,  die  durch  Wärmezufuhr  oder  -entziehung 
rückgängig  gemacht  werden  können,  und  basieren  auf  den  beiden 
Grundprinzipien  der  mechanischen  Wärmetheorie.  Das  erste  dieser 
Prinzipien,  oder  das  Prinzip  der  Äquivalenz  verschiedener  Energien 
(Bd.  I,  S.  499),  ergiebt,  auf  einen  derartigen  Körper  angewandt, 
daß  bei  stattfindender  Strahlung  dessen  thermische  Energie  in  jedem 
Moment  um  den  Betrag  der  ausgestrahlten  Schwingungsenergie  ab-, 
um  den  der  absorbierten  zunehmen  muß.  Aus  dem  zweiten  oder  dem 
CLAUSTUs'schen  Prinzip  (Bd.  I,  S.  503)  ergiebt  sich,  daß  in  einem 
thermisch  abgeschlossenen  Systeme  von  derartigen,  und  zwar  gleich- 
temperierten, Körpern  Temperaturdifferenzen  nicht  ohne  äußere 
Arbeitsleistungen  entstehen  können,  weil  das  Entstehen  einer  solchen 
Differenz  den  Übertritt  einer  Wärmemenge  aus  einem  kälteren  in 
einen  wärmeren  Körper  involvieren  würde.  Aus  beiden  Prinzipien 
folgt  somit,  daß  in  einem  abgeschlossenen  Systeme  gleichtempe- 
rierter Körper  der  vorausgesetzten  Art  jeder  Teil  in  jedem  Zeit- 
moment den  gleichen  Betrag  an  Energie  aufnimmt  und  abgiebt. 

Von  diesem  Resultat  kann  man  nun  zum  Zwecke  der  Ableitung 
des  gesuchten  Zusammenhanges  zwischen  Absorption  und  Emission 
in  der  Weise  Anwendung  machen,  daß  man  aus  den  von  einem 
strahlenden  Körper  ausgehenden  Wellen  durch  geeignet  aufgestellte 
absolut  schwarze  Schirme  ein  feines  Strahlenbündel  absondert  und 
dasselbe,  bei  möglichster  Unveränderlichkeit  der  übrigen  Umstände, 
in  bekannter  Weise  durch  Reflexion  und  Brechung  verändert,  event 
im  veränderten  Zustand  nach  dem  Ausgangspunkt  zurückführt;  da- 
bei muß  dann  stets  die  Summe  aller  von  dem  Körper  aufgenommenen 
Energie  gleich  Null  bleiben. 

Es  genüge,  die  Anwendung  dieser  Methode  an  einem  einfachsten 
Beispiele  zu  zeigen,  das  nur  absolut  schwarze  Körper  benutzt,  die 
zwar  keine  Wellen  reflektieren  und  liindurchlassen ,  aber  dennoch 
dergleichen,  namentlich  von  sehr  großen  Perioden,  ausstrahlen,  somit 
also  einen  Grenzfall  strahlender  Körper  darstellen. 

Sind  in  einer  schwarzen,  nach  außen  thermisch  isolierten  Hülle 
zwei  gleichfalls  schwarze  Körper  (1)  und  (2)  vorhanden,  geschieden 
durch  ein  System  schwarzer  Schirme,  die  nur  ein  feines  Strahlen- 
bündel von  dem  einen  zum  anderen  gelangen  lassen,  so  darf  das 
Energiegleichgewicht  von  (1)  nicht  geändert  werden,  wenn  man  dem 
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Körper  (2)  beliebig  wechselnde  Lagen  giebt  oder  ihn  mit  anderen 
schwarzen,  gleich  temperierten  Körpern  vertauscht.  Hieraus  folgt 
aber  ersichtlich,  daß  durch  dasselbe  Offnungssystem,  also  in  dem- 
selben Strahlenbündel,  jeder  schwarze  Körper  gleicher  Temperatur 
die  gleiche  Gesamtenergie  ausstrahlt. 

Dies  Gesetz  kann  man  mit  Hilfe  komplizierterer  Anordnungen. 
welche  Vorgänge  der  Reflexion  und  Brechung,  der  Interferenz  und 
Polarisation  benutzen,  dahin  erweitern,  daß  diese  Gleichheit  auch 
für  die  einzelnen  Bestandteile  bestimmter  Periode  und  bestimmter 
Polarisationsrichtung  stattfindet;  in  dieser  Gestalt  bildet  die  erhaltene 
Beziehung  die  Grundlage  für  die  Behandlung  nicht-schwarzer  Körper, 
die  in  der  oben  beschriebenen  Vorrichtung  an  Stelle  des  Körpers  (1) 
gebracht  und  dem  Fundamentalsatz  unterworfen  werden. 

Um  das  Resultat  dieser  Überlegungen  einfach  auszudrücken, 
dienen  die  BegriflFe  des  Emissions-  und  des  Absorptionsver- 
mögens eines  Körpers,  die,  wie  folgt,  definiert  sind. 

Wird  in  der  oben  beschriebenen  Weise  durch  schwarze  Schirme 
von  den  gesamten,  durch  einen  Körper  ausgestrahlten  Schwingungen 
ein  feines  Bündel  abgezweigt,  werden  seine  Schwingungen  nach  zwei, 
resp.  drei,  zu  einander  normalen  Richtungen  zerlegt,  und  entspricht 
der  Komponente  nach  einer  solchen  Richtung  p  für  die  Anteile  mit 
Perioden  zwischen  r  und  r  +  dT  eine  Energieströmung  von  der  Dichte 
Edr^  so  heißt  E  das  Emissionsvermögen  des  Körpers,  von  dem 
das  Strahlenbündel  ausgeht,  in  der  Richtung  des  Bündels,  für 
Schwingungen  von  der  Polarisationsrichtung  p  und  von  der  Periotle  r. 

Fällt  dagegen  ein  durch  dasselbe  System  von  Schirmen  be- 
grenztes feines  Strahlenbündel  beliebiger  Herkunft  auf  den  voraus- 
gesetzten Körper,  und  absorbiert  derselbe  von  der  Energie  der  aut- 
fallenden Schwingungen  mit  der  Polarisationsrichtung  p  und  mit  der 
Periode  r  den  Bruchteil  J,  während  er  den  Rest  reflektiert  oder 
durchläßt,  so  heißt  A  das  Absorptionsvermögen  des  Körpers  für 
Schwingungen,  welche  in  der  Richtung  des  Bündels  auffallen,  die  Po- 
larisationsrichtung p  und  die  Periode  r  besitzen. 

Unter  Benutzung  dieser  Begriffe  lautet  der  KiBCHHOFF'sche 
Satz:  Das  Verhältnis  einander  entsprechender  Emissious- 
und  Absorptionsvermögen  ist  bei  derselben  Temperatur 
für  alle  Körper  von  gleicher  Größe. 

Um  Mißverständnisse  zu  vermeiden,  wolle  man  bemerken,  daß 
die  Größen  A  und  E  keineswegs  bei  gegebener  Strahlen-  und  Polari- 
sationsrichtung, sowie  bei  gegebener  Periode  und  Temperatur  der 
Substanz  des  Körpers  individuell  sind,  sondern  daß  sie  z.  B.  ganz 
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wesentlich  von  dessen  Gestalt  und  Größe  abhängen.  Der  Satz  ist 
somit  ein  überaus  allgemeines,  für  alle  Arten  gestrahlter  Energie, 
sei  sie  nun  optisch  walimehmbar  oder  nicht,  gültiges  Integralgesetz, 
das  aber  doch  zu  vollständigem  Verständnis  die  Zurückführung 
auf  ein  DiflFerentialgesetz,  welches  nur  der  Substanz  des  Körpers  und 
ihrem  Zustand  individuelle  Parameter  enthält,  gebieterisch  verlangt 
Ein  solches  Differentialgesetz  würde  eine  Erweiterung  der  früheren 
Differentialgleichungen  für  absorbierende  Medien  bilden  müssen,  in 
denen  die,  etwa  aus  chemischen  Quellen  fließende  Arbeit  Ausdruck 
fände,  welche  das  Volumenelement  zu  einer  Quelle  von  Schwingungs- 
energie macht,  also  zum  Leuchten  bringt.  Dergleichen  Erweiterungen 
sind  bislang  noch  nicht  gefunden,  und  hierin  liegt  ein  weiterer  Um- 
stand, der  das  Gebiet  der  Emission  von  den  im  Vorstehenden  be- 
handelten Gegenständen  der  Optik  scheidet. 

Beiläufig  möge  noch  erwähnt  werden,  daß  die  Tragweite  des 
KiRCHHOFF'schen  Satzes,  dessen  berühmteste  Anwendung  die  Erklä- 
rung der  sogenannten  FiiAUNHOFER'schen  Linien  im  Sonnenspektrum 
bildet,  neuerdings  nach  der  quantitativen  Seite  dadurch  erheblich 
eingeschränkt  ist,  daß  begründete  Zweifel  darüber  erhoben  sind,  ob 
die  Grundvoraussetzung  seiner  Ableitung,  nämlich  die  Annahme  von 
Körpern,  welche  beim  Strahlen  nur  solche  Veränderungen  erleiden, 
die  durch  Zufuhr  oder  Entziehen  von  Wärme  rückgängig  gemacht 
werden  können,  gerade  in  dem  wichtigsten  Falle  des  eigentlichen 
Leuchtens  irgendwo  in  Strenge  realisiert  ist.  ^^*') 
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—  »''<>)  Pringsheim,  Wied.  Ann.  45,  S.  428,  1892;  49,  S.  347,  1893.  Paschen,  Wied. 
Ann.  61,  S.  40,  1894. 
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I.  Teil. 

§  11,  S.  75  fehlt  die  Bemerkung,  daß  die  dort  mitgeteilte  Ableitung  des 
Gesetzes  der  Gkschwindigkeitsverteilung  zwar  den  Weg  angiebt,  auf  welchem 
Maxwell  zu  demselben  gekommen  sein  dürfte,  daß  sie  aber  als  ein  strenger  Be- 
weis desselben  keineswegs  gelten  kaim.  (Vergl.  Boltzmank,  Wied.  Ann.  Bd.  53, 
S.  958,  1895.) 

§  12.  Zu  der  beiläufigen  Bemerkung  am  Ende  von  S.  83  teilt  mir  Herr 
Beltrami  mit,  daß  für  die  Kräfte  Rt  eine  ähnliche  Umformung  der  Gleichungen 
(103)  ausführbar  ist,  wie  für  die  Kräfte  P.. 

§  13.  Seit  dem  Erscheinen  des  ersten  Bandes  ist  von  verschiedenen  Autoren 
(s.  z.  B.  von  P.  CüRiE,  Joum.  de  phys.  (3),  III,  S.  393,  1894)  auf  eine  besondere  Art 
von  Vektorgrößen,  sogenannte  axiale,  aufmerksam  gemacht  worden,  die  sich 
von  den  früher  in  erster  Linie  oder  allein  betrachteten,  sogenannten  polaren, 
dadurch  unterscheiden,  daß  ihre  Komponenten  nach  den  Koordinatenaxen  bei 
Umkehrnng  von  deren  Richtungen  ihr  Vorzeichen  nicht  ändern.  Es  konnte 
von  der  hierdurch  gegebenen  Anregung  im  vorliegenden  II.  Bande  8.  418  noch 
Gebrauch  gemacht  werden ;  indessen  wäre  im  Grunde  dieser  Unterschied  schon 
auf  S.  95  des  I.  Bandes  hervorzuheben  gewesen,  wo  zum  ersten  Male  ein  axialer 
Vektor,  die  Drehung  ö't,  einem  polaren,  der  Verschiebung  d'f,  gegenübertritt 

§  17.  Mit  der  im  Vorstehenden  erwähnten  Lücke  hängt  die  andere  zu- 
sammen, daß  die  auf  S.  136  u.  f.  ausgeführten  Spezialisierungen  allgemeiner 
skalarer  Funktionen  auf  die  einzelnen  Krystallgruppen  durchgehends  nur  polare 
Vektoren  voraussetzen. 

Diese  Lücke  hat  sich  allerdings  aus  gewissen  Gründen  im  weiteren  Ver- 
lauf nicht  störend  erwiesen;  immerhin  scheint  es  der  Vollständigkeit  wegen  er- 
wünscht, einige  Ergänzungen  nachzutragen,  welche  jene  Resultate  bei  Berück- 
sichtigung auch  axialer  Vektoren  verlangen. 

Bezeichnen  wir  die  Komponenten  eines  axialen  Vektors  mit  Ä,  B,  C,  so 
wird  dem  Typus  I  skalarer  Funktionen  auf  S.  136  sich  zuordnen  als  Typus  Ip 
der  Ausdruck 

Derselbe  fällt  im  wesentlichen  mit  dem  S.  138  behandelten  Typus  IF'  zusammen, 

da  die  Aggregate 

YW-ZV,    ZU-XW,    XV-YÜ 

der  Komponenten  X,  FJ  Z  und  CT,  Vy  W  polarer  Vektoren  offenbar  die  Natur 
von  Ay  Bf  C  haben.     Es  gilt  also  für  den  Typus  Ip  das  Schema  11".  — 
Der  Typus 

in  dem,  wie  Äy  B,  C,  auch  Ö,  H,  K  die  Komponenten  eines  axialen  Vektors 
sind,  unterscheidet  sich  für  die  Spezialisierung  auf  verschiedene  Ejrystallgruppen 
Voigt,  TbeoretiBche  Phjtlk.    II.  51 


802 


Ergänsuungen  und  BerichÜgungen  zum  L  Band, 


ofienbar  nicht  von  dem  Typus  II,    da  auch  dieser  sein  Vorzeichen  bei  Um- 
kehrung des  Koordinatensystemes  nicht  wechselt 

Dagegen  bietet  der  folgende,  als  Typus  IIp  zu  bezeichnende  Ausdruck 

F^  A  (a;,  X  +  a;,  7+  a,',  Z)  +  B{(xi,  X  +  q;^  Y+  q.;,  Z) 

-hCiai.X-^-ai.Y+ai.Z), 

in  dem  Ä^  B,  C  und   X,  Y,  Z  die   frühere  Bedeutung   haben,    ein    gewisses 
Interesse. 


a  = 


dF 

dÄ 


6  = 


dF 
dB' 


c  = 


sind  dabei  Komponenten  eines  polaren, 

dF  dF 


X 


X  = 


dF 
dC 


dF 
dZ 


dX'     ^  ~  ö  }" 

die  eines  axialen  Vektors. 

Die  Anwendung  des  auf  S.  135  unten  erörterten  Verfahreus  ergiebt  hier 

folgende  Tabelle: 

Schema  IIp. 

Triklines  System. 

alle  üjj^  =  0. 

alle  aj^j^  von  einander  unabhängig. 

Monoklines  System. 


Gruppe  1 
Gruppe  2 


Gruppe  3 
Gruppe  4 
Gruppe  5 

Gruppe  6 
Gruppe  7 
Gruppe  8 


Gruppe  9,  12 
Gruppe  10 
Gruppe  11 
Gruppe  13 


alle  aj^j^=  0, 

0,  0,  a/a;  0,  0,  ttj'j;  a,',,  o^j,  0. 

ö/i,  a/„  0;   a,'i,  ai^j  0;   0,  0,  q,',. 

Rhombisches  System, 
alle  Ojjj  =  0. 

q/i,  0,  0;  0,  Qj'j,  0;  0,  0,  a;,. 
0,  o,'„  0;   — 0,%,  0,  0;  0,  0,  0. 

Rhomboedrisches  System, 
alle  o^'j  =  0. 


o/„  0,  0;  0,  a,\,  0;  0,  0,  q,'^. 
0,  o/a,  0;  -a;„  0,  0;  0,  0,  0. 
Oi'i»  ö/a,  0;  -q;,,  a;,,  0;   0,  0,  a^,. 

Quadratisches  System. 
Gruppe  14,  17,  19,  20  alle  0^^=  0. 
Gruppe  15  a/,,  0,  0;   0,  o/,,  0;    0,  0,  a^v 

Gruppe  16  0,  o,',,  0;   -a/,,  0,  0;    0,  0,  0. 

Gruppe  18  o,',,  o,',,  0;  -a^j,  q/,,  0;   0,  0,  a;,. 

Hexagonales  System. 
Gruppe  21,  24,  26,  27  alle  0^^=  0. 


Gruppe  22 
Gruppe  23 
Gruppe  25 

Gruppe  28,  30,  31 
Gruppe  29,  32 


o/i,  0,  0;  0,  q;,,  0;  0,  0,  0,-3. 
0,  o;„  0;  -0/2,  0,  0;  0,  0,  0. 
Oi'n  ö,'j,  0;    -oJa,  o/,,  0;    0,  0,  a/,. 

Reguläres  System. 


alle  Q^^  =  0. 


fli'i»  0,  0;    0,  a/,,  0;   0,  0,  q,',. 
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U.  Teil. 

§  15.  Die  auf  S.  320  nach  dem  Systeme  (98)  gemachte  Bemerkung,  daß, 
weil  sich  die  Flüssigkeitsteilchen  mit  den  Wirbelliuien  bewegen ,  dHjdi  = 
d  Ol  dt  SS  0  sein  müßte,  ist  in  dieser  Form  unrichtig.  Thatsache  ist,  daß  man, 
ohne  die  Allgemeinheit  des  Ansatzes  (97)  zu  beschrftnken,  die  Funktionen  O 
und  H  so  wählen  kann,  daß  diese  Bedingungen  erfüllt  sind.  Dies  läßt  sieb 
durch  eine  geometrische  Betrachtung  plausibel  machen;  ein  strenger  Beweis 
findet  sich  bei  Clebsch  (Grblle's  Joum.  Bd.  56,  S.  6,  1859).  — 

Die  Formel  (98"")  auf  S.  321  gilt  nicht,  wie  dort  gesagt,  für  jede  statio- 
näre Bewegung  einer  inkompressibeln  Flüssigkeit.  In  der  That  beweist  schon 
die  auf  S.  269  angestellte  Überlegung,  daß  sie  mit  demselben  Werte  der  Kon- 
stanten nur  auf  jeder  von  einem  Systeme  Strom-  und  Wirbellinien  erfüllten 
Fläche  erfüllt  ist;  sie  gilt  also  für  die  ganze  Flüssigkeit  nur  dann,  wenn  ent- 
weder die  Wirbellinien  in  Stromlinien  &llen  oder  die  Wirbel  selbst  verschwinden; 
denn  in  beiden  Fällen  kann  jede  durch  Stromlinien  gelegte  Fläche  als  anch 
Wirbellinien  enthaltend  betrachtet  werden. 

Die  vorstehenden  beiden  Berichtigungen  verdanke  ich  Herrn  Farkas. 

§  24.  In  Formel  (198")  auf  S.  416  muß  -Tdy'^  an  Stelle  von  +r^r„ 
in  der  vorhergehenden  —f^dc'  an  Stelle  von  -^f^de'  stehen. 

§  28.  In  der  letzten  Formel  (224"0  auf  S.  443  ist  dfoldy  und  drojdx  mit 
d(d(i}ldy)  und  d(d(aldx)  zu  vertauschen.  Auf  S.  445  ganz  unten  ist  A  =  2hA\ 
B^2hB'  (griechisch)  an  Stelle  von  Ä  =  2hA\  B=2hB  (lateinisch)  zu  setzen. 
S.  447  fehlt  bei  Formel  (229")  die  Bemerkung,  daß  n  die  Normale,  3  das  Element 
einer  Kurve  F=Const  bezeichnet;  desgleichen  ist  bei  280'  zuzufügen,  daß  hier 
die  Beziehung  J^YFsO  vorausgesetzt  ist  und  n  die  Normale,  s  das  Element 
einer  Kurve   lf^=Const.  bezeichnet  und  das  Formelsystem  selbst  zu  schreiben 

Endlich  fehlt  in  den  letzten  Formehi  (231"0  der  Faktor  q,  sowie  S.  448,  Z.  10 
V.  0.  an  dem  Ausdruck  ffJle^  der  Faktor  2. 

m.  Teil. 

§  2,  S.  502,  fehlt  eine  Überlegung,  welche  begründet,  daß  die  Gleichung 
dE'  =  dÄ'  stets  einen  integrierenden  Faktor  hat.  Es  war  ursprünglich  meine 
Absicht,  dies  als  eine  Annahme  einzuführen,  welche  durch  die Entwickelnngen 
von  S.  89  plausibel  gemacht  werden  kann;  durch  ein  Versehen  ist  die  Aus- 
führung dieser  Absicht  unterblieben.  Die  Herren  Bbltbami  und  Fabkas  haben 
mich  auf  die  so  entstandene  Lücke  aufmerksam  gemacht;  der  letztere  hat  auch 
einen  Weg  zu  dem  CARNor-CLAUDiu^'schen  Satze  angegeben,  der  jene  Hypo- 
these vermeidet    (Naturw.  Ber.  aus  Ungarn,  Bd.  XII,  S.  282,  1894.) 
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Absorptionsazen,  optische  II,  709. 
Absorptionsfiächeii,  optische  II,  708. 
Absorptionsindices,  optische  11,  712. 
AbsorptioDsmodidn,  optische  II,  713. 
Absorptionsvermö^n  II,  796. 
Absorption,  selektive  II,  747. 
Äquiyaleiitgewichte  I,  567. 
Aggregatzttstftnde  I,  580. 
Amplitude  einer  Schwinffung  I,  350. 
Analogien,  mechanische  1,  91. 
Analysator  II,  534. 
Arbeit  an  einiem  Punkte  I,  21. 

—  an  einem  Punktsystem  I,  40. 

—  an  einem  starren  Körper  I,  100. 

—  an  einem  nicht-starren  Körper  1, 228. 

—  an  einem  S3rstem  elektrisierter  Kör- 
per II,  6,  42. 

—  elektrische,   an    einem  Stromleiter 
II,  317. 

—  geleistet  bei  Magnetoinduktion  li- 
nearer Leiter  II,  381. 

—  geleistet    bei   Elektroinduktion    li- 
ne&rer  Leiter  II,  385. 

Axen,  optische,  durchsichtiger  Krystalle 

II,  584,  590. 
absorbierender  Krystalle  II,  719, 

720. 

Beu^ng   oder   Difiraktiou,    strenge 
Theorie  II,  766. 

—  spez.  an  einer  Halbebene  II,  769. 

—  angenäherte  Theorie  II,  779. 

—  bei  Fbesnel's  Anordnung  II,  783. 

—  bei  Fbaünhofbr's  Anordnung  II,  787. 

—  in  allgemeineren  Fällen  II,  793. 
Beschleunigung  I,  12. 

Biegung  von  elastischen  Stäben  I,  407. 
Biegungsschwingungen  I,  427,  432. 
Bifilar^vanometer  II,  246. 
Brechungsgesetze,    für    ebene    Licht- 
wellen II,  607,  634,  735. 
-—  allgemeinere  II,  794. 
Brechunesverhältnis  II,  616. 

BrückeuKombination,  galvanometrisqhe 
II,  401. 


Centralkräfte  I,  30. 
Centrifugalkraft  I,  19,  231. 
Cirkulation  I,  268. 
Cykeln,  Cyklische  Systeme  I,  85. 
Cylinderwellen  I,  364. 

Deformation,  allgemeine  I,  211. 

—  elastische  I,  330. 

—  homogene  I,  214. 

—  thermische  I,  532. 
Deformationsgrößen  I,  213. 
Deformationspotential  I,  347. 
Dehnung  I,  407. 

Deklination,  magnetische  II,  171. 
Deviationsmoment  I,  97. 
Diamagnetismus  H,  185. 
Dielektricitäts-EUipsoid  H,  79. 
Diffin&ktion,  siehe  Beugung. 
Diffusion  der  Flüssigkeiten  I,  317. 

—  verdünnter  Lösungen  I,  73. 

—  elektrolytische  11,  345. 
Dilatationsellipsoide  I,  216. 
Dimensionen  I,  7. 
Dimension  der  Arbeit  1,  23. 

—  der  Beschleunigung  I,  14. 

—  des  Deviationsmomentes  I,  99. 

—  der  ponderabeln  Dichte  I,  57. 

—  der  elektrischen  Dichte  II,  16. 

—  der  magnetischen  Dichte  II,  157. 

—  des  Druckes  I,  54. 

—  des  Effekts  I,  23. 

—  der  Elastizitätskonstanten  und  -mo- 
duln  I,  336. 

—  der  Elektrisierungszahlen  II,  54. 

—  der  Energie  I,  23. 

—  der  elektrischen  Feldstärke  II,  16. 

—  der  magnetischen  Feldstärke  II,  160. 

—  der  Gk»chwindigkeit  I,  14. 

—  des  spezifischen  Grewichtes  I,  94. 

—  der  Gravitationskonstanten  I,  45. 

—  der  Kapazität  II,  28,  34,  372. 
-    der  Kraft  I,  18. 

—  der  elektromotorischen  Kraft  II,  372. 

—  der  lebendigen  Kraft  I,  23. 

—  der  elektrischen  Ladung  II,  16,  372. 
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Dimension  der  magnetischen  Ladung 
oder  Polstärke  II,  159. 

—  der   elektrischen    Leitfähigkeit   II, 
231,  371. 

—  des  Indaktionskoefßzienten  II,  386. 

—  der  Induktionskonstante  U,  371,374. 

—  des  Lichtvektors  EI,  561. 

—  des  elektrischen  Momentes  II,  54. 

—  des  magnetischen  Momentes  II,  157. 

—  der  Oberflächenspannung  I,  242. 

—  der  magnetischen  Permeabilität  II, 
177. 

—  der  dielektrischen  Permeabilität  oder 
Dielektricitätskonstante  II,  48. 

—  des  Potentials  I,  23. 

—  des  virtuellen  elektromagnetischen 
Potentials  II,  371. 

—  der  Reaktionswärme  I,  513. 

—  des  Beibungskoef^zienten  I,  34. 

—  der  Koeffizienten  der  Flüssigkeits- 
reibung I,  462,  464. 

—  der  elektrischen    Strom  dichte    und 
Stromstärke  II,  229,  231. 

—  der  Temperatur  I,  497. 

—  des  Trägheitsmomentes  I,  99. 

—  der  Van  dbr  WAALs'schen  Ronstan- 
ten I,  584. 

—  des  Wärmeäquivalents  I,  498. 

—  der    Wärmeleitungskoef^zienteu  I, 
522,  567. 

—  der  Wärmemenge  I,  498. 

—  der  spezifischen  Wärme  I,  509. 

—  des  elektrischen  Widerstandes  II, 
231,  371. 

Dispersion,  optische  II,  607. 

—  anomale  II,  751. 
Dissociation,  chemische  I,  598. 

—  elektrolytische  II,  335. 
Doppelflächen  oder  -schichten  I,  172. 

—  elektrische  II,  18. 

—  magnetische  II,  162,  233,  249. 
Drahtwellen,  elektrische  II,  460. 
Drehnngsmoment  I,  39. 
Drehwage  I,  112;  II,  31. 
Drillung  I,  407  ff. 
Drillungsdeformatiou  I,  380. 
Druck,    allgemeiner,    in  nicht-starren 

Körpern  I,  219. 

—  in  einer  ruhenden  Flüssigkeit  1,233. 

—  in  einer  bewegten  Flüssigkeit  I,  319. 

—  kapillarer  I,  242. 

—  elastischer,    in    molekularer    Auf- 
fassung I,  120. 

allgemeine    Gleichungen    dafiir 

I,  381. 

—  dielektrischer  II,  96,  102. 

inacentrisclienKry8tallenII,116. 

—  elektrischer,  gegen  die  Oberfläche 
eines  Ijeiters  II,  47. 


Druck,  magnetischer  II,  198,  202. 

—  osmotischer  I,  60,  607. 

—  thermischer  I,  528. 
Druckellipsoide  I,  226. 


Einheiten  I,  2. 

Einheit  der  Arbeit  1,  23. 

—  der  Kapazität  II,  372. 

—  des  Effektes  I,  23. 

—  der  Induktion  II,  386. 

—  der  Intensität  einer  Lichtquelle  II, 
561. 

—  der  Kraft  I,  17. 

—  der  elektromotorischen  Kraft  11,372. 

—  der  elektrischen  Ladung  II,  16,  372. 

—  der  Länge  I,  11. 

—  der  Masse  I,  16. 

—  der  Stromstärke  II,  229. 

—  der  Wärme  I,  497,  498. 

—  des  Widerstandes  II,  371. 

—  der  Zeit  I,  11. 
Einheitspotential,  elektrisches  II,  7. 
Effekt  I,  23. 

Effusion  I,  72. 

Eigentöne  I,  376. 

Elasticität,  molekulare  Theorie  I,  119. 

—  allgemeine  Formeln  I,  330, 
Elasticitätsmoduln,  adiabatische  I,  338. 

—  isothermische  I,  331. 
Elektrisierung  durch  Reibung  II,  1. 

—  durch  Influenz  II,  8. 

—  durch  Berührung  II,  14. 
Elektrisierungsarbeit  und  -poteutial  II, 

77. 
Elektrisierun^zahlen  II,  54,  65. 
Elektroden  II,  334. 
Elektroinduktion    in    linearen    Leitern 

II,  383. 

—  in  Körpern  II,  429. 

—  in  Platten  II,  437. 
Elektrometer  II,  33. 
Elektrodynamik,  Cykelutlieorie  I,  146. 

—  mechanische  Analogie  I,  486. 

—  Grundformeln  II,  275. 
Elektrodynamometer  II,  278. 
Elektroötriktion  acentrischer  Krystallc 

II,  120. 

—  centrischer  Krystalle  und  isotroper 
Körper  II,  138. 

Ellipsoid  der  I^itf^higkeiten  I,  298. 
Emissionsvermögen  II,  796. 
Energie,  mechanische  I,  23. 

—  elektromagnetische  II,  208. 

—  elektrostatische  II,  43,  74. 

—  freie  thermodynamische  I,  521. 
dielektrischer  Krystalle  II,  107. 

—  magnetische  II,  191. 

—  optische  II,  523,  561. 
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Energie,  potentielle  der  Lichtbewegung 
in  verschiedenen  Medien  II,  567. 

—  eines  Punktsystemes  I,  22,  AO. 
-—  thermische  I,  499,  569. 
Energiedichte,  optische  II,  524. 
Eneigieströmung,  elektrische  II,  425. 

—  optische  n,  60S. 
Entropie  I,  507,  517. 
Erdmagnetismus  II,  172. 

Erreger  elektrischer  Schwingungen  II, 

449. 
Extrastrom  II,  399. 

Feldstärke,  elektrische  II,  7. 

—  magnetische  II,  160. 
Flächengeschwindigkeit  I,  38. 
Flächenmoment  I,  39. 
Flächensätze  I,  39. 

Fluida,  imponderabele,  im  Gleichge- 
wicht I,  260. 

—  in  Bewegung  I,  289. 
Flüssigkeit,  ideale  I,  233. 

—  reibende  I,  462. 
Flüssi^keitsstrahlen,  ebene  I,  323. 
Fortpflanzung,  geradlinige  des  Lichtes 

n,  774,  785,  793. 
Fortpflanzungsgeschwindigkeit     elasti- 
scher Wellen  I,  853,  365,  388. 

—  des  Lichtes  im  leeren  Räume  II, 
520. 

Galvanometer  II,  242. 
Gase,  ideale  I,  513. 

—  kinetische  Theorie  I,  54  fF. 
Gewicht  I,  17. 

—  spezifisches  I,  94. 
Geschwindigkeit  eines  Punktes  I,  12. 
Geschwindigkeitspotential  I,  272. 
Gesetz  des  Archimedes  I,  254. 

—  des  AvoGADRO  I,  58,  568. 

—  BiOT-SAVARx'sches  II,  232. 

—  BoYLE'sches  I,  56,  513. 

—  C0UL0MB*8CheS   II,   3. 

—  DALTON'sches  I,  58. 

—  PARADAY'sches  II,  338. 

—  FRESNEL'sches,  der  Doppelbrechung 
II,  588. 

—  —  der  reflektierten  und  gebroche- 
nen Amplituden  II,  625. 

—  GAY-LussAc'sches  I,  56,  513. 

—  Guldberq's,  der  chemischen  Massen- 
wirkung I,  599. 

—  HuYOHBNs'sches,  über  indirekte  Fort- 
pflanzung von  Schwingungen  I,  374 ; 
II,  776. 

—  JoüLE'sches,  der  galvanischen  Wär- 
mcwirkung  II,  322. 

—  Kepler's,  der  Planetenbewegung  I, 
46. 


Gesetz,  Kirchhoff's,  der  galvanischen 
Strom  Verzweigung  II,  311. 

—  Kirchhoff's,    über    das  Emissions- 
und  das  Absorptionsvermögen  U,  796. 

—  MARiOTTE'sches  I,  56. 

—  Maxwell's,    der  G«sehwindigkeit£(- 
verteilung  unter  G^mmolekülen  I,  77. 

der  elektrischen  Stromverzwei- 
gung II,  313. 

—  Neümann's,  der  elektrodynamischen 
Induktion  II,  366. 

—  Newton's,  der  Gravitation  I,  45. 

—  OHM'sches,  der  stationären  Strömung 
II,  307. 

—  PoissoN'sches,  der  Fortpflanzung  von 
Schwingungen  in  elastischen  Medien 

I,  369. 

—  Van  DER  WAAL'sches,  der  Gustheoric 
1,59. 

—  Webbr's,  der  Elektrodynamik  1 ,  50. 
Gleichungen    (Grundgleichungen)    der 

Elastizitätstheorie  I,  340. 

—  desgl.  bei  Berücksichtigung  der  inne- 
ren Keibung  I,  468. 

—  des  Elektromagnetismus  fiir  ruhende 
Körper  II,  353. 

—  des  Elektromagnetismus  für  bewegte 
Körper  II,  357. 

—  der  Induktion  für  ruhende  Medieu 
I,  416. 

—  der  Induktion  für  bewegte  Medien 

II,  493. 

—  der    Hydrodynamik    I,    265,    328, 
329. 

—  desgl.  bei  Berücksichtigung  der  inne- 
ren Eeibung  I,  463. 

—  der  Hydrostatik  I,  233. 

—  der  Kapillaritätstheorie  I,  242,  249. 

—  der  dielektrischen  Influenz  oder  Po- 
larisation II,  58,  63. 

—  der  magnetischen  Influenz  oder  Po- 
larisation II,  181,  184. 

—  des  Lichtvektors  im   leeren   Raum 
II,  555. 

—  des  Lichtvektors  in  isotropen  Kör- 
pern II,  576. 

—  des  Lichtvektors  in  durchsichtigen 
inaktiven  Krystallen  II,  578. 

—  des  Lichtvektors  in  durchsichtigen 
magnetisch  aktiven  Medien  II,  679. 

—  des  Lichtvektors  in  absorbierenden 
Medien  II,  710. 

—  der  Lichtvektoren  bei  selektiver  Ab- 
sorption n,  749. 

—  der  Mechanik    I,    79,  81,  227,  229. 

—  der  Strömung  imponderabler  Fluidi 
I,  291. 

—  der   stationären    elektrischen  Strö- 
mung II,  283. 


Stichregister, 


807 


Gleichungen  der  mechanüchen  Wärme- 
theorie  I,  499,  506,  584. 

—  der  Wärmeleitong  I,  551,  555. 
Gleitstellen  II,  490,  506. 
Grammolekfil  I,  568. 
Gravitation,  allgemeine  I,  45. 
Grenzdmck  gegen  Oberflächen  I,  234, 

239. 
Grenzwinkel  streifender  Reflexion  und 
streifender  Brechung  II,  610. 

Hauptazimut  II,  745. 
Hauptdielektricitätsazen  II,  79. 
Hauptdilatationen  I,  215. 
Hauptdrucke  I,  226. 
Haupteinfallswinkel  II,  745. 
Hauptleitfähigkeiten ,    spezifische     II, 

288. 
Hauptmagnetisierungsaxen  II,  192. 
Hysteresis,  elektrische  II,  79. 

—  magnetische  II,  194. 

Induktion,   allgemeine  elektrische    II, 

360. 
Induktionskoefficient  II,  385. 
Induktionskonstante  II,  371. 
Influenz,  elektrische  II,  8. 
Influenzierun^  eines  Konduktors  durch 

Isolatoren  II,  26. 

—  gegenseitige  von  Konduktoren    II, 
29,  33. 

Influenzierungsarbeit  II,  44,  76. 
Inklination,  magnetische  II,  171. 
Integralstrom  U,  247,  361. 
Intensität,  optische  II,  522. 
Interferenz,  einfache  optische   II,  525, 
713. 

—  polarisierten  Lichtes  II,  538. 
Interferenzprinzip  II,  531. 
Ionen  II,  334. 

—  ihre  Wanderung  II,  339. 
Isolatoren,  absolute  II,  9. 

Kalorie  I,  497. 
Kapazität  II,  28. 

Kapillarität,  Hauptsätze  der  I,  242,  249. 
Kette,  galvanische  II,  17,  287. 
Kilogrammeter  I,  28. 
Körper,  neutraler  I,  169. 
Kompensator,  BABiNET^schcr  II,  565. 
Kondensation  I,  590. 
Kondensatoren,  elektrische  U,  87. 
Konstanten    und    Koeffizienten,    dia- 
magnetische II,  177,  184. 

—  dielektrische  II  48,  63. 

—  der  chemischen  Diffusion  I,  74. 
'—  der    elektrolytischen   Diffusion    II, 

347. 

—  der  Elastizität,  isothermische  I,  331. 
528. 


Konstanten  der  Elasticität,  adiabaiische 

I.  338,  537. 

—  der  Erdschwere  I,  17. 

—  der  elektromagnetischen  Induktion 

II,  373. 

—  der  elektrischen  Kapazität  II,  30,  34. 

—  der  Kapillarität  I,  242. 

—  allgemeine,    der    Krystallphysik  I, 
136  ff. 

—  der  elektrischen  Licitfllhigkeit  11,223. 
ihre  Veränderlichkeit  II,  298. 

—  der  Lichtabsorption  H,  709. 

—  der  Lichtpolarisation   II,  577,  708. 
ihre  Veränderlichkeit   II,  665 

—  des  Massenwirkungsgesetzes  I,  599. 

—  des  elektrischen  Potentials  II,  35. 

—  piezoelektrische  II,  115. 
•—  pyroelektrische  II,  115. 

—  der  Reibung  starrer  Körper  I,  34. 

—  der  inneren  Keibung  von  Gasen  I,  68. 

—  der  äußeren  Reibung  von  Gasen  1, 69. 

—  der  inneren  Reibung  von  Flüssig- 
keiten L  461,  462. 

—  der  äußeren  Reibung  von  Flüssig- 
keiten I,  464. 

—  der  thermischen  Deformation  I,  532. 

—  der  Wärmeleitung  I,  552,  557. 

—  des   Widerstandes    und    der   Leit- 
fähigkeit imponderablerFluida  I,  290. 

Konvektiousströme,  elektrische  II,  227, 

354. 
Kraft,  mechanische  I,  14. 

—  lebendige  eines  Punktes  I,  21. 

—  —  eines  Punktsystemes  I,  40. 

—  —  eines  starren  Körpers  I,  97,  100. 
Kräfte,    elektromotorische,    räumliche 

und  flächenhafte  II,  15,  221,  224,  283. 

—  —  chemischen  Ursprungs  II,  347. 

—  —  thermischen  Ursprungs  II,  326. 
induzirte  II,  363,  366. 

—  innere    und    äussere   eines    Punkt- 
systemes I,  37. 

eines  nicht-starren  Körpers  I,  220. 

—  konservative  und  nicht-konservative 
I,  26. 

—  körperliche  I,  100. 
Kreisprozeß  I,  500. 

—  Cabnot  scher  I,  504. 
Krystallgruppen  I,  133. 
Krystallphysik,   Schemata  ihrer  Kon- 
stanten I,  136  ff. 

Kugelwellen    in    elastischen    Flüssig- 
keiten I,  363. 

—  desgl.  in  elastischen  festen  Körpern 

I,  389. 

Ladungen,  freie  und  wahre  elektrische 

II,  50. 

Ladungen^  \w^Tv^VV»c\i<^.  \X^  \^^^  V^\« 
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Leiter,  erster   und   zweiter  lüasse  II, 
21,  322. 

—  verzweigte  lineSre  II,  811. 
LeitfKhigkeit,  dielektrische  II,  63. 

—  elektrische  II,  289. 

—  spezifische  elektrische  II,  328. 
Leitung,  elektroljtische  II,  884. 
LeitoDesvermdgen,  molekulares  II,  840. 
Lichtääer  I,  479. 

lacht,    einfarbiges    und    mehrfarbiges 
II,  526. 

—  natOrliches  II,  546. 

—  polarisirtes  II,  534. 

—  theilweise  polarisirtes  II,  550. 
Lichtpunkt  11,  520. 

—  Theorie  seiner  Wirkung  II,  757. 
Lichttheorie,  elastische  I,  479,  490. 

—  elektromagnetische  II,  471. 
Linearmagnet  II,  158. 
Linieniut^ral  der  elektrischen  und  der 

magnetischen  Kraft  II,  428. 
Lösungen,  verdünnte,  kinetische  Theorie 

I,  54. 

—  thermodjnamische  Gesetze  I,  602. 

Magnete,  natürliche,  permanente  II,  146. 
Magnetisierungsmoment  II,  150. 
Magnetisierungsarbeit    und    -potential 

II,  191. 
Magnetisierungszahlen  II,  180,  185. 
Magnetismus,  influenzierter  II,  176. 
Magnetoinduktion  in  linearen  Leitern 

II,  375. 
Magnetostriktion  II,  202. 
Maßsystem,  absolutes  I,  16. 

—  elektrostatisches  II,  16. 

—  elekromagnetisches  II,  229. 

—  elektrostatisch-magnetisches  II,  230. 

—  GAUss'sches  mechanisches  I,  47. 
Masse  I,  16. 
Massenmittelpunkt  I,  38. 

Moduln,     piezoelektrische    und    pyro- 

elektrische  II,  115. 
Molekulargewichte  I,  567. 
Molekularwärme  I,  600. 
Momente,  elektrische  II,  54. 

—  magnetische  II,  149. 

—  —  wahre  und  freie  II,  178 

—  neutraler    Körper    in    molekularer 
Auffassung  I,  166. 

Monocykel  I,  88. 

Nachwirkung,  elastische  I,  458. 
Normalengeschwindigkeit ,     Normalen- 
fläche, optische  II,  522. 

Oberflächenspannung  I,  241. 
Osmose  I,  59. 


Parallelogramm  und  Parallelepiped  der 

Geschwindigkeiten  I,  13. 
Paramagnetismus  II,  185. 
Permeabilität,  dielektrische  II,  63. 

—  magnetische  II,  177. 
Pferdekraft  I,  23. 

Phase  einer  Schwingung  I,  350. 
Phasen,  thermodynamische  I,  567. 
PiSzoelektricität,    molekulare    Theorie 

I,  165,  268. 

—  allgemeine  Gesetze  II,  113. 
Pleochroismus  der  Ejrystalle  11,  710. 

—  Erscheinungen  an  Platten  n,  725. 
Polarisation,  dielektrische  II,  62. 
molekulare  Theorie  I,  165,  263. 

—  —  allgemeine  Formeln  II,  63. 

—  magnetische  II,  183. 

molekulare  Theorie  I,  105,  26.1. 

—  —  allgemeine  Formeln  11,  184. 

—  neutnuer  Körper,  lamellarc,  kom- 
pUx-lamellare  1,  194. 

—  optische  II,  533. 
Polarisationsaxen  II,  577. 
Polarisationsellipsoid  II,  577. 
Polarisationsovaioid  11,  577. 
Polarisationsrichtung  II,  591. 
Polarisationsströme,  elektrische  II,  352. 
Polarisationsvektoren,  optische  II,  542. 

—  komplexe  II,  557. 
Polarisationswinkel  II,  622,  627. 
Polarisator  II,  534. 

Pobysteme,     neutrale,      insbesondere 
elektrische  oder  magnetische  II,  162. 
Potential,  elastisches  I,  332. 

—  elektrodynamisches  II,  276,  278. 

—  eines  elektrischen  Leitersystems  aaf 
sich  selbst  II,  39. 

—  desgl.  eines  beliebigen  elektrischen 
Systemes  II,  69. 

—  der    elektrostatischen    Wechselwir- 
kung II,  5,  67. 

—  der  Kapillarwirkung  I,  244. 

—  der  Licntbewegung  II,  568  ff. 

—  eines    magnetischen   Systemes    auf 
sich  selbst  II,  189. 

—  der  magnetischen  Wechselwirkung 

II,  152,  154,  187. 

—  virtuelles    magnetoelektrisches    II, 
366. 

—  mechanisches  I,  22. 

—  der  mechanischen  Wechselwirkung 
I,  40. 

—  thcrmodynamisches  I,  564,  570. 
Potentialdeformation  I,  847. 
Potentialfunktion,  abgeleitete  erste  und 

zweite  I,  207. 
.—  GaEEK'sche  I,  185. 

—  logarithmische  erste  I,  196. 
zweite  I.  206. 
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Potentialfunktioii  influenzierter  Dielek- 
trika n,  54,  67. 

—  lineftrer  Stromläufe  II,  282. 

—  elektrischer  Systeme  II,  9. 

—  magnetischer  Systeme  II,  159,  165. 

—  mehrdentiee  I,  184,  H,  234. 

—  NBWTON*s<£e  eines  Punktes  I,  155. 
einer  Curve  I,  157. 

einer  Fläche  I,  157. 

—  —  räumlicher  Massen  I,  160. 
neutraler  Polsysteme  I,  162. 

—  —  eines  neutralen  Körpers  I,  168. 
einer  Doppelfläche  1,  173. 

—  —  eines  Solenoids  I,  171. 

—  NEWTONsche  zweite  I,  201. 
Punkt,  kritischer  I,  583. 

—  materieller  I,  9. 
Pyroelektricität,    molekulare    Theorie 

I,  165. 

—  allgemeine  Gesetze  n,  113. 

Reaktionswärme  I,  513. 
Reflexion  homogener  Wellen  an  durch- 
sichtigen Körpern  II,  607,  617. 

—  inhomogener    Wellen    an     durch- 
sichtigen Körpern  II,  633,  637. 

an  absorhierenden  Körpern  II, 

734,  738. 
Beflexionsgesetze  für  ebene  Lichtquellen 

n,  607,  634,  735. 

—  allgemeinere  II,  794. 
Refraktion,  konische  II,  610. 
Reibung,  gleitende  I,  :  3. 

—  innere  I,  457. 

—  der  Ionen  II,  336. 
Resonatoren,  elektrische  II,  458. 
Resonanz,  mechanische  I,  357. 
Rheostat  II,  309. 

Richtungskosinus,    komplexe,    ellipti- 
scher Schwingungen  U,  559. 

Rollen,  stromdurchflossene,  äquivalent 

mit  Magneten  II,  249. 
Rotation  eines  starren  Körpers  um  einen 

festen  Punkt  I,  107. 

um  eine  feste  Axe  I,  109. 

Rückstandsbildung,  elektrische  II,  89« 

Saiten,  allgemeine  Theorie  I,  435. 
Schirm,  absolut  schwarzer  II,  521. 
Schirmwirkung,  elektrische  11,  24. 
Schmelztemperatur  I,  605. 
Schmelzwärme  I,  513,  581. 
Schwerpunkt  I,  38. 
Schwerpunktssätze  I,  38. 
Schwerkraft  I,  17,  28. 
Schwingungen  elastischer  Flüssigkeiten 
I,  347. 

fester  Körper  I,  386. 

Stäbe  I,  426. 


Schwingungen  elastischer  Platten  I, 
457. 

—  elastischer  Körper  bei  innerer  Rei- 
bung I,  467,  471. 

—  elastische,  von  Saiten  I,  435. 
von  Membranen  I,  453. 

—  elektrische  in  Konduktoren  II,  404, 
431. 

bei  Mitwirkung  des  Dielektricum 

II,  448,  459. 
in  ebenen  Wellen  II,  465. 

—  optische,  Beweis  ihrer  Ebcistenz 
II,  528. 

•  in  polarisiertem  Licht  11,534, 543. 

—  —  in  natürlichem  Licht  II,  545. 

—  -  in  teilweise  polarisiertem  Licht 
n,  550. 

Selbstinduktion  II,  369. 

Selbstinfluenz  II,  85. 

Siedetemperatur  I,  605. 

Sinusboussole  II,  245. 

Skalar  I,  11. 

Solenoide  II,  252. 

Spannungen,  MAXWELL'sche  II,  95,  198 

Spannungsgesetz,  VoLTA^sohes  II,  20. 

Spektrum  11,  526. 

Strahlen,  Strahlenbündel,  optische  II, 
521. 

Strahlengeschwindigkeit ,     Strahlen- 
fläche, optische  n,  521. 

Ströme,  elektrische,  ftreie,  wahre,  schein- 
bare n,  212,  216. 

stationäre  11,  283. 

—  —  nicht-stationäre  II,  350. 

—  magnetische  II,  498. 
Stromfaden  I,  266. 
Stromlinie  I,  266. 
Stromstärke,  elektrische  11,  221. 
Strömung    der    Energie    im    elektro- 
magnetischen Felde  U,  425. 

—  quasistationäre,  elektrische  II,  351. 

—  induzirte  II,  426,  437. 
Strömungsfunktion  I,  276,  11,  254. 
Strom  Verzweigung,  elektrische,  in  Kör- 
pern II,  287. 

in  Platten  II,  294. 

in  linearen  Leitern  II,  311. 

Sublimierwärme  I,  581. 

Symmetrie-     oder     Polarisationsaxen, 

optische  II,  577. 
Syrometrieelemente.      krystallographi- 

sche  I,  129. 

Tangentenbussolc  H,  243. 

Temperatur,  absolute  I,  496,  514. 

Temperaturänderung,  adiabatische  eines 
(irases  nach  der  kinetischen  Auffas- 
sung I,  69. 

eines  elastischen  Körpers  I,  585. 
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Temperatarändenmg,  adiabatische,  im 
elektrischen  Felde,  für  einen  acen- 
trischen  Krvstall  ü,  126. 

desgL  mr  einen  Lsotropen  Kör- 
per n,  145. 

im  magnetischen  Felde  II,  204. 

Thermometer  I,  496. 

Tonhöhe  I,  351. 

TrSgheitsellipsoid  I,  98. 

Trftgheitsmoment  I,  97. 

Trftgheitsradius  I,  99. 

Transversalität  der  Lichtschwingungen 
n,  45r,  550. 


Yektoren  I,  11. 
—  komplexe  II,  557. 
Yektorzerlegung  I,  189,  193. 
Vektorpotentiale  der  elektrischen  Strö- 
mung n,  218. 
Yerdampfangswärme  I,  513,  581. 
Yerschiebangsstrom  n,  852. 
Yirial  I,  53. 

Yerrückungen,  virtuelle  I,  27. 
Yoltainduktion  II,  868. 
Yoltameter  n,  387. 


Wage  I,  112.     . 
Wärmeäquivalent  I,  498. 
Wärmeeffect,  elektrischer,  JocLE'scher 

n,  822. 

PBLTKB'scher  11,  323. 

THOMsoN'scher  II,  330. 

Wärme,  spezifische  I,  509. 
Wärmetönung,  elektrochemische  11.343. 
Wechselwirkungen,  konservative  I,  43, 

48,  118. 
Weglänge,    freie    mittlere     der    Gas- 

moleküle  I,  62. 
Wellen  von  Flüssigkeiten  I,  323. 

—  in  elastischen  absorbierenden  Medien 
I,  473. 

Wellenflächen,  optische  II,  521. 
Widerstand,  elektrischer  II,  289. 
Wirbel  der  elektrischen  Kraft  11,  416. 

—  der  magnetischen  Polarisation  11, 213. 

—  von  FlOssigkeiten  I,  266. 
Wirbelfiaden  und  Wirbellinie  I,  267. 
Wirkungsgrad  eines  Kreisprozesses  I. 

507. 

Zustandsänderung,  adiabatische  I,  535. 
Zustandsfunktionen,  optische  II,  525. 
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